a^S.  (^ccC^  (^x:«.-^    Do 


.■>e,>^ 


DEPARTMENT  OF  TRANSPORTATION 


COAST  GUARD 


OCEANOGRAPHIC  OBSERVATIONS 

NORTH  ATLANTIC 
OCEAN  STATION  BRAVO 


14  November  1967-  16  November  1969 


OCEANOGRAPHIC  REPORT  No.  CG  373-63 


OCEANOGRAPHIC  REPORT 

No.  CG  373-63 


NORTH  ATLANTIC 
OCEAN  STATION  BRAVO 

14  November  1967  -  16  November  1969 


J.  L.  SHUHY 


MBL/WHOI 


0  D3D1  OOTITB?  T 


April  1974 


United  States  Coast   Guard 

Oceanographic  Unit 

Washington,  D.C. 


I    i  .1,   i     I — I     I    1 


USCGC  INGHAM,  a  327  Ft.  High  Endurance  Cutter. 


ABSTRACT 

Observed  and  interpolated  temperature  and  salinity  data,  plus  computed 
sigma-t,  geopotential  anomalies,  and  sound  velocities  are  presented  for  663 
oceanographic  stations  occupied  by  U.S.  Coast  Guard  cutters  at  Ocean  Station 
BRAVO  (centered  at  56°30'N,  51°00'W)  from  November  1967  to  November 
1969.  Vertical  distribution  plots  for  temperature  and  salinity  are  presented  as 
well  as  monthly  averages  of  temperature  and  salinity  for  selected  levels  from 
January  1964  to  November  1969.  Unusually  cold  (2.2°C)  and  fresh  (34.3°/oo) 
surface  waters  present  at  BRAVO  in  1968  and  1969  as  compared  to  1964 
through  1967  (3.3°C,  34.5°/oo)are  discussed. 


Editor's  Note:  Reference  to  a  product  or  commeni  with  respect  lo  it  in  this  publication  does  not  indicate,  or  permit 
any  person  to  hold  out  by  republication  in  whole,  or  in  part  or  otherwise,  that  the  product  has  been  endorsed, 
authorized,  or  approved  by  the  Coast  Guard. 
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OCEANOGRAPHIC  OBSERVATIONS 
NORTH  ATLANTIC  OCEAN  STATION  BRAVO 

14  NOVEMBER  1967—16  NOVEMBER  1969 

by 

JOSEPH  L.  SHUHYi 


INTRODUCTION 

Ocean  Station  BRAVO  is  located  in  the  Lab- 
rador Sea  at  56°30'N  and  51°00'W  (fig.  1).  The 
oceanographic  conditions  at  BRAVO  have  been 
monitored  by  U.S.  Coast  Guard  vessels  since 
January  1964.  All  previous  reports  on  the  data 
collected  at  this  Ocean  Station  are  listed  under 
references.  This  is  the  fifth  report  in  the  series 
and  covers  the  period  November  1967  to 
November  1969  during  which  time  663  oceano- 
graphic stations  were  taken. 


PROCEDURES 

During  the  period  November  1967 — 
November  1969  oceanographic  data  were  col- 
lected by  U.S.  Coast  Guard  vessels  either  once 
daily  with  Nansen  bottles  or  up  to  4  times  per  day 
with  an  electronic  Salinity — Temperature 
— Depth  (STD)  sensor  system  (Plessey  model 
9006N  or  model  9040  S/T/D/  Environmental  Pro- 
filing System),  weather  and  operations  permit- 
ting, while  occupying  Ocean  Station  BRAVO. 

Vessels  equipped  with  an  STD  sensor  system 
took  four  casts  per  day  to  1500  meters.  Once  a 
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week  a  cast  to  3000  meters  was  taken  by  those 
ships  having  an  STD  with  a  3000  meter  capabil- 
ity. Quality  control  of  the  STD  casts  was  accom- 
plished by  the  use  of  two  Nansen  bottles,  one  at 
the  surface  and  one  just  above  the  STD  under- 
water sensor  at  depth  on  every  cast.  In  the  event  of 
STD  failure  during  the  cruise,  daily  Nansen  casts 
were  taken.  The  interpolated  temperatures  and 
salinities  for  standard  depths,  sigma-t,  specific 
volume  anomalies,  and  sound  velocities  were 
computed  by  NODC  and  are  presented  in  Appen- 
dix A. 

The  Ocean  Station  Vessels  are  normally  re- 
quested to  maintain  station  within  a  ten-mile 
square  grid  around  center  of  station.  Positions  are 
shown  of  those  stations  taken  more  than  30  miles 
from  the  center  of  OS  BRAVO  (fig.  2).  The 
bathymetry  around  OS  BRAVO  is  shown  in  figure 
3.  A  cruise  description  of  the  29  patrols  covered 
by  this  report  can  be  found  in  table  1. 


DISCUSSION 

The  data  from  the  29  patrols  included  in  this 
report  cover  the  two  year  period  from  14 
November  1967  to  16  November  1969.  A  com- 
parison between  these  data  and  those  collected 
from  1964  to  1967  will  be  made.  In  addition  to  the 
annual   variations  of  temperature  and  salinity. 
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TABLE  1.— OCEAN  STATION  BRAVO,  November  1967— November  1969 


VESSEL 

DATES 

NUMBER  OF 

CASTS 

NODC  REF  NUMBER 

CRUISE  NUMBER 

SHALLOW 

DEEP 

DATA  TABLE 

B-29 

MENDOTA 

11/14-12/7/67 

10 

1 

31-1187 

I 

B-30 

CASCO 

12/30/67-1/22/68 

11 

1 

31-1199 

II 

B-31 

HAMILTON 

2/14-3/8/68 

9 

1 

31-1204 

III 

B-32 

CASTLE  ROCK 

3/31-4/23/68 

11 

1 

31-1239 

IV 

B-33 

HALF  MOON 

4/23-5/16/68 

21 

3 

31-1263 

V 

B-34 

ESCANABA 

5/16-6/8/68 

14 

1 

31-1271 

VI 

B-35 

COOK  INLET 

6/8-7/1/68 

18 

1 

31-1276 

VII 

B-36 

CHINCOTEAGUE 

7/1-7/24/68 

17 

1 

31-1327 

VIII 

B-37 

HUMBOLDT 

7/24-8/16/68 

22 

1 

31-1290 

IX 

B-38 

CASCO 

8/16-9/8/68 

17 

1 

31-1321 

X 

B-39 

McCULLOCH 

9/8-10/1/68 

18 

0 

31-1341 

XI 

b:40 

HUMBOLDT 

10/1-10/24/68 

19 

1 

31-1343 

XII 

B-41 

HALF  MOON 

10/24-11/16/68 

3 

0 

31-1324 

XIII 

B-42 

CASTLE  ROCK 

11/16-12/9/68 

29  STD 

0 

31-8073 

XIV 

B-43 

CHINCOTEAGUE 

12/9/68-1/1/69 

6 

1 

31-1393 

XV 

B-44 

CAMPBELL 

1/1-1/23/69 

10 

1 

31-1413 

XVI 

B-45 

CHASE 

1/23-2/14/69 

1  STD 

13 

3 

0 

31-8082 

XVII 

B-46 

BOUTWELL 

2/14-3/8/69 

0 

31-1401 

XVIII 

B-47 

HAMILTON 

3/8-4/1/69 

44  STD 

0 

31-8087 

XIX 

B-48 

COOK  INLET 

4/1-4/23/69 

31  STD 

0 

31-8089 

XX 

B-49 

BOUTWELL 

4/23-5/16/69 

78  STD 

0 

31-8099 

XXI 

B-50 

ABSECON 

5/16-6/8/69 

21  STD 

0 

31-8103 

XXII 

B-51 

YAKUTAT 

6/8-7/1/69 

29  STD 
17 
17 

0 

31-8105 

XXIII 

B-52 

OWASCO 

7/1-7/24/69 

1 

31-1492 

XXIV 

B-53 

SHERMAN 

7/24-8/16/69 

86  STD 

0 

31-8131 

XXV 

B-54 

ANDROSCOGGIN 

8/16-9/8/69 

34  STD 

0 

31-8126 

XXVI 

B-55 

INGHAM 

9/8-10/1/69 

15 

0 

31-1528 

XXVII 

B-56 

ESCANABA 

10/1-10/24/69 

8 

1 

31-1545 

XXVIII 

B-57 

MORGENTHAU 

10/24-11/16/69 
SUB-TOTAl 

13 

1 

31-1563 

XXIX 

LS     645 

18 

TOTAL 

663 

t 

there  appears  to  be  a  cycle  of  even  longer  duration 
superimposed  on  the  annual  variation. 

The  vertical  temperature  distribution  for  the 
patrols  is  shown  in  figures  4-32.  A  near  isother- 
mal condition  existed  to  1.500  meters  during  the 
February-March  1968  patrol  of  the  CGC  HAMIL- 
TON (fig.  6).  The  surface  temperatures  decreased 
due  to  seasonal  cooling  and  finally  reached  a 
minimum  of  2.87°C  in  April  1968.  Seasonal 
warming  of  the  surface  water  then  occurred  until  a 
maximum  surface  temperature  of  9.03°C  was  at- 


tained in  September  1968.  The  surface  tempera- 
tures then  decreased  until  April  1969  when  the 
seasonal  minimum  surface  temperature  was  again 
reached;  the  surface  temperature  at  this  time  was 
2.21°C,  the  coldest  surface  temperature  recorded 
from  a  oceanographic  cast  at  OS  BRAVO  since 
this  program  started  in  1964. 

The  vertical  salinity  distribution  for  the  patrols 
is  shown  in  figures  33-61.  Surface  salinities  in- 
creased from  November  1967  (fig.  33)  to  Feb- 
ruary 1968  (fig.  35),  when  the  surface  salinity 


reached  a  maximum  of  34. 84 °/oo- Freshening  of 
the  upper  portion  of  the  water  column  occurred 
until  a  surface  salinity  minimum  of  34.04°/oowas 
attained  in  July  1968  (fig.  40).  The  seasonal 
increase  of  the  surface  salinity  reached  a  max- 
imum of  35.607ooin  April  1969  (fig.  52).  Sea- 
sonal freshening  then  occurred  again  until  a  sur- 
face minimum  of  34. 10°/oo  occurred  in  September 
1969  (fig.  59). 

Selected  levels  of  monthly  temperature  aver- 
ages are  shown  for  January  1964  through 
November  1969  (fig.  62).  The  variations  from 
January  1964  through  September  1967  have  al- 
ready been  discussed  (Shuhy  1969).  The  same 
annual  variations  continued  through  1968  and 
1969  as  in  previous  years,  however  the  minimum 
surface  temperatures  during  November  1967 
through  November  1969  were  about  1°C  cooler 
than  during  the  1964-1967  period. 

A  monthly  average  surface  salinity  maximum 
of  34.8l7oooccurred  in  February  1968  (fig.  63) 
after  which  time  the  surface  waters  began  to 
freshen  until  a  minimum  of  34.31°/oowas  ob- 
served in  August  1968.  After  August  1968  the 
surface  waters  became  more  saline  until  a  max- 
imum of  34.557oowas  attained  in  April  1969. 
This  maximum  of  34.55°/oowas  only  0.03°/oosal- 
tier  than  the  minimum  salinity  of  34.52°/ooob- 
served  during  the  months  of  August  and  Sep- 
tember during  the  previous  four  years  (annual 
range  of  average  surface  salinity  was  0.28%oin 
1967).  The  average  surface  salinity  then  de- 
creased to  a  low  of  34.25°/ooin  September  1969; 
this  was  0.2 7 °/oo fresher  than  has  been  observed 
since  1964  when  the  program  of  oceanographic 
observations  started  on  O.S.  BRAVO. 

The  seasonal  cooling  cycle  of  the  surface  wat- 
ers at  Ocean  Station  BRAVO  begins  in  the 
months  of  August  and  September.  As  the  surface 
temperature  decreases,  the  surface  water  be- 
comes more  dense  and  sinks  mixing  with  the 
deeper  more  saline  water,  thereby  causing  the 
surface  water  to  become  more  saline.  This  mixing 
by   the    anomalously    fresh    surface   water   at 


BRAVO  in  the  summer  of  1968  also  caused  the 
deeper  water  to  become  noticeably  fresher  than  in 
previous  years.  The  anomalously  tresh  water  that 
was  observed  at  the  surface  in  August  1968  was 
observed  at  the  50  meter  level  in  November  1968, 
at  the  100  meter  level  in  January  1969  and  the 
200  meter  level  two  months  later  in  March  1969. 
It  appears  as  though  there  may  have  been  a  slight 
influence  of  the  surface  waters  at  the  300  and  400 
meter  levels. 

The  water  column  was  nearly  isopycnal  (27.75 
sigma-t)  to  a  depth  of  400  meters  from  about 
January  to  April  during  1964  through  1968  (fig. 
64),  indicating  that  the  surface  waters  had 
thoroughly  mixed  down  to  that  depth.  Howevei, 
such  was  not  the  case  in  1969.  The  extremely  low 
surface  salinities  in  1968/1969  did  not  allow  the 
surface  waters  to  become  as  dense  as  previous 
years.  This  slowed  down  the  vertical  mixing  proc- 
ess and  resulted  in  a  stratification  of  density  in  the 
upper  400  meters. 

If  the  phenomenon  of  low  surface  salinities 
accompanies  colder  surface  temperatures,  the 
overall  result  would  be  less  dense  surface  water  at 
BRAVO  which  would  discourage  the  formation  of 
North  Atlantic  Deep  and  Bottom  water  in  this 
vicinity. 
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FIGURE  2.  Positions  of  those  stations  taken  more  than  30  miles  fn)m  the  center  of  station.  B 
stands  for  OS  BRAVO,  the  number  after  the  B  is  the  cruise  number,  and  the  number  in 
parenthesis  is  the  station  number. 
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FIGURE  3.  Ballivtiiftrir  chart  in  ihe  vicinity  of  Ocean  Station  BRAVO,  (contoured  in  lallionisl. 
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FIGURE  4.  Vertical  distribution  of  temperature  ("C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  MENDOTA 
at  Ocean  Station  BRAVO,  14  November-7  December  1967. 
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FIGURE  5.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CASCO  at 
Ocean  Station  BRAVO.  30  December  1967-22  January 
1968. 
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FIGURE  6.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HAMILTON 
at  Ocean  Station  BRAVO,  14  February-8  March  1968. 


FIGURE  7.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CASTLE 
ROCK  at  Ocean  Station  BRAVO.  31  March-23  April  1968. 
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KIGURE  8.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  station  taken  by  USCGC  HALF  MOON 
at  Ocean  Station  BRAVO,  23  April-16  May  1968. 
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FIGURE  9.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  ESCANABA 
at  Ocean  Station  BRAVO.  16  Mav-8  June  1968. 
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KIGURK  10.  Vertical  <lislril)ulionoflempi-rature(°C|  versus  depth 
(ml  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  COOK 
INl.KT  at  Ocean  Slalion  BRAVO.  8  Junc-l  July  1968. 
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FIGL'RE  1 1.  Vertical  distribution  of  tem[>eratur«*(°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CHIN- 
COTEAGUE  at  Ocean  Station  BRAVO.  1-24  July  1968. 
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FIGURE  12.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)ofoceanographii'  stations  taken  by  USCGC  HUMBOLDT 
at  Ocean  Station  BRAVO.  24  July-16  August  1968. 
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FIGURE  14.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  McCUL- 
LOCH  at  Ocean  Station  BR.WO.  8  September-1  October 
1968. 
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FIGURE  13.  Vertical  distribution  of  temperature(°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CASCO  at 
Ocean  Station  BRAVO.  16  August-8  September  1968. 
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FIGURE  15.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C|  versus  depth 
(m)of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HUMBOLDT 
at  Ocean  Station  BRAVO,  1-24  October  1968. 
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FIGURE  16.  Vertical  Hislribuliim  of  temperature  (°C)  versus 
depth  (m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HALF 
MOON  at  Ocean  Station  BRAVO.  24  Oclober-16  November 
1968. 


FIGURE  17.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CASTLE 
ROCK  at  Ocean  Station  BRAVO.  16  November-9  December 
1968. 
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FI(»l  RE  18.  Vertical  distribution  of  tenipfrature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  I'SCGC  CHIN- 
COTEA(;UE  at  Ocean  Station  BRAVO,  9  December  1968-1 
January    1969. 


FIGURE  19.  Vertical  distribution  of  temperature  ('^C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographii-  stations  taken  l>y  USCGC  CAMPBELL 
at  Ocean  Station  BRAVO,  1-2.1  January  1969. 
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FIGURE  20.  Vertical  distributionof  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CHASE  at 
Ocean  Station  BRAVO,  23  January-14  Februarv  1969. 
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FIGURE  2 1 .  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  BOUTWELL 
at  Ocean  Station  BRAVO.  14  Februarv-8  March  1969. 
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FIGLRE  22.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HAMILTON 
at  Ocean  Station  BRAVO,  8  March-1  April  1969. 


FIGI1RE23.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  COOK 
INLET  at  Ocean  Station  BRAVO,  1-23  April  1969. 
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FIGURE  24.  Vertical  distribution  of  temperature  (^C)  versus  depth 
(m)of  oceanopraphic  stations  laiten  by  USCGC  BOUTWELL 
at  Ocean  Station  BRAVO,  23  April-16  May  1969. 
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FIGURE  25.  Vertical  dislribulionof  temperature  (°C|  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  ABSECON  at 
Ocean  Station  BRAVO.  16  May-8  June  1969. 
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FIGl  RK  26.  Vertical  (iistrihulinti  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  YAKUTAT 
at  Ocean  Station  BRAVO.  8  June- 1  July  1969. 
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FIGURE  27.  Vertical  distribution  of  temperature  ('^C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  OWASCO  at 
Ocean  Station  BRAVO.  1-24  July  1969. 
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FIGURE  28.  Vertical  distribution  of  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  SHERMAN 
at  Ocean  Station  BRAVO,  24  July-16  August  1969. 
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FIGURE  29.  Vertical  distributionof  temperature  (°C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  ANDROS- 
COGGIN al  Ocean  Station  BRAVO,  16  August-8  September 
1969. 
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FIGURE  30.  Vertical  distribution  of  temperature  ("C)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  station  taken  by  USCGC  INGHAM  at 
Ocean  Station  BRAVO.  8  September-1  October  1969. 
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FIGURE  32.  Vertical  distribution  of  tempera;  e  (°C|  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  MORGEN- 
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1969. 


FIGURE  33.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  MENDOT.^  at 
Ocean  Station  BRAVO,  14  November-7Deceniber  1967. 
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FIGURE  .34.  Vertical  distribulionofsalinity(7oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  C.\SCO  at  Ocean 
Station  BRAVO,  .30  De.rmher  i967-22  January  1968. 


FIGURE  3.5.  Vertical  distribution  of  salinity  (7oo)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HAMILTON 
at  Ocean  Station  BRAVO.  14  Februar\-8  March  1968. 
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FIGURE  36.  Vertical  distribution  of  saIinity(7oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CASTLE  ROCK 
at  Ocean  Station  BRAVO.  31  March-23  April  1968. 


FIGURE  37.  Vertical  distribution  of  salinity(°^oo)  versus  depth  (tn) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HALF  MOON  at 
Ocean  Station  BRAVO.  23  April-16  May  1968. 
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FIGURE  38.  Vertical  dislribulion  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  ESCANABA  at 
Ocean  Station  BRAVO,  16  Mav-8  June  1968. 


FIGURE  39.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  COOK  INLET  at 
Ocean  Station  BRAVO.  8  June-1  Julv  1968. 
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FIGURE  40.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (ml 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CHIN- 
COTEAGUE  at  Opean  Station  BRAVO.  1-24  July  1968. 


FIGURE  41.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HUMBOLDT 
at  Ocean  Station  BRAVO,  24  July-16  August  1968. 
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FIGURE  42.  Vertical  <ii>lril)uliun  of  salinity  {°/oo)  versus  depth  (ni) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CASCO  at  Ocean 
Station  BRAVO.  16  Augiist-8  September  1968. 


FIGURE  43.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m( 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  McCULLOCH  at 
Ocean  Station  BRAVO.  8  September-1  October  1968. 
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FIGURE  44.  Verlital  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (ml 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HUMBOLDT  at 
Ocean  Station  BRAVO.  1-24  October  1968. 


FIGURE  4.S.  Vertical  distribution  of  salinity(  /oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  H.^LF  MOON  at 
Ocean  Station  BRAVO,  24  Oelober-16  November  1968. 
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FIGURE  46.  Vertical  distribution  ofsalinily(7oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  C.\STLE  ROCK 
at  Ocean  Station  BRAVO,  16  November-9  December  1968. 


FIGURE  47.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stati<ms  taken  by  USCGC  CHIN- 
COTEAGUE  at  Ocean  Station  BRAVO,  9  December  1968-1 
Januarv  1969. 
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FIGURE  48.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CAMPBELL  at 
Ocean  Station  BRAVO,  1-23  January  1969. 


FIGURE  49.  Vertical  distribution  of  salinity  f/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  CHASE  at  Ocean 
Station  BRAVO,  23  January-14  February  1969. 
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FIGURE  50.  Vertical  distributionof  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  BOUTWELL  at 
Ocean  Station  BRAVO,  14  February-S  March  1969. 


FIGURE  51.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  HAMILTON  at 
Ocean  Station  BRAVO,  8  March-1  April  1969. 
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FIGURE  52.  Vertical  distribution  ofsalinity(°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  COOK  INLET  at 
Ocean  Station  BRAVO,  1-23  April  1969. 


FIGURE  53.  Vertical  distribution  of  salinity  (  'oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  BOUTWELL  at 
Ocean  Station  BRAVO,  23  April-16  May  1969. 
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FIGURE  54.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth 
(m)  of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  ABSECONat 
Ocean  Station  BRAVO.  16  May-8  June  1969. 


FIGURE  55.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  YAKUT  AT  at 
Ocean  Station  BRAVO,  8  June-1  July  1969. 
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FIGURE  56.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  OWASCO  at 
Ocean  Station  BRAVO.  1-24  July  1969. 


FIGURE  57.  Vertical  distribution  of  salinily( °/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  SHERMAN  at 
Ocean  Station  BRAVO,  24  Jul>-16  August  1969. 
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RE  58.  Vertiral  distrihuticm  nf  salinily  C/oo)  versus  deplh 
(m)  of  ixcanopraphio  staticms  taken  by  USCGC  ANDROS- 
COGGIN at  Ocean  Station  BRAVO.  16  August-8  September 
1969. 


FIGURE  .59,  Vertical  distribution  of  salinity  (  /oo)versus  ileptli  (rii) 
of  oeeanngraphie  stations  taken  by  USCGC  INGHAM  at 
Oiean  Station  BRAVO.  8  September- 1  October  1969. 
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FIGURE  60.  Vertical  distribution  of  salinity  (°/oo)  versus  depth  (m) 
of  oceanographic  stations  taken  by  USCGC  ESCANABA  at 
Ocean  Station  BRAVO,  1-24  October  1969. 


FIGURE  61.  Vertical  distribution  of  salinity  (7oo)versus  depth  (ml 
ofoceanographic  stations  taken  by  USCGC  MORGENTHAU 
at  Ocean  Station  BRAVO.  24  Octoher-16  November  1969. 
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FIGURE  62.  Monthly  averages  of  temperature  (°C)  versus  time  at  selected  depths  at  Ocean  Station  BRAVO,  January  1964-November  1969. 
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FIGURE  63.   Mnnthlv  averages  of  salinity  (°/oo)  versus  tmie  at  selected  depths  at  Ocean  Station  BRAVO,  January  1964-Ni)venil)pr  1969. 
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FIGURE  64.  Monthly  averages  of  sigma-t  (calculated  from  the  monthly  averages  of  temperature  and  salinity)  versus  lime  at  selected  depths  at  Ocean 
station  BRAVO,  January  1964-November  1969. 
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APPENDIX  A 


"CRUISES  LISTED' 


I.  CGC  MENDOTA,  14  November  to  7  December  1967 

II.  CGC  CASCO,  30  December  1967  to  22  January  1968 

III.  CGC  HAMILTON,  14  February  to  8  March  1968 

IV.  CGC  CASTLE  ROCK,  31  March  to  23  April  1968 
V.  CGC  HALF  MOON,  23  April  to  16  May  1968 

VI.  CGC  ESCANABA,  16  May  to  8  June  1968 

VII.  CGC  COOK  INLET,  8  June  to  1  July  1968 

VIII.  CGC  CHINCOTEAGUE,  1-24  July  1968 

IX.  CGC  HUMBOLDT,  24  July  to  16  August  1968 

X.  CGC  CASCO,  16  August  to  8  September  1968 

XI.  CGC  McCULLOCH,  8  September  to  1  October  1968 

XII.  CGC  HUMBOLDT,  1-24  October  1968 

XIII.  CGC  HALF  MOON,  24  October  to  16  November  1968 

XIV.  CGC  CASTLE  ROCK,  16  November  to  9  December  1968 
XV.  CGC  CHINCOTEAGUE,  9  December  1968  to  1  January  1969 

XVI.  CGC  CAMPBELL,  1-23  January  1969 

XVII.  CGC  CHASE,  23  January  to  14  February  1969 

XVIII.  CGC  BOUTWELL,  14  February  to  8  March  1969 

XIX.  CGC  HAMILTON,  8  March  to  1  April  1969 

XX.  CGC  COOK  INLET,  1-23  April  1969 

XXI.  CGC  BOUTWELL,  23  April  to  16  May  1969 

XXII.  CGC  ABSECON,  16  May  to  8  June  1969 

XXIII.  CGC  YAKUTAT,  8  June  to  1  July  1969 

XXIV.  CGC  OWASCO,  1-24  July  1969  ' 

XXV.  CGC  SHERMAN,  24  July  to  16  August  1969 

XXVI.  CGC  ANDROSCOGGIN,  16  August  to  8  September  1969 

XXVII.  CGC  INGHAM,  8  September  to  1  October  1969 

XXVIII.  CGC  ESCANABA,  1-24  October  1969 

XXIX.  CGC  MORGENTHAU,  24  October  to  16  November  1969 
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Codes  Utilized 

A  complete  description  of  the  codes  utilized  in  the  tabulation  of  oceanographic  station  data  can  be 
found  in  National  Oceanographic  Data  Center  publication  M-2,  Processing  Physical  and  Chemical 
Data  from  Oceanographic  Stations.  (Rev.  August  1964,  supplement  issued  May  1966.) 

To  facilitate  use  of  the  oceanographic  station  data  listing,  entry  headings  which  are  not  self- 
explanatory  are  described  below. 

REFID NODC  reference  indentity  number. 

CONSEC    Consecutive  station  number. 

BOTDP  iB) Uncorrected  sounding  depth  in  meters. 

SHIP  (B) NODC  assigned  platform  identity  code. 

DATA  USE    Entry  1  identifies  DNP  data. 

AREA    NODC  ocean  area  code. 

CLOUD  T/A  (B) Cloud  type  according  to  WMO  code  0500  and  cloud  amount  according  to  WMO  code  2700. 

Wave  observations 

DIR    Direction  from  which  dominant  waves  are  coming  in  tens  of  degrees  according  to  WMO  code  0885. 

HGT Height  of  dominant  waves  according  to  WMO  code  1555. 

PER Period  of  dominant  waves  according  to  WMO  code  3155. 

SEA  (B) Sea  state  according  to  WMO  code  3700. 

CL/TR  (B)    Water  color  according  to  forel-Ule  code.  Transparency  in  meters  as  determined  by  Secchi  disc. 

WIND  DIR  (B) Direction  from  which  wind  is  blowing  in  tens  of  degrees  according  to  WMO  code  0877. 

WIND  SPD  |B) Wind  speed  in  knots. 

WIND  FOR  (B)    Wind  force  in  beaufort  code. 

WEATHER  (B)    Weather  code — If  preceded  bv  letter  X  is  according  to  WMO  code  4501.  A  numeric  two  digit  entry  indicates  weather 

according  to  WMO  code  4677. 

INST Instrument  used  for  observation — "Nansen  Cast"  indicates  station  consists  of  Nansen  cast  data — "STD  Recorder" 

indicates  station  consists  of  STD  data  or  a  mixture  of  STD  and  Nansen  cast  data. 

TRACE  DIR  |B) "Trace"  indicator  U  (UP),  D  (DOWN),  and  A  (AVERAGED)— used  with  STD  casts,  and  specify  that  data  were 

taken  while  hoisting  or  lowering  respectively  or  that  the  two  traces  were  averaged. 

DURATION  (B) Time  elapsed  during  raising  or  lowering  of  the  STD  recorder  to  tenths  of  hours. 

ORIG  (B) Originator's  reference  number  in  two  parts — cruise  number  or  3  characters  (if  year  of  cruise  forms  part  of  cruise 

number  years  digits  may  sometimes  only  be  found  in  "Year"  field),  and  station  number. 

TEN  SQ Ten-degree  square — modified  Canadian  square  number. 

5  SQUARE Five-degree  squares — modified  Canadian  system. 

2  SQUARE Two-degree  squares — modified  Canadian  system. 

1  SQUARE One-degree  squares — modified  Canadian  system. 

CASTNUM  (B) Number  of  cast  on  multicast  stations  (blank  when  messenger  time  is  given). 

TIME  (B) Time  of  release  of  messenger  in  hour  and  tenths  for  applicable  observed  levels.  If  multicast  series  extends  past 

midnight.  24  hours  are  added  to  cast  time  of  next  dav.  Beginning  time  for  STD  is  given  at  first  obs  depth. 

LVLTYP Type   of  record   at   depth   indicated.    "OBS" — observed   values.    For  STD   recorder  =  level   of  data   read-out. 

"STD" — NODC  standard  interpolated  values.  "ORG" — Standard  or  other  depths  earning  non-NODC  inter- 
polated values.  "LIT" — Interpolated  standard  depth  values  used  as  obs  for  computational  purposes.  Note — 
When  an  observed  level  coincides  with  a  STD  depth  level,  both  "STD"  and  "OBS"  lines  will  appear. 

DEPTH    Depth  of  sample  (or  standard  level)  in  whole  meters.  Prefix  'T"  indicates  thermometrically  determined  depth  (depth 

of  unprotected  thermometers).  Subscript  "Q"  indicates  that  the  value  is  marked  doubtful  by  the  originator.  A 
value  designated  as  implausible  by  NODC  is  marked  with  a  "P".  Postscript  "Z"  indicates  uncorrected  and 
inaccurate  'Wire-out'  depths  (high  wire  angle  present). 

TEMP  (B) Temperature  in  degrees  celsius.  For  'Q'  and  'P'  notation  see  depth  field. 

SAL  (B)    Salinity  in  parts  per  thousand.  For  "Q*  and  'P'  notation  see  depth  field. 

SIGMA-T  (B) Seawater  density  anomaly  to  2  decimal  places.  When  depth,  temp,  or  salinity  is  doubtful.  a'Q"  is  suffixed.  An  asterisk 

indicates  a  decrease  of  0.02  or  more  from  the  previous  level. 

DYNDPTH Dynamic  depth  anomaly  in  dynamic  meters  to  millimeters. 

SND  VEL  (B) Sound  velocity  in  meters  per  second  to  decimeters  according  to  Wilson's  formula.  (A  standard  depth-pressure  term  is 

used  for  stations  not  beginning  at  the  surface). 

OXYG  (B)    Oxygen  in  ML/L  to  hundredths. 
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TABLE  I. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  MENDOTA  at 
Ocean  Station  BRAVO,  14  November-7  December  1967,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1187. 


NODC     STSTION    04T4 
AfCHIVE    LISTING 


BEFID       31       1187 

YEiR 

1967 

aOTDP    03521 

UP 

TEMP      -01. 1 

DIP    H&T    PER 

WIND-DIP 

23 

INiT    NANStN    CAST 

TEN    SO    1' 

.07 

CONSEC               0001 

MONTH       11 

SHIP    ME 

WET 

BULB       -01.1 

32 

3 

HI><D-SPD 

14 

TRACE    OIR 

5     SQUARE 

3 

LAT             56     12. aN 

an 

16 

04T4    Ubt       i 

94R0METR    1CC8.5 

SEA 

WIND-fCR 

DURATION 

2    SQJARE 

60 

LONG       050    49. 3H 

HOUR 

17.4 

4RE4                05 

CLOUD    T/4         7/8 

CL/IR 

HEATHER 

X7 

ORIt     B29    001 

1    SQUARE 

60 

CSSTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

si;Me-T 

DYNDPTM 

SNO    VEL 

IXYG 

p:4 

TCI     P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

05.28 

34.66 

27.40 

00.000 

1471  .7 

17. <. 

OBS 

00000 

05.28 

34.663 

27.40 

1471.7 

STO 

OCOIO 

05.28 

34.71 

27.43 

OO.0C6 

1472.0 

STD 

00020 

05.29 

34.74 

27.46 

00.013 

1472.2 

17.4 

OBS 

00024 

05.29 

34.750 

27.46 

1472.3 

STO 

OOOjO 

05.28 

34.75 

27.47 

00.019 

1472.4 

17. <. 

OBS 

00047 

05.27 

34.752 

27.48 

1472.6 

STO 

C0060 

05.16 

34.77 

27.49 

00.031 

1472.2 

STD 

00075 

04.39 

34.80 

27.60 

00.045 

1469.5 

17.4 

OBS 

00095 

04.00 

STO 

00100 

03.97 

34. U2 

27.67 

00.057 

1468.2 

STO 

00125 

03.87 

34.84 

27.69 

00.068 

1468.2 

17.4 

DBS 

00142 

03.83 

34.847 

27.70 

146d.3 

STD 

00150 

03.83 

34.85 

27.71 

00.078 

1468.4 

17.4 

OBS 

T00ie9 

03.32 

34.858 

27.71 

1469.0 

STD 

00200 

03.81 

34.85 

27.71 

00.099 

1469.2 

17.4 

3BS 

00237 

03.78 

34.851 

27.71 

1469.6 

STD 

00250 

03.76 

34.  86 

27.72 

CO.UO 

1469.8 

17.4 

OBS 

00285 

03.72 

34.867 

27.73 

1470.2 

STD 

00300 

03.71 

34.87 

27.73 

00.140 

1470.4 

17.4 

DBS 

700360 

03.68 

34.886 

27.75 

1471.6 

STO 

00400 

03.67 

34.69 

27.75 

00.179 

1471.9 

17.4 

OBS 

C0476 

03.63 

34.900 

27.77 

1473.0 

STO 

00500 

03.63 

34.90 

27.77 

00.218 

1473.4 

17.4 

OBS 

T00571 

03.62 

34.907 

27.77 

1474.6 

STD 

00600 

03.62 

34.91 

27.77 

00.256 

1475.0 

STD 

00700 

03.60 

34.90 

27.77 

00.296 

147o .6 

17.4 

DBS 

00766 

03.59 

34.900 

27.77 

1477.7 

STD 

ooeoo 

03.58 

34.90 

27.77 

00.336 

1478.2 

STO 

00900 

03.55 

34.89 

27.77 

00.37  7 

1479.7 

17.4 

OBS 

TCC970 

03.54 

34.893 

^7.77 

1480.8 

17.4 

OBS 

T01446 

03.62 

34.911 

27.7b 

1489.2 

N    0 

DC          S    T    A 

I     1    C    N 

DAT 

4 

REFID       31       1187 

YEAR 

1967 

BOTDP    03384 

AlF 

TtHP          00.6 

DIR     HGT    PER 

WIND-DIP 

28 

INST    N4NSEN    C4ST 

TEN    SO    1407 

CONSEC              0002 

MOMTH        11 

SHIP    HE 

HET 

BULB           00.0 

29 

3 

HIND-SPD 

12 

TR4CE    DIR 

5    SQUARE       3 

LAT             56    34. 5N 

DAY 

19 

DATA    USE        1 

6AR0METP     1013.5 

SEA 

WIND-F3R 

DUR4TI0N 

2    SQUARE    60 

LONG       051    08. 8H 

HOUR 

08.7 

AREA                05 

CLCUD    T/4          8/2 

CL/TR 

XE4THER 

XI 

ORIG    829    002 

1    SQJARE    61 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

UYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         NO^         N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

04.67 

34.54 

27.37 

00.000 

1469.0 

08.7 

OBS 

00000 

04.67 

34.539 

27.37 

1469.0 

STO 

00010 

04.68 

34.54 

27.37 

00.007 

1469.2 

STD 

00020 

04.68 

34.54 

27.37 

00.014 

1469.4 

08.7 

DBS 

00C25 

04.68 

34.536 

27.37 

1469.5 

STD 

00030 

04.68 

34.54 

27.37 

00.021 

1469.0 

STD 

00050 

04.67 

34.34 

27.37 

00.036 

1469.9 

08.7 

OBS 

C0050 

04.67 

34.536 

27.37 

1469.9 

STO 

00075 

04.43 

34.71 

27.53 

00.052 

1469.5 

STD 

00100 

04.24 

34.83 

27.65 

00.065 

1469.3 

08.7 

OBS 

00101 

04.23 

34.834 

27.65 

1469.3 

STD 

00125 

04.17 

34.85 

27.67 

00.076 

1469.4 

STD 

00150 

04.11 

34.86 

27.68 

00.08  7 

1469.6 

STD 

002  00 

04.00 

34. b7 

27.70 

00.109 

1470.0 

08.7 

OBS 

T002C3 

03.99 

34. 866 

27. 7C 

1470.0 

STD 

00250 

03.88 

34.67 

27.71 

00.130 

1470.3 

08.7 

OBS 

00251 

03.88 

34.865 

27.71 

1470.3 

STO 

00300 

03.80 

34.86 

27.72 

00.151 

1470.8 

08.7 

OBS 

00300 

03.80 

34.864 

27.72 

1470.8 

SID 

C0400 

C3.74 

34.87 

27.73 

00.192 

1472.2 

08.7 

OBS 

100400 

03.74 

34.870 

27.73 

1472.2 

06.7 

OBS 

004  96 

03.65 

34.870 

27.74 

1473.4 

STD 

0C5CC 

03.65 

34.87 

27.74 

00.233 

1473.5 

OB. 7 

OBS 

T00596 

03.64 

34.868 

27.74 

1475.0 

STD 

00600 

03.64 

34.87 

27.74 

00.274 

1475.1 

STO 

00700 

03.62 

34.87 

27.74 

00.316 

1470.7 

08.7 

OBS 

00797 

03.60 

34.873 

27.75 

1476.2 

SID 

00800 

03.60 

34.87 

27.75 

00.359 

1478.2 

STD 

00900 

03.57 

34.87 

27.75 

00.402 

1479.8 

STD 

OICOO 

03.55 

34.87 

27.75 

00.445 

1481.4 

08.7 

OBS 

Toiooe 

03.55 

34.875 

27.75 

1481.5 

08.7 

DBS 

101510 

03.64 

34.901 

27.77 

1490.3 

26 


PEFID       31        UB7 

TESR 

19t>7 

BOTDP     03201 

CONSEr               0003 

MONTH       11 

SHIP    IE 

LJT            56    37. 5N 

DAY 

21 

04TA    USE       1 

LONG      050    35.3rf 

HOJB 

15.7 

AREA                05 

CASTNUM/'"IME 

LVLTVP 

DEOTH 

TEMP 

STD 

000  00 

0^.39 

15.7 

3BS 

COCOO 

0«.39 

STD 

OOOlO 

04.38 

STD 

00020 

0*.37 

15.7 

oas 

00026 

04.  3b 

STD 

00030 

04.  36 

STD 

C0C50 

04.35 

15.7 

OBS 

00050 

04.35 

STD 

00075 

04.11 

STD 

00100 

03.96 

15.7 

DBS 

00100 

03.96 

STD 

CC125 

03.93 

STD 

00150 

03.90 

15.7 

OBS 

00151 

03.90 

STD 

C0200 

03.86 

15.7 

OBS 

T  002  03 

03.86 

STD 

CC25C 

03.77 

15.7 

OBS 

00252 

03.77 

STD 

00300 

03.68 

15.7 

OBS 

00303 

03.68 

STD 

00<.00 

03.63 

15.7 

CBS 

TOCU 

03.63 

STD 

00500 

03.61 

15.7 

OBS 

00507 

03. ol 

STD 

006  00 

03.61 

15.7 

OBS 

T00605 

03.61 

STO 

C070C 

03.60 

STD 

00800 

03. i9 

15.7 

OBS 

00813 

03.59 

STO 

00900 

03.57 

SID 

01000 

03.55 

15.7 

OBS 

TC1026 

03.55 

15.7 

OBS 

T01562 

03.56 

TABLE  I. — Continued 


NODC     STATICN    DATA 


Alf.    TEMP         01.7  DIP    HOT    PEK  dlNO-DIS    23  INST    NANSEN    CAST  TEN    S^    1407 

WET  BULB  00.6  21  4  kINO-SPO  17  TRACE  OIR  5  SOJARE  3 
BAROMETP  0997.0  SEA  WIND-FOR  DURATION  2  SOJARE  60 
CLOUO     T/A          6/6             CL/TR                              WEATHER       X7             OR  I G    B29    003                              i     SQUARE     60 

SAL  SIGMA-I  OrNDPTH       SNO     VEL       OXYG                PD4       TOT     P          N02          N03          SI03          PH 

34.49  27.37  00.000  1467.8 
34.495  27.37  1467.8 

34.50  27.37  00.007  1467.9 
34.50  27.37  00.014  1468.0 
34.501  27.37  1468.1 
34.50  27.37  00. Oil  1468.2 
34.50  27.37  00.035  1468.5 
34.500  27.37  1468.5 
34.71  27.56  00.051        1468.2 

34.84  27.68  00.063  1468.1 
34.837  27.68  1468.1 

34.85  27.70  00.074       1468.4 

34.86  27.71  00.084  1468.7 
34.861  27.71  1468.7 

34.87  27.72  00.105       1469.4 

34.867  27.72  1469.4 
34.87  27.73  00.125        1469.6 

34.868  27.73  1469.9 
34.86  27.73  00.145  1470.3 
34.861  27.73  1470.3 
34.86  27.74  00.185  1471.7 
34.865  27.74  1471.9 

34.86  27.74  00.226  1473.3 
34.864  27.74  1473.4 

34.87  27.74  00.268  1474.9 
34.868  27.74  1475l0 
34.87  27.74  00.309  1476.6 
34.87  27.75  00.352  1478.2 
34.872  27.75  1478.4 

34.87  27.75  00.395       1479.8 

34.88  27.76  00.438  1481.4 
34.876  27.76  1481.8 
34.902  27.77  1490.9 


STATION 


REFID       31 

1187 

YEA! 

1967 

80TDP    03475 

AIR 

TEMP       -00.6 

DIP     HGT     PER 

CONSEC 

0  004 

MONTH        11 

SHIP    ME 

WET 

BULB       -00.6 

27 

3 

LAT            56 

18. 3N 

DAY 

22 

DATA    USE       1 

bAflOMETF     1006.4 

SEA 

LONG       050 

41. 2W 

HOU^ 

12.5 

AREA              05 

CLOUD    T/i          7/4 

CL/TR 

CASTNUM/TIMF 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynupth 

SNO    VEl 

STD 

00000 

04.83 

34.66 

27.45 

00.000 

1469.9 

12.5 

OBS 

00000 

04.83 

34.661 

27.45 

1469.9 

STD 

00010 

04.84 

34.06 

27.45 

00.006 

1470.1 

STD 

00020 

04.84 

34.66 

27.45 

00.012 

1470.2 

12.5 

OBS 

00021 

04.84 

34.662 

27.45 

1470.3 

STD 

00030 

04.84 

34.66 

27.45 

00.019 

1470.4 

12.5 

OBS 

00040 

04.84 

34.  662 

27.45 

1470.6 

STD 

00050 

04.76 

34.68 

27.48 

00.032 

1470.4 

STD 

00075 

04.52 

34.74 

27.54 

00.046 

1469.9 

12.5 

OBS 

00086 

04.40 

34.757 

27.57 

1469. 0 

STD 

00100 

04.17 

34.78 

27.62 

00.060 

1468.9 

STD 

00125 

03.89 

34.82 

27.67 

00.071 

1468.2 

12.5 

OBS 

00131 

03.84 

34.823 

27.68 

1466.1 

STD 

00150 

03.82 

34.84 

27.70 

00.08  2 

1468.4 

12.5 

OBS 

T00178 

0  3.79 

34.849 

27.71 

1468.7 

STD 

002  00 

03.76 

34.85 

27.71 

00.103 

1468.9 

12.5 

OBS 

00221 

03.73 

34.845 

27.71 

1469.2 

STO 

00250 

03.71 

34.85 

27.72 

00.123. 

1469.6 

12.5 

OBS 

00267 

03.70 

34.850 

27.72 

1469.8 

STD 

003C0 

03.68 

34.85 

27.72 

00.144 

1 4  70  .  3 

12.5 

OBS 

T00364 

03.65 

34.854 

27.73 

1471.2 

STD 

004  00 

03.64 

34.85 

27.73 

00.185 

1471.7 

12.5 

OBS 

00453 

03.63 

34.855 

27.73 

1472.6 

STD 

00500 

03.63 

34.85 

27.73 

00.227 

1473.3 

12.5 

OBS 

TC0542 

03.62 

34.854 

27.73 

1 4  74  .  C 

STD 

00600 

03.61 

34.86 

27.73 

00.269 

1474.9 

STD 

00700 

03.59 

34.  86 

27.74 

00.311 

1476.5 

12.5 

OBS 

00724 

03.59 

34.861 

27.74 

1476.9 

STD 

00800 

03.57 

34.86 

27.74 

00.354 

1478.1 

STD 

00900 

03.54 

34.  86 

27.75 

00.39  8 

1479.7 

12.5 

OBS 

00920 

03.54 

34.865 

27.75 

1480.0 

12.5 

OBS 

T01503 

03.60 

34.684 

27.76 

1490.0 

WIND-DIR  24  INST    NANSEN    CAST  TEN    SQ    1407 

WINO-SPD  14  TRACE    OIR  5    SgUARE       3 

WIND-FOR  DURATION  2    SQUARE    60 

WEATHER  XI  ORIG     B29    004  1     SUJARE     60 


P04       TOT     P 


27 


TABLE  I. — Continued 


S  T  a  T  1  0  N 


REFIO       31       U87 

yem 

1907 

BOTOP    03429 

AIR 

TEMP       -01.7 

OIR    HOT    PER 

HIMD-OIR    25 

CONSEC               0005 

>(ONr 

H       11 

SHIP    ME 

hET 

BULB       -01.7 

28 

3 

KIMD-SPD    20 

L»T            56    31. 5N 

OAT 

2j 

DATA    USE       1 

84R0METR    1024.0 

SEA 

«IND-FDR 

LONG       051    05. 5U 

H0J< 

12.7 

AREA              05 

CLOUD    T/4          0/8 

CL/TR 

MEATHER       X2 

C4STNUX/ri«IE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTm 

SND    VEL 

OXyO                P3' 

STO 

00000 

04.33 

34.52 

27.39 

00.000 

1467.6 

12.7 

OBS 

OCOCO 

04.33 

34.523 

27.39 

1467.6 

STO 

00010 

04.34 

34.53 

27.40 

00.006 

1467.8 

STO 

0C020 

04.34 

34.53 

27.40 

00.013 

1468.0 

12.7 

OBS 

00025 

04.34 

34.52B 

27.40 

1468.1 

STO 

00030 

04.34 

34.53 

27.40 

00.0^0 

1468.1 

STD 

0C050 

04.34 

34.53 

27.40 

00.034 

1468.5 

12.7 

OBS 

00051 

04.34 

34.527 

27.40 

1468.5 

STO 

00075 

04.29 

34.70 

27.54 

00.050 

1468.9 

STD 

00100 

04.24 

34.82 

27.64 

0U.063 

1469.3 

12.7 

OBS 

00106 

04.23 

34.843 

^7.66 

1469.4 

STO 

00125 

04.20 

34.85 

27.67 

00.074 

1469.6 

STD 

00150 

04.14 

34.86 

27.66 

00.060 

1469.7 

12.7 

OBS 

OOlbb 

04.10 

34.860 

27.69 

1469. B 

STO 

00200 

03.96 

34.86 

27.70 

00.107 

1469.8 

12.7 

□  BS 

00222 

03.89 

34.864 

27.71 

1469.9 

STD 

CC250 

03.82 

34.86 

27.72 

00.128 

1470.0 

12.7 

DBS 

00279 

03.77 

34.863 

27.7  2 

1470.3 

STD 

00300 

03.77 

34.86 

27.72 

00.148 

l'.70.6 

12.7 

OBS 

00336 

03.  75 

34.855 

27.72 

1471.1 

STD 

00<,00 

03.68 

34.86 

27.73 

00.190 

1471.9 

12.7 

OBS 

TOG*',') 

03.65 

34.860 

27.73 

1472.5 

STD 

005  00 

03.65 

34.87 

27.74 

00.231 

1473.4 

12.7 

OBS 

00535 

03.64 

34.866 

27.74 

l'.74.0 

STO 

006  00 

03.62 

34.86 

27.74 

00.273 

1475.0 

12.7 

OBS 

T0062<» 

03.61 

34.860 

27.74 

1475.3 

STD 

C07C0 

03.61 

34.87 

27.74 

00.315 

1 4  76  .  6 

STD 

00800 

03.60 

34.87 

27.75 

00.358 

1478.2 

12.7 

OBS 

00810 

03.60 

34.873 

27.7  5 

1478.4 

STD 

O0900 

03.61 

34.87 

27.75 

00.401 

1480.0 

STD 

01000 

03.62 

34.88 

27.75 

00.445 

1481.7 

12.7 

OBS 

oioce 

03.62 

34.676 

27.75 

1481.8 

12.7 

OBS 

T01572 

03.60 

34.899 

27.77 

1491.2 

INST  NANSE'*  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  B29  COS 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


STATION 


REFID       31       1187 

YEAR 

1967 

BOTDP    03429 

AIR 

TEMP         03.3 

DIR    HGT     PER 

CONSEC               0006 

MONTH        11 

SHIP    ME 

UET 

BULB         03.3 

24 

3 

LAT            56    36. 5N 

DAY 

24 

DATA    USE       1 

BAROMETK     1024.7 

ScA 

L0N3       0  50    46. 6« 

HOUR 

03.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

04.16 

34.52 

27.41 

00.000 

1466.9 

03.2 

OBS 

00000 

04.16 

34.522 

27.41 

1466.9 

STD 

00010 

04.15 

34.52 

27.41 

00.006 

1467.0 

STO 

00020 

04.  15 

34.52 

27.41 

00.013 

1467.2 

03.2 

OBS 

00025 

04.15 

34.518 

27.41 

1467.3 

STD 

00030 

04.15 

34.52 

27.41 

00.020 

1467.4 

03.2 

OBS 

00046 

04.16 

34.520 

27.41 

1467.6 

SID 

00050 

04.16 

34.56 

27.44 

00.03  3 

1467.7 

STD 

00075 

04.14 

34.74 

27.59 

00.048 

1468.3 

03.2 

OBS 

00078 

04.14 

34.761 

27.60 

1 463 . 4 

STO 

00100 

04.14 

34.84 

27.67 

00.060 

1408.9 

03.2 

OBS 

00119 

04.14 

34.680 

^7.70 

1409.2 

STO 

00125 

04.13 

34.88 

27.70 

00.071 

1409.3 

STD 

00150 

04.04 

34.87 

27.70 

00.081 

1469.3 

03.2 

OBS 

T00156 

04.01 

34.863 

27.70 

1469.3 

03.2 

OBS 

00198 

03.71 

34.845 

27.71 

1468.7 

STO 

002  00 

03.71 

34.85 

27.71 

00.102 

1468.7 

03.2 

OBS 

00234 

03.71 

34.655 

27.72 

1469.3 

STD 

00250 

03.70 

34.86 

27.72 

00.122 

1409.5 

STD 

00300 

03.69 

34.86 

27.73 

00.143 

1470.3 

03.2 

OBS 

T00312 

03.69 

34.865 

27.73 

1470.5 

03.2 

OBS 

00383 

03.71 

34.883 

27.74 

1471.6 

STD 

C0400 

03.70 

34.86 

27.75 

00.163 

1472.0 

03.2 

OBS 

T00461 

03.66 

34.661 

27.75 

1472.9 

STO 

C0500 

03.63 

34.88 

27.75 

00.222 

1473.4 

03.2 

OBS 

00590 

03.60 

34.884 

27.76 

1474.6 

STD 

006  00 

03.60 

34.66 

27.76 

00.202 

1474.9 

STD 

00700 

03.62 

34.89 

27.76 

00.303 

1476.7 

03.2 

OBS 

00744 

03.63 

34.887 

27.76 

14  77.5 

03.2 

OBS 

T01240 

03.61 

34.900 

27.77 

1485.7 

HIND-DIR  20 

KIND-SPD  22 
UlND-FOR 

HEATHER  Xo 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     629    006 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     00 


PJ4       TOT     p 


28 


TABLE  I. — Continued 


S    T    i     T     I    C    N 


SEFIO      31  1187 

CONSeC  0007 

L4T            56  27. eN 

LONG      051  13.t.w 


YEA^  1967 
HONH  11 
0A»  26 

HOJR    13. « 


90TDP    03-.20 
SHIP    ME 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  C2.e 

WET    BULB  01.1 

EAROMETR    099*. 6 
CLOUD    T/A  7/t 


DIR     MG 
21       3 
SEA 
CL/TP 


WIND-OIR  23 

WIND-SPD  15 
WIMD-fCR 

HEATHER  X2 


INST     HANSEN     CAST 

TRACE    DIR 

DURATION 

OR  10    B29   007 


TEM  S3  1407 
5  SaUARE  3 
2  SaUARE  60 
1    SOJARE    fcl 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SIGMA-T    OYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


PO".   TOT  P 


13. 
13. 


SID 

DBS 
STO 
STD 

OBS 
STD 
STD 

08S 
STD 
STD 

OBS 

OBS 
STD 
STD 
STD 

OBS 
STD 

DBS 
STD 

OBS 
STD 

oes 

STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 
STD 
STD 
STO 

OBS 
STO 
STD 
STD 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STD 

OBS 


CCOCO 
00000 
CCOIO 
00020 
00029 
000  30 
00050 
00058 
00075 
00100 
00115 
00122 
00125 
00150 
00200 

T0C233 
00250 
0029^ 
00300 
00352 
C0*00 

T00'>72 
00500 
CC588 
00600 
00700 

T00705 
00800 
OO9O0 
00936 
OlOCO 
01100 
01200 

TC1203 
01300 
OltOO 
01500 
01750 

T018<i7 
02000 

T02Ce2 
02500 

T02599 
03000 
03125 


04.35 
04.35 
04.35 
04.35 
04.35 
04.35 
04.35 
04.35 
04.33 
04.29 
04.27 
04.02 
04.02 
04.01 
04.00 
03.99 
03.89 
03.73 
03.73 
03.71 
03.69 
03.66 
03.65 
03.63 
03.63 
03.64 
03.64 
03.60 
03.57 
03.50 
03.55 
03.55 
03.54 
03.54 
03.54 
03.55 
03.55 
03.57 
03.37 
03.51 
03.47 
03.15 
03.07 
02.74 
02.63 


34.64 

34.638 

34.  o4 

34.64 

34.641 

34.64 

34. 04 

34.640 

34.68 

34.74 

34.775 

34.868 

34.07 

34.87 

34.87 

34.866 

34.87 

34. 864 

34.86 

34.861 

34.87 

34.874 

34.87 

34.875 

34.87 

34.87 

34.665 

34.87 

34.87 

34.873 

34.87 

34.87 

34.88 

34.877 

34.88 

34.89 

34.90 

34.91 

34.920 

34.93 

34.931 

34.93 

34.933 

34.93 

34.926 


27.48 
27.48 
27.48 
27.48 
27.49 
27.49 
27.48 
27.48 
27.52 
27.57 
27.60 
27.70 
27. 7C 
^7.70 
27.70 
27.70 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
t7.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.78 
27.79 
27.80 
27.81 
27.84 
27.86 
27.87 
27.86 


00.006 
00.012 


00.018 
00.030 


00.045 
00.069 


00.071 
00.081 
00.102 


00.438 
00.463 
00.6^7 


00.573 
00.618 
00.664 
00.78.0 

00.898 
01.130 


1467.8 
1467.8 
1468.0 
1466.2 
1468.3 
1466.3 
1466.7 
1466.8 
1469.0 
1469.4 
1409.6 
1468.6 
1466.8 
1409.2 
1470.0 
1470.5 
1470.3 
1470.4 
1  470 . 5 
1471.3 
1472.0 
1473.0 
1473.5 
1474.8 
1475.0 
1476.7 
1476.8 
1470.2 
1479.8 
1480.3 
1481.4 
1483.0 
1484.7 
1484.7 
1480.4 
l40b.l 
1489.8 

1495.6 
1496.1 
1499.4 
1505.2 
150O.5 
151,.. 1 
1513.8 


STATION 


REFID   31   1187 

YEAR 

1967 

BOTDP  03475 

CONSEC      0008 

MOMTH   U 

SHIP  Mt 

LAT     56  17. 5N 

DAY 

27 

DATA  USE   1 

LONG   051  04. 6W 

HOUR 

03.2 

AREA      06 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

STO 

00000 

04.28 

03.2 

OBS 

00000 

04.26 

STD 

00010 

04.28 

STO 

00020 

04.28 

03.2 

OBS 

0C028 

04.29 

STD 

00030 

04.29 

STD 

000  50 

04.32 

03.2 

OBS 

00055 

04.32 

STD 

00075 

04.32 

STD 

00100 

04.33 

03.2 

OBS 

00109 

04.33 

STD 

00125 

04.26 

STD 

00150 

04.19 

03.2 

□  BS 

00163 

04.13 

STD 

002CO 

03.89 

03.2 

OBS 

100218 

03.83 

SID 

00250 

03.86 

03.2 

□  BS 

00273 

03.88 

STD 

00300 

03.81 

03.2 

OBS 

0C327 

03.76 

STD 

00400 

03.74 

03.2 

OBS 

T00441 

03.72 

STD 

00500 

03.67 

03.2 

OBS 

00546 

03.64 

STD 

CC600 

03.63 

03.2 

OBS 

00655 

03.61 

STO 

00700 

03.59 

STD 

00800 

03.56 

03.2 

OBS 

T00874 

03.55 

STD 

00900 

03.55 

STD 

01000 

03.55 

STD 

CllOO 

03.56 

03.2 

OBS 

T01113 

03.56 

03.2 

OBS 

T01653 

03.60 

AIR    TE1P         02.8 
MET    BULB  01. 7 

8AP0METR    0988.6 
CLOUD    T/A  6/1 


DIR  HOT  PER 

33   2 
SEA 
CL/  k 


HIMD-OIK    35 
wnO-SPO    12 
WIND-FOR 
rttATHER       X7 


inst  nansen  cast 
trace  dir 
Duration 

ORIG  829  coo 


TEN  Sa  1407 
5  SgUARE  3 
2  SOUARE  60 
1  SJJARE  ol 


SAL 

34.57 

34.5o9 

34.57 

34.58 

34.562 

34.58 

34.60 

34.607 

34.  73 

34.84 

34.606 

34.67 

34.87 

34.877 

34.65 

34.849 

34.67 

34.878 

34.87 

34.672 

34.88 

34.o7d 

34.86 

34.884 

34.86 

34.660 

34.88 

34.86 

34.860 

34.88 

34.68 

34.88 

34.861 

34.683 


SIGMA-T    DYNDPT  I   SND  VEL   OXYG 


27.44 
27.44 
27.44 
27.44 
27.44 
27.46 
27.46 
27.46 
27.66 
27.64 
27.67 
27.67 
27.69 
27.70 
27.70 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.70 
27.76 
^7.76 


00.006 
00.013 


00.019 
00.032 


00.047 
00.059 


00.071 
00.082 


00.30  7 

00.348 

00.390 
00.433 
00.477 


1467.5 
1467.3 
1467.6 
1467.8 
1466.0 
1468.0 
1468. S 
1466.6 
1469.1 
1469.7 
1469.9 
1469.9 
1469.9 
1469.9 
1469.5 
1469.5 
1470.2 
1470.7 
147U.8 
1471.1 
1472.2 
1472.8 
1473.6 
1474.2 
1475.0 
1475.9 
1476.6 
1478.1 
1479.3 
1479.7 
1481.4 
1483.1 
1483.3 
1492.6 


P04       TOT     P 
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TABLE  I. — Continued 


S  T  4  I  1  0  N 


PEFID       31       1187 

YEA? 

1967 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          00.6 

DIR    HOT    PER 

kllND-OIR    35 

CONSEC               00C9 

MONTH        11 

SHIP    ME 

UET 

BULB          00 .0 

32 

3 

■<IND-SPO    08 

L«T            56    12. SW 

OAY 

28 

04T»    USE       1 

64R0METR    1002.4 

SEA 

rflND-FOK 

LONG       051     22. 6W 

HOUk 

04.2 

AREA                05 

CLOUD    T/4          6/6 

CL/TR 

HEATHER       X7 

CASTNUM/TI1E 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG               PJi 

STD 

00000 

04.30 

34.63 

27.48 

00.000 

1467.6 

0^.2 

oes 

OCOOO 

C4.30 

34.629 

27.48 

1467.6 

STO 

00010 

04.30 

34.64 

27.49 

00.006 

1467.8 

STD 

00020 

04.31 

34.64 

27.49 

00.012 

1468.0 

04.2 

0B5 

00024 

04.32 

34.644 

27.49 

1468.1 

STO 

00030 

04.34 

34.  64 

27.49 

00.018 

1468.3 

04.2 

DBS 

00047 

04.40 

34.653 

27.49 

1468.8 

STD 

00050 

04.41 

34.66 

27.49 

00.030 

1468.9 

STD 

00075 

04.45 

34.69 

27.51 

00.045 

1469.6 

04.2 

DBS 

00093 

04.48 

34.720 

27.53 

1470.0 

STD 

00100 

04.41 

34.74 

27.56 

00.059 

1469.9 

STD 

00125 

04.18 

34.81 

27.64 

00.072 

1469.4 

04.2 

DBS 

00140 

04.08 

34.836 

27.67 

1469.3 

STD 

00150 

04.03 

34.84 

27.67 

00.083 

1469.3 

04.2 

DBS 

T00187 

03.90 

34.835 

27.69 

1469.3 

STD 

00200 

03.8  7 

34.84 

27.69 

00.105 

1469.4 

04.2 

OBS 

00233 

03.82 

34.847 

27.70 

1469.7 

STD 

00250 

03.62 

34.85 

27.71 

00.126 

1470.0 

04.2 

OBS 

00280 

03.82 

34.856 

27.71 

1470.5 

STO 

00300 

03.79 

34.86 

27.72 

00.147 

1470.7 

04.2 

OBS 

T00372 

03.  71 

34.859 

27.73 

1471 .6 

STD 

00400 

03.69 

34.  86 

27.73 

00.189 

1472.0 

04.2 

□  BS 

00467 

03.66 

34.868 

27.74 

1473.0 

STD 

00500 

03.67 

34.87 

27.74 

00.230 

1473.6 

04.2 

OBS 

T00556 

03.68 

STD 

00600 

03.68 

34.88 

27.74 

00.271 

1475.2 

04.2 

OBS 

00654 

03.67 

34.882 

27.75 

1476.1 

STD 

00700 

03.65 

34.68 

27.75 

00.313 

1476.8 

STD 

008  00 

03.61 

34.88 

27.75 

00.355 

1478.3 

STD 

00900 

03.59 

34.88 

27.76 

00.397 

1479.9 

04.2 

OBS 

T00938 

03.58 

34.883 

27.76 

1480.5 

04.2 

OBS 

T01401 

03.63 

34.900 

27.77 

1486.5 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  01 R 
DURATION 
ORIS  B29  C09 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


STATION 


REflO       31       1187 
CONSEC  0010 

LAT  56    23. 2N 

LONG      051    24. 5M 


YEAR  1967 
MONTH  11 
OAY  29 

HOUR     03.4 


BOTOP    03429 
SHIP    ME 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  00.0 

WET  BULB  -00.6 
BAROMETR  0994.6 
CLOUD    T/A  6/6 


DIR    HGT    PER 

04      3 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR    06 
HIND-SPO    21 
KIND-F&R 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B29    010 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGHA-T    DYNDPTH   SNO  VEL   OXYG 


P34   TOT  P 


03.4 
03.4 


STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STO 

OBS 
STD 

DBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
SID 

OBS 
STO 
STO 

OBS 
STD 
STO 
STD 

OBS 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00027 
0C030 
00050 
00054 
00075 
00100 
00107 
00125 
00150 
00160 
00200 

T00213 
00250 
00268 
00300 
00322 
00400 

T00437 
00500 
00543 
00600 

T00652 
00700 
008  00 
00865 
00900 
01000 
01100 

T01126 

T01730 


04.40 
04.40 
04.39 
04.39 
04.39 
C4.39 
04.40 
04.40 
04.40 
04.36 
04.34 
04.25 
04.  15 
04.12 
04.03 
04.00 
03.90 
03.66 
03.79 
03.75 
03.70 
03.68 
03.66 
03.65 
03.65 
03.64 
03.63 
03.60 
03.58 
03.58 
03.56 
03.55 
03.55 
03.60 


34.64 

34.644 

34.65 

34.65 

34.649 

34.65 

34.66 

34.660 

34.71 

34.76 

34.774 

34.61 

34.85 

34.864 

34.86 

34.663 

34.87 

34.675 

34.67 

34.674 

34.88 

34.876 

34.88 

34.877 

34.87 

34.672 

34.67 

34.86 

34.880 

34.88 

34.68 

34.88 

34.876 

34.676 


27.48 
27.46 
27.48 
27.49 
27.49 
27.49 
27.49 
27.49 
27.53 
27.58 
27.59 
27.63 
27.66 
27.69 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.75 


00.006 
00.012 


00.018 
00.030 


00.045 
00.058 


00.071 
00.063 


00.309 
00.352 

00.394 
00.43  7 
00.481 


1468.1 
1466.1 
1466.2 
1468.4 
1468.5 
1468.5 
1468.9 
1469.0 
1469; 4 
1469.7 
1469.7 
1469.7 
1469.8 
1469.8 
1470.1 
1470.2 
1470.4 
1470.5 
14  70.7 
1470.9 
1472.0 
1472.6 
1473.5 
14  74.2 
1475.1 
1475.9 
1476.7 
1478.2 
1479.6 
1479.8 
1461.4 
1463.1 
1483.$ 
1493.9 
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TABLE  II. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  CASCO  at 
Ocean  Station  BRAVO,  30  December  1967-22  January  1968,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1199. 


N    C 

1    Ll    C           S    T    A 

1     T     I     0    N 

DAT 

A 

PEFIO       31        1199 

YEAR 

1967 

BOTDP     03566 

AIR 

TEMP          01.1 

DIP    HOT    PER 

WINO-DIR 

32 

INST    N4NSEN     CAST 

TEN    SO    1407 

CQNSEC                0001 

XONTH        12 

SHIP    CS 

WET 

BULB         01.1 

00 

3 

wind-spd 

20 

TRACE    D!R 

5    SauARE       3 

L4T             56    34       N 

DAY 

31 

DATA    USE       1 

BAROHETR    1022.7 

SEA 

WIND-FQR 

DURATION 

2    SauARE    60 

LONG       051    02       W 

HOUR 

13.4 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TR 

HEATHER 

X7 

ORIG    630    001 

1     SOUARE     61 

CASTNUX/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

axYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

03.49 

34.60 

27.54 

00.000 

1464.2 

13.6 

DBS 

CCCOC 

03.49 

34.603 

27.54 

1464.2 

STD 

00010 

03.51 

34.60 

27.54 

00.00  5 

1 464 . 4 

STD 

00020 

03.52 

34.61 

27.54 

00.011 

1464.6 

13.6 

OBS 

00023 

03.52 

34.607 

27.54 

1464.7 

STD 

00030 

03.52 

34.60 

27.54 

00.016 

1464.8 

13.6 

OBS 

C0046 

03.51 

34.592 

27.53 

1465.0 

STD 

00050 

03.51 

34.59 

27.53 

00.027 

1465.1 

STD 

00075 

03.53 

34.60 

27.54 

00.042 

1465.6 

13.6 

OBS 

00091 

03.54 

34.604 

27.54 

1465.9 

STD 

00100 

03.73 

34.65 

27.56 

00.055 

1466.9 

STD 

00125 

04.09 

34.76 

27.61 

00.069 

1469.0 

13.6 

OBS 

00136 

04.17 

34.790 

27.62 

1469.5 

STD 

00150 

04.09 

34.80 

27.64 

00.081 

1 469 . 5 

13.6 

OBS 

T00183 

03.96 

34.832 

27.68 

1469.5 

STO 

00200 

03.94 

34.84 

27.69 

00.103 

1469.7 

1<..5 

OBS 

00231 

03.89 

34.856 

27.71 

1470.0 

STO 

00250 

03.85 

34.86 

27.71 

00.125 

1470.2 

1<..5 

OBS 

002  77 

03.81 

34.864 

27.72 

1470.4 

STD 

00300 

03.79 

34.86 

27.72 

00.145 

1470.7 

l<i.  5 

OBS 

T00367 

03.73 

34.857 

27.72 

1471.6 

STD 

004  00 

03.71 

34.  86 

27.73 

00.187 

1472.0 

14.5 

OBS 

00465 

03.67 

34.862 

27.73 

1473.0 

STD 

00500 

03.66 

34.66 

27.73 

00.229 

1473.5 

14.5 

OBS 

T00550 

03.64 

34.861 

27.73 

1474.2 

STD 

00600 

03.62 

34.86 

27.74 

00.271 

1475.0 

STD 

00700 

03.60 

34.86 

27.74 

00.313 

1476.5 

14.5 

OBS 

00761 

03.59 

34.865 

27.74 

1477.5 

STO 

00800 

03.60 

34.87 

27.74 

00.356 

1478.2 

STD 

0C900 

03.62 

34.88 

27.75 

00.399 

1480.0 

14.  5 

OBS 

T00970 

03.63 

34.880 

27.75 

1481 .2 

14.5 

OBS 

T01494 

03.63 

34.900 

27.77 

1490.0 

N    G 

IDC          S    T    A 

T     I     0    N 

D    A    T 

A 

REFID      31       1199 

YEAS 

1968 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          Cl.l 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

36 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    Sa    1407 

CONSEC               0002 

MONTH       01 

SHIP    CS 

UET 

BULB      -03.0 

06 

2         2 

WIND-SPD 

18 

TRACE     DIR 

5    SQUARE       3 

LAT             56    40       N 

DAY 

01 

DATA    USE       1 

BAROHETR     1023.0 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION 

2    SdJARE    60 

LONG       051    03       M 

HOUR 

13.4 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TR 

HEATHER 

X7 

ORIG    B30    002 

1     SaUARE     61 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPT  H 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SID3         PH 

STD 

00000 

03.36 

34.63 

27.58 

OO.OCO 

1463.7 

13.4 

OBS 

00000 

03.36 

34.631 

27.58 

1463.7 

SID 

00010 

03.44 

34.65 

27.59 

00.00  5 

1464.2 

STD 

00020 

03.50 

34.67 

27.59 

00.010 

1464.6 

13.4 

OBS 

00025 

03.52 

34.673 

27.60 

1464.6 

STD 

00030 

03.52 

34.68 

27.60 

00.015 

1464.9 

13.4 

OBS 

00049 

03.51 

34.694 

27.61 

1465.2 

STD 

00050 

03.51 

34.69 

27.61 

00.025 

1465.2 

STD 

00075 

03.53 

34.70 

27.62 

00.037 

1465.7 

13.4 

OBS 

00096 

03.55 

34.711 

27.62 

1466.2 

STD 

00100 

03.56 

34.72 

27.63 

00.049 

1406.3 

STD 

00125 

03.86 

34.80 

27.66 

00.061 

1468.1 

13.4 

□es 

00147 

04.02 

34.84  9 

27.69 

1469.2 

STD 

00150 

04.02 

34.85 

27.69 

00.072 

1469.2 

STO 

00200 

03.97 

34.86 

27.70 

00.093 

1469.6 

13.4 

OBS 

T00210 

03.96 

34.664 

27.70 

1470;0 

13.4 

OBS 

00246 

03.86 

34.861 

27.71 

1470.1 

STD 

00250 

03.85 

34.66 

27.71 

00.114 

1470.2 

13.4 

OBS 

00299 

03.78 

34.861 

27.72 

1470.7 

STO 

00300 

03.78 

34.86 

27.72 

OO.ljS 

1470.7 

STD 

00400 

03.70 

34.66 

27.73 

00.176 

1472.0 

13.4 

OBS 

T00407 

03.70 

34.863 

27.73 

1472.1 

13.4 

OBS 

004  96 

03.66 

34.666 

27.74 

1473.4 

SID 

00500 

03.66 

34.67 

27.74 

00.217 

1473.5 

13.4 

OBS 

T00591 

03.64 

34.665 

27.74 

1474.9 

STO 

00600 

03.64 

34.87 

27.74 

00.259 

1475.1 

STO 

00700 

03.59 

34.87 

27.74 

00.301 

1476.5 

13.4 

OBS 

00700 

03.59 

34.666 

27.74 

1476.5 

STD 

00800 

03.56 

34.87 

27.75 

00.344 

1478.1 

STD 

00900 

03.54 

34.86 

27.76 

00.366 

1479.7 

STD 

01000 

03.53 

34.88 

27.76 

00.429 

1461.3 

13.4 

OBS 

TOIOOO 

03.53 

34.880 

27.76 

1481 .3 

13.4 

OBS 

T01506 

03.61 

34.692 

27.76 

1490.1 
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TABLE  II.— Continued 


STATION 


«efiD    31     1199 

yes* 

1968 

30TDP     03566 

AIR 

TEMP         01.7 

OIR    HGT    PER 

l<IMD-DIR 

03 

CDNSEC             0003 

MONTH       CI 

SHIP    CS 

WtT 

BULB          00.6 

06 

6         3 

WINO-SPD 

25 

LAT           56    2<,      N 

DA» 

O". 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1001.0 

SEA 

KIND-FOP 

LONG       051    02       H 

HOUR 

18.7 

ABEA              0  5 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

CASTNUM/TIHe 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SNU     VEL 

OXYG 

PQ' 

STD 

00000 

03.40 

34.71 

27.63 

00.000 

1463.9 

16.9 

DBS 

OOOOC 

03.40 

34.706 

27.63 

1463.9 

STO 

00010 

03.41 

34.71 

27.63 

00.004 

1464.1 

STD 

000^0 

03.41 

34.71 

27.64 

00.009 

1464.3 

16.9 

DBS 

00025 

03.41 

34.710 

27.64 

1464.4 

STO 

00030 

03.41 

34.71 

27.64 

00.014 

1 464 . 5 

16.9 

DBS 

00048 

03.40 

34.717 

27.64 

1464.7 

STD 

00050 

03.40 

34.72 

27.64 

00.02  3 

1464.8 

STO 

00075 

03.43 

34.72 

27.64 

00.034 

1465.3 

16.9 

OBS 

00097 

C3.45 

34.718 

27.64 

1465.8 

STD 

00100 

03.50 

34.73 

27.64 

00.046 

1466.0 

STD 

00125 

03.83 

34.79 

27.65 

00.058 

1467.9 

16.9 

OBS 

00145 

04.00 

34.822 

27.67 

1469.0 

STD 

00150 

04.01 

34.83 

27.67 

00.069 

1469.1 

16.9 

OBS 

TC0194 

04.03 

34.867 

27.70 

1470.0 

STO 

002  00 

04.01 

34.87 

27.70 

00.091 

1470.0 

16.9 

OBS 

00242 

03.89 

34.863 

27.71 

1470.2 

STD 

00250 

03.88 

34.87 

27.71 

00.112 

1470.3 

16.9 

OBS 

00290 

03.82 

34.873 

27.73 

1470.7 

STD 

00300 

03.81 

34.87 

27.72 

00.132 

1470.8 

17.6 

OBS 

T00395 

03.69 

34.853 

27.72 

1471.9 

17.6 

OBS 

00769 

03.61 

34.869 

27.74 

1477.8 

STD 

00800 

03.60 

34.87 

27.74 

1478.3 

STD 

00900 

03.59 

34.87 

27.75 

1479.9 

17.6 

OBS 

T00968 

03.58 

34.871 

27.75 

1481.0 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    830    003 


TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SaUARE     61 


S    I    A     T     1     C    N 


REFID       31  1199 

CONSEC  0004 

LAT             56  33       N 

LONG       051  04       W 


YEAR  1968 
HONTH  01 
DAY  05 

HOUR     13.2 


BOTOP    03521 
SHIP    CS 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR     TE«P  01.1 

MET  BULB  00.1 
BAROMETR  1007.8 
CLOUD    T/A         6/6 


DIR    HGT    PER 

06       5         4 
SEA 
CL/TR 


MINO-DIR  15 

WIND-SPO  2Z 
HIND-FOR 

HEATHEii  X3 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B3C    C04 


TEN  Sa  1407 
5  SauARE  3 
2  SauARE  60 
1     SauARE    61 


CASTNUH/TIHE       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P34   TOT  P 


13.2 
13.2 

13.2 

13.2 
13.2 

13.2 

13.2 
13.2 


13.2 
13.2 


13.2 
13.2 


STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 
STD 

OBS 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 
STO 
STD 

OBS 


000  00 
00000 
00010 
00016 
00020 
00030 
00033 
00050 
00065 
0C075 
00095 
00100 
0C125 
00134 
00150 

T00164 
00199 
00200 
002  50 

T00268 
00300 
00331 

T00393 
00400 
00500 
00530 
00600 

T00662 
00700 
00800 
009  00 
01000 

T01041 


03.35 
03.35 
03.36 
03.36 
03.36 
03.36 
03.36 
03.37 
03.39 
03.40 
03.49 
03.58 
03.89 
03.96 
04.00 
04.01 
03.98 
03.98 
03.91 
03.88 
03.81 
03.76 
03.70 
03.70 
03.67 
03.66 
03.63 
03.60 
03.60 
03.59 
03.57 
03.56 
03.56 


34.63 

34.62  7 

34.62 

34.624 

34.63 

34.63 

34.628 

34.63 

34.626 

34.64 

34.667 

34.66 

34.74 

34.767 

34.82 

34.845 

34.853 

34.85 

34.85 

34.852 

34.86 

34.866 

34.86  7 


34.865 

34.87 

34.87 

34.87 

34.87 

34.870 


27.58 
27.56 
27.57 
27.57 
27.57 
27.58 
27.58 
27.57 
27.57 
27.58 
27.59 
27.60 
27.62 
27.63 
27.66 
27.68 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.72 
27.73 
27.73 


27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 


00.010 
00.015 


00.052 
00.064 


00.098 
00.120 


1463 .6 
1463.6 
1 463 . 8 
1463.9 
1464.0 
1464,1 
1464.2 
1464.5 
1464.8 
1465.1 
1465.8 
1466.3 
1468.1 
1468.6 
1469.1 
1469.4 
1469.9 
146%. 9 
1470.4 
1470.6 
1470.8 
1471.1 
1471.9 


1475.9 
1476.5 
1478.2 
1479.8 
1481.4 
1482.1 
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TABLE  II.— Continued 


S    T    4     T     1    0    N 


REFID       31  1199 

CONSEC  0006 

LAT             56  36       rj 

LONt       051  00       W 


VE«t  1966 
HONTrf  01 
OAr  C7 

HOUR     13.« 


BOTDP    03475 
SHIP    CS 
OATS    USE        1 
AREA  05 


4IP    TEMP         02, i.  DIR    HOT    PER 
«ET    aULB         01.1  09       5         <• 

SAROMETR    0991.5  SEA 

CLOUO    T/A  0/7  CL/TP 


HIND-JIR  08 

KI'40-SPD  IB 
HIND-FOP 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    630    005 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
Z  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


TIME 

LVlTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    ' 

/El 

STO 

00000 

03.31 

34.63 

27.59 

00, 

.000 

1463 

.4 

13. 

.4 

OBS 

00000 

03.31 

34.63  5 

27.59 

1463, 

.4 

STD 

OGOIO 

03.32 

34.63 

27.59 

00. 

.00  5 

1463. 

.6 

STD 

00020 

03.32 

34.63 

27.58 

00. 

.010 

1463, 

.6 

13.4 

OBS 

000^3 

03.32 

34.633 

27.58 

1463, 

.9 

STO 

00030 

03.32 

34.63 

27.58 

00. 

.015 

1464 

■  0 

13. 

.4 

DBS 

00047 

03.31 

34.631 

27.56 

1464, 

.2 

STD 

00C50 

C3.38 

34.65 

27.59 

00. 

.02  5 

1464. 

.6 

STD 

00075 

03.83 

34.75 

27.63 

00, 

,038 

1467, 

.0 

13. 

,4 

OBS 

00093 

04.02 

34.800 

27.65 

1468, 

.2 

STD 

CO  ICO 

04.02 

34.80 

27.65 

00. 

.049 

1468. 

.3 

STD 

00125 

04.02    ^ 

,      34.60 

27.64 

00.061 

1468. 

.7 

13. 

.4 

OBS 

00140 

C4.02 

34.793 

27.64 

1469. 

.0 

STD 

00150 

04.02 

34.81 

27.65 

00. 

.073 

1469, 

.1 

13, 

.4 

OBS 

700185 

04.01 

34.844 

27.68 

1469. 

.7 

STO 

00200 

03.97 

34.85 

27.69 

00. 

.09  5 

1469, 

.8 

13. 

.4 

OBS 

00232 

03.90 

34.651 

27.70 

147U. 

,1 

STD 

0C250 

03.87 

34.65 

27. 7C 

00. 

.117 

1470, 

.2 

13. 

.4 

OBS 

00280 

03.83 

34.653 

27.71 

1470, 

.6 

STD 

003  00 

03.80 

34.85 

27.71 

00. 

.138 

1470, 

.7 

13. 

.4 

OBS 

TC0370 

03.71 

34.649 

27.72 

1471. 

.5 

STD 

00400 

03.70 

34.85 

27.72 

00. 

.180 

1472, 

.0 

13. 

.4 

OBS 

00465 

03.68 

34.656 

27.73 

1473. 

.0 

STD 

00500 

03.67 

34.86 

27.73 

00. 

.222 

1473. 

.5 

13. 

.4 

OBS 

T00554 

03.65 

34.856 

27.73 

1474. 

.3 

STD 

00600 

C3.63 

34.86 

27.73 

00. 

,264 

1475. 

,0 

STO 

00700 

03.60 

34.66 

27.74 

00. 

.307 

1476. 

,6 

13. 

,4 

DBS 

00743 

03.60 

34.858 

27.74 

1477; 

•  i 

STD 

008  00 

03.62 

34.86 

27.73 

00. 

.351 

1478. 

.3 

STD 

009  00 

03.64 

34.86 

27.73 

00.396 

1480. 

.1 

13. 

.4 

OBS 

00943 

03.65 

34.857 

27.73 

1480. 

,8 

13. 

,  4 

OBS 

T01476 

03.62 

34.887 

27.76 

1489. 

.7 

PD4       TOT     P 


S    T    A    T     I     C     N 


REFIO   31 
CONSEC 
LAT      56 
LONG   0  50 


1199 

YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          02.0 

DIP     HGI     PER 

HI>(D-OIR 

08 

INST    NANSEN    CAST 

0006 

MONTH        01 

SHIP    CS 

HET 

8ULB          00. 

03 

6          4 

HINO-SPD 

ZZ 

TRACE    OIR 

29       N 

DAY 

08 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013.9 

SEA 

hind-for 

DURATION 

59       H 

HOUR 

13.4 

AREA               05 

CLOUO    T/A          8/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CRIG    B30    006 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oyndptm 

SNO    VEL 

oxyg 

PD4 

TCT    P         N02         N03 

STD 

00000 

03.39 

34.66 

27.60 

00.000 

1463.6 

13.4 

OBS 

OCOOO 

03.39 

34.661 

27.60 

1463.3 

STD 

00010 

03.36 

34.66 

27.60 

00.005 

1463.9 

13.4 

OBS 

00013 

03.36 

34.660 

27.60 

1463.9 

STD 

000  20 

03.36 

34.66 

27.60 

CO. 010 

1464.0 

STD 

00030 

03.36 

34.66 

27.60 

00.015 

1464.2 

13.4 

OBS 

00033 

03.36 

34.659 

27.60 

1464.2 

STD 

00050 

03.38 

34.66 

27.60 

00.025 

1464.6 

13.4 

OBS 

00071 

03.39 

34.664 

27.60 

1465.0 

STO 

00075 

03.39 

34.66 

27.60 

00.037 

1465.1 

STO 

00100 

03.40 

34.66 

27.60 

00.050 

1465.5 

13.4 

OBS 

00110 

03.40 

34.661 

27.60 

1405.7 

STD 

00125 

03.65 

34.72 

27.62 

00.062 

1467.1 

13.4 

OBS 

T00142 

03.86 

34.772 

27.64 

1468.3 

STO 

CO  150 

03.91 

34.79 

27.65 

00.074 

1466.7 

13.4 

OBS 

00181 

04.00 

34.840 

27.68 

1469.6 

STO 

00200 

03.95 

34.84 

27.69 

00.097 

1469.7 

13.4 

OBS 

00217 

03.91 

34.847 

27.70 

1469.9 

STD 

00250 

03.67 

34.85 

27.70 

00.118 

1470.3 

13.4 

OBS 

T0C278 

03.84 

34.654 

27.71 

1470.6 

STD 

00300 

03.60 

34.85 

27.71 

00.139 

1470.8 

13.4 

OBS 

00343 

03.74 

34.654 

27.72 

1471.2 

STD 

00400 

03.72 

34.86 

27.72 

00.181 

1472.1 

13.4 

OBS 

T00403 

03.72 

34.856 

27.72 

1472.1 

STO 

005  00 

03.67 

34.86 

27.73 

00.223 

1473.6 

13.4 

OBS 

00530 

03.67 

34.866 

27.74 

1474.0 

STO 

006  00 

03.69 

34.87 

27.73 

00.265 

1475.3 

13.4 

OBS 

00665 

03.70 

34.866 

27.73 

1476.4 

STO 

00  7  00 

03.69 

34.87 

27.73 

00.308 

1476.9 

STD 

00800 

03.65 

34.86 

27.74 

00.352 

1478.4 

STD 

009  00 

03.61 

34.86 

27.74 

00.396 

1479.9 

STO 

01000 

03.57 

34.66 

27.74 

00.441 

1481.4 

13.4 

OBS 

T01019 

03.56 

34.855 

27.74 

1461.7 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  II.— Continued 


NaCC  STATiCN  D4TA 


»EFID       31        1199 
CONSEC  0007 

CAT  56    30       M 

LONG       OSl     00       N 


YE»^  1966 
MONTH  01 
DAy  10 

HOUR     13.9 


BOTDP    03'.29 
SHIP    CS 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR  TEXP  03.3 
HET  BULB  02.2 
BAROMETR  0974.6 
CLOUO    T/A  6/6 


01 K    HGT 

PER 

MINO-OIR 

07 

INST     NANSEN    CAST 

06       6 

"« 

«mD-SPD 

19 

TRACE    OIR 

SEA 

WIND-FOfi 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    B30    007 

TEN  SQ  1*07 
5  SOUARE  3 
2  SauARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIXE   LVLIVP    DEPTH 


13.9 
13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 

13.9 
13.9 

17.5 

17.5 

17.5 
17.5 
17.5 


STO 
3BS 

STO 

STO 
08  S 

STO 

oes 

STO 

STD 
DBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 
DBS 

STO 
DBS 

STO 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 

STD 

STD 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 


OOCOO 
00000 
00010 
00020 
00020 
00030 
00031 
00050 
00075 
0008'. 
00100 
00125 
0012  5 
00150 
T00169 
OC200 
00212 

002  50 
00255 

003  00 
7003*0 

00<.00 

00'.27 

00500 

00513 

CObOC 

0068* 

007  00 

100780 

T01299 

01300 

Ol^OO 

01500 

01750 

T01821 

02C00 

T02379 

02500 

T02936 

T02971 

03075 


TEMP 

03.50 
03.5  0 
03.<.9 
03.49 
03.49 
03.46 
03.46 
03.46 
03.45 
03.45 
03.61 
03.82 
03.82 
03.99 
04.04 
C3.96 
03.93 
03.86 
03.85 
03.80 
03.76 
03.72 
03.71 
03.70 
03.70 
C3.66 
03.63 
03.62 
03.60 
03.61 
03.61 
03.60 
03.  59 
03.56 
03.55 
03.49 
03.31 
03.22 
02.87 
02.84 
02.72 


SAL 

34.61 

34.013 

34.62 

34.62 

34.619 

34.65 

34.649 

34.65 

34.65 

34.656 

34.69 

34.75 

34.747 

34.82 

34.854 

34.86 

34.856 

34.86 

34.862 

34.86 

34.861 

34.87 

34.869 

34.87 

34.869 

34.87 

34.871 

34.87 

34.875 

34.896 

34.90 

34.90 

34.90 

34.91 

34.912 

34.92 

34.932 

34.93 

34.937 

34.941 

34.934 


SIGHA-T  DVNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


27.55 
27.55 
27.55 
27.56 
27.56 
27.58 
27.58 
27.59 
27.59 
27.59 
27.60 
27.63 
27.63 
27.67 
27.69 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.80 
27.62 
27.83 
27.87 
27.87 
27.680 


00.00  5 
00.010 


00.02  6 

00.039 

00.052 
00.064 

00.076 

00.098 

00.119 

00.140 

00.181 

00.222 

00.264 

00.306 


1464.2 
1464.2 
1464.4 
1464.5 
1464.5 
1464.6 
1464.6 
1464.9 
1465.3 
1465.5 
1466.5 
1467.8 
1467.8 
1469.0 
1469.6 
1469.8 
1469.9 
1470.2 
1470.2 
1470.8 
1471.3 
1472.1 
1472.5 
1473.7 
1473.9 
1475.2 
1476.4 
1476.7 
1477.9 
1486.7 
1486.7 
1488.3 
1490.0 
1494.1 
1495.2 
1498.1 
1503.6 
P.05,i 
1511.5 
1512.0 


STAT     1     C    N 


REFID      31       1199 

YEAR 

1968 

BOTDP    03429 

AIR 

TEMP          01.6 

OIR    HGT    PER 

WINO-OI R 

25 

CONSEC               0008 

MONTH       01 

SHIP    CS 

HET 

BULB       -00.3 

30 

3         2 

HIMD-SPO 

16 

LAT            56    30      N 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1007.1 

SEA 

WIND-FQR 

LONG       051    00      u 

HOUR 

13.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dynopth 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ- 

•    STD 

00000 

03.43 

34.63 

27.57 

00.000 

1464.0 

13.5 

OBS 

00000 

03.43 

34.632 

27.57 

1464.0 

STO 

00010 

03.44 

34.63 

27.57 

00.005 

1464.2 

13.5 

OBS 

00018 

03.45 

34.626 

27.57 

1464.3 

STO 

00020 

03.45 

34.63 

27.57 

00.010 

1464.4 

STD 

00030 

03.45 

34.63 

27.57 

00.015 

1464.5 

13.5 

DBS 

00037 

03.45 

34.634 

27.57 

1464.6 

STD 

00050 

03.46 

34.63 

27.57 

OO.Oto 

1464.9 

STO 

000  75 

03.48 

34.63 

27.56 

00.039 

1465.4 

13.5 

OBS 

00076 

03.48 

34.626 

27.56 

1465.4 

STO 

00 1 00 

03.55 

34.63 

27.56 

00.053 

1466.1 

13.5 

OBS 

00115 

03.64 

34.638 

27.56 

1460.7 

STD 

00125 

03.80 

34.70 

27.59 

00.066 

1467.7 

STD 

00150 

04.06 

34.81 

27.65 

00.079 

1469.3 

13.5 

DBS 

T00160 

04.10 

34.839 

27.67 

1469.7 

13.5 

08S 

00194 

03.97 

34.843 

27.69 

1469.7 

STD 

002  00 

03.95 

34.84 

27.69 

00.101 

1469.7 

13.5 

OBS 

00234 

03.86 

34.846 

27.70 

1469.9 

STO 

00250 

03.84 

34.85 

27.70 

00.122 

1470.1 

STD 

00300 

03.78 

34.85 

27.71 

00.144 

1470.7 

13.5 

OBS 

T00318 

03.77 

34.847 

27.71 

1470.9 

13.5 

OBS 

00392 

03.75 

34.869 

27.73 

1472.1 

STD 

00400 

03.75 

34.67 

27.73 

00 .  1  d  5 

1472.2 

13.5 

OBS 

T00467 

03.71 

34.864 

27.73 

1473.2 

STO 

00500 

03.71 

34.87 

27.73 

00.227 

1473.7 

STD 

00600 

03.68 

34.88 

27.74 

00.269 

1475.3 

13.5 

OBS 

00629 

03.67 

34.679 

27.76 

1475.7 

STD 

C0700 

03.63 

34.67 

27.75 

00.  310 

1  •.  76  .  7 

13.5 

OBS 

700783 

03.59 

34.871 

27.75 

1477.9 

13.5 

OBS 

T01217 

03.61 

34.896 

27.76 

1485.3 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     B30    008 


TEN  Si)  1407 
5  SauARE  3 
2  SOUARE  60 
1    SQUARE    61 
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TABLE  II.— Continued 


S    T    A     T     1     C     N 


REFIO       31  1199 

CONSEC  0009 

L«''             56  29       N 

LONG       051  01       u 


YESR  1968 
MONTH  01 
DAY  16 

HOJR     13.7 


BCTDP    03566 
SHIP    CS 
OAIA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEMP  -05.0 
WET  BULB  -06.5 
BAROMETR  0988.2 
CLOUD    T/A  8/8 


OIR    hGT    PER 

27       2         3 
SEA 
CL/TR 


«IND-OIR  36 

KINO-SPU  13 
HIND-F3R 

WEATHER  X7 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG    830    009 


TEN  SO  I'iO? 
5  SOJARE  3 
2  SOJARE  60 
1     SOJARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13.7 
13.7 

13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.  7 
13.7 
13.7 
13.7 

13.7 

15.7 
13.7 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBs 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00020 
00030 
CC035 
00050 
00C75 
00076 
00100 
00111 
00125 

T001*6 
00150 
OOlB'i 
CC2O0 
00222 
00250 
00297 
003  00 
00373 
00400 

T00<.<.8 
C0500 
006  00 
00620 
00700 

T00796 

T01297 


TEMP 

03.07 
03.07 
03.09 
03.11 
03.11 
03.11 
03.12 
03.14 
03.24 
03.24 
03.43 
03.46 
03.48 
03.49 
03.51 
03.62 
03.64 
03.67 
03.77 
03.85 
03.8  5 
03.78 
03.75 
03.72 
03.72 
03.70 
03.70 
03.67 
03.64 
03.56 


SAL 

34.63 

34.627 

34.68 

34.71 

34.711 

34.71 

34.712 

34.72 

34.73 

34.735 

34.77 

34.776 

34.78 

34.783 

34.79 

34.618 

34.62 

34.817 

34.84 

34.861 

34.86 

34.862 

34.86 

34.657 

34.86 

34.67 

34.866 

34.87 

34.669 

34.674 


SIGMA-T 

27.60 
27.60 
27.64 
27.67 
27.67 
27.07 
27.67 
27.67 
27.67 
27.67 
27.68 
27.66 
27.69 
27.69 
27. o9 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 


DYNDPTH 
00.000 


00.004 
00.009 


00.0^2 
00.033 

00.044 

00.054 

00.065 

00.086 

00.107 

00.129 

00.171 

00.213 
00.255 


SND    VEL       3XYG 

1462.4 
1462.4 
1462.7 
1463.0 
1463.0 
1463.2 
1463.3 
1 463 . 7 
1464.5 
1464.5 
1465.8 
1466.2 
1 466 . 4 
1466.8 
1467.0 
1468.0 
1 468 . 4 
1466.9 
1469.8 
1470.9 
1471.0 
1471.9 
1472.2 
1472.9 
1473.7 
1475.3 
1475.7 
1476.9 
1478.3 
1486.4 


Pa4       TOT    P 


STATION 


REFID  31  1199 
CONSEC  0010 
LAT  56  30  N 
LONG   050  51   W 


YEAS  1966 
MONTH  01 
DAY  19 
HOUR  16.8 


BGIDP  03429 
SHIP  CS 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  00.0 
WET  BULB  -00.6 
BAROMETP  1CC0.7 
CLOUD  T/A    7/8 


DIP  HGT  PER 

30   3    3 
SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  27 
WIND-SPB  15 
WlND-FOR 
WEATHER   X2 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  B30  010 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1  SauARE  60 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


16. 
16. 

16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 


16. 
16. 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 


000  00 
00000 
00010 
00020 
00025 
00030 
00050 
000  50 
00075 
00099 
00100 
00125 
00146 
00150 

T00195 
00200 
00248 
002  50 
00286 
00300 

700363 
00400 
00485 
00500 
00589 
006  00 
00700 
00800 
00813 
009  00 

T00959 
01687 


TEMP 

03.31 
03.31 
03.31 
03.32 
03.32 
03.34 
03.36 
03.38 
03.36 
03.34 
03.34 
03.41 
03.45 
03.45 
03.46 
03.47 
03.44 
03.44 
03.45 
03.50 
03.70 
03.70 
03.69 
03.69 
03.68 
03.66 
03.65 
03.62 
03.62 
03.59 
03.57 
03.56 


SAL 

34.78 

34.781 

34.76 

34.76 

34.776 

34.78 

34.76 

34.780 

34.78 

34.778 

34.76 

34.78 

34.785 

34.79 

34.792 

34.79 

34.792 

34.79 

34.792 

34.80 

34.655 

34.86 

34.861 

34.86 

34. 670 

34.87 

34.87 

34.66 

34.863 

34.86 

34.664 

34.873 


SIGMA-T 

27.70 
27.70 
27. 7C 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.69 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
2  7.7  50 


DYNDPTH 
00.000 


00.004 
00.006 


00.012 
00.020 


00.041 
00.051 

00.062 

00.063 

00.104 

00.125 

00.168 

00.209 

00.252 
00.294 
00.338 


SNU    VEL       OXYG 

14o3.6 
1463.6 
1 463 . 8 
1464.0 
1464.1 
1464.2 
1464.6 
1464.8 
1465.1 
1465.4 
1465.4 
1466.1 
1460.6 
1 466 . 7 
1467.6 
1467.6 
1468.3 
1460.3 
1469.0 
1469.4 
1471.7 
1472.0 
1473.4 
1473.6 
1475.1 
1476.2 
1476.8 
1478.3 
1478.5 
1479.9 
1480.8 


P34       TOT    P 
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TABLE  II.— Continued 


N    0 

DC           S    T    A 

T    1    0    N 

D    A    T 

A 

REFID      31      119S 

VEJ? 

1968 

BOIDP    03429 

AIR 

TEMP       -00.6 

DIR    HOT    PER 

KIND-DIR 

21 

INST    N4NSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

C0NS6C             0011 

MONTH       01 

SHIP    CS 

WET 

Bulb     -oi.i 

26 

2         3 

MIND-SPD 

12 

TRACE    DIR 

5    SUUARE       3 

LAT            56    30      N 

DAY 

20 

D4T4    USE       1 

BAROMETR    0999.3 

SEA 

HIND-FQR 

DURATION 

2     SauARE    60 

LONG       051    00      H 

MOUft 

13.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG    630    Oil 

1     SQUARE    61 

CISTNUM/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STO 

00000 

03.30 

34.76 

27.69 

00.000 

1463.6 

13.2 

OBS 

00000 

03.30 

34.763 

27.69 

1463.6 

STO 

000 10 

03.30 

34.76 

27.69 

00.004 

1463.7 

STO 

00020 

03.30 

34.76 

27.69 

00.008 

1463.9 

13.2 

08  S 

00020 

03.30 

34.761 

27.69 

1463.9 

STO 

00030 

03.29 

34.76 

27.69 

00.012 

1464.0 

13.2 

OBS 

00044 

03.29 

34.764 

27.69 

1464.3 

STO 

00050 

03.30 

34.76 

27.69 

00.020 

1464.4 

STD 

00075 

03.32 

34.76 

27.69 

00.031 

1464.9 

13.2 

OBS 

00092 

03.33 

34.762 

27.69 

1465.2 

STO 

00100 

03.33 

34.76 

27.69 

00.041 

1465.4 

STO 

00125 

03.34 

34.76 

27.69 

00.052 

1465.8 

13.2 

OBS 

00139 

03.34 

34.764 

27.69 

1466.0 

STD 

00150 

03.34 

34.76 

27.69 

00.063 

1466.2 

13.2 

OBS 

T00ia5 

03.39 

34.766 

27.68 

1467.0 

STO 

00200 

03.42 

34.77 

27.68 

00.084 

1467.4 

13.2 

OBS 

00230 

03.54 

34.795 

27.69 

1468,4 

STD 

002  50 

03.72 

34.83 

27.70 

00.106 

146916 

13.2 

OBS 

00275 

03.86 

34.859 

27.71 

1470.6 

STD 

00300 

03.80 

34.86 

27.71 

00.127 

1470.8 

13.2 

OBS 

T00360 

03.71 

34.857 

27.72 

1471.4 

STD 

00400 

03.70 

34.86 

27.7  3 

00.169 

1472.0 

13.2 

OBS 

00448 

03.69 

34.863 

27.73 

1472.8 

STD 

00500 

03.68 

34.86 

27.73 

00.210 

1473.6 

13.2 

OBS 

T00533 

03.68 

34.865 

27.73 

1474.1 

STD 

00600 

03.67 

34.87 

27.74 

00.252 

1475.2 

STD 

00700 

03.64 

34.87 

27.74 

00.295 

1476.8 

13.2 

OBS 

00717 

03.64 

34.870 

27.74 

1477.0 

STD 

00800 

03.61 

34.87 

27.74 

00.338 

1478.3 

STD 

00900 

03.58 

34.87 

27.74 

00.381 

1479.8 

13.2 

OBS 

T009  09 

03.58 

34.867 

27.74 

1480.0 

13.2 

OBS 

T01426 

03.55 

34.874 

27.76 

1488.5 

36 


TABLE  III. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  HAMILTON 
at  Ocean  Station  BRAVO,  14  February-8  March  1968,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-1204. 


N    0 

DC           S    T    A 

T    I    0    N 

DAT 

A 

REFID       31       1204 

YEAR 

1968 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP       -01. 

DIP    HGT    PER 

HINO-OIfi 

16 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC               0001 

MONTH       02 

SHIP    HT 

WET 

BULB       -03. 

16       . 

6          3 

«I\0-SP0 

14 

TRACE    OIR 

5    SOUARE       3 

I.4T            56    31       N 

OAY 

16 

04TA    USE        1 

BAROIETR    0983.1 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    6C 

LONG       051    02       K 

HOJR 

13.6 

AREA               05 

CLOUD    T/A          7/6 

CL/Tft 

WEATHER 

X7 

ORIG     BJl    001 

1     SQUARE     6l 

C4STNUN/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTM 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

OOCOO 

03.39 

34.83 

27.73 

00.000 

1464.1 

13.6 

OBS 

00000 

03.39 

34.829 

27.73 

1404.1 

STO 

00010 

03. 40 

34.83 

27.74 

00.00  3 

1464.2 

STD 

00020 

03.40 

34.84 

27.74 

00.007 

1464.4 

13.6 

OBS 

00023 

03.40 

34.837 

27.74 

1464.5 

STD 

000  30 

03.40 

34.84 

27.74 

00.011 

1464.6 

13.6 

OBS 

OOCS 

03.39 

34.839 

27.74 

1464.9 

STD 

00050 

03.39 

34.84 

27.74 

00.018 

1464.9 

STD 

00075 

03.40 

34.84 

27.74 

00.027 

1465.4 

13.6 

OBS 

00095 

03.41 

34.842 

27.74 

1465.7 

STD 

00100 

03.41 

34.84 

27.74 

00.037 

1465.8 

STD 

00125 

03.42 

34.83 

27.73 

00.046 

1466.2 

13.6 

OBS 

001<.3 

03.42 

34.826 

27.73 

1466.5 

STO 

00150 

03.43 

34.63 

27.73 

00.056 

1466.7 

13.6 

OBS 

T00192 

03.44 

34.826 

27.73 

1407.4 

STD 

002  00 

03.43 

34.83 

27.73 

00.075 

1467.5 

13.6 

OBS 

00239 

03.40 

34.629 

27.73 

1466.0 

STD 

00250 

03.41 

34.83 

27.73 

00.09  5 

1466.2 

13.6 

OBS 

C0285 

03.42 

34.826 

27.73 

1468.9 

STD 

00300 

03.42 

34.83 

27.73 

00.115 

1469.1 

13.6 

OBS 

T00376 

03.42 

34.825 

27.73 

1470.4 

STD 

CdCO 

03.42 

34.83 

27.73 

00.156 

1470.8 

13.6 

OBS 

00466 

03.42 

34.826 

27.73 

1471.9 

STD 

00500 

03.43 

34.83 

27.73 

00.197 

1472.5 

13.6 

OBS 

T00552 

03.45 

34.626 

27.73 

1473.4 

STD 

006  00 

03.46 

34.83 

27.73 

00.240 

1474.2 

STO 

00700 

03.48 

34.83 

27.73 

00.263 

1476.0 

13.6 

OBS 

C07<.0 

03.50 

34.  837 

27.73 

1476.8 

STD 

00800 

03.55 

34.85 

27.73 

00.327 

1478.0 

STD 

00900 

03.60 

34.66 

27.73 

00.371 

1479.9 

13.6 

OBS 

T00935 

03.62 

34.860 

27.74 

1460.6 

13.6 

OBS 

T01403 

03.57 

34.856 

27.74 

1466.2 

N    0 

DC           S    T    A 

T     I    0    N 

DAT 

A 

REFID       31        1204 

YEAR 

1968 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP       -04. 

OIR    HGT    PER 

WIND-OIft 

16 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC                0002 

MONTH       02 

SHIP    HT 

WET 

BULB       -04. 

29       1 

6          3 

WIND-SPD 

13 

TRACE    OIR 

5    SOUARE       3 

lAT             56    28. IN 

DAY 

18 

DATA    USE        1 

BAROMETR    0991.5 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG       051    03. IW 

HOUR 

16.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A         7/8 

CL/TR 

WEATHER 

X7 

ORIO     B31     002 

1    SQUARE    61 

CASTNUP/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SI33         PH 

STD 

00000 

03.38 

34.82 

27.73 

00.000 

1464.0 

16.3 

OBS 

00000 

03.38 

34.821 

27.73 

1464.0 

STO 

00010 

03.38 

34.82 

27.73 

00.003 

1464.2 

STO 

00020 

03.39 

34.82 

27.73 

00.00  7 

1464.4 

16.3 

OSS 

00026 

03.39 

34.819 

27.73 

1464.5 

STD 

00030 

03.39 

34.82 

27.73 

00.011 

1464.5 

STO 

00050 

03.37 

34.62 

27.72 

00.019 

1464.8 

16.3 

CBS 

0CC51 

03.37 

34.815 

27.72 

1464.6 

STD 

00075 

03.39 

34.82 

27.72 

00.028 

1465.3 

STD 

00100 

03.41 

34.62 

27.72 

00.038 

1465.3 

16.3 

OBS 

00102 

03.41 

34.820 

27.72 

1465.6 

STD 

00125 

03.41 

34.82 

27.72 

00.048 

1466.2 

STD 

C0150 

03.42 

34.82 

27.72 

00.056 

1466.6 

16.3 

OBS 

00154 

03.42 

34.620 

27.72 

1466.7 

STD 

C0200 

03.43 

34.81 

27.72 

00.076 

1467.5 

16.3 

OBS 

T00206 

03.43 

34.814 

27.72 

1467.6 

STD 

00250 

03.40 

34.81 

27.72 

00.098 

1468.2 

16.3 

OBS 

00256 

03.40 

34.814 

27.72 

1468.3 

STD 

003  00 

03.42 

34.82 

27.72 

00.118 

1469.1 

16.3 

OBS 

00307 

03.42 

34.819 

27.72 

1469.2 

STD 

00400 

03.41 

34.82 

27.73 

00.159 

1 4  70  .  7 

16.3 

OBS 

T00405 

03.41 

34.823 

27.73 

1470.8 

STD 

005  00 

03.42 

34.82 

27.72 

00.201 

1472.4 

16.3 

OBS 

00505 

03.42 

34.622 

27.72 

1472.5 

15.3 

OBS 

00510 

03.59 

34.829 

27.71 

1473.3 

STD 

006  00 

03.44 

34.82 

27.72 

00.244 

1474.2 

16.3 

OBS 

T00601 

03.44 

34.619 

27.72 

1474.2 

16.3 

OBS 

T01022 

03.62 

34.666 

27.74 

1482.0 

16.3 

OBS 

T01546 

03.56 

34.865 

27.75 

1490.6 
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TABLE  III.— Continued 


STATION 


REFID       31  1204  YESR     1968 

CONSEC  0003  MONTH       02 

LAT             56  28       N  04Y             2* 

LONG       051  01       W  HOUR    13.3 


eOTDP    03566 
SHIP    HT 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEHP  00.3 
UET  BULB  -01.6 
BAROHETR  0986.5 
CLOUD    T/A  6/6 


DIR    HGT 

13       2 
SEA 

CL/TR 


HIND-DIR  06 

KIND-SPO  20 
«INO-FOft 

WEATHER  X^ 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    631    003 


TEN  SO  1*07 
3  SgUAkE  3 
2  SQUARE  60 
1     SauARE    61 


CASTNUM/TIHE       LVLTVP  DEPTH 


13.3 
13.3 


STD 
08  S 

STO 

STO 
DBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
QBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
0C026 
00030 
00050 
00052 
00075 
00100 
0010<i 
00125 
00150 
0O156 
C0200 

T00209 
002  50 
00260 
00300 
00311 
00<.00 

700413 
005  00 
00514 
00600 

T00615 
00700 
00800 
00621 
00900 
01000 

T01017 

T01534 


TEMP 

03.37 
03.37 
03.3  7 
03.37 
03.37 
03.37 
03.37 
03.37 
03.38 
03.39 
03.39 
03.39 
03.40 
03.40 
03.42 
03.42 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.41 
03.41 
03.40 
03.40 
03.43 
03.43 
03.44 
03.46 
03.47 
03.52 
03.57 
03.56 
03.55 


SAL 

34.84 

34.836 

34.84 

34.64 

34.836 

34.84 

34.64 

34.640 

34.84 

34.84 

34.839 

34.64 

34.64 

34.637 

34.63 

34.834 

34.63 

34.635 

34.83 

34.632 

34.83 

34.630 

34.83 

34.826 

34.83 

34.826 

34.83 

34.84 

34.83  7 

34.85 

34.86 

34.858 

34.874 


SIuMA-T 

27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 


DYNDPTH 

00.000 

00.003 
00.007 

00.011 
00.018 

00.027 
00.036 

00.046 
00.055 

00.074 

00.094 

00.113 

00.154 

00.195 

00.237 

00.260 
00.324 

00.368 
00.413 


SND    VEL       OXYG 

1464. U 
1464.0 
1464.1 
1464.3 
1464.4 
1464.5 
1464.8 
1464.8 
1465.3 
1465.7 
1465.8 
1466.1 
1466.6 
1466.7 
1467.5 
1467.6 
1468.2 
1468.4 
1469.0 
1469.2 
1470.7 
1470.9 
1472.3 
1472.6 
147411 
1474,4 
1475.8 
1477.6 
1478.0 
1479^5 
1461.4 
1481.8 
1490.3 


P34       TOT    P 


STATION 


REFID   31 
CONSEC 
LAT      56 
LONG   0  50 


1204 

YEAS 

1968 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          00.4 

DIB    HGT    PER 

HIND-OIR    32 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SO    1407 

0004 

MONT 

H       02 

SHIP    HT 

WET 

BULB       -01.6 

31 

HIND-SPD    13 

TRACE     DIR 

5    SQUARE       3 

30. SN 

DAY 

26 

DATA    USE        1 

BAPOHETR    0994.6 

SEA 

2 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

55. 7M 

HOUR 

13.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A         8/3 

CL/TR 

HEATHER       XI 

0RI6     831     004 

1    SQUARE    60 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG              P04 

TOT     P          N02          N03 

5133         PH 

STD 

00000 

03.14 

34.79 

27.72 

00.000 

1462.9 

13.1 

OBS 

00000 

03.14 

34.766 

27.72 

1462.9 

STO 

00010 

03.18 

34.79 

27.72 

00.003 

1463.2 

STO 

00020 

03.20 

34.79 

27.72 

00.007 

1463.5 

13.1 

OBS 

00026 

03.21 

34.794 

27.72 

1463.7 

STD 

00030 

03.21 

34.80 

27.72 

00.011 

1463.7 

STD 

00050 

03.21 

34.80 

27.73 

00.019 

1464.1 

13.1 

OBS 

00052 

03.21 

34.800 

27.73 

1464.1 

STD 

00075 

03.24 

34.80 

27.72 

00.026 

1464.6 

STO 

00100 

03.27 

34.60 

27.72 

00.038 

1465.2 

13.1 

OBS 

00105 

03.26 

34.601 

27.72 

1465.3 

STD 

00125 

03.30 

34.81 

27.73 

00.048 

1465.7 

STD 

00150 

03.32 

34.81 

27.73 

00.058 

1466.2 

13.1 

OBS 

00158 

03.33 

34.613 

27.73 

1466.4 

STD 

00200 

03.35 

34.80 

27.72 

00.077 

1467.1 

13.1 

OBS 

T00213 

03.35 

34.600 

27.71 

1467.3 

STD 

00250 

03.33 

34.80 

27.71 

00.098 

1467.9 

13.1 

OBS 

00265 

03.33 

34.796 

27.71 

1468.1 

STO 

00300 

03.33 

34.60 

27.72 

00.119 

1468.7 

13.1 

OBS 

00317 

03.33 

34.800 

27.72 

1469.0 

STD 

00400 

03.34 

34.81 

27.72 

00.160 

1470.4 

13.1 

OBS 

T00423 

03.35 

34.809 

27.72 

1470.8 

STD 

00500 

03.43 

34.61 

27.72 

00.202 

1472.4 

13.1 

OBS 

00526 

03.46 

34.817 

27.72 

1473.0 

STD 

006  00 

03.56 

34.65 

27.73 

00.245 

1474.8 

13.1 

OBS 

T00632 

03.62 

34.660 

27.74 

1475.5 

SID 

00700 

03.62 

34.86 

27.74 

00.288 

1476.6 

STD 

00600 

03.61 

34.66 

27.74 

00.332 

1478.3 

13.1 

OBS 

00846 

03.60 

34.860 

27.74 

1479.0 

STD 

00900 

03.58 

34.86 

27.74 

00.376 

1479.8 

STD 

ClOOO 

03.55 

34.86 

27.74 

00.421 

1481.3 

13.1 

OBS 

T01056 

03.54 

34.856 

27.74 

1482.2 

13.1 

OBS 

701565 

03.61 

34.892 

27.76 

1491.5 

STO 

01750 

03.61 

34.90 

27.77 

1494.3 

STD 

02000 

03.56 

34.91 

27.76 

1496.3 

16.4 

OBS 

T02021 

03.55 

34.910 

27.76 

1498.6 

STO 

02  500 

03.26 

34.92 

27.82 

1505. o 

16.4 

OBS 

T02514 

03.24 

34.924 

27.82 

15C..1 

STD 

03000 

02.69 

34.92 

27.85 

1512.7 

16.4 

OBS 

T03057 

02.81 

34.916 

27.86 

1513.3 

16.4 

OBS 

T03351 

02.23 

34.696 

27.89 

1516.0 

16.4 

DBS 

03441 

a         01.86 

34.891 

27.92iJ 
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TABLE  III.— Continued 


STATION 


REFIO       31       120<. 
CONSEC  0005 

LAT  56    29. 6N 

L0N3       050    54. 2W 


YEAR  1968 
MONTH  C2 
OAT  28 

HOUR    12.'! 


BOTDP     03<.75 
SHIP    HT 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEMP  -03.3 
MET  BULB  -05.0 
BAROMETR  1008.8 
CLOUD    T/A  6/5 


DIR    HGT    PER 


SEA 
CL/Tr 


WIND-DIR  25 

MINO-SPD  15 

MIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    831    C05 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


12.'. 

12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 
12.4 

12.4 


12.4 
12.4 


STD 
OBS 

STD 

STD 
DBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

oes 

STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 

OBS 


00000 

oocoo 

00010 
00020 
00025 
00030 
C0050 
00050 
00075 
00100 
00101 
0C125 
00150 
00150 
00200 

T00201 
C0250 
002  50 
00300 
00302 
00400 

TC0402 
00500 
00502 
006  00 

T00603 
CC700 
00800 
00812 
00900 
01000 

TC1027 

T01550 


TEMP 

03.02 
03.02 
03.03 
03.05 
03.05 
03.05 
03.06 
03.06 
03.08 
03.12 
03.  12 
03.  14 
03.2  4 
03.24 
03.  71 
03.71 
03.31 
03.31 
03.29 
03.29 
03.31 
03.31 
03.53 
03.53 
03.63 
03.63 
03.63 
03.61 
03.61 
03.56 
03.53 
03.52 
03.59 


SAC 

34.77 

34.766 

34.76 

34.76 

34.759 

34.76 

34.77 

34.768 

34.77 

34.77 

34.770 

34.78 

34.79 

34.793 

34.84 

34.844 

34.80 

34.800 

34.79 

34.789 

34.81 

34.813 

34.84 

34.836 

34.87 

34.866 

34.86 

34.66 

34.861 

34.86 

34.86 

34.858 

34.887 


SISMA-T 

27.72 
27.72 
27.71 
27.71 
^7.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.71 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 


DYNDPTH 

00.000 

00.003 
00.007 

00.011 
00.019 

00.029 
00.039 

00.049 
00.059 

00.079 

00.100 

00.120 

00.161 

00.203 

00.245 

00.288 
00.331 

00.375 
00.420 


SND    VEL       OXYG 

1462.4 
1462.4 
1462.6 
1462.8 
1462.9 
1463.0 
1463.4 
1463.4 
1463.9 
1464.5 
1464.5 
1465.0 
1465.8 
1465.8 
1466.7 
1468.7 
1467.8 
1467.8 


P34       TOT    P 


1466.5 
1468.5 
1470.3 
1470.3 
1472.9 
1472.9 
1475.0 
1475.1 
1476.7 
1476.3 
1478.5 
14  79.7 
1481.2 
1461.7 
1 490 . 8 


STATION 


REFID   31 
CONSEC 
LAT     56 
LONG   0  50 


12  04 

YEAR 

1968 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP       -03.3 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

28 

INST     NANSEN    CAST 

0006 

MONTH       02 

SHIP    HT 

HET 

BULB       -05.0 

28 

2         3 

WIND-SPD 

08 

TRACE    DIR 

28      N 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

BAROHETR    1010.2 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION 

51       H 

HOUP 

12.8 

AREA               05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/IR 

WEATHER 

XI 

ORIG    831    006 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG^'A-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

STD 

00000 

03.11 

34.60 

27.73 

00.000 

1462.8 

12.8 

OBS 

00000 

03.11 

34.796 

27.73 

1402.8 

STD 

00010 

03.11 

34.60 

27.73 

00.003 

1463.0 

STD 

00020 

03.  11 

34.79 

27.73 

00.007 

1463.1 

12.8 

OBS 

C0C24 

03.11 

34.793 

27.73 

1463.2 

STO 

00030 

03.11 

34.79 

27.73 

00.011 

1463.3 

12.8 

OBS 

00047 

03.11 

34.787 

27.73 

1463.6 

STO 

0C050 

03.11 

34.79 

27.73 

00.018 

1463.6 

STD 

00075 

03.11 

34.78 

27.72 

00.028 

1464.0 

12.8 

OBS 

00096 

03.11 

34.776 

27.72 

1404.4 

STD 

00100 

03.12 

34.76 

27.72 

00.056 

1404.5 

STD 

00125 

03.15 

34.79 

27.72 

00.046 

1465.0 

12.8 

OBS 

00143 

03.19 

34.792 

27.72 

1465.5 

STD 

00150 

03.22 

34.80 

27.72 

00.058 

1465.7 

12.8 

OBS 

T00195 

03.33 

34.818 

27.73 

1467.0 

STD 

00200 

03.33 

34.62 

27.73 

00.077 

1467.1 

12.8 

OBS 

00240 

03.31 

34. 817 

27.73 

1467.6 

STD 

00250 

03.32 

34.82 

27.73 

00.09  7 

1467.9 

12.8 

OBS 

00285 

03.34 

34.634 

27.74 

1468.5 

STD 

00300 

03.34 

34.83 

27.74 

00. no 

1468.8 

12.6 

OBS 

T00381 

03.34 

34.830 

27.74 

1470.1 

STD 

00400 

03.34 

34.63 

27.74 

00.156 

1470.4 

12.8 

OBS 

00468 

03.35 

34.831 

27.74 

1471.0 

STD 

00500 

03.35 

34.83 

27.74 

00.196 

1472.2 

12.6 

OBS 

T00554 

03.37 

34.631 

27.74 

1473.1 

STO 

OOoOO 

03.41 

34.84 

27.74 

00.237 

1474.1 

STD 

00700 

03.50 

34.85 

27.74 

00.260 

1476.1 

12.8 

OBS 

CC753 

03.53 

34.854 

27.74 

1477.1 

SID 

00800 

03.55 

34.86 

27.74 

00.323 

1476.0 

STO 

00900 

03.39 

34.67 

27.75 

00.3o6 

1479.6 

12.6 

OBS 

T00950 

03.60 

34.877 

27.75 

1480.7 

12.8 

OBS 

T01461 

03.62 

34.891 

27.76 

1489.4 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  III.— Continued 


STATION 


REFID       31       120', 

YEAR 

1S68 

80TDP    03557 

AIP 

TEMP          02.6 

DIK    HGT    PER 

rilNO-OtR    26 

CONSEC              0007 

MONTH       C3 

SHIP    HT 

HET 

BULB      -    02.2 

14 

5         3 

(4IND-SP0    US 

LAT            56    i',.SN 

OAV 

05 

DATA    USE       1 

BASOMETR    0989.8 

SEA 

HINO-FOR 

LOMG      050    58      W 

HOUR 

2i.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/e 

CL/TR 

WEATHER       X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

JXYG                PO' 

STO 

00000 

03.12 

34.77 

27.71 

00.000 

1462.8 

22.5 

DBS 

00000 

03.12 

34.772 

27.71 

1462.8 

STD 

00010 

03.14 

34.77 

27.71 

00.003 

1463.1 

STD 

00020 

03.15 

34.78 

27.71 

00.007 

1463.3 

22.5 

OBS 

00028 

03.16 

34.778 

<;7.71 

1463.5 

STD 

00030 

03.16 

34.78 

27.72 

00.011 

1463.5 

STO 

00C50 

03.15 

34.78 

27.72 

00.019 

1463.8 

22.5 

DBS 

00055 

03.15 

34.782 

27.72 

1463.9 

STD 

00075 

03.16 

34.78 

27.72 

00.029 

1464.2 

STD 

00100 

03.17 

34.78 

27.72 

00.039 

1464.7 

22.5 

OBS 

00111 

03.18 

34.784 

27.72 

1464.9 

STD 

0C125 

03.  18 

34.78 

27.72 

00.049 

1465,2 

STD 

00150 

03.19 

34.78 

27.72 

00.059 

1465.6 

22.5 

OBS 

00167 

03.20 

34.783 

27.71 

1465.9 

STD 

00200 

03.20 

34.78 

27.71 

00.079 

1466.5 

22.5 

OBS 

T00223 

0J.22 

34.779 

27.71 

1466.9 

STO 

00250 

03.25 

34.79 

27.72 

00.099 

1467.5 

22.5 

OBS 

00279 

03.31 

34.802 

27.72 

1468.3 

STD 

0C300 

03.41 

34.81 

27.72 

00.120 

1469.0 

22.5 

OBS 

00335 

03.54 

34.833 

27.72 

1470.2 

STD 

00<.00 

03.67 

34.86 

27.73 

00.161 

1471.9 

22.5 

OBS 

TOO'.'.b 

03.72 

34.874 

27.74 

1472.9 

STD 

00500 

03.69 

34.67 

27.74 

00.202 

1473.6 

22.5 

OSS 

00557 

03.67 

34.875 

27.74 

1474.5 

STO 

006  00 

03.68 

34.88 

27.74 

00.243 

1475.3 

22.5 

OBS 

T000O7 

03.69 

34.883 

27.75 

1476.4 

STD 

CC700 

03.69 

34.89 

27.75 

00.265 

1477.0 

STD 

008  00 

03.67 

34.89 

27.75 

00.327 

1478.6 

22.5 

OBS 

00810 

03.67 

34.891 

27.75 

1478.7 

STO 

00900 

03.65 

34.89 

27.76 

00.370 

1480.1 

STD 

01000 

03.63 

34.90 

27.76 

00.412 

1481 .7 

STD 

01100 

03.61 

34.90 

27.77 

00.456 

1483.3 

22.5 

OBS 

T01118 

03.61 

34.901 

27.77 

1463.6 

22.5 

OBS 

T01661 

03.55 

34.918 

27.79 

1492.5 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    831    007 


TEN  Sa  1407 
5  SuJARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOJARE     60 


P04       TDT     P 


STATION 


REFID       31 

1204 

YEAR     1966 

60TDP    03566 

CONSEC 

0008 

MONTH      03 

SHIP    HT 

LAT             56 

30. IN 

DAY            07 

DATA    USE       1 

LONG       050 

56.8m 

HOUR    12.2 

AREA              05 

AIR  TEMP  -02.0 
WET  BULB  -04.0 
BAROMETR  1018.6 
CLCUD    T/A  0/7 


OIR  HGT  PER 
10   1    4 


SEA 


WIND-DIR    25 
WIND-SPD    10 
HIND-FDR 
WEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    631    008 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T    DYNOPTH   SND  VEL   OXYG 


P34   TOT  P 


STD 
OBS 
STD 
STD 

oes 

STO 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STO 

OBS 
STD 

oes 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
000  20 
00025 
00030 
00050 
00051 
0C075 
OOIOC 
00101 
C0125 
00150 
0C152 
00200 

T00205 
00250 
00254 
00300 
00305 
004  00 

TC0410 
00500 
CC512 
00600 

T 006 06 
0C70C 
00600 
C0817 
00900 
01000 

TC1C28 

T01526 


03.12 
03.12 
03.12 
03.13 
03.13 
03.13 
03.14 
03.  14 
03.15 
03.  17 
03.17 
0  3.20 
03.24 
03.24 
03.32 
03.33 
0  3.39 
03.39 
03.33 
03.33 
03.54 
03.54 
03.34 
03.34 
03.49 
03.50 
03.57 
03.61 
03.62 
03.63 
03.63 
03.63 
03.58 


34.80 

34.797 

34.79 

54.79 

34.792 

34.  79 

34.79 

34.792 

34.79 

34.79 

34.794 

34.60 

34.60 

34.801 

34.81 

34.812 

34.83 

34.828 

34.82 

34.618 

34.85 

34.851 

34.83 

34.825 

34.64 

34.836 

34.86 

34.86 

34.879 

34.88 

34.89 

34.886 

34.694 


27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
.:7.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.73 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.77 


00.003 
00.007 


00.011 
00.016 


00.02  6 
00.038 


00.047 
00.057 


00.282 
00.325 


00.368 
00.411 


1462.9 
1462.9 
1463.0 
1463.2 
1463.3 
1463.4 
1463.6 
1463.8 
1464.2 
1464.7 
1464.7 
1465.3 

1465.9 
1467.0 
1467.1 
1466.2 
1468.2 
1468.7 
1466 .8 
1471.3 
1h71.5 
1472.1 
1472.3 
1474.4 
1474.5 
1476.4 
1478.3 
1476.6 
1460.0 
1481.7 
1482.2 
1490.4 
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TABLE  III.— Continued 


S  T  4  T  I  0  N 


OEFID   31 
CONSec 
LAT     56 
LONG   050 


120* 

YEAR 

1966 

BCTOP     03566 

41F 

TEMP         02.4 

DIP    HGT    PER 

XIND-DIR 

02 

INST    NAhSEN    CAST 

TEN    SQ    1407 

0009 

MONTH       03 

Ship    NT 

MET 

BULB          02. 0 

34 

2         2 

KIND-SPO 

15 

TRACE    DIR 

5     SaUARE        3 

2  8.8N 

DAY 

OS 

DATA    USE       1 

BAKOMETR     1000.7 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    oO 

5".      H 

HOU« 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          5/8 

CL/TR 

.JEATME' 

X5 

ORIG    B31    009 

1    SQJARE    60 

'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYi^ 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

03.13 

3'..79 

27.72 

00.000 

1462.9 

12.2 

OBS 

00000 

03.13 

34.787 

27.72 

1462.9 

STD 

00010 

03. l". 

34.79 

27.72 

00.003 

1463.1 

STD 

00020 

03.  1<. 

34.78 

27.72 

00.007 

1463.2 

12.2 

OBS 

00025 

03.1". 

34.764 

27.72 

1463.3 

STD 

00030 

03. 1". 

34.78 

27.72 

00.011 

1463.4 

STD 

000  50 

03. 1*. 

34.79 

27.72 

CO. 019 

1 463 . 7 

12.2 

OBS 

00050 

03. 1<. 

34.788 

27.72 

1463.7 

STD 

00075 

03.15 

34.79 

27.72 

01/.028 

1464.2 

STD 

00  ICC 

C3.16 

34.79 

27.72 

00.038 

1464.7 

12.2 

OBS 

00100 

03.16 

34.788 

27.72 

1464,7 

STD 

00125 

03.16 

34.79 

27.72 

00.048 

1465.1 

STD 

00150 

03.17 

34.79 

27.72 

00.058 

1465.5 

12.2 

OBS 

00150 

03.17 

34.792 

i7.72 

1465.5 

STD 

00200 

03.20 

34.79 

27.72 

00.077 

1466.5 

12.2 

OBS 

T00201 

03.20 

34.793 

27.72 

1466.5 

STD 

002  50 

03.18 

34.80 

^7.73 

00.097 

1467.2 

12.2 

OBS 

00250 

03.18 

34.796 

27.73 

1467.2 

STD 

00300 

03.20 

34.80 

27.73 

00.117 

1468.1 

12.2 

OBS 

00301 

03.20 

34.802 

27.73 

1 4o6 . 2 

12.2 

OBS 

T00398 

03.40 

34.829 

27.73 

1470.7 

STD 

OCOO 

03. '.O 

3-..  83 

27.73 

00.157 

147C.7 

STD 

00500 

03.2'. 

34.81 

27.73 

00.196 

1471.6 

12.2 

OBS 

00501 

03.2* 

34.812 

27.73 

1471.7 

12.2 

OBS 

TC0598 

03.67 

34.880 

27.75 

1-.75.2 

SID 

00600 

03. o7 

34.86 

27.75 

00.239 

1475.2 

STD 

00700 

03.66 

34.88 

27.75 

00.261 

1476.8 

STD 

00800 

03.63 

34.88 

27.75 

00.323 

1478.4 

12.2 

OBS 

0080'i 

03.63 

34.882 

27.75 

1478.4 

STD 

00900 

03.59 

34.88 

27.76 

00.366 

1479.9 

STD 

01000 

03.55 

34.88 

27.76 

00.409 

1481.4 

12.2 

OBS 

01006 

03.55 

34.684 

27.76 

1481.5 

12.2 

OBS 

TC1524 

03.57 

34.914 

27.76 

1490.3 
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TABLE  IV. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  CASTLE 
ROCK  at  Ocean  Station  BRAVO,  31  March-23  April  1968,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1239. 


N    0 

DC          S    T    A 

T     I     0    N 

DAT 

A 

OEflO       31       li39 

YEJa 

1968 

aOTDP    03567 

AIP 

TEMP          01.1 

DIR    HOT    PER 

HIND-DIR 

lo 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC               0001 

MONTH       C 

SHIP    CK 

HET 

8ULB       -00.6 

16 

3         3 

.<IM0-SP0 

08 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

L4T            56    25      N 

OAV 

04 

DATA    USE       1 

BAPOMETR     1010.5 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONt       050    -.O       U 

HPU" 

12.7 

AREA               05 

CLOUD    T/A         8/3 

CL/TP 

WEATHER 

XI 

ORIG    B32    001 

1    SQUARE    60 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

02.98 

34.68 

27.65 

00.000 

1462.1 

12.7 

OBS 

00000 

02.98 

34,676 

27.65 

1462.1 

STD 

coo  10 

02.97 

34.67 

27.65 

00.004 

1462.2 

STO 

00020 

02.95 

34.67 

27.65 

00.009 

1462.3 

12.7 

OBS 

00027 

02.95 

34.673 

27.65 

1462.4 

STD 

0003C 

02.95 

34.67 

27.65 

00.013 

1462.4 

STD 

00050 

02.95 

34.67 

27.65 

00.022 

1462. a 

12.7 

OBS 

COOS'! 

02.95 

34.673 

27.65 

1462.8 

STO 

00075 

02.98 

34.69 

27.66 

00.033 

1463.3 

STO 

00100 

0i.02 

34.70 

27.67 

00.045 

1463.9 

12.7 

OBS 

C0108 

03.03 

34.709 

27.67 

1464.1 

STD 

00125 

03.06 

34.71 

27.67 

00.056 

1464.5 

STD 

00150 

03.10 

34.73 

27.68 

00.067 

1465.1 

12.7 

OBS 

00161 

03.12 

34.742 

27.69 

1465.4 

STD 

002  00 

03.70 

34.83 

27.70 

Ou.088 

1468.7 

12.7 

OBS 

T00216 

03.84 

34.852 

27.71 

1469.5 

STD 

002  50 

03.88 

34.87 

27.71 

00.109 

1470.3 

12.7 

OBS 

OC27C 

C3.90 

34.875 

27.7  2 

1470.7 

STD 

00500 

03.47 

34.82 

27.72 

00.129 

1469.3 

12.7 

CBS 

0032'. 

03.25 

34.793 

27.72 

1468.7 

STD 

0C-.C0 

03.36 

34.85 

27.74 

00.170 

1471.4 

12.7 

OBS 

T00'.31 

03.61 

34.865 

27.74 

1472.1 

STD 

C0500 

03.46 

34.84 

27.74 

00.211 

1472.6 

12.7 

OBS 

00541 

03.43 

34.840 

27.74 

1473.2 

STD 

00600 

03.55 

34.86 

27.74 

00.2  52 

1474.7 

12.7 

OBS 

TC065'. 

03.59 

34.867 

27.74 

1475.8 

STD 

00700 

03.51 

34.86 

27.75 

00.294 

1476.2 

12.7 

OBS 

00767 

03.43 

34.853 

27.75 

1476.9 

STD 

00600 

03.47 

34.86 

27.75 

00.336 

1477.7 

STD 

009  00 

03.56 

34.88 

27.76 

00.378 

1479.8 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.77 

00.421 

1481.8 

12.7 

OBS 

T01088 

03.68 

34.915 

27.77 

1483.4 

12.7 

OBS 

TC162', 

03.57 

34.926 

27.79 

1492.0 

N    0 

DC           S     T    A 

T     1     0    N 

DAT 

A 

REFIO       31       1239 

YEA^ 

1968 

BOIDP    03347 

AlP 

TEMP          00.2 

DIP     HOT     PER 

MIND-JIR 

15 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    Sa    1407 

CONSEC               0002 

MONTH       04 

SHIP    CK 

MET 

BULB       -01.3 

15 

2         3 

WIND-SPD 

15 

TRACE     OIR 

5    SauARE       3 

LA7             56    47       N 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1012.2 

SEA 

JIND-FOR 

DURATION 

2     SOUARE     60 

LONG       05D     57       U 

HOUR 

16.5 

AREA                C5 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG    632    002 

1     SauARE     60 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

IDT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

02.93 

34.  66 

27.64 

00.000 

1461.9 

16.5 

OBS 

00000 

02.93 

34.663 

27.64 

1461.9 

STD 

00010 

02.93 

34.66 

27.64 

00.004 

1462.0 

STD 

00020 

02.92 

34.66 

27.64 

00.009 

1462.1 

16.5 

OBS 

00021 

02.92 

J4.658 

27.64 

1462.1 

STD 

00030 

02.90 

34.66 

27.64 

00.013 

1462.2 

16.5 

DBS 

00045 

02.89 

34.659 

27.64 

1462.4 

STD 

00050 

02.90 

34.66 

27.64 

00.023 

1462.5 

STO 

C0075 

02.94 

34.66 

27.64 

00.034 

1463.1 

16.5 

OBS 

00089 

02.95 

34.665 

27.64 

146 J. 4 

STD 

001  DO 

02.95 

34.67 

27.65 

00.046 

1463,6 

STD 

00125 

02.96 

34.68 

27.65 

00.057 

1464.1 

16.5 

OBS 

00134 

02.97 

34.681 

27.66 

1464.3 

SID 

00150 

02.98 

34.69 

27.66 

00.069 

1464.6 

16.5 

OBS 

100178 

0i.02 

34.711 

27.67 

1465.2 

SID 

00200 

03.11 

34.73 

27.68 

00.091 

1466.0 

16.5 

OBS 

00226 

03.15 

34.735 

^7.68 

1460.6 

STD 

00250 

03.06 

34.73 

27.69 

00.113 

1466.6 

16.5 

OBS 

00271 

03.06 

34.734 

27.69 

1467.0 

STO 

00300 

03.38 

34.78 

27.70 

00.134 

1468.9 

16. 5 

OBS 

100360 

03.80 

34.851 

27.71 

1471.8 

SID 

00400 

03.  78 

34.8  5 

27.71 

00.177 

1472.3 

16.5 

OBS 

00451 

03.78 

34.861 

27.72 

1473.2 

STD 

CC500 

03.83 

34.87 

27.73 

CO. 220 

1474.2 

16.5 

OBS 

00544 

03.85 

34.883 

27.73 

1475.1 

SID 

00600 

03.82 

34.88 

27.74 

00.262 

1475. B 

SID 

00  7  00 

03.77 

34.89 

27.74 

00.305 

1477.3 

16.  5 

OBS 

00730 

03.76 

34.890 

27.75 

1477.8 

SID 

008C0 

03.75 

34.89 

27.75 

00.348 

1478.9 

SID 

00900 

03.72 

34.90 

27.76 

00.391 

1480.5 

16.5 

OSS 

T00914 

03.72 

34.90C 

27.76 

1480.7 

16.5 

OBS 

T01364 

03.60 

34.907 

27.77 

1487.7 
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TABLE  IV.— Continued 


NODC  ST4TI0N  OAIA 


REFIO       31       1239 
CONSEC  0003 

L*T  56    2  6       N 

LONG       050    17      u 


CASTNUM/TIMe       LVLTYP 


YEAR 

1968 

BOTOP    03512 

AIR 

TEMP          01.7 

OIR    HGT    PER 

UIND-DIR    02 

INST    NANSEN    CAST 

MONTH       04 

SHIP    CK 

WET 

BULB         01.1 

21 

2         3 

wnO-SPO    14 

TRACE    DiR 

DAY 

12 

DATA    USE       1 

6AR0METB     1001.1 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION 

HOUR 

18.0 

AI.EA                05 

CLOUD    T/4         6/B 

CL/TR 

WEATHER 

ORIG    B32    003 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG              P04 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

03.07 

34.67 

27.64 

00.000 

1462.5 

OBS 

00000 

03.07 

34.668 

27.64 

1462.5 

STD 

00010 

03.02 

34.67 

27.64 

00.00  4 

1462,4 

STD 

00020 

02.99 

34.68 

27.65 

00.009 

1462.5 

OBS 

00022 

02.99 

34.680 

27.65 

1462.3 

STD 

00030 

02.99 

34.69 

27.66 

00.013 

1462.6 

OBS 

000 '(6 

02.99 

34.704 

27.67 

1462.9 

STD 

00050 

03.01 

34.71 

27.67 

00.022 

1463.1 

STD 

00075 

03.08 

34.74 

27.69 

00.033 

1463.6 

OBS 

00091 

03.  11 

34.752 

27.70 

1464.2 

STD 

00100 

03.  11 

34.75 

27.70 

00.043 

1464.4 

STD 

00125 

03.  12 

34.76 

27.70 

00.053 

1464.8 

OBS 

00137 

03.12 

34.757 

27.70 

1465.1 

STD 

00150 

03.17 

34.76 

27.70 

00.06  4 

1465f5 

OBS 

T00185 

03.33 

34.782 

27.70 

1466.6 

STD 

00200 

03.<.0 

34.79 

27.70 

00.064 

1467.3 

OBS 

00231 

03.5  5 

34.822 

27.71 

1468.5 

STD 

00250 

03.65 

34.84 

27.72 

00.105 

1469.3 

OBS 

00279 

03.75 

34.661 

27.72 

1470.2 

STD 

00300 

03.73 

34.86 

27.73 

00.125 

1470.5 

OBS 

T00374 

03.67 

34.870 

27.74 

147i;5 

STD 

00*00 

03.67 

34.87 

27.74 

00.166 

1471.9 

OBS 

00<.70 

03.66 

34.672 

27.74 

1473.0 

STD 

00500 

03.59 

34.66 

27.74 

00.206 

1473.2 

STD 

006  00 

03.44 

34.65 

27.74 

00.247 

1474.2 

OBS 

00666 

03.41 

34.645 

27.74 

1475.2 

STD 

C0700 

03.43 

34.85 

27.74 

00.269 

1475.8 

OBS 

00760 

03.46 

34.653 

27.75 

1477.0 

STD 

00800 

03.49 

34.86 

27.75 

00.331 

1477.8 

STD 

00900 

03.56 

34.8  8 

27.76 

00.374 

1479.8 

OBS 

T00955 

03.59 

34.668 

27.76 

1480.6 

OBS 

701426 

03.58 

34.911 

27.76 

1486.7 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


STATION 


REFID   31  1239 

CONSEC  0004 

LAT     56  32   N 

LONG   0  50  40  M 


YEAR  1968 
MONTH  04 
DAY  13 
HOUR  13.3 


BOTOP  03524 
SHIP  CK 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  01.7 
WET  BULB  01.1 
6AR0METR  1012.9 
CLOUD  T/A    6/7 


OIR  HGT  PER 

21   3    2 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR  21 
WIND-SPD  15 
WINO-FOR 
WEATHER   XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  632  004 


TEN  Sg  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


13.3 
13.3 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00023 
00030 
00048 
00050 
00075 
00096 
00100 
00125 
00144 
00150 

T00192 
00200 
00239 
002  50 
00285 
00300 

T00374 
00400 
00469 
00500 
00563 
00600 
00700 
00757 
00600 
009  00 

T00956 

T01456 


TEMP 

03.02 
03.02 
03.01 
02.99 
02.99 
03.01 
03.12 
03.16 
03.59 
03.80 
03.79 
03.76 
03.73 
03.70 
03.46 
03.43 
03.29 
03.32 
03.40 
03.47 
03.61 
03.49 
03.30 
03.31 
03.33 
03.33 
03.34 
03.34 
03.34 
03.33 
03.33 
03.58 


SAL 

34.69 

34.686 

34.69 

34.66 

34.664 

34.69 

34.716 

34.73 

34.80 

34.636 

34.84 

34.84 

34.842 

34.64 

34.815 

34.62 

34.826 

34.83 

34.626 

34.64 

34.868 

34.86 

34.837 

34.64 

34.838 

34.64 

34.84 

34.643 

34.84 

34.85 

34.846 

34.905 


SIGMA-T 

27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.67 
27.67 
27.69 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.72 
27.74 
27.74 
27.73 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.78 


DYNDPTH 
00.000 


00.00  4 
00.006 


00.02  2 
00.032 

00.043 

00.053 

00.063 

00.064 

00.103 

00.123 

00.163 

00.202 

00.243 
00.284 

00.326 
00.368 


SND    VEL       OXYG 

1462.3 
1462.3 
1462.4 
1462.5 
1462.5 
1462.7 
1463.5 
1463.8 
1466.1 
1467.4 
1467.4 
1467.7 
1467.9 
1467.8 
1467.6 
1467.5 
1467.6 
1467.6 
1468.8 
1469.3 
147K2 
1471.1 
1471.4 
1472.0 
1473.1 
1473.7 
1475.4 
1476.4 
1477.1 
1478.7 
1479.7 
1469.2 


P04       TOT     P 
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TABLE  IV.— Continued 


S  T  4  T  I  &  N 


OEFIO  31  1239 
CONSEC  0005 
L4T  56  37  N 
LONG   OSO  ',1      H 


YEAS  1968 
HONTH  0^ 
DSV  15 
H0U8  19.0 


80TDP  03*57 
SHIP  CK 
04T4  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  01.7 
BET  BULB  00.6 
BAROMETR  lOio.l 
CLOUD  T/A    3/3 


DIf.  HOT  PER 

23   2    <. 
SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  23 
WIND-SPD  14 
UINC-FOR 
HEATHER   XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  B32  005 


TEN  SO  1*07 
3  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 


CASTNUM/TIME   LVLJyP    DEPTH 


19.0 
19.0 


STO 
OBS 
STO 
STD 

oes 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STO 

SID 
OBS 
OBS 


00000 
00000 

00010 

00020 
00026 
00030 
00050 
00051 
00075 
00100 
00102 
00125 
00150 
00152 
002C0 
T0020<. 

002  50 
00256 

003  00 
00307 
00400 

T00412 
00500 
00513 
006  00 

T00617 
00700 
00800 
00825 
009  00 
01000 

T01033 

T01553 


TEMP 

03.32 
03.32 
03.27 
03.24 
03.22 
03.22 
03.20 
03.20 
03.21 
03.22 
03.22 
03.27 
03.33 
03.33 
03.46 
03.47 
03.54 
03.55 
03.37 
03.35 
03.38 
03.39 
03.49 
03.50 
03.51 
03.51 
03.53 
03.56 
03.56 
03.57 
03.58 
03.58 
03.57 


SAL 

34.80 

34.802 

34.80 

34.79 

34.792 

34.79 

34.79 

34.789 

34.79 

34.79 

34.790 

34.80 

34.81 

34.810 

34.83 

34.835 

34.  86 

34.858 

34.84 

34.838 

34.84 

34.846 

34.87 

34.867 

34.87 

34.869 

34.87 

34.88 

34.880 

34.88 

34.89 

34.888 

34.907 


SIoHA-I    OVNDPTH   SNO  VEL   OXVO 


P34       TOT    P 


27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.78 


00.00  3 
00.007 


00.011 
00.019 


00.029 
00.038 


00.043 
00.058 


00.078 
00.097 


00.276 
00.318 


00.360 
00.403 


1463. 

1463. 

1463. 

1463. 

1463. 

1463, 

1464.0 

1464.0 

1464^5 

1464.9 

1464.9 

1465,5 

1 466 , 2 

1466.3 

1467,7 

1467,8 

1468,8 

1469,0 

1468,9 

1469>0 

1470,6 

1470,9 

147218 

1473,0 

1474.5 

1474,8 

1476,3 

1478,1 

1478.5 

1479,8 

1481.5 

1482.1 

1490 : 8 


STATION 


REFIO      31      1239 
CONSEC  0006 

LAI   ,  56    48       N 

LONG      050    52       H 


TEAR  1968 
MONTH  04 
DAY  16 

HOUR    09.1 


BOTDP    03429 
SHIP    CK 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  03.9 

WET  BULB  02.6 
BAROMEIR  1026.1 
CLOUD    I/A  4/5 


DIf     HGT     PER 


SEA 
CL/TR 


WINO-OIR    IS 
WIND-SPO    21 
WIND-FOR 
HEATHER       XI 


INSI     NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    632    006 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTTP  DEPTH 

09.1 


09.1 


09.1 

09.1 
09.1 
09.1 
09.1 
09.1 
09.1 
09.1 

09.1 


09.1 
09.1 


13.4 

13.4 

13.4 
13.4 
13.4 


SID 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

SIO 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

SID 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

SID 

STD 
DBS 

SIO 

STO 
OBS 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

oes 

OBS 


00000 

00000 

00010 

00020 

00025 

00030 

00050 

00050 

00075 

00100 

00101 

00125 

00150 

00152 

002  00 
100201 

00250 

00252 

00300 

00304 

00400 
T00406 

00500 

00511 

00600 
100619 

00700 

00800 

00823 

00900 

01000 
T01033 
101610 

01750 

02000 

C2031 

02500 

02539 

03000 

03046 
103346 

03429    0         01.82 


TEMP 

03.30 
03.30 
03.30 
03.30 
03.30 
03.30 
03.30 
03.30 
03.43 
03.52 
03.52 
03.56 
03.60 
03.60 
03.67 
03.67 
03.50 
03.50 
03.43 
03.42 
03.32 
03.32 
03.31 
03.31 
03.34 
03.34 
03.35 
03.36 
03.36 
03.35 
03.34 
03.34 
03.61 
03.56 
03.45 
03.43 
03.10 
03.07 
02.63 
02.57 
02.11 


SAL 

34.78 

34.780 

34.78 

34.78 

34.779 

34.7  8 
34.78 
34.781 
34.80 
34.82 
34.820 
34.83 
34.85 
34.846 
34.86 
34.864 

34.8  5 
34.845 
34.84 
34.836 
34.83 
34.834 
34.84 
34.836 
34.84 
34.835 
34.84 
34.84 
34.843 
34.84 
34.84 
34.844 
34.901 
34.91 
34.93 
34.933 
34.93 
34.93? 
34.93 
34.924 
34.903 
34.89  9 


SIGMA-T    DYNDPIH   SNO  VEL   OXYG 


P34      ICT    P 


27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.71 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


27. 

27. 


00.004 
00.008 

00.012 
00.020 

00.030 
00.040 

00.050 
00.060 

00.079 

00.099 

00.118 

00.158 

00.198 

00.238 

00.260 
00.322 

00.364 
00.408 


27.81 
27.84 
S7.55 
27.68 
27.88 
27.91 
27.93Q 


1463,6 
1463.6 
1463.8 
1463.9 
1464.0 
1464.1 
1464.4 

1464 .4 
1465.4 
1466.2 
1466.3 
1 466 . 8 
1467.4 
14e,7,5 
1468.6 
1468.6 
1468.7 
1468.7 
1469.2 
1469.2 
1470,4 

1470. 5 
1472,0 
1472.2 
1473.7 
1474.1 
1475.5 
1477.2 
1477.6 
1478.8 
1480.4 

1481 ;o 

1491.9 
1494.1 
1497.9 
1498.3 
1505.0 

1505 :s 

1511.6 
1512.1 
1515.4 
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TABLE  IV.— Continued 


STATION 


REFID       31 

1239 

YEAR 

1968 

BOTOP    03512 

AIR 

TEMP         03.9 

DIR    H 

liT    PER 

KINO-DIR     17 

CQNSEC 

0007 

MONTH       C 

SHIP    Ck 

WET 

BULB          03.3 

17 

1          2 

WIND-SPD    12 

LAT             56 

40       N 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BARDXETR     1027.6 

SEA 

WIND-F3R 

LONG        051 

00      H 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A          0/4 

CL/TR 

HEATHER       XI 

C4STNU" 

/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

axVG                PJ' 

STD 

00000 

03.32 

34.79 

27.71 

00.000 

1463.7 

12.5 

OBS 

OGCOO 

03.32 

34.791 

27.71 

1463.7 

STD 

00010 

03.31 

34.79 

27.71 

00.003 

1463.6 

STD 

00020 

03.30 

34.79 

27.71 

00.00  7 

1463.9 

12.5 

OBS 

00026 

03.29 

34.794 

27.72 

1464.0 

STD 

00030 

03.28 

34.79 

27.72 

00.011 

1464.0 

STD 

00050 

03.25 

34.79 

27.72 

00.019 

1464.2 

12.5 

OBS 

00052 

03.25 

34.795 

27.72 

1464.3 

STD 

00075 

03.25 

34.80 

27.72 

00.029 

1464.7 

STD 

00100 

03.26 

34.80 

27.72 

00.039 

1465.1 

12.5 

OBS 

00104 

03.26 

34.800 

27.72 

1465.2 

STD 

C0125 

03.26 

34.80 

27.72 

00.046 

1465.5 

STD 

00150 

03.2  7 

34.80 

27.72 

00.058 

1466.0 

12.5 

OBS 

00157 

03.27 

34.803 

27.72 

1466.1 

STD 

00200 

03.35 

34.62 

27.73 

00.078 

1467.1 

12.5 

OBS 

T00210 

03.35 

34.820 

27.73 

1467.3 

STD 

00250 

03.30 

34.82 

27.74 

00.098 

1467.8 

12.5 

OBS 

00263 

03.29 

34.823 

27.74 

146719 

STO 

003  00 

03.40 

34.63 

27.74 

00.117 

1469.0 

12.5 

OBS 

C0315 

03.43 

34.838 

27.74 

1469.4 

STD 

00400 

03.37 

34.84 

27.74 

00.157 

1470.6 

12.5 

OBS 

00421 

03.36 

34.839 

27.74 

1470.9 

STD 

00500 

03.37 

34.85 

27.75 

00.196 

1472.2 

12.5 

OBS 

00526 

03.37 

34.847 

27.75 

1472.7 

STD 

00600 

03.37 

34.84 

27.75 

00.237 

1473.9 

12.5 

OBS 

T00632 

03.37 

34.841 

27.74 

1474.4 

STD 

007  00 

03.37 

34.84 

27.75 

00.276 

1475.6 

STD 

008  00 

03.36 

34.65 

27.75 

00.320 

1477.2 

12.5 

OBS 

00846 

03.36 

34.850 

27.75 

1478.0 

STD 

00900 

03.36 

34.85 

27.75 

00.362 

1476.8 

STD 

OIOOO 

03.35 

34.85 

27.75 

00.405 

1460,5 

12.5 

OBS 

T01072 

03.34 

34.849 

27.75 

1461.6 

12.5 

OBS 

T01607 

03.55 

34.912 

27.78 

1491.6 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    632    007 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


PJ4       TOT    P 


STATION 


REFID       31  1239  YEAR     1966 

CONSEC  0008  MONTH       04 

LAT             56  16. 5N  DAY              18 

LONG       050  34       U  HOUR     12.6 


BOTOP    03566 
SHIP    CK 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP         01.1  DIR    HGT    PER 
WET    BULB          00-6  33       3  3 

BAROMETR    1025.7  SEA 

CLOUD    T/A  8/7  CL/TR 


WINO-DIR    33 
WIND-SPD    20 
WIND-FOR 
WEATHER        XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    632    003 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


STD 

00000 

12. 

.6 

DBS 

00000 

STD 

00010 

STD 

00020 

12. 

.6 

OBS 

00026 

STD 

000  30 

STD 

00050 

12. 

,6 

OBS 

00051 

STD 

00075 

STD 

00100 

12. 

.6 

OBS 

00103 

STD 

00125 

STD 

00150 

12. 

.6 

OBS 

00155 

STD 

002  00 

12. 

.6 

OBS 

TC0208 

STD 

002  50 

12. 

.6 

DBS 

00261 

STD 

00300 

12. 

.6 

OBS 

00314 

STD 

00400 

12. 

.6 

OBS 

T00422 

STD 

00500 

12. 

.6 

OBS 

00527 

STO 

00600 

12. 

,6 

OBS 

T00634 

STO 

00700 

STD 

00800 

12. 

,6 

OBS 

00850 

STD 

00900 

STD 

01000 

12. 

,6 

OBS 

T01068 

12. 

.6 

OBS 

T01595 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEI 

02.68 

34. 

.64 

27. 

.63 

00. 

.000 

1461 .6 

02.88 

34. 

,642 

27. 

.63 

1461 .6 

02.89 

34. 

.64 

27. 

.63 

00. 

,004 

1461.8 

02.69 

34. 

.64 

27. 

.63 

00. 

.009 

1 462 . 0 

02.89 

34. 

.640 

27. 

.63 

1462.1 

02.89 

34. 

.64 

27. 

.63 

00. 

.014 

1462.1 

02.69 

34. 

.66 

27. 

,64 

00. 

.02  3 

1462.5 

02.89 

34. 

,660 

27, 

.65 

1462.5 

02.95 

34. 

.66 

27. 

.66 

00. 

.034 

1463.2 

03.00 

34. 

,70 

27. 

.67 

00. 

.045 

1463.9 

03.01 

34. 

.704 

27, 

.67 

1463.9 

03.03 

34. 

.72 

27. 

.66 

00. 

.056 

1464.4 

03.05 

34. 

,72 

27. 

.68 

00. 

.067 

1464.9 

03.06 

34. 

.726 

27. 

.68 

1465.0 

03.11 

34. 

.73 

27. 

.66 

00. 

.089 

1466.0 

03.13 

34. 

,733 

27, 

.66 

1466.2 

03.27 

34. 

.76 

27. 

.69 

00. 

.111 

1467.6 

03.32 

34. 

,770 

27. 

.69 

14O6.0 

03.52 

34. 

.80 

27. 

.70 

00. 

.132 

1469.5 

03.58 

34. 

,614 

27. 

.70 

1470.0 

03.87 

34. 

,67 

27. 

.72 

CO. 

,175 

1472.7 

03.69 

34. 

.676 

27. 

.72 

1473.2 

03.74 

34. 

,67 

27, 

.73 

00. 

.217 

1473.9 

03.70 

34. 

.866 

27. 

.73 

1474.1 

03.60 

34. 

.66 

27. 

.74 

00. 

.259 

1474.9 

03.57 

34. 

,658 

27. 

.74 

1475.3 

03.62 

34. 

,87 

27, 

.74 

00. 

,302 

1476.7 

03.68 

34. 

.68 

27. 

.75 

00.344 

1478.6 

03.69 

34. 

.888 

27. 

.75 

1479.5 

03.68 

34. 

.89 

27. 

.75 

00. 

.386 

1460.3 

03.67 

34. 

,89 

27, 

.76 

00. 

.431 

1481.9 

03.66 

34. 

.896 

27, 

.76 

1483.0 

03.57 

34. 

,912 

27. 

.78 

1491.5 

P04      TOT    P 
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TABLE  IV.— Continued 


NOOC     ST4TI0N    DATA 

BEFID       31        1239             YEAR     1968             BOTDP    03758             All.    TEMP          03.3             DIR     B5T     PER             «IND-OIR  2(>  INST     HANSEN    CAST  TEN    SQ    IfO? 

CONSEC                0009             MONTH       0"!             SHIP    CK                         ,<ET    SULB          02.8                26       3          J                .<INO-SPO  15  TRACE    OIR  5     SflUARE       3 

LAT             56    25       N             0A»              19             DATA    USE        1             BAPOMETR     1021.0             SEA                                    KINO-fOR  DURATION  2     SUUARE    60 

LONG       050    55       W             HOUR     12.8             AREA                05             CLOUD    T/A          2/1             CL/TR                               KEATHER  XI  OR  I i    832     009  1     SQUARE    60 

rG  PO*  TOT    P         N0<;         N03  SI33         PH 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DYNDPTh 

SND    VEI 

STD 

00000 

03.03 

3*. 67 

27.64 

00.000 

1462.3 

12.8 

OBS 

00000 

03.03 

3'.. 670 

27.64 

1462.3 

STD 

CCCIO 

03.03 

3*. 67 

27.64 

00.004 

1462.5 

STD 

00020 

03.03 

3'.. 68 

27.65 

00.009 

1462 .6 

12.8 

OBS 

00023 

03.03 

3'.. 680 

27.65 

1462.7 

STD 

coo  30 

03.11 

3'.. 70 

27.66 

00.013 

1463.2 

12.S 

OBS 

000'.6 

03. 2<. 

3<..730 

27.67 

1464.0 

STD 

00050 

03.2'. 

34.73 

27.67 

00.022 

1464.1 

STD 

00075 

0  3.25 

3".. 73 

27.67 

00.033 

1464.6 

12.8 

OBS 

00092 

03.26 

34.73'. 

27.67 

1464.9 

STD 

00100 

03.27 

3'..  7". 

27.68 

00.044 

1465.1 

STD 

00125 

03.29 

3'.. 76 

27.69 

00.055 

1465.6 

12.8 

OBS 

00138 

03.31 

3'.. 772 

27.70 

1465.9 

STD 

00150 

03.33 

3-^.77 

27.70 

00.065 

1466.2 

12.8 

OBS 

T0018* 

03.38 

34.794 

27.71 

1467.0 

STD 

00200 

03.50 

34.82 

27.71 

00.066 

1467.8 

12.8 

OBS 

00231 

03.67 

34.840 

27.72 

1469.1 

STD 

002  50 

03.7'. 

34.66 

27.72 

00.106 

1469.7 

12.8 

OBS 

00278 

03.80 

34. 867 

27.72 

1470.4 

STD 

003  00 

03.75 

34.86 

27.72 

00.127 

1470.6 

12.8 

OBS 

T00372 

03.69 

34.862 

27.73 

1471.5 

STD 

00*00 

03.73 

34.87 

27.73 

00.168 

1472.2 

12.8 

OBS 

OCb? 

03.80 

34.883 

27.74 

1473.6 

STD 

005  00 

03.81 

34.89 

27.74 

00.209 

1474.2 

12.8 

OBS 

TOOSb*. 

03.82 

34.896 

27.74 

1475.3 

STD 

006  00 

03.80 

34.90 

27.75 

00.250 

1475.8 

STD 

00700 

03.75 

34.90 

27.75 

00.292 

1477.2 

12.8 

OBS 

00756 

03.73 

34.898 

27.75 

1478.1 

STD 

00800 

03.72 

34.90 

27.76 

00.334 

1476.8 

STD 

C0900 

03.71 

34.91 

27.76 

00. 376 

1480.4 

12.8 

DBS 

TOOS'.l 

03.70 

34.907 

27.76 

1461.1 

12.8 

OBS 

TCU16 

03.60 

3'.. 914 

27.76 

1488.6 

STATION 


REFID       31       1239 

YEAR 

1966 

BOTDP    03512 

AIR 

TEMP          02.2 

DIR    HGT    PER 

KINO-DIR    34 

CONSEC               0010 

MONTH       04 

SHIP    CK 

JET 

BULB          01.1 

35 

2          3 

WIND-SPD     15 

LAT             56    25       N 

DAY 

20 

DATA    USE       1 

BAPOMETR    1027.1 

SEA 

jind-for 

LONG       051    00      w 

HOUR 

12.4 

AREA               05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXVG                P3' 

STD 

000  00 

03.27 

34.72 

27.66 

00.000 

1463.4 

12.4 

OBS 

00000 

03.27 

34.718 

27.66 

1463.4 

STD 

00010 

03.27 

34.72 

27.66 

00.004 

1463.5 

STD 

00020 

03.26 

34.72 

27.66 

00.0C6 

1463.7 

12.4 

OBS 

00023 

03.26 

34.715 

27.66 

1463.7 

STD 

00030 

03.31 

34.74 

27.67 

00.013 

146-.. 1 

12.4 

OBS 

00046 

03.39 

34.787 

27.70 

1464.7 

STD 

00050 

03.39 

34.79 

27.70 

00.021 

1464.8 

STD 

00075 

03.36 

34.79 

27.71 

00.031 

1465.1 

12.4 

OBS 

00094 

03.34 

34.797 

27.71 

1465.3 

STD 

00100 

03.37 

34.80 

27.71 

00.041 

1465.6 

STD 

00125 

03.45 

34.81 

27.72 

00.051 

1460.3 

12.4 

OBS 

00142 

03.46 

34.817 

27.72 

1466.7 

STD 

00150 

03.42 

34.81 

27.72 

00.061 

1466.6 

12.4 

OSS 

T00192 

03.27 

34.796 

27.72 

1466.7 

STD 

002  00 

03.2  6 

34.80 

27.72 

00.061 

1466,7 

12.4 

OBS 

00243 

03.25 

34.601 

27.72 

1467.4 

STD 

00250 

03.28 

34.81 

27.73 

00.101 

1467.6 

12.4 

OBS 

002  93 

03.39 

34.626 

27.73 

1466.9 

STD 

00300 

03.39 

34.83 

27.73 

00.121 

1469.0 

12.4 

OBS 

T00395 

03.38 

34.835 

27.74 

1470.5 

STD 

00400 

03.39 

34.84 

27.74 

00.161 

1470.6 

12.4 

OBS 

00495 

03.48 

34.858 

27.75 

1472.6 

STD 

00500 

03.48 

34.66 

27.75 

00.201 

1472.7 

12.4 

OBS 

T00592 

03.51 

34.665 

27.75 

1474.4 

STD 

006  00 

03.50 

34.66 

27.75 

00.242 

1474.5 

STD 

00700 

03.45 

34.86 

27.75 

00.283 

1475.9 

STD 

00600 

03.41 

34.86 

27.75 

00.324 

1477.4 

12.4 

OBS 

00801 

03.41 

34.856 

27.75 

1477.4 

STD 

00900 

03.40 

34.86 

27.75 

00.367 

1479.0 

STD 

01000 

03.39 

34.86 

27.76 

00.409 

1460.7 

12.4 

OBS 

T01005 

03.39 

34.858 

27.76 

1480.8 

12.4 

OBS 

T01512 

03.59 

34.918 

27.78 

1490.2 

INST     NANStN    CAST  TEN    SO     1407 

TRACE    DIR  5    SJUARE      3 

DURATION  2    SOUARE    60 

ORIG    832    010  1    SQUARE    61 
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TABLE  IV.— Continued 


S  T  a  T  I  C  N 


BEFIO       31        1239 

VEAS 

1968 

BOTOP    03484 

AIP 

TEMP          02.8 

DIR    HGT    PER 

JIND-DIR    2  4 

CONSEC               OCll 

MONTH       04 

SHIP    CK 

MET 

BULB           01.7 

24 

3 

«1^^D-SPD   23 

L4T             56    Z't       N 

DAy 

21 

DATA    USE        1 

BAfOMETft    1017.3 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       050    32       W 

HOUR 

13.4 

AREA                05 

CLOUD    T/A          3/3 

CL/TR 

LEATHER       XI 

C4STNUM/TIHE 

LVLTyP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL 

3XVG              PD' 

STD 

000  00 

02.97 

34.63 

27.61 

00.000 

1462.0 

13.4 

OBS 

00000 

02.97 

34.626 

27.61 

1462.0 

STD 

00010 

02.97 

34.63 

27.61 

00.004 

1462.1 

STD 

00020 

02.95 

34.63 

27.61 

00.0C9 

1462.2 

13.4 

oes 

00025 

02.94 

34.625 

27.61 

1462.3 

STD 

00030 

02.91 

34.63 

27.62 

00.014 

1462.2 

13.4 

OBS 

0C047 

02.64 

34.636 

27.63 

1462.2 

STD 

00050 

02.85 

34.64 

27.63 

00.024 

1462.3 

STD 

00075 

02.91 

34.65 

27.64 

00.035 

1463.0 

13.4 

•  OBS 

00091 

02.95 

34.670 

27.65 

1463.4 

STD 

00100 

03.06 

34.69 

27.66 

00.047 

1464.1 

STD 

00125 

03.31 

34.74 

27.67 

0C.056 

1465.6 

13.4 

OBS 

00141 

03.42 

34.765 

27.66 

1466.4 

STD 

00150 

03.45 

34.77 

27.68 

00.069 

1466.7 

13.4 

OBS 

TC0193 

03.53 

34.793 

27.69 

1467.8 

STD 

002  00 

03.53 

34.79 

27.69 

00.091 

1467:9 

13.4 

OBS 

00236 

03.54 

34.804 

27.70 

1468.5 

STD 

002  50 

03.61 

34.61 

27.70 

00.112 

1469.1 

13.4 

OBS 

00262 

03.72 

34.633 

27.70 

1470.1 

STD 

C030C 

03.75 

34-04 

27.71 

00. 133 

1470.5 

13.4 

OBS 

T00377 

03.75 

34.860 

27.72 

1471.8 

STD 

00400 

03.63 

34.85 

27.72 

00.175 

1471.7 

13.4 

OBS 

00473 

03.47 

34.636 

27.73 

1472.2 

STD 

005  00 

03.5  7 

34.85 

27.73 

00.217 

1473.1 

13.4 

OBS 

0C575 

03.76 

34.881 

27.74 

1475.2 

STO 

00600 

03.74 

34.89 

27.74 

00.259 

1475.5 

STD 

00700 

03.68 

34.90 

27.76 

00.300 

1477.0 

13.4 

OBS 

00777 

03.65 

34.902 

27.77 

1476.1 

STO 

ooeoo 

03.65 

34.90 

27.76 

00.341 

1478.5 

STD 

00900 

03.64 

34.89 

27.76 

00.383 

1480.1 

13.4 

OBS 

00965 

03.63 

34.690 

27.76 

1481.5 

13.4 

oes 

701528 

03.58 

34.912 

27.76 

1490.4 

INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1407 

TRACE  OIR  5  SOUARE   3 

DURATION  2  SQUARE  60 

GRIG  632  on  1  SOUARE  60 


47 


TABLE  V. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  HALF 
MOON  at  Ocean  Station  BRAVO,  23  April-16  May  1968,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1263. 


N    C 

IDC          S    T    « 

I    T    I    c    N 

DAT 

A 

ReflO      31      1263 

YEaa 

1968 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP         CI. 7 

OIR    HOT    PER 

HIND-OIR 

22 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    Sa    1407 

CONSEC               0001 

MONTH       04 

SHIP    HM 

WET 

BULB         00.6 

30 

2        3 

HIMD-SPO 

10 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LST            56    27. 5N 

D4V 

24 

DAT«    USE        1 

B4R0METR     1016.9 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG       050    56. 6H 

HOUR 

14.2 

4PEA              05 

CLOUD    T/A         2/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    B33    001 

1    SUJARE    60 

CASTNUM/TIME 

LVLT¥P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

DYNDPTH 

SNO    «EL 

OXVG 

P34 

TOT    P         NO*:         N03 

SI03          PH 

STD 

OCOOO 

03.12 

34.71 

27.66 

00. 000 

1462.7 

1*.2 

06S 

00000 

03.12 

34.706 

27.66 

1462.7 

STD 

00010 

03.  12 

34.70 

27.66 

00.004 

1462.9 

STD 

000  20 

03.11 

34.70 

27.66 

00.008 

1463.0 

1<..2 

OBS 

00023 

03.11 

34.7  01 

27.66 

1463.1 

STD 

00030 

03.10 

34.70 

27.66 

00.013 

1463.1 

14.2 

OBS 

00047 

03.09 

34.704 

27.66 

1463.4 

STD 

00050 

03.09 

34.70 

27.66 

00.022 

1463.4 

STD 

00075 

03.08 

34.70 

27.66 

00.033 

1463.6 

14.2 

OBS 

00092 

03.08 

34.705 

27.66 

1464.1 

STD 

00100 

03.09 

34.71 

27.67 

00.044 

14o4.3 

STD 

00125 

03.17 

34.72 

27.67 

00.065 

1465.0 

1<..2 

OBS 

00139 

03.23 

34.736 

27.67 

1465.5 

STD 

00150 

03.35 

34.75 

27.68 

00.066 

1466.2 

1<..2 

OBS 

00165 

03.54 

34.785 

27.68 

1467.7 

STD 

00200 

03.40 

34.79 

27.70 

U0.06  7 

1467.3 

14.2 

OPS 

00231 

03.39 

34.795 

27.71 

1467.8 

STO 

002  50 

03.73 

34.84 

27.71 

00.108 

1469.6 

14.2 

OBS 

00278 

04.0  5 

34.885 

27.71 

1471.5 

STO 

00300 

03.92 

34.88 

27.72 

00.129 

1471.3 

14.2 

OBS 

T00370 

03.68 

34.871 

27.74 

1471.* 

STD 

00400 

03.77 

34.86 

27.74 

00.170 

1472.3 

14.2 

OBS 

00462 

03.81 

34.892 

27.74 

1473.5 

STO 

00500 

03.68 

34.86 

27.75 

00.211 

1473.6 

14.2 

DBS 

T00555 

03.54 

34.874 

27.75 

1473.9 

STO 

00600 

03.54 

34.87 

27.75 

00.251 

1474.7 

STO 

007  00 

03.54 

34.67 

27.75 

00.292 

1476.3 

14.2 

OBS 

00740 

03.54 

34.874 

27.75 

1477.0 

STD 

00800 

03.54 

34.66 

27.76 

00.333 

1476.0 

STD 

00900 

03.54 

34.68 

27.76 

00.375 

14  79.7 

14.2 

OBS 

T00926 

03.54 

34.867 

27.76 

1460.1 

STATION 


REFIO       31       1263  YEAR    1968  BOTOP    03493 

CONSEC                0002  MONTH       04  SHIP    HM 

LAT             56    26       N  OAV             25  DATA    USE        1 

LONG       051     14       W  HOUR     13.2  AREA                05 


AIR    TEMP  05.0 

WET     BULB  04.4 

BAROMETR     1011.2 
CLOUD    T/A  /O 


DIR    HGT    PER 

21 
SEA  0 

CL/TR 


WIND-OIR  21 

WINO-SPO  111 
WINO-fOR 

WEATHER  XO 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B33    002 


TEN  sa  1407 
5  SajARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


13.2 

13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 

13.2 


STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 


00000 
00000 
000  10 
00020 
00027 
00030 
00050 
00052 
00075 
00100 
00105 
00125 
00150 
00157 
00200 
C0211 
002  50 
00264 
00300 
00317 
00400 

T00423 
00500 
00528 
00600 

T00634 
00  7  00 
00600 
00849 
00900 
01000 

TC1065 


TEMP 

03.26 
03.26 
03.24 
03.22 
03.21 
03.21 
03.  16 
03.16 
03.19 
03.20 
03.20 
03.27 
03.34 
03.36 
03.44 
C3.46 
03.51 
03.53 
03.61 
03.64 
03.60 
03.59 
03.68 
C3.58 
03.58 
03.57 
03.52 
03.4  7 
03.47 
03.48 
03.63 
03.59 


SAL 

34.78 

34.776 

34.76 

34.78 

34.  /75 

34.77 

34.77 

34.772 

34.77 

34.78 

34.777 

34.81 

34.84 

34.642 

34.86 

34.856 

34.86 

34.868 

34.88 

34.683 

34.86 

34.665 

34.66 

34.681 

34.88 

34,682 

34.88 

34.88 

34.674 

34.68 

34.89 

34.900 


SIGMA-T 

27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.73 
27.74 
27.75 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 


OYNOPTH 

00.000 

00.004 
00.008 

00.012 
00.020 

00.030 
00.040 

00.049 
00.059 

00.076 

00.096 

00.115 

00.154 

00.193 

00.233 

00.273 
00.314 

00.356 
00.398 


SND    VEL        OXYG 


1463.4 
1463.4 
1463.5 
1463.6 
1463.7 
1463.7 
1463.9 
1463.9 
1464.3 
1464.8 


1464.9 
1465.6 
1466.3 
1466.5 
lt67.6 
1467.9 
1468.7 
1469.0 
1470.0 
1470.4 
1471 .6 
1472.0 
1473.2 
14  73.6 
1474.8 
1-.75.4 
1476.2 
1477.7 
1478.5 
1479.4 
1481.3 
1482.7 
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TABLE  v.— Continued 


S    T    4    T    I    C    N 


REFID       31  1263  YEAR     1966 

CONSEC  0003  MONTH       04 

L»T             56  24       N  Oi»             26 

LONG       051  O*      w  HOUR    13.1 


eOTOP    03585 
SHIP    MM 
0AT4    USE       1 
4BE4  05 


4IR    TEMP  03.5 

HET    BULB  02.2 

B4R0METR     1024.0 
CLOUO    T/A  3/6 


DIR     hiT     PER 

34       2  3 

SE4 
CL/TR 


ttlNO-OIR  05 

WINO-SPD  10 
|<IND-F3P 

WcATHck  XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    Olh 
DURATION 
ORIG    833    003 


TEN  SO  1407 
5  S0U4RE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13.1 
13.1 


13.1 
13.1 


STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 


000  00 
00000 
00010 
00020 
00027 
0C030 
00050 
0OC52 
00075 
00100 
C0103 
00125 
00150 
00154 
002  00 

T002C6 
002  50 
00253 
00300 
00302 

T00395 

004  00 
00492 

005  00 
T00588 

OOtCO 
00700 
00788 
008  00 
00900 
100995 
T01528 


TEMP 

03.25 
03.25 
03.27 
03.28 
03.28 
03.27 
03.25 
03.25 
03.33 
03.38 
03.38 
03.36 
03.34 
03.34 
03.43 
03.44 
03.49 
03.49 
03.47 
03.4  7 
03.50 
03.50 
0  3.46 
03.45 
03.41 
03.41 
03.43 
03.44 
03.45 
03.51 
03.55 
03.59 


SAL 

34.7  2 

34.717 

34.72 

34.73 

34.729 

34.73 

34.74 

34.746 

34.76 

34.78 

34.777 

34.78 

34.77 

34.774 

34.80 

34.804 

34.82 

34.820 

34.82 

34.820 

34.83C 

34.83 

34.340 

34.84 

34.831 

34.83 

34.83 

34.833 

34.83 

34.85 

34.860 

34.895 


SI JHA-T 

27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.67 
27.68 
27.68 
27.69 
27.69 
27.69 
27.69 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.77 


DYNDPTH 

00.000 

00.004 
00.008 

00.013 
00.021 

00.03  2 
00.043 

00.05  3 
00.064 

00.085 

00.105 

00.126 

00.167 

00.208 

00.250 
00.293 

00.336 
00.380 


SNU    vfcL       OXYG 

1463.3 
1463.3 
1463.5 
1463.8 
1463.9 
1463.9 
1464.2 
1464.2 
1464.9 
1465.6 
1465.6 
1463.9 
1466.2 
1460.3 
1467.5 
1467.6 
1468.6 
1468.6 
1469.3 
1469.4 
1471.0 
1471.1 
1472.5 
1472.6 
1473.8 
1474.1 
1475.8 
1477.3 
1477.5 
1479.5 
1461.3 
1490.4 


STATION 


REFID       31 
CONSEC 
lAT  56 

LONG       051 


1263 

YE4^ 

1968 

BOTDP     03704 

41  P 

TEMP         03.9 

DIR    HGT    PER 

JIND-DIR 

15 

INST    NANSEW     CAST 

0004 

MONTH       04 

SHIP    HM 

HET 

BULB          03.3 

15 

HIND-SPD 

21 

TRACE    DIR 

37       t 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

BAROHETR     1014.9 

SEA 

2 

HIND-FOR 

DURATION 

03       W 

HOUB 

13.3 

AREA                05 

CLOUD    1/4          7/8 

CL/TR 

LEATHER 

X2 

ORIG    B33    004 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         Na2         N03 

STD 

00000 

03.20 

34.71 

27.66 

00.000 

1463.1 

13.3 

OBS 

00000 

03.20 

34.714 

27.66 

1463.1 

STD 

00010 

03.19 

34.72 

27.66 

00.004 

1463.2 

STD 

00020 

03.17 

34.72 

27.67 

00.008 

1463.3 

13.3 

OBS 

00021 

03.17 

34.724 

27.67 

1463.3 

STD 

00030 

03.20 

34.73 

27.67 

00.013 

1463.6 

13.3 

OBS 

ceo  43 

03.22 

34.738 

27.66 

1463.9 

STD 

00050 

03.19 

34.74 

27.68 

00.021 

1463.9 

STD 

00075 

03.14 

34.74 

27.69 

00.032 

1464.1 

13.3 

OBS 

00062 

03.13 

34.743 

27.69 

1464.2 

STD 

00100 

03.15 

34.75 

27.70 

00.042 

1464.6 

13.3 

OBS 

00123 

03.19 

34. 766 

27.70 

1465.1 

STD 

00125 

03.20 

34.77 

27.70 

00.053 

1465.2 

STD 

00150 

03.29 

34.79 

27.71 

00.06  3 

1466.1 

13.3 

OBS 

00165 

03.33 

34.794 

27.71 

1466.5 

STO 

00200 

03.34 

34.80 

27.71 

00.083 

1467.1 

13.3 

OBS 

002  06 

03.35 

34.798 

27.71 

1467.2 

13.3 

OBS 

00249 

03.48 

34.615 

27.71 

1468.5 

STD 

002  50 

03.48 

34.81 

27.71 

00.104 

1468.5 

STD 

00300 

03.36 

34.81 

27.72 

00.124 

1468.6 

13.3 

OBS 

T00329 

03.35 

34.606 

27.72 

1469.3 

STD 

004  00 

03.56 

34.82 

27.71 

00. 166 

1471.4 

13.3 

OBS 

00418 

03.59 

34.825 

27.71 

1471.6 

STD 

00500 

03.56 

34.83 

27.72 

00.209 

1473.0 

13.3 

OBS 

T00512 

03.56 

34.635 

27.72 

1473.2 

STO 

006  00 

03.59 

34.84 

27.72 

00.252 

1474.8 

13.3 

OBS 

00691 

03.60 

34.847 

27.73 

1476.4 

STD 

007  00 

03.60 

34.65 

27.73 

00.296 

1476.5 

STD 

00800 

03.57 

34.85 

27.73 

00.340 

1478.1 

13.3 

OBS 

00678 

03.55 

34.854 

27.74 

1479.3 

13.3 

OBS 

TO  1364 

03.58 

34.880 

27.76 

1487.6 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQliARE    61 
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TABLE  v.— Continued 


S  T  »  T  I  0  N 


REFIO   31  1263 

CONSEC  0005 

LIT     56  33   N 

LONG   050  57   H 


YEIP  1968 
MONTH  OA 
DAY  28 
HOU^  13.1 


BOTDP  03786 
SHIP  Ht* 
DATS  USE   1 
AREA      05 


AIR  TEMP  03. 7 
«ET  BULB  02.9 
BAROMETR  1016.5 
CLOUD  I/A    4/4 


DIB  HGT  PER 

17   0    3 
SEA 
CL/TR 


MINO-OIR  22 
KIND-SPD  14 
HIND-FOR 
.LEATHER   XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  B3i  005 


TEN  SJ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQJARE  60 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


13.1 


13.1 
13.1 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00026 
00030 
000  50 
00052 
00075 
00100 
00104 
00125 
00150 
00156 
00200 
00208 
00250 
00260 
00300 
0C313 
00400 

T00418 
00500 
00520 
CC600 

T00624 
00700 
00800 
00835 
00900 
01000 

T01046 

T01596 


TEMP 

02.92 
02.92 
02.87 
02.83 
02.82 
02.82 
02.83 
02.83 
03.10 
03.28 
03.30 
03.29 
03.28 
03.28 
03.55 
03.58 
03.65 
03.68 
03.87 
03.91 
03.76 
03.74 
03.67 
03.6  5 
03.57 
03.5  5 
03.54 
03.52 
03.51 
03.56 
03.62 
03.64 
03.57 


SAL 

34.50 

34.505 

34.51 

34.51 

34.512 

34.52 

34.57 

34.570 

34.63 

34.68 

34.688 

34.70 

34.71 

34.719 

34.77 

34.776 

34.79 

34.801 

34.83 

34.842 

34.84 

34.844 

34.83 

34.831 

34.83 

34.833 

34.83 

34.84 

34.836 

34.85 

34.86 

34.865 

34.892 


SIGMA-T 

27.52 
27.52 
27.53 
27.53 
27.53 
27.54 
27.58 
27.58 
27.60 
27.63 
27.63 
27.64 
27.65 
27.66 
27.67 
27.67 
27.68 
27.68 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.77 


DYNOPTH 

00.000 

00.00  5 
00.011 

00.017 
00.02  7 

00.040 
00.052 

00.064 
00.076 

00.099 

00.121 

00.143 

00.167 

00.231 

00.275 

00.319 
00.363 

00.408 
00.453 


SND    VEL        OXVG 

1461.6 
1461.6 
1461.5 
1461  .6 
1461.6 
1461 .7 
l'.62.1 
1462.1 
1463.8 
1465.0 
1465.2 
1465.5 
1465.9 
1466.0 
1467.9 
1468.2 
1469.2 
1469.5 
1471.0 
1471.4 
1472.2 
1472.4 
1473.5 
1473.7 
1474.7 
1475.0 
1476.2 
1477.8 
1478.4 
1479.7 
1481.6 
1482.5 
1491.5 


P04       TOT    P 


STATION 


REFID       31  1263  YEAR    1968 

CONSEC  0006  MONTH       04 

LAT             56  34       N  DAY             29 

LONG       051  05      H  HOUR    13.3 


BOTDP    038C4 
SHIP    HM 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  04.4 

WET    BULB  04.4 

BAROMETR     1018.3 
CLOUD    T/A         7/6 


DIR    HGT    PER 

14      3         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIP  14 

WIVD-SPD  19 
WIND-FOR 

WEATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    833    006 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQJARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13. 
13. 


13.3 
13.3 


STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 

OBS 
STD 
STD 

DBS 
STD 

oes 

STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00025 
C0030 
00050 
0CC50 
00075 
00100 
00101 
00125 
00150 
00151 
002  00 
00201 
002  5  0 
C02  50 
00300 
00300 

T00399 
00400 
00500 
00500 
006  00 

TC0605 
00700 
00800 
00820 
00900 
01000 
01040 

T01593 


TEMP 

02.97 
02.97 
02.96 
02.95 
02.94 
02.88 
02.75 
02.75 
03.12 
03.34 
03.35 
03.34 
03.34 
03.34 
03.34 
03.34 
03.38 
03.38 
03.55 
03.55 
03.75 
03.7  5 
03.75 
03.75 
03.55 
03.54 
03.52 
03.49 
03.49 
03.55 
C3.60 
03.62 
03.49 


SAL 

34.56 

34.560 

34.56 

34.57 

34.571 

34.57 

34.60 

34.598 

34.68 

34.74 

34.740 

34.76 

34.77 

34.770 

34.77 

34.773 

34.79 

34.794 

34.83 

34.830 

34.876 

34.88 

34.88 

34.685 

34.87 

34.869 

34.87 

34.86 

34.861 

34.87 

34.89 

34.890 

34.902 


SIGMA-T 

27.56 
27.56 
27.56 
27.57 
27.57 
27.58 
27.61 
27.61 
27.64 
27.67 
27.67 
27.66 
27.69 
27.69 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.78 


DYNOPTH 

00.000 

00.005 
00.010 

00.016 
00.026 

00.038 
00.049 

00.060 
00.071 

00.092 

00.113 

00.134 


00.175 
00.216 


00.298 
00.340 


00.383 
00.426 


SND    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


1461.9 
1461.9 
1462.0 
1462.1 
1462.2 
1462.0 
1461.8 
1461.8 
1463.9 
1465.4 
1465.4 
1465.8 
1 466 . 2 
1466.2 
1467.1 
1467.1 
1468.1 
1468.1 
1469.7 
1469.7 
1472.2 
1472.2 
1473.9 
1473.9 
1474.7 
1474.7 
14  76.2 
1477.8 
1478.1 
1479.7 
1461.6 
1482.4 
1491.1 
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TABLE  v.— Continued 


NODC  ST4T1CN  D4TA 


REFID      31  1263 

CONSEC  0007 

LAT             56  29. 3N 

LONG       051  05. 7W 


YEAR  1968 
MONTH  0* 
OAV  30 

HOUR     13.1 


BOTDP    03786 
SHIP    HM 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  04.'. 

WET  BULB  03.9 
BAROHETR  1019.6 
CLOUO    T/A  7/e 


DIR    HGT    PER 

07       1         2 
SEA 
CL/TR 


KIND-OIR  ID 

MIND-SPD  17 
WIND-FOR 

LEATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B33    007 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SgUAkE  60 
1    SQUARE    61 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SNO    VEl 

STO 

00000 

02.87 

3*.*6 

27. *9 

00. 

.000 

1*61.3 

13. 

OBS 

000  00 

02.67 

3*.*5e 

27. *9 

1*61.3 

STO 

00010 

02.8* 

3*.*7 

27. *9 

00. 

.006 

1*61.* 

STO 

00C20 

02.82 

3*.*7 

27.50 

00. 

.012 

1*61.5 

13. 

OBS 

00026 

02.82 

3*.*77 

27.51 

1*61.6 

STO 

000  30 

02.82 

3*.*9 

27.52 

00. 

.017 

1*61.7 

13. 

OBS 

OOOiiT 

02.85 

3*. 556 

27.57 

1*62.1 

STO 

00050 

02.86 

3*. 56 

27.57 

00. 

.026 

1*62.2 

STD 

0C075 

02.93 

3*. 61 

27.60 

00. 

,0*1 

1 *63 . 0 

13. 

OBS 

00098 

03.00 

3*. 657 

27.63 

1*63,8 

STO 

00100 

03.02 

3*. 66 

27.63 

00. 

.05* 

1*63.9 

STD 

00125 

03.25 

3*. 71 

27.65 

00. 

.065 

1*65.* 

13. 

OBS 

001*8 

03. *6 

3*. 75* 

27.67 

1*66.7 

STD 

00150 

03. *9 

3*.  76 

27.67 

00. 

.076 

1*66.8 

13, 

CBS 

T00193 

03.83 

3*. 828 

27.69 

1*69.1 

STD 

002  00 

03.78 

3*.  83 

27.69 

00. 

.098 

1*69.0 

STO 

00250 

03.59 

3*. 81 

27.70 

00. 

.120 

1*69.0 

13. 

OBS 

00256 

03.5  8 

3*. 809 

27.70 

1*69.0 

STD 

00300 

03.66 

3*. 83 

27.71 

00. 

.1*1 

1*70.3 

13. 

OBS 

00312 

03.71 

3*. 8*0 

27.71 

1*70.6 

STD 

00*00 

03.88 

3*. 87 

27.72 

00. 

.183 

1*72.6 

13. 

OBS 

00*26 

03.89 

3*. 876 

27.72 

1*73.3 

STD 

00500 

03.73 

3*. 88 

27.7* 

00. 

.225 

1*73.8 

13. 

OBS 

005*2 

03.69 

3*. 879 

27.7* 

1*7*. 3 

STO 

006  00 

03.71 

3*. 88 

27.7* 

00. 

.26  7 

1*75.* 

13. 

OBS 

T00658 

03.73 

3*. 886 

27.7* 

1*76.* 

STD 

00700 

03.72 

3*. 89 

27.75 

00. 

.309 

1*77.1 

STD 

00800 

03.71 

3*. 89 

27.75 

00. 

.352 

1*78.7 

STD 

00900 

03.70 

3*. 89 

27.75 

00. 

.395 

1*80.* 

13. 

DBS 

00985 

03.69 

3*. 890 

27.75 

1*81.7 

STD 

01000 

03.68 

3*.  89 

27.75 

00. 

.*39 

1*82.0 

STD 

01100 

03.6* 

3*. 90 

27.76 

00. 

.*63 

1*83.5 

13. 

OBS 

T01108 

03.6* 

3*. 900 

27.77 

1*83.6 

13. 

OBS 

T01705 

03.5* 

3*. 92* 

27.79 

1*93.3 

STO 

01750 

03.53 

3*. 93 

27.80 

1*9*. 0 

16. 

.9 

OBS 

T01989 

03. *6 

3*. 936 

27.81 

1*97.6 

STO 

02000 

03. *5 

3*.  9* 

27.81 

1*97.9 

STO 

02500 

03.11 

3*. 9* 

^?.1J 

1505.0 

16. 

,9 

OBS 

TC25C* 

03.11 

3*. 939 

27.85 

1505.1 

STD 

03000 

02.75 

3*. 9* 

27.88 

1512.1 

16. 

.9 

OBS 

C3C*0 

02.70 

3*. 93* 

27.68 

1512.6 

16. 

9 

OBS 

T03292 

02.3* 

3*. 917 

27.90 

1515.* 

P3*       TOT    P 


STATION 


REFID       31 

1263 

YEAR 

1968 

BOTOP    0360* 

AIR 

TEMP          0*.* 

OIR    HGT    PER 

KIND-DIR    11 

CONSEC 

0008 

MONT- 

1       05 

SHIP    HM 

WET 

BULB          0*.* 

1* 

3         3 

KINO-SPD    23 

LAT             56 

29. IN 

DAY 

CI 

DATA    USE       1 

BAROMEIR    1018.3 

SEA 

UINO-FDR 

LONG        051 

00. 8H 

HOUR 

13.3 

AREA              05 

CLOUD    T/A          */8 

CL/TR 

HEATHER       X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG              PO, 

STD 

00000 

03.00 

3*. 55 

27.55 

00.000 

1*62.0 

13.3 

OBS 

00000 

03.00 

3*. 5*9 

27.55 

1*62.0 

STD 

OCOIO 

02.99 

3*. 55 

27.55 

00.005 

1*62.1 

STD 

00020 

02.96 

3*. 55 

27.55 

00.010 

1*62.3 

13.3 

OBS 

00026 

C2.98 

3*. 556 

27.55 

1*62.3 

STD 

00030 

03.01 

3*. 57 

27.56 

00.016 

1*62.6 

STD 

00050 

03.13 

3*. 61 

27.58 

00.026 

1*63.5 

13.3 

OBS 

C0050 

03.13 

3*. 611 

27.58 

1*63.5 

STD 

00075 

03.1* 

3*. 66 

27.62 

00.039 

1*6*. 0 

STD 

00100 

03.20 

3*.  69 

27.6* 

00.051 

1*6*. 7 

13.3 

OBS 

00101 

03.20 

3*. 696 

27.65 

1*6*. 7 

STD 

00125 

03.39 

3*.  73 

27.66 

00.062 

1*66.0 

STO 

00150 

03. *6 

3*. 75 

27.67 

00.07* 

1*66.8 

13.3 

OBS 

00151 

03. *8 

3*. 755 

27.67 

1*66.6 

STO 

00200 

03.3* 

3*. 76 

27.68 

00.096 

1*67.0 

13.3 

OBS 

00201 

03.3* 

3*. 756 

27.68 

1*67.0 

STD 

00250 

03.52 

3*. 80 

27.70 

00.118 

1*68.7 

13.3 

OBS 

0C251 

03.52 

3*. 801 

27.70 

1*68.7 

STO 

00300 

03.63 

3*. 83 

27.71 

00.139 

1*70.0 

13.3 

OBS 

00302 

03.63 

3*. 832 

27.71 

1*70.0 

13.3 

OBS 

00506 

03.82 

3*. 881 

27.73 

1*7*. 3 

STD 

006  00 

03.79 

3*. 90 

27.75 

1*75.8 

13.3 

OBS 

T00613 

03.79 

3*. 899 

27.75 

1*76.0 

STD 

00700 

03.76 

3*. 89 

27.75 

1*77.3 

STO 

008  00 

03.73 

3*.  69 

27.75 

1*78.8 

13.3 

OBS 

00825 

03.72 

3*. 890 

27.75 

1*79.2 

STD 

00900 

03.70 

3*. 89 

27.75 

1*80.3 

STD 

01000 

03.67 

3*. 89 

27.76 

1*81.9 

13.3 

OBS 

010*0 

03.66 

3*. 89* 

27.76 

1*82.5 

13.3 

OBS 

T0162* 

03.57 

3*. 915 

27.78 

1*92 ;o 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  833  008 


TEN  Sg  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


51 


TABLE  v.— Continued 


NOOC  ST4IICN         DATA 


REFIO       31 
CONSeC 
LAT  56 

LONG      051 


1263 

YEAR 

1968 

BOTDP    0371i 

AIR 

TEMP          0'..4 

DIR    HGT    PER 

HIND-DIR 

12 

INST     NANSEN    CAST 

0009 

MONTH       05 

SHIP    HM 

WET 

BULB          04.4 

14 

3         3 

UIND-SPD 

23 

TRACE     DIR 

26. ON 

DA* 

02 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1015.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00. Oh 

HOUF 

13.3 

AREA                05 

CLOUD     T/4          7/B 

CL/TR 

HEATHER 

X4 

ORIG    B33    009 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

oxrG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

STO 

00000 

02.97 

34.54 

27.54 

OO.OCO 

14C.1.9 

13.3 

OBS 

00000 

02.97 

34.542 

27.54 

1461.9 

STO 

00010 

02.95 

34.54 

27.54 

00.005 

1461.9 

STO 

CC020 

02.95 

34.54 

27.54 

00.011 

1462.1 

13.3 

□  BS 

00020 

02.95 

34.537 

27.54 

1462.1 

STO 

00030 

C2.96 

34.55 

27.55 

00.016 

1462.3 

13.3 

OBS 

000  38 

02.98 

34.563 

27.56 

1462.6 

STO 

00050 

03.01 

34.60 

27.59 

00.027 

1463.0 

STO 

00075 

03.10 

34.67 

27.63 

00.039 

1463.8 

13.3 

OBS 

00079 

03.12 

34.679 

27.64 

1464.0 

STO 

00100 

03.22 

34.70 

27.65 

00.051 

1464. d 

13.3 

OBS 

00110 

03.27 

34.718 

27.66 

1465.2 

STO 

00125 

03.38 

34.74 

27.67 

00.062 

1465.9 

13.3 

OBS 

00146 

03.47 

34.766 

27.68 

1 466 . 7 

STO 

00150 

03.4  7 

34.77 

27.68 

00.073 

1466.8 

13.3 

OBS 

00181 

03. 4<) 

34.785 

27.69 

1467.4 

STD 

00200 

03.66 

34.80 

27.69 

00.095 

1468.0 

13.3 

OBS 

00220 

03.65 

34.812 

27.69 

1468.8 

STD 

002  50 

03.83 

34.85 

27.71 

00.116 

1470.1 

13.3 

OBS 

T00296 

03.94 

34.878 

27.72 

1471.3 

STO 

00300 

03.93 

34.88 

27.72 

CO. 137 

1471.3 

13.3 

OBS 

00366 

03.72 

34.859 

27.72 

1471.5 

STO 

OCOO 

03.64 

34.85 

27.73 

00.178 

1471 .7 

13.3 

OBS 

TOC4<.0 

03.57 

34.850 

27.73 

1472.1 

STD 

005  00 

03.57 

34.85 

27.73 

00.220 

1473.1 

13.3 

OBS 

00595 

03.60 

34.862 

27.74 

1474.8 

STO 

006  00 

03.61 

34.86 

27.74 

00.261 

1474.9 

STD 

007  00 

03.69 

34.88 

27.75 

00.303 

1477.0 

13.3 

OBS 

00748 

03.72 

34.892 

27.75 

1477.9 

13.3 

OBS 

T01176 

03.65 

34.906 

27.77 

1484.8 

TEN  Sa  1407 
5  SaUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SauARE    61 


STATION 


REFIO  31  1263 
CONSEC  0010 
LAT  56  30. 6N 
LONG   050  59. 5W 


CASTNUH/TIME   LVLTYP 


YEAF 

1968 

BOTDP    03713 

AIR 

TEMP         05.0 

DIk    HGT    PER 

HIND-OIR     16 

INST     NANSEN    CAST 

MONTH       05 

SHIP    HM 

MET 

BULB          05. C 

14 

3         3 

HIND-SPD    23 

TRACE    OIR 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1014.6 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

HOUR 

13.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A         7/3 

CL/TR 

WEATHER      XI 

ORIG    B33    010 

.\/LTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG              P04 

TOT    P         N02         NG3 

STO 

00000 

03.20 

34.57 

27.55 

00.000 

1462.9 

OBS 

00000 

03.20 

34.571 

27.55 

1462.9 

STD 

00010 

03.16 

34.57 

27.55 

00.005 

1462.9 

STD 

00020 

03.  13 

34.58 

27.56 

00.010 

1462.9 

CBS 

00029 

03.11 

34.577 

27.56 

1463.0 

STD 

00030 

03.11 

34.58 

27.56 

00.016 

1463.0 

STD 

00050 

03.10 

34.59 

27.57 

00.02  7 

1463.3 

OBS 

00057 

03.10 

34.602 

27.58 

1 463 . 4 

STD 

00075 

03.  13 

34.66 

27.63 

00.039 

1463.9 

STD 

COIOO 

03.  19 

34.73 

27.68 

00.051 

1464.7 

OBS 

00115 

03.25 

34.768 

27.70 

1465.3 

STO 

00125 

03.33 

34.78 

27.70 

00.061 

1465.8 

STO 

00150 

03.48 

34.81 

27.71 

00.071 

1466.9 

OBS 

00173 

03.57 

34.831 

27.72 

1467.7 

STD 

00200 

03.56 

34.83 

27.72 

00.092 

1468.1 

OBS 

00230 

03.55 

34.832 

27.72 

1468.5 

STD 

002  50 

03.69 

34.86 

27.73 

00.112 

1469.5 

OBS 

002  88 

03.82 

34.881 

27.73 

1470.7 

STD 

00300 

03.78 

34.66 

27.73 

00.132 

1470.7 

OBS 

C0346 

C3.65 

34.860 

27.73 

1470.9 

STD 

00400 

03.64 

34.86 

27.74 

00.172 

1471.8 

OBS 

T00466 

03.63 

34. 866 

27.74 

1472.8 

STD 

00500 

03.71 

34.88 

27.74 

00.213 

1473.7 

OBS 

00575 

03.80 

34.894 

27.74 

1475.4 

STO 

00600 

03.78 

34.89 

27.75 

00.254 

1475.7 

OBS 

T006  94 

03.72 

34.895 

27.75 

1477.0 

STD 

00700 

03.72 

34.90 

27.75 

00.296 

1477.1 

STO 

008  00 

03.72 

34.90 

27.76 

00.338 

1478.8 

STD 

00900 

03.71 

34.90 

^7.76 

00.360 

1480.4 

OBS 

00932 

03.71 

34.904 

27.76 

1480.9 

STD 

01000 

03.70 

34.90 

27.76 

00.42  3 

1482,0 

STD 

01100 

03.67 

34.91 

27.77 

00.467 

1463.6 

OBS 

T01i68 

03.66 

34.908 

27.77 

1484.7 

OBS 

T01790 

03.55 

34.926 

27.79 

1494.7 

TEN  SO  1407 
5  SOJARE  i 
2  SQUARE  60 
1  SauARE  60 
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TABLE  v.— Continued 


NOOC  STtTICN  D4T4 


BEfID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LOMG       051 


1263 

YEAR 

1968 

BOTOP    038<.l 

AIR 

TEMP          04.4 

DIR    HOT    PER 

UIND-DIR 

10 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

0011 

MONT' 

^      05 

SHIP    HM 

hET 

BULB           04.4 

11 

2         3 

WIND-SPD 

19 

TRACE    DIR 

5    SOUARE       3 

28. IN 

DAY 

O'. 

DATA    USE       1 

BAftOMETR     1005.8 

SEA 

<lNO-fDR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

02. 4U 

HOJB 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    I/A          7/8 

CL/TR 

HEATHER 

X5 

ORIG    633    Oil 

1    SOJARE    61 

TIKE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SIJ3          PH 

STO 

00000 

03.28 

3".. 59 

27.56 

00.000 

1463.3 

12.2 

DBS 

OOCOO 

03.28 

3'.. 595 

27.56 

14o3.3 

STD 

00010 

03.27 

34.59 

27.56 

00.005 

1 463 . 4 

STD 

00020 

03.25 

34.59 

27.56 

00.010 

1 463  . 5 

12.2 

DBS 

C0026 

03.24 

34.589 

27.56 

1463.5 

STD 

000  30 

03.23 

34.59 

27.56 

00.016 

1463.5 

STD 

00050 

03.19 

34.60 

27.57 

00.026 

1463.7 

12.2 

OBS 

00051 

03.19 

34.599 

27.57 

1463.7 

STD 

00075 

03.35 

34.69 

27.63 

00.039 

1464.9 

STO 

00100 

03.4'. 

34.76 

27.67 

00.051 

1465.6 

12.2 

OBS 

00103 

03.4'. 

34.761 

27.67 

1465.9 

STD 

00125 

03.39 

34.76 

27.68 

00.061 

1466.0 

STD 

00150 

03.3'. 

34.77 

27.69 

00.072 

1466.2 

12.2 

OBS 

00155 

03.33 

34.776 

27.70 

1466.3 

STD 

00200 

03.50 

34.82 

27.71 

00.093 

1467.8 

12.2 

OBS 

00205 

03.52 

34.820 

27.71 

1468.0 

STD 

00250 

03.70 

34.85 

27.72 

00.113 

1469.5 

12.2 

OBS 

00255 

03.71 

34.856 

27.72 

1469.0 

STD 

003  00 

03.77 

34.87 

27.73 

00.134 

1470.7 

12.2 

OBS 

003C5 

03.77 

34.873 

27.73 

1470.7 

STD 

OO'.OO 

03.62 

34.87 

27.74 

00.174 

1471.7 

12.2 

OBS 

T00408 

03.62 

34.868 

27.74 

1471.8 

STD 

C0500 

03.71 

34.88 

27.74 

00.214 

1473.7 

12.2 

oes 

00513 

03.71 

34.884 

27.75 

1473.9 

STO 

00600 

03.69 

34.89 

27.75 

00.255 

1475.3 

12.2 

OBS 

T0060'. 

03.69 

34.889 

27.75 

1  .75.4 

STO 

007  00 

03.69 

34.89 

27.76 

00.296 

1477.0 

STD 

00800 

03.72 

34.90 

27.76 

00.33  8 

1478.8 

12.2 

OBS 

00813 

03.72 

34.902 

27.76 

1479.0 

12.2 

OBS 

01035 

0         03.66 

34.905 

27.77a 

12.2 

OBS 

01729 

Q         03.55 

34.918 

27.790 

STATION         DATA 


REFIO       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       051 


1263 

YEAS 

1968 

BOTDP    03656 

AIR 

TEMP          03.3 

DIR    HGI    PER 

WIND-OIR 

17 

INST    NANSEN    CAST 

0012 

MONTH       05 

SHIP    HM 

WET 

BULB          03.3 

15 

1         2 

WIND-SPD 

20 

TRACE    DIR 

31.5N 

DAY 

C5 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1010.5 

SEA 

WIND-fOR 

DURATION 

05. 8W 

HOUR 

13.3 

AREA                05 

CLOUD     T/A          7/e 

CL/TR 

.LEATHER 

X4 

ORIG    B33    012 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

03.25 

34.59 

27.56 

00.000 

1463.1 

13.3 

oes 

00000 

03.25 

34.595 

27.56 

1463.1 

STD 

00010 

03.25 

34.59 

27.56 

00.005 

1463.3 

STD 

00020 

03.23 

34.59 

27.56 

00.010 

1463.4 

13.3 

DBS 

00023 

03.23 

34.593 

27.56 

1 463 . 4 

STD 

00030 

03.2  0 

34.59 

27.56 

00.016 

1463.4 

13.3 

OBS 

00046 

03.17 

34.595 

27.57 

1463.5 

STD 

00050 

03.19 

34.61 

27.56 

00.026 

1463.7 

STD 

00075 

03.28 

34.70 

27.64 

00.039 

1464.6 

13.3 

OBS 

00094 

03.33 

34.749 

27.68 

1465.2 

STO 

00100 

03.33 

34.76 

27.68 

00.050 

1465.4 

STD 

00125 

03.35 

34.79 

27.70 

00.060 

1465.9 

13.3 

OBS 

00141 

03.36 

34.796 

27.71 

1466.2 

STD 

00150 

03.36 

34.80 

27.71 

00.070 

1 466 . 4 

13.3 

OBS 

00188 

03.37 

34.794 

27.71 

1467.0 

STO 

00200 

03.4  5 

34.81 

27.71 

00.091 

1467.6 

13.3 

OBS 

00235 

03.61 

34.845 

27.72 

1468.9 

STD 

00250 

03.64 

34.85 

27.73 

00.111 

1469.3 

13.3 

OBS 

00284 

03.69 

34.864 

27.73 

1470.1 

STD 

00300 

03.70 

34.67 

27.73 

00.131 

1470.4 

13.3 

OBS 

00380 

03.71 

34.875 

27.74 

1471.7 

STD 

00400 

03.70 

34.8  8 

27.74 

00.171 

1472.0 

13.3 

OBS 

00476 

03.64 

34.875 

27.75 

1473.0 

STD 

00500 

03.58 

34.87 

27.75 

00.212 

1473.2 

13.3 

OBS 

T00577 

03.45 

34.851 

27.75 

1473.9 

STD 

00600 

03.45 

34.85 

27.75 

00.253 

1474.2 

STO 

00700 

03.45 

34.85 

27.75 

00.294 

1475.9 

13.3 

OBS 

00775 

03.45 

34.856 

27.75 

1477.2 

STD 

00600 

03.47 

34.86 

27.75 

00.336 

147717 

STD 

00900 

03.56 

34.88 

27.75 

00.379 

1479.7 

13.3 

OBS 

00983 

03.61 

34.887 

27.76 

1481.4 

13.3 

OBS 

T01536 

03.60 

34.913 

27.78 

1490.6 

TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  v.— Continued 


NODC  STATION  DAT* 


REFID      31       1263 

YEAR 

1968 

BOTDP    U3658 

AIR 

TEHP          04.4 

DIR    H 

GT    PER 

UINO-OIR    27 

CONSEC             0013 

HONTH       05 

SHIP    HH 

WET 

BULB          03.3 

26 

1        2 

UIND-SPD    14 

LAT             56    29. 6N 

OAV 

06 

DATA    USE       1 

BAROHETR    1013.9 

SEA 

lilND-FOR 

LONG       050     ST.'tH 

HOUR 

13.0 

ABEA                05 

CLOUD    T/A         3/6 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUM/TIHE 

LVLTrP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG              P3 

STD 

00000 

03.31 

34.58 

27.54 

00.000 

1463.4 

13.0 

□es 

00000 

03.31 

34.579 

27.54 

1463.4 

STD 

00010 

03.27 

34.58 

27.54 

00.00  5 

1463.4 

STD 

00020 

03.25 

34.57 

27.54 

CO. Oil 

1 463 . 4 

13.0 

06  S 

00025 

03.2* 

34.571 

27.54 

1463.5 

STD 

00030 

03. 2<. 

34.57 

27.54 

00.016 

1463.5 

STD 

00050 

03.23 

34.59 

27.56 

00.027 

1463.9 

13.0 

OBS 

00050 

03.23 

34.591 

27.56 

1463.9 

STD 

00075 

03.25 

34.68 

27.63 

00.040 

1464.5 

STD 

00100 

03.29 

34.74 

27.67 

00.051 

1465.1 

13.0 

OBS 

00100 

03.29 

34.741 

27.67 

1465.1 

STD 

00125 

03.35 

34.77 

27.69 

00.062 

1465.9 

STD 

00150 

03. 'tl 

34.79 

27.70 

00.073 

1466.6 

13.0 

□  BS 

00150 

OS.*! 

34.791 

27.70 

1466.6 

STD 

002  00 

03.52 

34.82 

27.71 

00.09  3 

1467.9 

13.0 

OBS 

T00201 

03.52 

34.820 

27.71 

1467.9 

STD 

00250 

03.56 

34.84 

27.72 

00.114 

1468.9 

13.0 

DBS 

00251 

03.56 

34.836 

27.72 

1466.9 

STD 

00300 

03.72 

34.86 

27.73 

00.134 

1470.4 

13.0 

OBS 

00301 

03.72 

34.863 

27.73 

1470.5 

STD 

00<.00 

03.48 

34.84 

27.73 

00.174 

1471.1 

13.0 

OBS 

TOO'.OS 

03.48 

34.842 

27.73 

1471.1 

STD 

005  00 

03.48 

34.85 

27.74 

00.215 

1472.7 

13.0 

OBS 

00503 

03.48 

34.849 

27.74 

1472.8 

STD 

00600 

03.43 

34.85 

27.75 

00.256 

1474.2 

13.0 

OBS 

T00605 

03.43 

34.853 

27.75 

1474.2 

STD 

00700 

03.48 

34.86 

27.75 

00.297 

147O.0 

STD 

00800 

03.52 

34.86 

27.75 

00.339 

1477.9 

13.0 

OBS 

00811 

03.53 

34.866 

27.75 

1476.1 

STD 

00900 

03.58 

34.88 

27.75 

00.362 

1479.8 

STD 

01000 

03.61 

34.89 

27.76 

00.42  5 

1461.7 

13.0 

OBS 

01019 

03.62 

34.893 

27.76 

1462.0 

13.0 

OBS 

TO1550 

03.57 

34.910 

27.76 

1490.7 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    833    013 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


STATION 


REfID       31       1263 
CONSEC  0014 

LAT  56    30. 2N 

LONG       050    55. 4M 


YEAP  1966 
MONTH  05 
DAY  07 

HOUR    13.0 


BOTDP    03o40 
SHIP    MM 
DATA    USE       1 
ABEA  05 


AIR    TEMP  03.3 

MET    BULB  02.8 

BAROMETR    1010.5 
CLOUD     T/A  3/6 


DIR     HGT     PER 

06      0         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  03 

HIND-SPD  06 
XIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    833    014 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

STD 

00000 

03.46 

34.58 

27.53 

00.000 

1464.0 

13.0 

OBS 

00000 

0  3.46 

34.565 

27.53 

1464.0 

STD 

00010 

03.37 

34.58 

27.54 

00.005 

1463.6 

STD 

00020 

03.32 

34.58 

27.54 

00.011 

1463.7 

13.0 

08  S 

00C24 

03.31 

34.563 

27.55 

1403.8 

STD 

00030 

03.33 

34.60 

27.56 

00.016 

1464.0 

13.0 

OBS 

00049 

03.36 

34.656 

27.60 

1464.6 

STD 

00050 

03.38 

34.66 

27.60 

00.027 

1464.6 

STD 

00075 

03.37 

34.70 

27.63 

00.039 

1465.0 

13.0 

oes 

C0096 

03.36 

34.731 

27.66 

1465.4 

STD 

00100 

03.3  7 

34.74 

27.66 

00.050 

1465.5 

STD 

00125 

03.44 

34.77 

27.68 

00.061 

1466.2 

13.0 

OBS 

00145 

03.48 

34.790 

27.69 

1466.8 

STO 

00150 

03.46 

34.79 

27.70 

00.072 

1466.9 

13. C 

OBS 

T00195 

03.52 

34.819 

27.71 

1467.8 

STD 

00200 

03.52 

34.82 

27.71 

00.09  3 

1467.9 

13.0 

OBS 

00242 

03.54 

34.833 

27.72 

1466.7 

STO 

00250 

03.55 

34.83 

27.72 

00.113 

1466.9 

13.0 

OBS 

00290 

03.58 

34.842 

27.73 

1469.7 

STD 

00  300 

03.57 

34.84 

27.73 

00.133 

1469.6 

13.0 

OBS 

T00385 

03.54 

34.645 

27.73 

1471 .1 

STD 

004  00 

03.54 

34.85 

27.73 

00.174 

1471.3 

13.0 

OBS 

00464 

03.54 

34.856 

27.74 

1472.7 

STD 

00500 

03.53 

34.85 

27.74 

00.215 

1472.9 

13.0 

OBS 

T00562 

03.49 

34.851 

27.74 

1474.1 

STD 

006  00 

03.49 

34.8  5 

27.74 

00.256 

1474.4 

STD 

007  00 

03.49 

34.65 

27.74 

00.298 

1476.1 

13.0 

oes 

00761 

03.49 

34.857 

27.75 

1477.4 

STO 

008  00 

03.50 

34.86 

27.75 

00.340 

1477.8 

STD 

0C900 

C3.53 

34.87 

27.75 

00.383 

14  79.6 

13.0 

OBS 

00979 

03.55 

34.872 

27.75 

1461.0 

13.0 

OBS 

T01477 

03.60 

34.905 

27.77 

1489.6 

STD 

C1500 

03.60 

34.91 

27.78 

1490.0 

STD 

01750 

03.54 

34.93 

27.60 

1494.0 

STD 

02000 

03.49 

34.94 

27.81 

1496.1 

15.9 

OBS 

02061 

03.46 

34.942 

27.61 

1499.1 

STD 

02500 

03.17 

34.94 

27.84 

1505.2 

15.9 

OBS 

T02593 

03, C9 

34.934 

27.85 

1506.5 

STD 

03000 

G^.  ■  ^ 

34. y3 

27.87 

1512.2 

15.9 

OBS 

03142 

02.57 

34.920 

27.88 

1513.8 

15.9 

OBS 

T03415 

02.03 

34.904 

27.91 

1516.2 

P04       TOT    P 
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TABLE  v.— Continued 


STATION 


REFID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       050 


1263 

YEAR 

1966 

BOTDP    03658 

AIR 

TEHP         03.3 

DIR    HGT    PER 

HIND-OIR 

32 

INST    NANSEN    CAST 

0015 

MONTH       05 

SHIP    HH 

WET 

BULB         02. 9 

31 

7         2 

HINO-SPD 

28 

TRACE    DIR 

29. 8N 

DAY 

08 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1015.6 

SEA 

«IND-F3R 

DURATION 

57. 3W 

HOUR 

13.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TR 

.LEATHER 

X7 

GRIG    633    U15 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

PJ4 

TOT    P         N02         NG3 

STD 

00000 

03.  ".4 

34.60 

27.55 

00.000 

1464.0 

13.5 

DBS 

00000 

03.44 

34.603 

27.55 

146^.0 

STD 

00010 

03.42 

34.l>0 

27.55 

00.005 

1464.0 

STD 

00020 

03.40 

34.60 

27.55 

00.010 

1464.1 

13.5 

OBS 

00026 

03.39 

34.605 

27.56 

1464.2 

STD 

00030 

03.3  8 

34.60 

27.56 

00.016 

1464.2 

STD 

00050 

03.35 

34.60 

27.56 

00.02  7 

1464.4 

13.5 

OBS 

00050 

03.35 

34.604 

27.56 

1464.4 

STD 

00075 

03.33 

34.68 

27.62 

00.040 

1464.8 

STD 

00100 

03.31 

34.73 

27.66 

00.051 

1465.2 

13.5 

OBS 

00101 

03.31 

34.731 

27.66 

1465.2 

STD 

00125 

03.41 

34.76 

27.67 

00.062 

1466.1 

STD 

00150 

03.49 

34.78 

27.68 

00.073 

1466.9 

13.5 

OBS 

00150 

03.49 

34.780 

27.68 

1466.9 

13.5 

OBS 

T00199 

03.56 

34.806 

27.70 

1468.0 

STD 

00200 

03.56 

34.81 

27.70 

00.055 

1468.0 

13.5 

OBS 

002'.9 

03.58 

34.828 

27.71 

1469.0 

STD 

00250 

03.58 

34.83 

27.71 

00.116 

1469.0 

13.5 

OBS 

00297 

03.56 

34.828 

27.72 

1469.7 

STD 

00300 

03.56 

34.83 

27.72 

00.136 

1469.7 

13.5 

OBS 

00388 

03.52 

34.853 

27.74 

1471.0 

STD 

OO'.OO 

03.52 

34.85 

27.74 

00.17  7 

1471.2 

13.5 

OBS 

00476 

03.52 

34.853 

27.74 

1472.5 

STD 

005  00 

03.52 

34.85 

27.74 

00.217 

1472.9 

13.5 

OBS 

TC0562 

03.51 

34.855 

27.74 

1473.9 

STD 

00600 

03.51 

34.86 

27.74 

00.258 

1474.5 

STD 

00700 

03.50 

34.86 

27.74 

00.3C0 

1476.1 

13.5 

OBS 

00741 

03.50 

34.857 

27.74 

1476.8 

STD 

00800 

03.50 

34.86 

27.75 

00.343 

1477.8 

STD 

OOSCO 

03.52 

34.87 

27.75 

00.366 

1479.5 

13.5 

OBS 

T00925 

03.52 

34.867 

27.75 

14S0.0 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


STATION 


REFID       31  1263 

CONSEC  0016 

LAT             56  30. 2N 

LONG       050  59. 6H 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1968 

BOTDP    03768 

AIR 

TEMP          01.1 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

23 

INST    NANStN    CAST 

MONTt 

i       05 

SHIP    HM 

WET 

BULB       -00.6 

26 

2         3 

WIND-SPD 

11 

TRACE    DIR 

DAY 

09 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1020.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

HOUR 

13.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/4 

CL/TR 

WEATHER 

>1 

ORIS    B33    016 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OAYG 

PJ4 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

03.47 

34.61 

27.55 

00.000 

1464.1 

oes 

00000 

03.47 

34.606 

27.55 

1464.1 

STO 

00010 

03.40 

34.60 

27.55 

00.005 

1463.9 

STD 

00020 

03.35 

34.60 

27.55 

00.010 

1463.9 

OBS 

00024 

03.34 

34.596 

27.55 

1463.9 

STD 

00030 

03.35 

34.62 

27.57 

00.016 

1464.1 

OBS 

00049 

03.38 

34.689 

27.62 

1464.6 

STD 

00050 

03.38 

34.69 

27.62 

00.026 

1464.7 

STD 

00075 

03.44 

34.75 

27.66 

00.037 

1465.4 

oes 

00097 

03.47 

34.782 

27.69 

1465.9 

STD 

00100 

03.47 

34.78 

27.69 

00.048 

1466.0 

STD 

00125 

03.46 

34.80 

27.70 

00.059 

1466.4 

OBS 

00146 

03.45 

34.609 

27.71 

1466.7 

STD 

00150 

03.46 

34.61 

27.71 

00.069 

1466. a 

OBS 

T00196 

03.61 

34.836 

27.72 

1468.2 

STD 

00200 

03.63 

34.84 

27.72 

00.089 

1468.4 

OBS 

00245 

03.77 

34. 869 

27.73 

1469.8 

STD 

00250 

03.77 

34.87 

27.73 

00.109 

1469.8 

OBS 

00294 

03.75 

34.870 

27.73 

1470.5 

STD 

C0300 

03.74 

34.87 

27.73 

00.129 

1470.5 

OBS 

T00391 

03.59 

34.870 

27.75 

1471.4 

STO 

004  00 

03.59 

34.87 

27.75 

00.169 

1471.5 

OBS 

00487 

03.56 

34.865 

27.75 

1472.9 

STD 

00500 

03.54 

34.86 

27.75 

00.209 

1473.0 

OBS 

T00583 

03.45 

34.659 

27.75 

1474.0 

STD 

00600 

03.45 

34.66 

27.75 

00.250 

1474.2 

STD 

007  00 

03.43 

34.  86 

27.75 

00.290 

1475.8 

OBS 

00774 

03.42 

34.856 

27.75 

1477.0 

STD 

00800 

03.42 

34.66 

27.75 

00.332 

1477.5 

STD 

C0900 

03.46 

34.87 

27.76 

00.374 

1479.3 

OBS 

T00968 

03.50 

34.677 

27.76 

1480.6 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  v.— Continued 


NOOC  STATION         DATA 


REFIO       31       1263 

YEAR 

196B 

BOTDP    03695 

AIR 

TEMP          03.9 

OIF    HGT    PER 

MIND-DIR     18 

CONSEC              0017 

MONTH       05 

SHIP     MM 

WET 

BULB          03.3 

16 

6        2 

MIND-SPO    2> 

LAT            56    31. 3N 

DAY 

10 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1017.6 

SEA 

WINO-FOR 

LONG      0  50    59. 2W 

HOU« 

13.1 

AREA              05 

CLOUD    T/A          4/e 

CL/TR 

HEATHER       X2 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNOPIH 

SNO    VEL 

OXY&                Pf 

STD 

00000 

03.42 

34.52 

27.49 

00.000 

1463.8 

13.1 

OBS 

OOOOO 

03.42 

34.523 

27.49 

1463.8 

STD 

00010 

03.40 

34.53 

27.49 

00.006 

14o3.8 

STD 

00020 

03.37 

34.53 

27.50 

00.012 

1463.9 

13.1 

OBS 

00025 

03.36 

34.535 

27.50 

1463.9 

STD 

00030 

03.40 

34. St. 

27.52 

00.017 

1464.2 

13.1 

OBS 

000'.9 

03.47 

34.653 

27.59 

1465.0 

STD 

00050 

03.46 

34.66 

27.59 

00.02  8 

1464.9 

STD 

00075 

03.29 

34.74 

27.67 

00.040 

1464.8 

13.1 

OBS 

CCC97 

03.23 

34.788 

27.72 

1464.9 

STD 

00100 

03.24 

34.79 

27.72 

00.051 

1465.0 

STD 

00125 

03.31 

34.81 

-27.73 

00.060 

1465.7 

13.1 

OBS 

001'.'. 

03.35 

34.623 

27.73 

1466.2 

STD 

00150 

03.36 

34.82 

27.73 

00.070 

1466.4 

13.1 

oes 

T0C193 

03.43 

34.834 

27.73 

1467.4 

STD 

00200 

03.4  5 

34.84 

27.73 

00.089 

1467.6 

13.1 

DBS 

00241 

03.51 

34.848 

27.74 

1468.6 

STD 

002  50 

03.52 

34.85 

27.74 

00.109 

1468.7 

13.1 

OBS 

00290 

03.52 

34.854 

27.74 

1469.4 

STO 

003  00 

03.49 

34.8  5 

27.74 

00.128 

1469.4 

13.1 

OBS 

700389 

03.36 

34.841 

27.75 

1470.4 

STD 

004  00 

03.39 

34.85 

27.75 

00.168 

1470.7 

13.1 

OBS 

00483 

03.49 

34.863 

27.75 

1472.5 

STD 

00500 

03.46 

34.86 

27.75 

00.207 

1472.7 

13.1 

OBS 

100578 

03.37 

34.851 

27.75 

1473.5 

STD 

00600 

03.37 

34.85 

27.75 

00.247 

1  4  73  .  9 

STO 

00700 

03.38 

34.85 

27.75 

00.288 

1475.6 

13.1 

OBS 

00773 

03.38 

34.853 

27.75 

1476.8 

STD 

008  00 

03.38 

34.85 

27.75 

00.329 

1477.3 

SID 

00900 

03.39 

34.85 

27.75 

00.372 

1479.0 

13.1 

OBS 

T00974 

03.39 

34.656 

27.75 

1480.2 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    833    017 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


STATION 


BEflO       31       1263 
CONSEC  0018 

LAT  56    29. 7N 

LONG       050    59. IM 


YEAR  1968 
MONTH  05 
DAY  11 

HOU»     12.0 


BOTDP    03713 
SHIP    HM 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  05.0 

WET    BULP  04.4 

BAROMETR     1016.3 
CLOUD    T/A         5/8 


DIR    HGT    PER 

12       2         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR     13 
WINO-SPD    19 
WIND-FOR 
WEATHER      X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    B33    018 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


CASTNUM/TjME        LVLTYP  DEPTH 


12.0 
12.0 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


OOOOO 
OCOOO 
00010 
00020 
00023 
00030 
00047 
00050 
00075 
00094 
00100 
00125 
00140 
00150 

T00189 
002  00 
C0235 
00250 
00280 
CC300 

T00367 
00400 
00460 
005  00 

T00548 
00600 
00700 
00728 
00600 
00900 

T00910 

T01411 


TEMP 

03.26 
03.26 
03.26 
03.26 
03.26 
03.31 
03.40 
03.40 
03.38 
03. 3o 
03.35 
03.33 
03.33 
03.35 
03.39 
03.36 
03.32 
03.35 
03.39 
03.40 
03.42 
03.42 
03.42 
03.44 
03.45 
03.45 
03.44 
03.43 
03.40 
03.37 
03.37 
03.62 


SAL 

34.46 

34.459 

34.47 

34.49 

34.492 

34.56 

34.697 

34.71 

34.77 

34.803 

34.80 

34.81 

34.810 

34.81 

34.825 

34.82 

34.825 

34.83 

34.839 

34.84 

34.853  ■ 

34.85 

34.856 

34.86 

34.860 

34.86 

34.86 

34.858 

34.86 

34.85 

34.852 

34.899 


SIGMA-T 

27.45 
27.4  5 
27.46 
27.47 
27.46 
27.53 
27.63 
27.64 
27.69 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


OYNDPTH 
00.000 


00.006 
00.012 


00.028 
00.040 

00.050 
00.060 

00.070 

00.089 

00.108 

00.128 

00.167 

00.206 

00.246 
00.287 

00.328 
00.371 


SNO  VEL   OXYG 

1463.0 
1463.0 
1463.2 
1463.4 
1463.4 
1463.8 
1464.7 
1464.7 
1465.1 
1465.4 
1465.5 
1465.8 
1466.1 
1466.3 
1467.2 
1467.2 
1467.6 
1468.0 
1468.7 
1469; 1 
1470.3 
1470.8 
1471.8 
1472.5 
1473.4 
1474.3 
1475.9 
1476.3 
1477.4 
1478.9 
1479.1 
1488.6 


P04       TOT    P 
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TABLE  v.— Continued 


S  T  4  T  I  b  N 


REFIO   31  1263 

CONSEC  001'? 

LAT     56  30. 3N 

LONG   051  00. OW 


IBiO  1968 
MONTH  05 
DAY  12 
HOUR  13.2 


BOTDP  03713 
SHIP  HM 
DATA  USE   1 
AREA      05 


Al  R  TEMP  C.'t 
wET  BULB  03.9 
BAROMETR  1011.5 
CLOUO  T/A    5/8 


DIR  HST  PER 

07   5    2 
SEA 
CL/TR 


XIND-OIR  10 

UlNO-SPO  20 
KINO-FOR 

HEATHER  Xt 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  B33  019 


TEN  SJ  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


13. 

13. 


STO 

□  6S 
STD 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 


00000 
000  00 
00010 
000  20 
00030 
000  30 
00050 
00059 
00075 
00100 
00120 
00125 
00150 
00178 
002  00 

T00235 
00250 
00292 
00300 
00348 
OOtOO 

T00459 
00500 
00571 
00600 

T00679 
00700 
00600 
00900 
00907 
01000 
01100 

T01135 

T0175'. 


TEMP 

03. '.2 
03. ".J 
03. '.3 
03. *3 
03.*". 
03.** 
03. *5 
03. *5 
03. *3 
03.  *0 
03.39 
03. *0 
03.41 
03. *2 
03. *0 
03.36 
03.38 
03. *0 
03. *1 
03.*  5 
03. *1 
03.39 
03. *1 
03. *3 
03. *3 
03. *2 
03. *2 
03. *3 
03.** 
03.** 
03.** 
03. *5 
0  3.  *  5 
03.55 


SAL 

3*. 51 
3*. 508 
3*. 5* 
3*. 57 
3*. 61 
3*. 615 
3*. 72 
3*. 757 
3*. 77 
3*. 80 
3*. 611 
3*. 81 
34.62 
3*. 826 
3*. 63 
3*. 834 
3*.  8* 
3*. 8*1 
3*. 8* 
34.8*9 
3*. 85 
34.648 
34.85 
34.652 
34.85 
34.655 
34.86 
34.66 
34.86 
34.861 
34.86 
34.86 
34.865 
34.914 


SIGMA-T 

27.47 
27.47 
27.50 
27.53 
27.56 
27.56 
27.64 
27.67 
27.69 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.79 


DYNDPTH 

00.000 

00.006 
00.011 
00.017 

00.027 

00.038 
00.048 

00.056 
00.066 

00.066 

00.107 

00.127 

00.166 

00.206 

00.246 

00.287 
00.329 
00.371 

00.414 
00.458 


SND    VEL       OXYG 

1463.7 
1463.7 
1464.0 
1464.2 
1 464 . 5 
1464.5 
1465,0 
1465.2 
1*65.4 
1465.7 
1466.0 
1466.1 
1466.6 
1467.1 
1467.4 
1467.9 
1468.1 
1468.9 
1*69.1 
1*70.1 
1470.8 
1471.6 
1*72.* 
1473.7 
147*. 1 
1*75.* 
1475.8 
1477.5 
1479.2 
1479.3 
1480.9 
1482.6 
1483.2 
1494.1 


P04       TOT    P 


STATION 


REFID       31        1263  YEA^     1966 

CONSEC  0020  MONTH      05 

LAT  56    27. 6N  DAY  14 

LONG      C51    C0.9W  HOUR    16.3 


BOTDP    03731 
SHIP    HM 
DATA    USE       1 
AREA  05 


Al R    TEMP  0*.* 

UET    BULB  03.3 

BAROMETR    1022.0 
CLOUD    T/A         */8 


DIR    HGT    PER 

10       2         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  08 

HIND-SPD  25 
WINO-FOR 

HEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B33    02  0 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE   61 


TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
DBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


000  00 
000  00 
00010 
00020 
00022 
0CC30 
000*3 
000  50 
C0075 
00069 

ooioo 

00125 
0013* 
00150 

T00180 
00200 
00227 
00250 
0027* 
00300 

T00371 
00*00 
00460 
00500 
00552 
00600 
00700 
00731 
00800 
00900 

T00919 

T01446 


TEMP 

03.62 
03.62 
03.60 
03.56 
03.56 
03.58 
03.59 
03.59 
03.58 
03.58 
03.58 
03.55 
03.53 
03.45 
03.3  5 
03.35 
03.35 
03.39 
03.42 
03.43 
03.45 
03. *8 
03.49 
03.45 
03.41 
03.41 
03.41 
03.41 
03.41 
03.  *1 
03.41 
03.56 


SAL 

34.70 

34.705 

34.71 

34.71 

34.706 

34.71 

34.706 

34.73 

34.79 

34.608 

34.81 

34.82 

34.819 

34.61 

34.610 

34.81 

34.609 

34.82 

34.832 

34.84 

34. 844 

34.65 

34.656 

34.85 

3*. 653 

3*. 85 

3*. 85 

34.853 

34.85 

34.86 

34.657 

34.902 


SIGMA-T 

27.61 
27.61 
27.61 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.63 
27.66 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


DYNDPTH 
00.000 


00.004 
00.009 


00.024 
00.035 

00.045 
00.056 

00.066 

00.066 

00.106 

00.126 

00.165 

00.205 

00.246 
00.287 

00.328 
00.371 


SND    VEL       OXYG 

1464.9 
1464.9 
1*64.9 
1465.0 
1465.1 
1*65.2 
1465.4 
1465.6 
1466.0 
1466^3 
1466.5 
1*66.8 
1466,8 
1466.7 
1466.8 
1467.1 
1467.6 
1466.2 
1468.7 
1469.2 
1470^4 
1471.0 
1472.1 
147216 
1473.3 
1*74.1 
1475.7 
1476.3 
1477;* 
1479.1 
1479.4 
1489.0 


P04       TOT    P 
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TABLE  v.— Continued 


NODC  STATION         DAT* 

REFID       31       1263            VEAR    1968            BOTOP    03676            AIR    TEMP         04. «  OIR    HGT    PER            WIND-DIR    09            INST    N4NSEN    CAST                 TEN    SO    1407 

CONSEC               0021            MONTH       05            SHIP    MM                      WET    BULB          03.3  li       2         3               WINO-SPO    2U            TRACE    DI  »                                    5    SOJARE       3 

LAT             56    29. *N             DAY              15             DATA    USE        1             6AR0METR     1023.0  SEA                                    MIND-FOR                      DURATION                                         Z     SOUARE     60 

LONG      051    00. 5W            HOUR    02.5            AREA              05            CLOUO    7/A         <,/l  CL/TR                            HEATHER       XI            ORIG    833    021                            1    SOUARE    ol 

CASTNUM/TIME       LVLTYP          DEPTH                 TEMP              SAL               SIGMA-T          DYNDPTH      SND    VEL       OXYG  P34       TOT    P         N02         N03         S103         PH 

03.56            3<..927            27.79  1497.2 

03.54            34.93               27.80  1497.8 

03.25            34.936           27.83  1504.5 

03.20            34.94               27.84  1504.9 

02.82            34.93               27.87  1512.0 

02.82  34.932            27.87  1512.2 

02.83  34.926           27.86  1515.6 


02. 

.5 

DBS 

01956 

STD 

02C00 

02. 

.5 

08  S 

T02464 

STD 

02500 

STD 

03000 

02. 

.5 

DBS 

T03012 

02.5 

OSS 

T03210 

NODC    STATION    DATA 

REFID       31       1263            YEA?  1968            BOTDP    03493            AIR  TEMP          05.0  OIR    HGT    PER           WIND-OIR    07             INST    NANSEN    CAST                 TEN    SO    1407 

CONSEC              0022            MONTH      05            SHIP    HM                      WET  BULB          03.3  09       3         3               HlND-SPD    30            TRACE    OIR                                   5    SQUARE       3 

LAT             56    28. 9N             DAY             15             DATA    USE       1             BAROHETR     1021.3  SEA                                    WIND-FDR                      DURATION                                          2     SOUARE    60 

LONG       050    59. 6h             HOUR  14.4             AREA                05             CLOUO    T/A          B/6  CL/TR                               WEATHER       XI             ORIG     833    022                               1    SOUARE     60 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG               PJ4       TOT    P          N02          N03          SI03          PH 

STD  00000  03.56  34.68  27.60  00.000       1464.6 

14.4         OBS  00000  03.56  34.683  27.60  1464.6 

STD  00010  03.55  34.69  27.60  00.005       1464.7 

14.4         OBS  C0018  03.54  34.686  27.60  1464.8 

STD  00020  03.54  34.69  27.60  00.009       1464.8 

SID  00030  03.55  34.68  27.60  00.014       1465.0 

14.4         OBS  00037  03.55  34.663  27.60  1465.1 

STD  00050  03.50  34.71  27.63  00.024       1465.2 

STD  00075  03.42  34.76  27.68  00.036       1465.3 

14.4         OBS  00077  03.41  34.762  27.68  1465.3 

STD  00100  03.30  34.77  27.70  00.046       1465.2 

14.4         OBS  CC118  03.27  34.784  27.71  1465.4 

STD  00125  03.31  34.79  27.71  00.056       1465.7 

STD  00150  03.41  34.81  27.72  00.066       1466.6 

14.4          OBS  T00161  03.44  34.817  27.72  1466.9 

STD  00200  03.45  34.82  27.72  00.086       1467.6 

14.4          OBS  00206  03.45  34.823  27.72  1467.7 

STD  00250  03.46  34.84  27.73  00.106       1468.5 

14.4         OBS  00255  03.46  34.838  27.73  1468.6 

STD  00300  03.49  34.84  27.74  00.126       1469.4 

14.4         OBS  T00356  03.51  34.848  27.74  1470.5 

STD  C0400  03.51  34.85  27.74  00.166       1471.2 

14.4         OBS  00445  03.51  34.850  27.74  1471.9 

STD  00500  03.48  34.85  27.74  00.206       1472.7 

14.4         OBS  T00532  03.47  34.853  27.74  1473,2 

STD  00600  03.46  34.85  27.75  00.247       1474.3 

STD  C0700  03.45  34.85  27.75  00.289       1475.9 

14.4         OBS  00720  03.45  34.854  27.75  1476.2 

STD  00800  03.46  34.85  27.75  00.331       1477.6 

14.4         OBS  T00894  03.47  34.656  27.75  1479.2 

14.4         OBS  T01455  03.62  34.901  27.77  1489,3 
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TABLE  VI. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  ES- 
CANABA  at  Ocean  Station  BRAVO,  16  May-8  June  1968,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1271. 


STATION 


REFID       31       1271  YEA«    1908  BOTDP    03658 

CONSEC                0001  MONTH       05  SHIP    EN 

L«T            56    26      N  DAY            18  DATA    USE       1 

LONG      050    56      W  HOUR    17.5  AREA              05 


AIR    TEMP  05.6 

HET    BUL8  05. 0 

BARDHETR    09'.7.5 
CLOUD    T/A  7/0 


DIR    HOT    PER 

05      2 
SEA 
CL/TR 


KlND-OIR    11 
WINO-SPO    15 
KIND-FOR 
HEATHER       XI 


INST    NANStN    CAST 
TRACE    01 R 
DURATION 
ORIG    63*    COl 


TEN  SB  l-iO? 
5  SQUARE  3 
2  SUUARE  60 
1    SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


17.5 
17.5 


STD 

08  S 
STO 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
SID 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 
STD 

OBS 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 
STD 
STD 

OBS 


000  00 
000  00 
00010 
00020 
00030 
00032 
00050 
00064 
00075 
00100 
00125 
00129 
00150 
00193 

002  00 
00250 

T00257 

003  00 
00321 
00386 
00400 
00500 
OOSU 
006  00 
00643 
00700 

T00772 
00600 
00900 
01000 
01032 
01100 
01200 

T01292 
01300 
01400 
01500 
01750 

T01932 


TENP 

04.01 
04.01 
03.  S2 
03.67 
03.56 
03.54 
03.50 
03.48 
03.47 
03.45 
03.44 
03.44 
03.43 
03.43 
03.43 
03.45 
03.45 
03.45 
03.45 
03.45 
03.45 
03.44 
03.44 
03.40 
03.39 
03.40 
03.41 
03.42 
03.44 
03.47 
03.48 
03.50 
03.53 
03.55 
03.55 
03.55 
03.55 
03.54 
03.54 


SAL 

34.66 

34.656 

34.65 

34.65 

34.65 

34.048 

34.66 

34.681 

34.71 

34.78 

34.82 

34.824 

34.83 

34.834 

34.83 

34.83 

34.834 

34.84 

34.641 

34.86  0 

34.86 

34.85 

34.847 

34.84 

34.842 

34.84 

34.645 

34.85 

34.85 

34.86 

34.662 

34.87 

34.87 

34.875 

34.88 

34.86 

34.89 

34.90 

34.916 


SIGKA-T 

27.53 
27.53 
27.55 
27.56 
27.57 
27.57 
27.59 
27.61 
27.03 
27.69 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.78 
27.79 


DYNDPTH 

00.000 

00.005 
00.010 
00.016 


00.036 
00.050 
00.060 


00.069 
00.109 


00.166 
00.208 


00.332 
00.375 
00.419 

00.463 
00.508 

00.554 
00.601 
00.647 
00.7O5 


SND    VEL       OXYG 

1466.4 
1466.4 
1465.8 
1465.3 
1465.0 
1465.0 
1465.1 
1465.3 
1465.5 
1465.9 
1466.3 
1 466 . 4 
1460.7 
1467.4 
1407.5 
1468.4 
1468.5 
1469.3 
1469.6 
1470.7 
1470.9 
1472.5 
1472.8 
1474.0 
1474.7 
1475.7 
1476.9 
1477.4 
1479.2 
1481.0 
148116 
1482.8 
1484.6 
1486.3 
1486.4 
1486.1 
1489.8 
1494.0 
1497.1 


P04       TOT    P 


STATION 


REFID       31        1271 

YEAR 

19o8 

BOTDP    0375^ 

AIR 

TEMP         C5.C 

DIP    HGT    PER 

HIND-DIR    02 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEr                 0002 

NON'H       05 

SHIP    EN 

HET 

BULB          04.7 

01 

1 

HIND-5P0    lo 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       3 

L4T              56    28       N 

DAY 

22 

DATA    USE        1 

SAROMETR    10C4.4 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2  Square  60 

LONG       051    01       W 

HOUF 

13.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A         4/0 

CL/Tf 

HEATHER       XI 

ORIG    834    002 

1     SQUARE    61 

CASTNUM/TIME 

L VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P         N02         N03 

SI33         PH 

STD 

00000 

03.78 

34.57 

27.49 

00.000 

1465.4 

13.3 

OBS 

00000 

03.78 

34.560 

27.49 

1465.4 

STD 

CCOIO 

03.70 

34.57 

27.49 

00.0C6 

1405.4 

STD 

O002O 

03.74 

34.57 

27.49 

00.012 

1405.5 

STD 

00030 

03.72 

34.57 

27.49 

00.018 

14O5.0 

13.3 

oes 

0C0  30 

03.72 

34.566 

27.49 

1405.0 

STD 

00050 

03.60 

34.59 

27.51 

00.030 

1465.7 

13.3 

OBS 

00060 

03.64 

34.0C1 

27.53 

1465.6 

STD 

000  7  5 

03.00 

34.60 

27.56 

00.044 

1466.2 

STD 

00100 

03.67 

34.75 

27. o4 

00.056 

1466.8 

13.3 

OBS 

00122 

03.68 

34.796 

27.68 

1467.2 

STD 

00125 

03.68 

34.80 

27.68 

00.007 

1407.3 

STD 

C0150 

03.60 

34.01 

^7.o9 

00.076 

1467.0 

13.3 

06S 

00182 

03.05 

34.821 

27.70 

1408.1 

STD 

00200 

03.67 

34.82 

27.70 

00.099 

1408.5 

13.3 

OBS 

T0C242 

03.70 

34.826 

27.70 

1469.4 

STD  ■ 

00250 

03.70 

34.63 

27.70 

00.120 

1409.5 

STD 

CC300 

C3.66 

34.84 

^7.71 

00.141 

1470.2 

13.3 

OBS 

00302 

03.66 

34.630 

27.71 

1470.2 

13.3 

OBS 

00363 

03.54 

34.833 

27.72 

1470.7 

STD 

C0400 

03.53 

34.84 

27.72 

00.163 

1471.3 

13.3 

OBS 

00484 

03.52 

34.842 

27.73 

1472.6 

STD 

005  00 

03.52 

34.84 

27.73 

00.225 

1472.9 

STD 

006  00 

03.49 

34.65 

27.74 

00.200 

1474.4 

13.3 

OBS 

OOoGO 

03.49 

34.853 

27.74 

1474.5 

STD 

CC70C 

C3.70 

34.69 

27.75 

00.306 

1477.0 

13.3 

DBS 

T00728 

03.  74 

34.896 

27.75 

1477.7 

STD 

008  00 

03.72 

34.90 

t7.70 

00.350 

1478.8 

STD 

00900 

03.70 

34.90 

27.70 

00.392 

1480.3 

13.3 

OBS 

00974 

03.68 

34.902 

27.76 

1461.5 

STO 

01000 

03.68 

34.90 

27.70 

00.435 

1461.9 

STD 

OllOO 

03.  oo 

34.90 

27.77 

00.479 

1463.5 

STD 

01200 

03.04 

34.91 

27.77 

00.52  3 

1465.2 

13.3 

DBS 

T01219 

03.04 

34.907 

27.77 

1485.5 

STD 

01300 

03.63 

34.91 

27.77 

00.567 

1480.6 

STD 

CI  400 

03.61 

34.91 

27.78 

CO. 612 

1486.4 

STD 

01500 

03.59 

34.91 

27.76 

00.657 

1490.0 

jTn 

01750 

03.54 

34.92 

27.79 

00.771 

1494.0 

13.3 

OBS 

T01848 

03.52 

34.927 

27.80 

1495.6 

59 

TABLE  VI.— Continued 


NOOC  STSTICN  04T4 


REfID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG      Q51 


1271             VEAB 

1966 

BOTOP    038'.0 

AIR 

TEMP          05.0 

DIP    HOT    PES 

WIND-OIR 

36 

INST    NANSEN    CAST 

0003           MONTH      05 

Ship  en 

WET 

BULB          C4.4 

01 

2 

XIND-SPO 

22 

TRACE    OIR 

29 

N             DAY 

24 

DATA    USE       1 

BAR01ETR     1004.7 

SEA 

aIND-FOR 

DURATION 

03 

H             HOUR 

21.1 

AREA               06 

CLOUD    T/A         5/8 

CL/TR 

.(EATHER 

X2 

CRIG    634    003 

TIME       LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYO 

P34 

TUT    P         M02         N03 

STO 

00000 

03.87 

34.56 

27.49 

00.000 

1466.7 

21. 

L      oes 

OGCOO 

03.87 

34.580 

27.49 

1466.7 

STQ 

00010 

03.67 

34.58 

27.49 

00.006 

1465.9 

STO 

00020 

03.85 

34.56 

27.49 

00.012 

146O.0 

21. 

I        OBS 

0002<. 

03.8". 

34.580 

27.49 

1466.0 

STO 

00030 

03.81 

34.56 

27.49 

00.018 

1466.0 

21. 

I         OBS 

OOO'i? 

03.73 

34.567 

27.51 

1466.0 

STO 

000  5  0 

03.73 

34.59 

27.51 

00.030 

1466.0 

STD 

00075 

03.63 

34.71 

27.62 

00.043 

1466.1 

STO 

00100 

03.58 

34.79 

27.06 

00.055 

14C6.5 

21. 

oes 

00101 

03.68 

34.791 

27.66 

1466.5 

STO 

00125 

03.60 

34.81 

27.70 

00.065 

1467.0 

STD 

00150 

03.62 

34.82 

27.70 

00.076 

1467.5 

21. 

OBS 

00151 

03.6^ 

34.819 

27.70 

1467.5 

STD 

00200 

03.63 

34.62 

27.71 

00.09t> 

1463.4 

21. 

OBS 

T00206 

03.63 

34.824 

27.71 

1468.5 

STD 

002  50 

03.57 

34.83 

27.71 

00.117 

1468.9 

21. 

OBS 

0025'. 

03.57 

34.627 

27.71 

1469.0 

STD 

00300 

03.64 

34.65 

27.73 

00.137 

1470.1 

21. 

OBS 

00306 

03.64 

34.857 

27.73 

1470.2 

STO 

00<.00 

03.47 

34.84 

27.74 

00.178 

1471 .0 

21. 

OBS 

T00'i09 

03.46 

34.843 

27.74 

1471.1 

STO 

00500 

03.40 

34.84 

27.74 

00.218 

1472.4 

21. 

OBS 

00518 

03.40 

34.843 

27.74 

1472.7 

STD 

C0600 

03.46 

34.85 

27.74 

00.259 

1474.3 

21. 

OBS 

T006ie 

03.4  7 

34.651 

27.74 

1474.6 

STD 

00700 

03.45 

34.85 

27.74 

00.301 

1475.9 

STD 

ooaoc 

03.44 

34.65 

27.75 

00.343 

1477.5 

21. 

OBS 

00835 

03.43 

34.851 

27.75 

1478.1 

STO 

C0900 

03.50 

34.86 

27.75 

CO. 366 

1479.5 

STD 

01000 

03.59 

34.86 

27.76 

00.429 

1481.5 

21. 

OBS 

T01050 

03.62 

34.869 

'      27.76 

1482.5 

21. 

OBS 

T01632 

03.56 

34.908 

27.78 

1492.1 

TEN  SO  1407 
6  SJJARE  3 
2  SOUAkE  60 
1     SQUARE     61 


STATION 


REflO       31       1271 

YEAR 

1966 

BOTDP    03640 

Alf 

TEMP          05.0 

DIP     H 

GT    PER 

CONSEC               0004 

MONTH       05 

SHIP    EN 

HET 

BULB          04.4 

35 

1 

LAT             56    24       N 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

BARCMETf     1G13.9 

SEA 

LONG       051     14       W 

HOUR 

20.4 

AREA              05 

CLOUO    T/A          5/6 

CL/TS 

CASTNUM/TIME 

LVCTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

UYNDPIH 

SND    V£ 

STD 

00000 

03.90 

34.58 

27.48 

00.000 

1460.1 

20.4 

OBS 

000  00 

03.96 

34.578 

27.48 

1466.1 

STD 

CCCIO 

03.92 

34.68 

27.48 

00.0C6 

1460.1 

STD 

00020 

03.89 

34.58 

27.49 

00.012 

1466.2 

20.4 

OBS 

00028 

03. 8o 

34.581 

27.49 

1466.2 

STD 

OOOj.0 

03.85 

34.56 

27.49 

00.016 

1460.2 

STD 

00050 

03.76 

34.60 

27.51 

00.030 

1460.2 

20.4 

OBS 

0CC55 

03.70 

34.61C 

27.52 

1466.2 

STD 

00075 

03.65 

34.69 

27.00 

00.043 

1466.2 

STD 

00100 

03.56 

34.76 

27.66 

00.056 

1406.3 

20.4 

OBS 

00109 

03.55 

34.780 

27.66 

1466.5 

STD 

00125 

03.59 

34.79 

27.69 

00.066 

1466.9 

STD 

C015C 

03.63 

34.81 

27.70 

00.077 

1467.5 

20.4 

OBS 

00163 

03.64 

34.617 

27.70 

14o7,8 

STD 

002  00 

03.62 

34.82 

27.70 

00.098 

1468.3 

20.4 

OBS 

TC0210 

03.61 

34.824 

27.71 

1468.6 

STD 

002  30 

03.56 

34.83 

27.72 

00.119 

1468.9 

20.4 

OBS 

C0272 

03.54 

34.833 

27.72 

1469.2 

STD 

003  00 

03.53 

34.64 

27.73 

00.139 

1409.0 

20.4 

OBS 

00328 

03. 6i 

34.846 

27.73 

1470.1 

STD 

004  00 

03.53 

34.85 

27.74 

00.179 

1471.3 

20.4 

OBS 

T00440 

03.53 

34.855 

27.74 

1471.9 

STD 

005CC 

03.49 

34.85 

27.74 

00.220 

1472.6 

20.4 

CBS 

00553 

03.48 

34.655 

27.75 

1473.0 

STD 

006  00 

03.50 

34.86 

27.74 

00.2ol 

1474.5 

20.4 

OBS 

T00664 

03.53 

34.860 

27.74 

1476.7 

STD 

00700 

03.54 

34.66 

27.74 

00.302 

147a. 3 

STD 

00800 

03.56 

34.67 

27.75 

00.345 

1478.1 

STD 

00900 

03.58 

34.67 

27.75 

00.368 

1479.6 

20.4 

OBS 

00997 

03.56 

34.873 

27.75 

1481.4 

STD 

CICOO 

03.se 

34.87 

27.75 

00.432 

1481.5 

STD 

01100 

03.57 

34.69 

27.76 

00.476 

1483.1 

20.4 

OBS 

TC1134 

03.57 

34.H69 

27.76 

1483.7 

20.4 

OBS 

T01740 

03.54 

34.917 

27.79 

1493.8 

.*IND-0IR  36 

i<INO-SPD  2U 
WINO-FOR 

JEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     OlR 
DURATION 
ORIG    834    004 


TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2    SQUARE    60 

1   Square  61 


P04      roT    p 


60 


TABLE  VI.— Continued 


NODC  STATION  DATA 


REFIO       31        1271  VEA<     1968 

CQNSEC  0005  MONTH       05 

L4T  56    27. 5N  DAY  27 

LONG       051    02       M  HOUR    12.3 


eOTOP     03759 
SHIP    EN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  0*..4 

HET    BULE  C.'. 

6AR0METft     1006.^ 
CLOUD    T/A  5/b 


OIR    HGT     PER 

35      2 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR  35 

^IND-SPO  20 
WINO-FOR 

HEATHER  X2 


INST    NANStN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORI&     B3*    005 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOJASE  60 
1     SauARE     61 


CASINUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


12. 
12. 


12.3 
12.3 


STD 

DBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 
SID 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 
STO 

OBS 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00019 
00020 
00030 
00039 
C0C50 
00075 
00080 
OCIOO 
00120 
00125 
00150 

T00160 
00199 
00200 
00239 
00250 
00300 

T00320 
00393 
OCOO 

T00<.77 
00500 
C0600 
00619 
00700 
OObOO 

T00800 

T01258 


TEMP 

03.85 
03.8  5 
03.82 
03.80 
03.80 
03.82 
03.82 
03.78 
03.70 
03.68 
03.01 
03.58 
03.59 
03.63 
03.65 
03. ".7 
03. '»8 
03.64 
03.62 
03.55 
03.5". 
03.59 
03.58 
03.53 
03.51 
03.46 
03.45 
03.43 
03.43 
03.43 
03.61 


SAL 

34.58 

34.583 

34.5b 

34.579 

3t.5e 

34.58 

34.589 

34.59 

34.62 

34.032 

34.72 

34.781 

34.79 

34.81 

34.814 

34.608 

34.81 

34.834 

34.84 

34.84 

34.645 

34.655 

34.85 

34.855 

34.85 

34.8  5 

34.853 

34.85 

34.85 

34.853 

34.896 


SliMA-T 

^7.49 
27.49 
27.49 
27.49 
27.49 
27.50 
27.50 
27. 5C 
27.54 
27.55 
27. o3 
27.68 
27.68 
27.69 
27.70 
27.71 
27.71 
27.71 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
^7.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 


DVNDPTh 

00.000 

00.00  6 

00.012 
00.018 

CO. 030 
00.044 


00.069 
00.079 


00.121 
00.141 


00.222 
00.2c3 


00.304 
00.346 


SND    VEL       OXYG 

1465.7 
1465.7 
1465.7 
1465.8 
1465.8 
1466.0 
1466.2 
1466.2 
1466.3 
1460.3 
1466.3 
1466.8 
1466.9 
1467.5 
1407.8 
1467.0 
1467.7 
1469.1 
1409.1 
1469.7 
14  70.0 
1471.4 
1471  .5 
1472.6 
1472.9 
1474.3 
1474.6 
1475.8 
1477.5 
1477.5 
1480.0 


pj4     rcT  p 


STATION 


REFID       31       1271 

YEAR 

1968 

BOTOP    03759 

AIR 

TEMP          03.9 

DIR    HGT    PER 

wnO-DIR     32 

CONSEC               0006 

MONTH       05 

SHIP    EN 

WET 

BULa          02.6 

32 

2 

KiND-SPD    18 

LAT             56    32. 5N 

DAY 

28 

DATA    USE        1 

BAftOHETR     10  10.2 

SEA 

WINO-FOR 

LONG      0  51    00       H 

HOJO 

15.1 

AREA                05 

CLOUD     T/A          7/6 

CL/TR 

WEATHER          ; 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG              'J' 

STD 

COOOO 

04.03 

34.62 

27.50 

00.000 

1406.5 

15.  1 

OBS 

00000 

04.03 

34.620 

27.50 

1460.5 

STO 

000  10 

04.02 

34.62 

27.50 

00.005 

ItbO .6 

STD 

00020 

04.01 

34.62 

27.50 

00.01 

1466.7 

15.1 

OBS 

00022 

04.01 

34.620 

27.50 

1466.8 

STD 

00030 

04. OC 

34.62 

^7.51 

00.017 

1466.9 

15.1 

DBS 

00043 

03.97 

34.030 

27.52 

1466.9 

STD 

00050 

03.91 

34.65 

27.54 

00.0^ 

1460.e 

STD 

00075 

03.72 

34.72 

27.62 

00.04. 

1400.5 

15.1 

OBS 

00084 

03.67 

34. 745 

27.64 

1466.5 

STD 

CO  ICO 

0  3.62 

34.79 

27. o6 

00.053 

1466.6 

STD 

00125 

03.56 

34.83 

27.72 

00.064 

1466.8 

15.1 

OBS 

00125 

03.56 

34.  629 

27.72 

1466 .8 

STD 

00150 

03.56 

34.83 

27.72 

00.074 

1467.2 

15.1 

OBS 

T00167 

03.55 

34.831 

27.72 

1467.5 

STD 

C02C0 

03.52 

34.66 

27.75 

00.093 

1467.9 

15.  1 

OBS 

00208 

03.52 

34.665 

27.75 

1468.1 

15.1 

OBS 

00249 

03.55 

34.865 

27.75 

1466.9 

SID 

00250 

03.55 

34.67 

27.75 

00.112 

1468.9 

STD 

00300 

03.58 

34.87 

27.75 

00.131 

1409.9 

15.1 

OBS 

T0C332 

03.59 

34.870 

27.75 

1470.4 

STO 

00400 

03.58 

34.86 

27.75 

00.170 

1471.5 

15.1 

OBS 

00417 

03.58 

34.878 

27.75 

1471.8 

STD 

C0500 

0  3.54 

34.67 

27.75 

00.209 

1473.0 

15.1 

OBS 

T00507 

03.54 

34.870 

27.75 

1473.1 

STD 

COOOO 

03.52 

34.67 

27. 7o 

00.249 

1474.6 

15.1 

OBS 

006  74 

03.50 

34.875 

27.76 

1475.7 

STD 

007  00 

03.49 

34.87 

27.76 

00.290 

1476.1 

STO 

006  00 

03.47 

34.87 

27.76 

00.331 

1477.7 

15.1 

OBS 

T00853 

03.47 

34.872 

27. 7o 

1478.6 

15.1 

OBS 

T01325 

03. o3 

34.912 

27.76 

1487.2 

STD 

01400 

03.63 

34.92 

27.78 

1488.5 

STD 

01500 

03.61 

34.92 

27.79 

1490.1 

STD 

01750 

03.55 

34.94 

27.80 

1494.1 

17.5 

OBS 

701684 

03.50 

34.942 

27.61 

1490.1 

STD 

02000 

03.44 

34.  94 

27.82 

1497.8 

17.5 

OBS 

T02i99 

03.18 

34.943 

27.84 

1503.0 

STD 

02500 

03.09 

34.94 

27.85 

1504.9 

17.5 

OBS 

T02940 

02.75 

34.944 

27.88 

1511.1 

17.5 

OBS 

T02998 

02.71 

34.945 

27.69 

1511.9 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  B34  006 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


61 


TABLE  VI.— Continued 


STATION 


REFID       31 

1271 

VEH     1968 

BGTDP    OSB'.O 

CONSEC 

0007 

MONTH       05 

SHIP    EN 

L4T            56 

30      N 

DAY             29 

DATA    USE       1 

LONG       051 

00      H 

HOJ»     12.2 

AREA               05 

AIR    TEMP  02.6 

>1ET    BULB  00.6 

BAROMETR    1011.9 
CLOUD    T/A  2/4 


DIR     HOT     PER 

33       1 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR    33 
HINO-SPD    15 
WIND-FGR 
HEATHER      Xi 


INST    NANSLN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG    63*    C07 


TEN  SO  1*07 
5  SauARE  3 
2  SUUAftc  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.2 
12.2 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


000  00 
OOCOO 
00010 
CC020 
00027 
OOOiO 
00050 
00053 
00075 
00100 
00107 
00125 
00150 
00160 
00200 

T 002 14 
00250 
00268 
00300 
00322 
00400 

T00<.33 

005  00 
00538 

006  00 
T00653 

00700 
00800 
00866 
009  OG 
01000 
T01093 
T01635 


TEMP 

04.04 
04.04 
04.02 
04.01 
04.00 
04.00 
04.01 
04.01 
03.72 
03.52 
03.49 
03.52 
03.57 
03.58 
03.62 
03.64 
03.55 
03.53 
03.54 
03.54 
03.  55 
03.55 
03.55 
03.54 
03.52 
03.51 
03.48 
03.45 
03.45 
03.47 
03.52 
03.55 
03.53 


SAL 

34.62 

34.622 

34.62 

34.62 

34.618 

34.62 

34.62 

34.620 

34.70 

34.77 

34.782 

34.80 

34.82 

34.825 

34.85 

34.849 

34.65 

34.846 

34.85 

34.860 

34.87 

34.878 

34.88 

34.875 

34.86 

34.880 

34.88 

34.86 

34.875 

34.88 

34.89 

34.695 

34.925 


SIGMA-T  DVNOPTH       SNO    VE L        OXVG 


P34       TOT    P 


27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.60 
27.67 
27.69 
27.70 
27.71 
27.7  1 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.76 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.60 


00.005 
00.011 


00.017 
00.029 


00.043 
00.055 


00.065 
00.076 


00.294 
00.334 


00.376 
00.418 


1466.5 
1466.5 

1466. 6 

1460 .7 
1466.6 

1466 .8 
1467.2 
1467.3 
1466.5 
1466.2 
1466,2 
1466.6 
1467.3 
1467.5 
1468.4 
1468.7 
1466.9 
1469.1 
1469.6 
1470.0 
1471.4 
1471.9 
1473.0 
1473.6 
1 4  74  .  6 
1475.4 
1476.1 
1477.6 
1478.7 
1479.4 
1481.2 
1463.0 
1492.0 


S    T    A     T     I     C     N 


REFID       31 

1271 

YEAR 

1966 

60T0P    03840 

AIP 

TEMP         01.7 

DIR    HGT    PER 

wnO-DIR     2d 

CONSEC 

0008 

MONTH       05 

SHIP    EN 

WET 

BULB          00.6 

30 

1 

«INO-SPD    16 

LAT            56 

28       N 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1009.8 

SEA 

HIND-FOR 

LONG       051 

00       W 

HOUR 

12.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A         8/5 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

JXYG                PO' 

STD 

00000 

03.98 

34.60 

27.49 

00.000 

1466.2 

12.9 

OBS 

00000 

03.98 

34.600 

27.49 

1466.2 

STO 

00010 

03.95 

34.60 

27.50 

00.006 

1466.3 

STO 

00020 

03.93 

34.60 

27.50 

00.012 

1466.4 

12.9 

OBS 

0OC22 

03.93 

34 . 6C  3 

27.50 

1466.4 

STO 

00030 

03.93 

34.61 

27.50 

00.017 

1466.5 

12.9 

OBS 

00044 

03.93 

34.610 

27.51 

146O.0 

STO 

00050 

03.91 

34.63 

27.52 

00.029 

1466.8 

STO 

00075 

03.81 

34.71 

27.60 

00.043 

1466.9 

12.9 

OBS 

00088 

03.75 

34.744 

27.63 

1466.9 

STD 

00100 

03.66 

34.77 

27.66 

00.055 

1466.8 

STD 

00125 

03.53 

34.80 

27.70 

00.066 

1466.7 

12.9 

OBS 

00131 

03.51 

34.811 

27.71 

1466.7 

STD 

00150 

03.51 

34.82 

27.71 

00.076 

1467.0 

12.9 

OBS 

100176 

03.51 

34.624 

27.72 

1467.5 

STO 

00200 

03.51 

34.83 

27.73 

00.096 

1467.9 

12.9 

OBS 

00220 

03.51 

34.841 

27.73 

1468.2 

STO 

00250 

03.52 

34.85 

27.74 

00.116 

1468.7 

12.9 

OBS 

00263 

03.52 

34.654 

27.74 

1469.0 

STD 

0C300 

C3.50 

34.66 

27.75 

00.135 

1469.5 

12.9 

OBS 

00351 

03.48 

34.664 

27.75 

14  70.3 

STD 

00400 

03.46 

34.66 

27.76 

00.173 

1471.0 

12.9 

OBS 

00439 

03.45 

34.665 

27.76 

1471.6 

STO 

00500 

03.46 

34.86 

27.76 

00.212 

1472.6 

12.9 

OBS 

TC0526 

03.46 

34.865 

27.76 

1473.1 

STD 

006  00 

03.46 

34.87 

27.76 

00.252 

1474.3 

STD 

00700 

03.45 

34.87 

27.76 

00.292 

1475.9 

12.9 

OBS 

00708 

03.45 

34.869 

27.76 

1476.1 

STD 

00600 

03.52 

34.88 

27.76 

00.333 

1477.9 

12.9 

OBS 

00696 

03.57 

34.896 

27.77 

1479.7 

12.9 

OBS 

T01363 

03.55 

34.934 

27.80 

1467.9 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  834  008 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


62 


TABLE  VI.— Continued 


NODC  ST4T1CN  DATS 


REFID       31 
CONSeC 
L4T  56 

LONG       051 


1271 

YEAR 

1968 

BOTDP    03676 

AIP 

TEMP          04.4 

DIR    HGT    PER 

HUO-OIR 

34 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1407 

0009 

MONTH       05 

SHIP    EN 

WET 

SULB          03.9 

31 

2 

■<IND-SPD 

13 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

26       N 

DAY 

31 

DATA    USE       1 

BARDMETR     1011.5 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    60 

00       U 

HOUR 

00.0 

AREA              05 

ClOUO    T/»          7/7 

CL/TR 

HEATHER 

Xi 

ORIG    834    009 

1    SQUARE     61 

TIME 

UVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMl-I 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXVG 

PD4 

TOT    P         N02          N03 

SI33          PH 

STO 

00000 

03.98 

34.56 

27.46 

00.000 

1466.2 

00.0 

oes 

00000 

03.98 

34.562 

27.46 

1466.2 

STO 

00010 

03.96 

34.56 

27.47 

00.006 

1466.3 

STO 

00020 

03.95 

34.57 

27.47 

00.012 

1 466 . 4 

00. C 

DBS 

00024 

03.95 

3-.. 568 

27.47 

1460.5 

STO 

00030 

03.96 

34.58 

27.48 

00.018 

1466.6 

00.0 

DBS 

00047 

03.96 

34.631 

27.52 

1467.0 

STO 

00050 

03.95 

34.64 

27.53 

00.030 

1467.0 

STO 

00075 

03.65 

34.71 

27.59 

00.044 

1467.1 

00.0 

OBS 

00094 

03.78 

34. 745 

27.63 

1467.1 

STD 

00100 

03.75 

34.75 

27.64 

00.056 

1467.1 

STO 

00125 

03.64 

34.79 

27.68 

00.067 

1467.1 

00.0 

OBS 

00140 

03.60 

34.805 

27.69 

1467.2 

STD 

00150 

03.59 

34.81 

27.70 

00.078 

1467.4 

00.0 

OBS 

TC0188 

03.56 

34.83  1 

27.72 

1467.9 

STO 

00200 

03.55 

34.84 

27.73 

00.099 

1468.0 

00.0 

OBS 

00232 

03.52 

34.854 

27.74 

1468.5 

STO 

00250 

03.52 

34.86 

27.74 

oo.iia 

1468.7 

00.0 

OBS 

00277 

03.51 

34.863 

27.75 

1469.2 

STD 

00300 

03.49 

34.86 

27.75 

00.137 

1469.5 

00.0 

OBS 

T003O7 

03.48 

34.863 

27.75 

1470.5 

STD 

00400 

03.51 

34.87 

27.75 

00.176 

1471.2 

00.0 

OBS 

00462 

03.54 

34.879 

27.76 

1472.4 

STO 

00500 

03.54 

34.88 

27.76 

00.214 

1473.0 

00.0 

OBS 

T00559 

03.55 

34.878 

27.76 

1474. U 

STO 

00600 

03.57 

34.88 

27.76 

00.254 

1474.8 

STD 

00700 

03.61 

34.89 

27.76 

00.295 

1476.6 

00.0 

OBS 

00760 

03.62 

34.894 

27.76 

1477.7 

STD 

00800 

03.61 

34.89 

27.76 

00.336 

1478.3 

STD 

00900 

03.59 

34.90 

27.77 

00.377 

1479.9 

00.0 

OBS 

00964 

03.58 

34.900 

27.77 

1480.9 

00.0 

OBS 

T01488 

03.52 

34.931 

27.80 

1489.5 

STATION 


OEFIO       31       1271 
CONSEC  DOlO 

LAT  56    29       N 

LONG       051    02       h 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEA? 

1968 

BOTDP    03840 

AIB 

TEMP          03.3 

DIR     HGT    PER 

HINO-DIR 

31 

INST    NANSEN    CAST 

MONTH        06 

SHIP    EN 

»ET 

BULB           02.2 

31 

1 

UINO-SPD 

14 

TRACE    OIR 

DAY 

01 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1011.2 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD     T/A          5/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    834   CIO 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPT 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

000  00 

03.98 

34.73 

27.60 

OO.OCr 

1460.4 

OBS 

00000 

03.98 

34.735 

27.60 

1466.4 

STD 

00010 

03.95 

34.74 

27.61 

00.005 

1466.5 

STD 

COO  20 

C3.94 

34.75 

27.62 

00.00 

1466.6 

OBS 

00024 

03.93 

34.757 

27.62 

1466.6 

STD 

00030 

03.93 

34.76 

27.62 

00.014 

1466.7 

OBS 

0C047 

03.92 

STD 

00050 

03.88 

34.77 

27.63 

00.024 

1466.9 

STD 

0C075 

03.64 

34.78 

27.67 

00.035 

1466.3 

OBS 

00094 

03.53 

34.787 

27.69 

1466.1 

STD 

OOiOO 

03.53 

34.79 

27.69 

00.046 

1466.3 

STD 

00125 

03.54 

34.81 

27.70 

00.056 

1466.7 

OBS 

00141 

03.55 

34.819 

27.71 

1467.0 

STO 

CO  150 

03.58 

34.83 

27.71 

00.067 

1467.3 

OBS 

T00189 

03.63 

34.652 

27.73 

1468.2 

STD 

002  00 

03.61 

34.85 

27.73 

00.067 

1466.3 

OBS 

00236 

03.56 

34.848 

27.73 

1468.7 

STO 

00250 

03.56 

34.86 

27.74 

00.106 

1466.9 

DBS 

00283 

03.57 

34.869 

27.75 

1469.5 

STD 

00300 

03.56 

34.87 

27.  75 

00.126 

1469.8 

OBS 

T00377 

03.54 

34. 867 

27.75 

1471.0 

STD 

0C40C 

03.53 

34.67 

27.75 

00.164 

1471.3 

OBS 

00474 

03.51 

34.874 

27.76 

1472.4 

STD 

00500 

03.53 

34.68 

27.76 

00.2C3 

1472.9 

OBS 

T00572 

03.55 

34.660 

27.76 

1474.2 

STD 

00600 

03.52 

34.88 

27.76 

00.243 

1474.6 

STD 

00700 

03.44 

34.86 

27.77 

00.263 

1475.9 

OBS 

00778 

03.41 

34.876 

27.77 

1477.1 

STD 

00800 

03.42 

3^.88 

27.77 

00.323 

1477.5 

STD 

00900 

03.45 

34.66 

27.77 

00.363 

1479.3 

OBS 

T00965 

03.47 

34.888 

27.77 

1480.5 

OBS 

TC1471 

03.54 

34.919 

27.79 

1489.3 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


63 


TABLE  VI.— Continued 


S    T    4     T     I     C     N 


KEFID       31       1271 

YEAft 

1968 

60TDP    03a*0 

CONSEC               0011 

MONTH       06 

SHIP    EN 

LAT            56    27. 5N 

DAY 

02 

DATA    USE        1 

LONG       051    03       u 

HOUB 

15.5 

AREA                05 

C4STNUM/TIME 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

STD 

00000 

03.79 

15.5 

OBS 

00000 

03.79 

STD 

00010 

03.79 

STD 

00020 

03.78 

15.5 

OBS 

00025 

03.78 

STD 

00030 

03.81 

STD 

000  50 

03.85 

15.5 

DBS 

000  50 

C3.85 

STD 

00075 

03.62 

STD 

00100 

03.50 

15.5 

OBS 

COlOl 

03.50 

STD 

00125 

03.56 

STD 

00150 

03.61 

15.5 

OBS 

00152 

03.61 

STD 

00200 

03.65 

15.5 

OBS 

TCC202 

03.65 

STD 

00250 

03.70 

15.5 

OBS 

002  55 

03.70 

STD 

00300 

03.65 

15.5 

OBS 

00306 

03.6'. 

STD 

00".00 

03.57 

15.5 

OBS 

T00<.U 

03.56 

STD 

005  00 

03.51 

15.5 

OBS 

00511 

03.50 

STD 

006  00 

03. '.7 

15.5 

OSS 

T0C615 

03. *7 

STD 

00  7  00 

03. ".6 

STD 

ooeoo 

03.4'. 

15.5 

OBS 

00623 

03.'.'. 

STD 

00900 

03. 'iS 

STD 

ClOOO 

03.53 

15.5 

OBS 

T01032 

03.5* 

15.5 

OBS 

T01571 

03.52 

AIR    TEMP  03.5 

WET    BULB  03.3 

BABOMETB     1013. <. 
CLOUD    T/A  2/6 


OI"!    HGT     PER 

29        I 
SEA 
CL/TP 


.(IND-OIR    28 
MHO-SPD    08 
MIND-FGR 
KEATMES        X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B3'.    Oil 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  oO 
1    SQUARE    61 


SAL  SliMA-T  DYNOPTh       SNU    V£L       OXVO 


3*. 42  27.37 

3'.. '.23  27.37 

3'.. -.2  27.37 

3'..'.5  27.39 

3". '.69  27. '.1 

34.52  27.'.'. 

34.67  27.56 

34.666  27.56 

34.75  27.65 

34.80  27.70 

34.606  27.70 

34.82  27.71 

34.83  27.71 
34.831  27.71 

34.85  27.73 
34.855  27.73 
34.87  27.74 

34.872  27.74 

34.86  27.74 
34.864  27.74 
34.67  27.75 
34.868  27.75 

34.87  27.76 

34.873  27.76 
34.87  27.76 
34.B73  27.76 

34.67  27.76 
34.87  27.76 
34.868  27.76 

34.68  27.76 
34.89  27.77 
34.890  27.77 
34.93  2  2  7.80 


00. 

,oco 

1465, 

.2 

14o5, 

.2 

00. 

.007 

1465, 

.3 

00. 

.014 

1465, 

.5 

1465, 

.6 

00. 

.021 

1465, 

.9 

00.032 

1466, 

.6 

1466  , 

.6 

00. 

.04  5 

1466, 

.2 

00. 

.056 

1466, 

.1 

1466, 

.1 

00. 

.066 

1466, 

.8 

00. 

.076 

1467, 

.4 

1467, 

.5 

00. 

.09  6 

1468, 

,5 

1468, 

.5 

00. 

,  116 

1469, 

.5 

1469, 

,6 

00, 

.136 

1470, 

.1 

1470, 

,2 

00. 

,175 

1471, 

.5 

1471, 

.6 

00. 

.215 

1472, 

.9 

1473, 

.0 

00. 

.254 

1474, 

.4 

1474, 

i6 

00. 

,294 

1476, 

,0 

00. 

,335 

1477, 

.6 

1477, 

.9 

00. 

,377 

1479, 

.4 

00. 

,419 

1461, 

.3 

1481, 

.9 

1490, 

.9 

P&4   TOT  P 


S  T  A  T  I  L  N 


OEFIO      31 

1271 

YEAR 

1968 

BOTDP    0384J 

AIP 

TEMP         03.9 

01 B     HGT     PEr* 

rflND-DIR    32 

CONSEC 

0012 

MONTH       06 

SHIP    EN 

WET 

BULB          02. B 

31 

1 

HINO-SPO    11 

LAT             56 

29       N 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1017.6 

SEA 

WIND-FOB 

LONG       051 

00        M 

HOUB 

11.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A          2/t 

CL/TB 

WEATHER       XI 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNuPTM 

SNO     VEL 

0XY6                PO 

STO 

00000 

04.03 

34.  70 

27.57 

OO.OCC 

1466.6 

11.5 

PBS 

00000 

04.03 

34.703 

27.57 

1466.6 

STO 

00010 

04.00 

34.70 

27.57 

Ov;.ao5 

1466.6 

STD 

CCC2C 

C3.97 

34. 7C 

27.57 

00.010 

1466.7 

11.5 

OBS 

00024 

03.96 

34.700 

27.57 

1466.7 

STO 

00030 

03.95 

34.70 

^7.58 

00.015 

1466.7 

U.5 

OBS 

C0048 

03.92 

34.711 

27.59 

1466.9 

STD 

00050 

03.92 

34.71 

27.59 

00.026 

14o7.0 

STD 

G0C75 

03.92 

34.73 

27. tC 

00.033 

1467.4 

11.5 

CBS 

00096 

03.92 

34.745 

27.61 

1467.8 

STO 

00100 

03.90 

34.75 

27.62 

00.051 

1467.7 

STD 

00125 

03.77 

34.76 

27.66 

00.06  3 

1467.6 

OBS 

00143 

03.69 

34.795 

27.68 

1467.6 

STD 

00 150 

03.67 

34.80 

27.68 

CO. 074 

1467.7 

OBS 

00192 

03.56 

34.829 

27.72 

1467.9 

STD 

00200 

03.54 

34.83 

27.72 

00.095 

1468.0 

OBS 

00239 

03.50 

34.849 

27.74 

1466.5 

STD 

002  50 

03.51 

34.83 

27.74 

00.114 

1468.7 

OBS 

00266 

03.52 

34.862 

27.76 

1469.4 

STD 

00300 

03.52 

34.86 

27.75 

00.134 

1469.6 

OBS 

T00381 

03.52 

34.872 

27.75 

1470.9 

STO 

0C40C 

C3.50 

34.68 

27.76 

00.172 

1471.2 

11.5 

OBS 

00477 

03.46 

34.860 

27.77 

1472.3 

STD 

005  00 

03.45 

34.87 

27.76 

00.210 

1472.6 

11.5 

OBS 

T00573 

03.44 

34.664 

27. 7t. 

1473.8 

STO 

00600 

03.45 

34.67 

27.76 

00.250 

1474.3 

STD 

00700 

03.48 

34.87 

27.76 

00.290 

1476.1 

11.5 

OBS 

00774 

03.49 

34.873 

27.76 

1477.3 

STD 

00800 

03.49 

34.87 

27.76 

00.33  1 

1477.6 

STD 

00900 

03.48 

34.86 

27.76 

00.373 

1479.4 

11.5 

OBS 

T00991 

03.48 

34.664 

27.77 

1460.9 

11.5 

OBS 

T015C7 

C3.56 

34.916 

27.79 

1490.0 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
ORIG  634  012 


TEN  SJ  1407 
3  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  VI.— Continued 


STATION 


REfID       31 
CONSEC 
L»T  56 

LONG       0  51 


1271 

VE4R 

1S68 

BOTOP    038*0 

AIP 

TEMP          &0.7 

DIR     HOT     PER 

hl-^D-OIR 

00 

INST    N4NSEN     CAST 

TEN    SO    1*07 

0013 

MONTH       06 

SHIP    EN 

WEI 

BUL6          0*.* 

00 

0 

dlND-SPO 

00 

TRACE    OIR 

5 

SQUARE       3 

27       N 

DiV 

O* 

DATS     USE        1 

BAROMETR     1020. C 

SEA 

WIHO-FOP 

DURATION 

2 

SOUARE     60 

16      u 

HOUR 

20.5 

AREA                05 

CLOUD     T/A          8/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    83*    013 

1 

SQUARE    61 

'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

PD* 

TOT    P          N02          N03 

SI33 

PM 

STD 

00000 

0*.13 

3*. 53 

27. *2 

00.000 

1*66.8 

20.5 

OBS 

00000 

0*.13 

3*. 532 

27. *2 

1*66.8 

STD 

00010 

C*.13 

3*.  62 

27.30 

00.0C6 

1*67.1 

STD 

00020 

0*.12 

3*. 69 

27.55 

00.012 

1*67.3 

20.5 

OBS 

0002* 

0*.  12 

3*. 706 

27.56 

1*67.* 

STD 

OC030 

0*.10 

3*. 71 

27.57 

CO. 017 

1*67.* 

20.5 

gBS 

000*9 

0*.01 

3*. 726 

27.59 

1*67.3 

STD 

00050 

C*.00 

3*. 73 

27.59 

00.027 

1*67.3 

STD 

00075 

03.70 

3*. 7* 

27. o2 

00.0*0 

1 *66 . 7 

20.5 

OBS 

000S8 

03.61 

3*. 7*3 

27.6* 

1*66.5 

STO 

COIOO 

C3.60 

3*. 75 

27.65 

00.052 

1*66.5 

STO 

00125 

03.55 

3*. 77 

27.67 

00.063 

1*66.7 

20.5 

DBS 

001*7 

03.52 

3*. 796 

27.69 

1*67.0 

STD 

00150 

03.52 

3*. 80 

27.70 

00.07* 

1*67.0 

20.5 

oes 

00197 

03.53 

3*.  83  1 

27.72 

1*67.9 

STD 

C0200 

03.53 

3*. 63 

27.72 

00.09* 

1*67.9 

20.5 

OBS 

002*7 

03.50 

3*. 6*0 

27.73 

1*68.6 

STD 

0C250 

03.50 

3*.  8* 

27.73 

00.11* 

1*68.7 

20.5 

OBS 

00297 

03.51 

3*. 852 

27.7* 

1*69.5 

STD 

003  00 

03.51 

3*. 85 

27.7* 

00.13* 

1*69.5 

20.5 

DBS 

T00397 

03. *7 

3*. 86* 

27.75 

1*71.0 

STD 

00*00 

03. *7 

3*. 86 

27.75 

00.173 

1*71.0 

20.5 

OBS 

00495 

03. *5 

3*. 873 

27.76 

1*72.5 

STD 

005  00 

03. *5 

3*. 87 

27.76 

00.212 

1*72.6 

20.5 

OBS 

T00595 

03.  *3 

3*. 679 

27.77 

1*7*. 1 

STD 

00600 

0  3.*3 

3*. 66 

27.77 

00.250 

1*7*. 2 

STD 

00700 

03. *6 

3*. 89 

27.77 

00.289 

1*76.0 

20.5 

OBS 

0079* 

03. *8 

3*. 895 

27.78 

1*77.7 

STD 

008  00 

03. *8 

3*. 90 

27.76 

00.329 

1*77.8 

STD 

00900 

03.51 

3*. 90 

27.78 

00.369 

1*79.6 

STD 

ClOOO 

03.53 

3*. 90 

27.78 

00.*10 

1*61.3 

20.5 

08S 
STD 

T01003 
01500 

03.53 
03.58 

3*. 90* 
3*. 91 

27.76 
27.78 

1*81.* 
1*69.9 

?0.5 

OBS 

T01500 

03.58 

3*.912 

27.76 

1*89.9 

STATION 


REFIO   31 
CONSEC 
LAT     56 
LONG   0  50 


1271 

YEAR 

1968 

BOTOP    038*0 

AIR 

TEMP          05. C 

OIR    HGT    PER 

KIND-DIR 

13 

INST    NANSEN    CAST 

001* 

MONTH       06 

SHIP    EN 

HCT 

BULB           03.9 

13 

1 

HIND-SPD 

10 

TRACE    DIR 

25      N 

DAY 

05 

DATA    USE        1 

6AR0METR    C962.1 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

53       u 

HOUR 

16.7 

AREA              05 

CLOUD    T/A         5/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    B3*    01* 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PD* 

TOT    P         N02         N03 

SID 

ocooo 

C*.55 

3*. 71 

27.52 

00.000 

1*68.8 

16.7 

OBS 

00000 

0*.55 

3*. 71* 

27.52 

1*66.6 

STD 

OCOIO 

0*.31 

3*. 73 

27.56 

00.00  5 

1*68.0 

STD 

00020 

0*.12 

3*. 75 

27.59 

00.010 

1*67.* 

16.7 

OBS 

00027 

0*.03 

3*. 751 

27.61 

1*67.1 

STD 

000  30 

0*.02 

3*. 75 

27.61 

00.015 

1*67.1 

STD 

00050 

03.96 

3*. 7* 

27.61 

00.025 

1*67.2 

16.7 

OBS 

00053 

03.95 

3*. 7*3 

27.61 

1*67.2 

STO 

00075 

03.79 

3*. 76 

27.6* 

00.037 

1*66.9 

STD 

00100 

03.66 

3*. 76 

27.67 

00.0*9 

1*66.8 

16.7 

06S 

C01C8 

03.63 

3*. 78* 

27.67 

1*66.8 

STD 

00125 

03.60 

3*. 80 

27.69 

00.060 

1*67.0 

STD 

00150 

03.58 

3*. 82 

27.71 

00.070 

1*67.3 

16.7 

OBS 

00162 

03.57 

3*.  82  9 

27.72 

1*67.5 

STD 

002  00 

03.59 

3*.  6* 

27.72 

00.090 

1*68.2 

16.7 

OBS 

T0C217 

03.60 

3*. 8*3 

27.72 

1*66.5 

STD 

00250 

03.61 

3*. 85 

27.73 

00.110 

1*69.1 

16.7 

OBS 

00276 

03.61 

3*.  860 

27.7* 

1*69.6 

STD 

00300 

03.60 

3*. 66 

27.7* 

00.130 

1*69.9 

16.7 

OBS 

0033* 

03.60 

3*. 662 

27.7* 

1*70.5 

STD 

00*00 

03.63 

3*. 67 

27.7* 

00.170 

1*71.7 

16.7 

OBS 

100**0 

03.63 

3*. 673 

27.7* 

1*72.* 

STD 

00500 

03.60 

3*. 88 

27.75 

00.210 

1*73.2 

16.7 

OBS 

00552 

03.57 

3*. 876 

27.75 

1*7*. 0 

STD 

00600 

03.55 

3*. 66 

27.76 

00.250 

1*7*. 7 

16.7 

OBS 

1006*2 

03.53 

3*. 676 

27.76 

1475.3 

STD 

00700 

03.51 

3*. 88 

27.76 

00.290 

1*76.2 

STO 

00600 

03.  *e 

3*.  87 

27.76 

00.332 

1*77;8 

16.7 

OBS 

00857 

03. *8 

3*. 87* 

27.76 

1478,7 

STD 

00900 

03.  *9 

3*.86 

27.76 

00.373 

1*79.* 

STD 

01000 

03.51 

3*. 88 

27.76 

00.*16 

1*81.2 

16.7 

OBS 

T01065 

03.52 

3*. 886 

27.77 

1*62.7 

16.7 

OBS 

T01626 

03.55 

3*. 916 

27.79 

1*91.9 

TEN  Sa  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  VII. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  COOK 
INLET  at  Ocean  Station  BRAVO,  8  June-1  July  1968,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-1276. 


N    C 

IDC          S    T    A 

i     T     1     0    N 

DAT 

A 

REFIO      31       1276 

YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEHP          04.0 

DIB     HOT     PER 

WIND-DIR 

32 

INST    NANSEN    CAST 

TEN   SQ    1407 

CONSeC              0001 

MONTH       06 

SHIP    CO 

»tl 

BULB           02.4 

32 

HIND-SPO 

16 

TRACE     DIR 

5    SQUARE       3 

L»T            56    27      N 

DAY 

11 

0AT4    USE       1 

BAROHETR     1006.0 

SEA 

5 

MINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    60 

LONC      050    58      H 

HOUR 

16.4 

A«E«               05 

CLOUD     T/A          8/3 

CL/TR 

MEATHER 

65 

ORIG    B35    COl 

1     SQUARE     60 

CASTNUM/IIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPIH 

SNU    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

04.35 

34.59 

27.44 

00.000 

1467.8 

lb.', 

OBS 

00000 

04.35 

34.586 

27.44 

1467.8 

STD 

00010 

04.33 

34.59 

27.45 

00.006 

1467.9 

STD 

00020 

04.30 

34.59 

27.45 

00.012 

1467.9 

It,.', 

OBS 

00028 

04.28 

34.595 

27.46 

1468.0 

STD 

00030 

04.28 

34.60 

27.46 

00.019 

1468.0 

STD 

OC050 

04.20 

34.66 

27.51 

00.031 

1466.1 

16.  I. 

oes 

00055 

04.17 

34.670 

27.53 

1466.0 

STD 

00075 

03.90 

34.73 

27.61 

00.045 

1467.3 

STD 

00100 

03.65 

34.79 

27.68 

00.056 

1 466 . 7 

lb.'. 

OBS 

00109 

03.58 

34.809 

27.70 

1466.6 

STD 

00125 

03.50 

34.82 

27.72 

00.067 

1466.6 

STD 

00150 

03.43 

34.84 

27.74 

00.076 

1466.7 

16. 4 

OBS 

00163 

03.42 

34.848 

27.75 

1466.9 

STD 

002  00 

03.53 

34.86 

27.75 

00.095 

1468.0 

16.* 

OBS 

T00219 

03.57 

34.870 

27.75 

1468.5 

STD 

00250 

03.54 

34.87 

27.75 

00.114 

1468.9 

STD 

00300 

03.51 

34.87 

27.76 

00.133 

1469.5 

16.4 

OBS 

00328 

03.49 

34.673 

27.76 

1469.9 

STD 

004  00 

03.46 

34.87 

27.76 

00.171 

1471.0 

16. i, 

OBS 

T00433 

03.45 

34.870 

27.76 

1471.5 

STD 

00500 

03.42 

34.87 

27.76 

00.209 

1472.5 

16.4 

OBS 

00545 

03.41 

34.867 

27.76 

1473.2 

STD 

00600 

03.39 

34.86 

27.76 

00.248 

1474.0 

16.4 

OBS 

T00659 

03.38 

34.862 

27.76 

1474.9 

STD 

00700 

03.39 

34.  86 

27.76 

00.268 

1475.7 

SID 

008  00 

03.41 

34.87 

27.76 

00.329 

1477.4 

16.4 

OBS 

00872 

03.42 

34.870 

27.76 

1478.7 

STD 

00900 

03.42 

34.87 

27.76 

00.371 

1479.1 

STD 

01000 

03.41 

34.87 

27.76 

00.413 

1480.8 

16.4 

DBS 

101085 

03.41 

34.870 

27.76 

1462.2 

16.4 

OBS 

T01639 

03.57 

34.930 

27.80 

1492.3 

N    C 

IDC          S    T    A 

.     T     I     0    N 

DAT 

A 

REfID       31       1276 

YEAR 

1968 

BOTDP     03475 

AIR 

TEMP          02. t- 

DIR    H 

1.T    PER 

KIND-DIR 

29 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1407 

CONSEC               0002 

MONTH       06 

SHIP    CO 

WET 

BULB          01.8 

29 

KIND-SPO 

15 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       3 

LAT             56     37       N 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1010.3 

SEA 

4 

HIND-FCR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG       051     09      w 

HOUR 

13.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    635    002 

1    SQUARE    61 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

04.32 

34. o5 

27.50 

00.000 

1467.7 

13.3 

OBS 

000  00 

04.32 

34.654 

27.50 

1467.7 

STD 

OCOIO 

04.28 

34.67 

27.51 

00.005 

1467.7 

STD 

00020 

04.23 

34.68 

27.53 

00.011 

1467.7 

13.3 

□  BS 

00028 

04.18 

34.697 

27.55 

1467.7 

STD 

000  30 

04.16 

34.70 

27.55 

00.017 

1467.6 

STD 

00050 

04.01 

34.76 

27.62 

00.027 

1467.4 

13.3 

08S 

0CC54 

C3.98 

34.769 

27.63 

1467.4 

STO 

000  7  5 

03.87 

34.60 

27.66 

00.039 

1467.3 

STD 

00100 

03.76 

34.63 

27.69 

00.050 

1467.2 

13.3 

oes 

0C109 

03.72 

34.634 

27.70 

1467.3 

STD 

00125 

03.64 

34.84 

27.72 

00.060 

1467.2 

STD 

00150 

03.56 

34.65 

27.73 

00.070 

1467.3 

13.3 

OBS 

00163 

03.55 

34.856 

27.74 

1467.4 

STD 

00200 

03.65 

34.68 

27.75 

00.06  9 

1468.5 

13.3 

OBS 

T00219 

03.66 

34.686 

27.75 

1469.0 

STD 

00250 

03.63 

34.68 

27.75 

00.106 

1469.3 

STD 

00300 

03.56 

34.86 

27.76 

00.126 

1469.8 

13.3 

OBS 

00328 

03.53 

34.675 

27.76 

1470.1 

STD 

00400 

03.48 

34.87 

27.76 

00.164 

1471.1 

13.3 

OBS 

TCC435 

03.47 

34.872 

27.76 

1471.6 

STO 

00500 

03.48 

34.88 

27.77 

00.203 

1472.7 

13.3 

OBS 

00546 

03.48 

34.865 

27.77 

1473.5 

STD 

006  00 

03.49 

34.86 

27.77 

00.241 

1474.5 

13.3 

OBS 

T00661 

03.49 

34.880 

27.76 

1475.5 

STD 

00700 

03.46 

34.88 

27.76 

00.281 

1476.1 

STD 

00800 

03.46 

34.87 

27.76 

00.322 

1477.6 

13.3 

OBS 

00676 

03.44 

34.870 

27.76 

1478.8 

STD 

00900 

03.46 

34.87 

27.76 

00.363 

1479.3 

STD 

01000 

03.51 

34.88 

27.77 

00.406 

1481.2 

13.3 

OBS 

T01091 

03.55 

34.894 

27.77 

1482.9 

13.3 

OBS 

T01646 

03.56 

34.928 

27.80 

1492.3 
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TABLE  VII.— Continued 


STATION 


REFIO       31       1276 

YEAR 

1968 

BOTOP    03475 

AIR 

TEMP         05.0 

DIR    HGT    PER 

CONSEC               0003 

MONTH       06 

SHIP    CO 

UET 

BULB          04.9 

18 

lAT            56    36      N 

DAY 

13 

DATA    USE       1 

BAROMETR    0992.0 

SEA 

5 

LONG       050    52       H 

HOUR 

17.6 

AREA              05 

CLOUD    T/4          7/6 

CL/Tfl 

C4STNJM/TIHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEI 

STO 

00000 

04.33 

34.51 

27.38 

00.000 

1467.6 

17.6 

DBS 

00000 

04.33 

34.507 

27.38 

1467.6 

STD 

00010 

04.33 

34.51 

27.39 

00.007 

1467.7 

STO 

00020 

04.32 

34.52 

27.39 

00.014 

1467.9 

17.6 

OBS 

00028 

C4.32 

34.529 

27.40 

1468.0 

STO 

00030 

04.33 

34.54 

27.41 

00.020 

1468.1 

STD 

00050 

04.43 

34.67 

27.50 

00.033 

1469.0 

17.6 

OBS 

00055 

04.45 

34.697 

27.52 

1469.2 

STO 

00075 

04.03 

34.74 

27.60 

00.047 

1467.9 

STD 

CO  100 

03.68 

34.78 

27.67 

00.059 

14O0.9 

17.6 

OBS 

OOllO 

03.59 

34.795 

27.69 

1 466  .  7 

STD 

00125 

03.60 

34.81 

27.70 

CC.070 

1467.0 

STD 

00150 

03.61 

34.84 

27.72 

00.080 

1467.5 

17.6 

OBS 

00164 

03.61 

34.  846 

27.73 

1467.7 

STO 

00200 

03.59 

34.86 

27.74 

00.100 

1468.2 

17.6 

OBS 

T00220 

03.58 

34.865 

27.74 

1468.5 

STD 

00250 

03.56 

34.87 

27.75 

00.119 

1469.0 

STD 

00300 

03.54 

34.87 

27.75 

00.138 

1469.7 

17.6 

OBS 

00330 

03.53 

34.872 

27.75 

1470.1 

STO 

00400 

03.51 

34.88 

27.76 

00.176 

1471.2 

17.6 

OBS 

T00437 

03.50 

34.879 

27.76 

1471.8 

STO 

00500 

03.50 

34.88 

27.77 

00.214 

1472.8 

17.6 

OBS 

00550 

03.50 

34.885 

27.77 

1473.7 

STD 

00600 

03.49 

34.88 

27.77 

00.253 

1474.4 

17.6 

OBS 

T00665 

03.47 

34.881 

27.77 

1475.5 

STD 

00700 

03.47 

34.88 

27.76 

00.293 

1476.0 

STD 

00800 

03.45 

34.87 

27.76 

00.334 

1477.6 

17.6 

OBS 

00880 

03.44 

34,86o 

27.76 

1478.9 

STO 

00900 

03.4  5 

34.87 

27.76 

00.375 

1479.3 

STD 

01000 

03.49 

34.87 

27.76 

00.416 

1481.1 

17.6 

OBS 

T01099 

03.53 

34.878 

27.76 

1482.9 

17.6 

OBS 

T01650 

03.56 

34.896 

27.77 

1492.4 

UIND-OIR  18  INST    MANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

WIND-SPO  20  TRACE    OIR  5    SQUARE       3 

HINO-FOR  DURATION  2     SQUARE    60 

LEATHER  58  ORIS     835    0u3  1     SQUARE     60 


PJ4       TOT    P 


STATION 


REFID      31       1276 

YEAR 

1966 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          01.8 

DIP    HGT    PER 

WIND-OIR    21 

CONSEC               00C4 

MONTH       Do 

SHIP    CO 

WET 

BULB          01.8 

34 

KIND-SPD    10 

LAT            56    22       N 

DAY 

15 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1018.5 

SEA 

3 

XIND-F3R 

LONG      050    50      M 

HOUR 

13.9 

AREA              C5 

CLOUO    T/A          7/6 

CL/TR 

HEATHER       Ij 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                PO' 

STD 

00000 

04.47 

34.52 

27.38 

00.000 

14oe.2 

13.9 

OBS 

00000 

04.47 

34.519 

27.38 

1468.2 

STO 

00010 

04.39 

34.52 

27.39 

00.007 

1468.0 

STD 

CC020 

C4.34 

34.53 

27. 4C 

00.014 

1460. 0 

13.9 

OBS 

00025 

04.33 

34.531 

27.40 

1468.0 

STD 

00030 

04.34 

34.56 

27.42 

00.020 

1468.2 

STD 

0C050 

04.36 

34.65 

27.49 

00.033 

1468.7 

13.9 

OBS 

00051 

04.36 

34.658 

27.50 

1468.7 

STD 

00075 

03.93 

34.71 

27.58 

00.047 

1467.4 

STD 

00100 

03.63 

34.75 

27.65 

00.059 

1460.6 

13.9 

DBS 

00101 

03.62 

34.753 

27.65 

1466, t) 

STD 

00125 

03.56 

34.76 

27.68 

00.071 

1466.8 

STD 

00150 

03.52 

34.80 

27.70 

00.061 

1467.0 

13.9 

OBS 

00152 

03.52 

34.803 

27.70 

1467.1 

STO 

00200 

03.51 

34.82 

27.72 

00.102 

1467.8 

13.9 

06  S 

T00203 

03.51 

34.826 

27.72 

1467.9 

STD 

C0250 

03.52 

34.84 

27.73 

00.122 

1468.8 

STD 

003  00 

03.54 

34.85 

27.74 

00.142 

1469.7 

13.9 

OBS 

00305 

C3.54 

34.851 

27.74 

1469.7 

STD 

00400 

03.50 

34.85 

27.74 

00.181 

1471.2 

13.9 

OBS 

T00403 

03.50 

34.853 

27.74 

1471.2 

STD 

00500 

03.42 

34.84 

27.74 

00.222 

1472.5 

13.9 

OBS 

00507 

03.42 

34.844 

27.74 

1472.6 

STO 

00600 

C3.43 

34.85 

27.75 

00.262 

147,. 2 

13.9 

06  S 

T00616 

03.43 

34.851 

27.75 

147^.4 

STO 

00700 

03.44 

34.85 

27.75 

00.304 

1475.9 

STO 

ocaoo 

03.45 

34.85 

27.75 

00.346 

1477.6 

13.9 

OBS 

00812 

03.4  5 

34.853 

27.76 

1477.8 

STD 

C090C 

03.46 

3t.85 

27.75 

00.369 

1479.3 

STD 

01000 

03.47 

34.66 

27.76 

00.433 

1481.0 

13.9 

OBS 

T01012 

03.47 

34.859 

27.75 

1481 .2 

13.9 

OBS 

T01522 

03.60 

34.907 

27.77 

1490.4 

INST  NANSEN  CAST  TEN  SQ  1407 

TRACE  DIR  5  SQUARE   3 

DURATION  2  SQUARE  60 

ORIG  833  004  1  SQUARE  60 
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TABLE  VII.— Continued 


NOOC  STATION  DATA 

REFIO      31       1276            VESa  1966  BOTDP    03'.75            AH  TEWP          03.3  OIR    HGT    PER            HIMO-OIR    li            INST    NANSEN    CAST                 TEN    SO    l-iOT 

CONSEC               0005            MONTH       06  SHIP    CO                      MET  BULB         03.2  15                                 WIND-SPD    16            TRACE    DIR                                    5    SgJARE       3 

LAT             56    35. 5N             DAY             16  DATA     USE        1             BAROHETR     1012.5  SEA  2                WIND-FOB                      DURATION                                         2     SQUARE    60 

LONG       051    0e.7H            HOUR  13.3  AREA              05            CLOUD    T/A         7/6  CL/TR                            HEATHER       X2            ORIG    B35    005                            1    SQUARE    61 

CASTNUM/TIME       LVLTVP          DEPTH  TEMP                SAL  SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG                POi,       TCT    P          N02          N03          SI03          PH 

STD            00000  0<..53  34.51  27.36  00.000       Itbb.'i 

13.3         OBS               00000  0<..53  34. 509  27.36  1468. t 

STD             00010  04.47  34.55  27.40  00.007        1468.4 

STD            00020  04.39  34.59  27.44  00.013       1468.3 

13.3         OBS               00027  04.33  34.620  27.47  1468.2 

STD            00030  04.30  34.64  27.49  00.020       1468.1 

STD            00050  04.08  34.73  27.59  00.031       1467.7 

13.3         OBS               00053  04.05  34.744  27.60  1..67.0 

STD            00075  03.75  34.76  27.64  00.043       1466.7 

STO            00100  03.53  34.78  27.68  00.054       1466.2 

13.3         OBS               00106  03.49  34.787  27.69  1466^2 

STD            00125  03.48  34.60  27.70  00.065       1466.4 

SID            00150  03.47  34.82  27.72  00.075       1466.8 

13.3         OBS               00159  03.46  34.823  27.72  1467.0 

STD            00200  03.52  34.84  27.73  00.095       1467.9 

13.3         OBS  T00212  03.53  34.  8'.7  27.73  1468.2 

STD            00250  03.49  34.85  27.74  00.114       1468.6 

STD            00300  03.45  34.85  27.74  00.13-.       1469.3 

13.3         OBS              00319  03.44  34.850  27.75  I 4o9 . 5 

STD            00400  03.44  34.85  27.75  00.173       147U.9 

13.3          OBS  T0C423  03.44  34.854  27.75  1471.3 

STD            00500  03.43  34.86  27.75  00.212       1472.5 

13.3         OBS              00537  03.42  34.659  27.75  1473.1 

STD            00600  03.39  34.85  27.75  00.252       1474.0 

13.3         OBS  T00647  03.37  34.846  27.75  1474.7 

STD            0C700  03.38  34.85  27.75  00.293       1475.6 

STD            00800  03.40  34.86  27.75  00.334       1477.4 

13.3         OBS               00859  03.41  34.860  27.76  1478.4 

STD            C0900  C3.41  34.86  27.76  00.377       1479.1 

STD            01000  03.42  34.87  27.76  00.419       1480.6 

13.3         OBS  T01077  03.43  34.870  27.76  1462.1 

13.3         OBS  T01638  03.58  34.917  27.76  1492.3 


STATION 


REFIO       31 

12  76 

YEA* 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMf          04.6 

DIR     HGT    PER 

CONSEC 

0006 

MONTH       06 

SHIP    CO 

WET 

BULB          03.9 

26 

LAT            56 

36      N 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1014.6 

SEA 

4 

L  ONG       0  50 

53       u 

HOUR 

13.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          o/6 

CL/TR 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

04.55 

34.57 

27.41 

00.000 

1468.6 

13.2 

oes 

00000 

04.55 

34.575 

27.41 

1466.6 

STD 

000  10 

04.54 

34.5  8 

27.42 

00.006 

1468.7 

STD 

00020 

04.53 

34.56 

27.42 

00.013 

1466.8 

13.2 

OBS 

0C027 

04.52 

34.586 

27.42 

1468.9 

STD 

00030 

04.41 

34.60 

27.44 

00.020 

1466.5 

STD 

00O50 

03.66 

34.66 

27.55 

00.032 

1466 .6 

13.2 

OBS 

00053 

03.80 

34.666 

27.56 

1466.4 

STD 

00075 

03.63 

34.75 

27.62 

00.045 

1467.0 

STD 

OOICO 

€3.86 

34.61 

27.67 

00.056 

1467.7 

13.2 

OBS 

00106 

03.87 

34.619 

27. o8 

1467.8 

STD 

00125 

03.79 

34.82 

27.69 

00.067 

1467.8 

STD 

CO  150 

03.70 

34.63 

27.70 

00.078 

1467.8 

13.2 

OBS 

00159 

03.67 

34.829 

27.71 

1467.9 

STD 

00200 

03.58 

34.85 

27.73 

CO. 098 

1466.2 

13.2 

OBS 

T00215 

03.56 

34.853 

27.74 

1468.3 

STD 

00250 

03.57 

34.86 

27.74 

00.117 

1469.0 

STD 

0C300 

03.58 

34.66 

27.74 

00.137 

1469.6 

13.2 

OBS 

00320 

03.5  8 

34.661 

27.74 

1470.2 

STD 

00400 

C3.50 

34.85 

27.74 

00.176 

1471.2 

13.2 

OBS 

T00425 

03.49 

34.054 

27.74 

1471.5 

STD 

00500 

03.49 

34.65 

27.74 

00.217 

1472.8 

13.2 

OBS 

0C534 

03.49 

34.855 

27.74 

14  73.3 

STO 

00600 

03.50 

34.86 

27.74 

00.257 

1474.5 

13.2 

OBS 

TC0644 

03.50 

34.657 

27.74 

1475.2 

STO 

00700 

03.50 

34.86 

27.75 

00.299 

1476.1 

STD 

008  00 

03.49 

34.86 

27.74 

00.342 

1477.8 

13.2 

OBS 

00658 

03.49 

34.855 

27.74 

1478.7 

STD 

00900 

03.48 

34.85 

27.74 

00.36  5 

1479.3 

STD 

01000 

03.45 

34.85 

27.74 

00.429 

1480.9 

13.2 

oes 

T01073 

03.44 

34.649 

27.74 

1482.1 

13.2 

OBS 

T01629 

03.61 

34.903 

27.77 

1492.2 

WIND-DIR  2o  INST     NANStN    CAST  TEN    SQ    1407 

WIND-SPD  23  TRACE    DIR  5    SQUARE        3 

WIND-FOR  DURATION  2    SQUARE    60 

WEATHER  Al  ORIG     835    006  1     SQUARE     60 


P04       TOT    P 


68 


TABLE  VII.— Continued 


STATION 


REFIO  31  1276 
CONSEC  0007 
LAT  56  31  N 
LONG   051  00   w 


CASTNUM/IIME   LVLTVP 


19. 
19. 


YEAR 

1968 

BOTOP  03*75 

AIR 

TEMP 

07.2 

DIR  HGT  PER 

MONTH   00 

SHIP  CO 

WET 

BULB 

05.1 

32 

0A» 

18 

DATA  USE   1 

BAROMETR  : 

1024.5 

SEA 

1 

HOJP 

19. <. 

AREA      05 

CLOUD  T/A 

3/1 

CL/TR 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND  ' 

<EI 

STO 

00000 

0<..82 

34, 

,55 

27. 

,36 

00.000 

1469. 

,7 

OBS 

OOOOC 

04.82 

34. 

,550 

27, 

,36 

1469. 

,7 

STO 

00010 

04.68 

34. 

,55 

27. 

.38 

00.007 

1469, 

.3 

STO 

00020 

04.54 

34. 

.57 

27. 

.41 

00.014 

1468, 

.8 

OBS 

000  2  5 

04.46 

34. 

,581 

27. 

.43 

1468, 

.6 

STO 

00030 

04.37 

34. 

.61 

27. 

.46 

00.020 

1468, 

.4 

STD 

CDC  50 

04.05 

34. 

,71 

27, 

,57 

00.032 

1467. 

,5 

OBS 

00051 

04.04 

34. 

,713 

27. 

,58 

1467, 

,5 

STO 

00075 

03.86 

34. 

.76 

27. 

,63 

00.045 

1467, 

,2 

STO 

00100 

03.72 

34. 

,80 

27. 

.67 

00.056 

1467, 

.1 

OBS 

OOlOl 

03.72 

34. 

,797 

27. 

.68 

1467. 

,1 

STD 

00125 

03.67 

34. 

.82 

27. 

.70 

00.067 

1467. 

,3 

STO 

00150 

03.63 

34. 

,83 

27. 

.71 

00.077 

1467. 

,6 

OBS 

00152 

03.63 

34. 

.833 

27, 

.71 

1467, 

,6 

STO 

002  00 

03.63 

34. 

,84 

27.72 

00.097 

1468, 

,4 

OBS 

T00202 

03.63 

34. 

.83  6 

27. 

.72 

1468. 

,4 

STO 

00250 

03.63 

34. 

,85 

27.73 

00.117 

1469. 

,2 

STD 

00300 

03.63 

34.86 

27. 

.74 

00.137 

1470. 

,1 

OBS 

00305 

03.63 

34. 

.862 

27. 

.74 

1470. 

,1 

STD 

00*00 

03.58 

34. 

.87 

27. 

.75 

00.177 

1471. 

,5 

OBS 

T00404 

03.58 

34. 

.870 

27. 

,75 

1471. 

,6 

STD 

00500 

03.51 

34. 

.87 

27, 

,75 

00.217 

1472. 

,9 

OBS 

00507 

03.51 

34. 

.868 

27. 

.75 

1473. 

,0 

STD 

006  00 

03.49 

34. 

,87 

27. 

.75 

00.257 

1474. 

,4 

OBS 

T0061<. 

03.49 

34. 

.868 

27. 

,75 

1474. 

,7 

STO 

00700 

03.49 

34. 

,87 

27. 

.75 

00.297 

1476. 

,1 

STD 

oceoo 

03.48 

34. 

,67 

27. 

.75 

00.339 

1477. 

.7 

OBS 

00812 

03.48 

34. 

.866 

27. 

,75 

1477. 

,9 

STD 

009  00 

03.47 

34. 

,86 

27. 

.75 

00.381 

1479. 

,3 

STO 

01000 

03.46 

34. 

,86 

27. 

.75 

00.425 

1481. 

,0 

OBS 

TOlOl* 

03.46 

34. 

.862 

27. 

.75 

1481. 

,2 

OBS 

T01525 

03.61 

34. 

,909 

27. 

.78 

1490. 

,5 

MIND-OIR  00 

MINO-SPD  00 
MIND-f3R 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    635    C07 


TEN  Sd  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


P04      TOT    P 


STATION 


REFID       31  1276  YEAR     1968 

CONSEC  0008  MONTH       06 

LAT              56  41       N  DAY             19 

LONG       051  01       H  HOUR    16.9 


BOTOP    03475 
SHIP    CO 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  04.8 

WET  BULB  04.5 
BAROMETR  1015.9 
CLOUD    T/A  7/8 


OIR  HGT  PER 

16 
SEA       2 
CL/TR 


MINO-OIR  16 

WIND-SPD  11 
WIND-fOR 

HEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    835    008 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUtRE    6) 


CASTNUN/TIHE       LVLTYP  DEPTH 


16.9 
16.9 


STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 
STD 

oes 

STO 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 


COOOO 
00000 
00010 
00020 
00025 
000  30 
00050 
00051 
C0075 
00100 
OClOl 
00125 
00150 
00152 
00200 

T00203 
00250 
00300 
00303 
00400 

T00406 
00500 
00504 
00600 

T00611 
00700 
00800 
00807 
009  00 
01000 

T01003 

T01511 


TEMP 

05.22 
05.22 
04.90 
04.64 
04.53 
04.47 
04.23 
04.22 
03.89 
03.68 
03.67 
03.66 
03.6  5 
03.65 
03.53 
03.53 
03.54 
03.55 
03.55 
03.51 
03.51 
03.45 
03.45 
03.45 
03.45 
03.44 
03.44 
03.44 
03.44 
03.45 
03.45 
03.61 


SAL 

34.51 

34.514 

34.52 

34.52 

34.526 

34.56 

34.67 

34.670 

34.75 

34.80 

34.803 

34.83 

34.84 

34.845 

34.84 

34.839 

34.85 

34.86 

34.861 

34.87 

34.866 

34.86 

34.864 

34.86 

34.858 

34.  86 

34.87 

34.867 

34.87 

34.87 

34.865 

34.909 


SIGMA-T 

27.29 
27.29 
27.33 
27.36 
27.37 
27.41 
27.52 
27.52 
27.62 
27.68 
27.69 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.  76 
27.76 
27.76 
27.78 


DYNDPTH 
00.000 


00.007 
00.015 


00.022 
00.034 


00.046 
00.059 


00.070 
00.080 


00.119 
00.139 

00.178 

00.217 

00.257 

00.298 
00.339 

00.361 
00.424 


SND    VEL       OXYG 


P04      TOT    P 


1471. 

1471. 

1470. 

1469. 

1466. 

1468. 

1468. 

1468. 

1467. 

146619 

1466.9 

1467.3 

1467.6 

1467.7 

1468.0 

1468.0 

1468.6 

1469.7 

1469.8 

1471.2 

1471.3 

1472.6 

1472.7 

1474.3 

147414 

1475.9 

I477l6 

1477.7 

1479  12 

1480.9 

1481.0 

1490.2 
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TABLE  VII.— Continued 


STATION 


REFIO       31  1276  VE4R    1968 

CONSEC  0009  MONTH       06 

LIT            56  30      N  DAr            20 

LONG       051  12       M  HOUR     13.1 


BOTOP    03*75 
SHIP    CO 
OATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  05.8 

WET    BULB  05.0 

BAfiOMETR     1012.9 
CLOUO    T/A         3/3 


DIR    HGT    PER 

U       5         5 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR    02 
KIND-SPO    1<. 
HIND-FDR 
WEATHER       Kl 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    035    009 


TEN  SO  1407 
5  SOJARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTyP         DEPTH 


13.1 
13.1 


STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
SID 
STD 

OBS 

OBS 
SID 

OBS 
SID 

OBS 
STD 

ORS 

SID 
OBS 


00000 
OOOOO 
00010 
00020 
00025 
00030 
00050 
00051 
00075 
00100 
00101 
00125 
00150 
00152 
002  00 

T00203 
00250 
00300 
00305 
C0400 

100404 
005  00 
00507 
00600 

1006  14 
007  00 
00800 
00812 
00900 
01000 

T01016 

101525 
01750 

T01959 
02000 

102460 
02  5  00 

T02952 
03000 

103232 


TEMP 

04.87 
04.8  7 
04.76 
04.59 
04.49 
04.31 
03.77 
03.75 
03.74 
03.73 
03.73 
03.58 
03.48 
03.48 
03.49 
03.49 
03.52 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 
03.53 
03.53 
03.55 
03.55 
03.55 
03.56 
03.56 
03.58 
03.60 
03.60 
03.58 
03.55 
03.53 
03.51 
03.21 
03.19 
72.63 
02.77 
02.43 


SAL 

34.48 

34.479 

34.48 

34.48 

34.483 

34.51 

34.62 

34.623 

34.72 

34.79 

34.788 

34. Bl 

34.83 

34.830 

34.84 

34.845 

34.86 

34.87 

34.870 

34.87 

34.872 

34.88 

34.878 

34.87 

34.S74 

34.88 

34.69 

34.889 

34.89 

34.89 

34.895 

34.913 

34.93 

34.935 

34.94 

34.939 

34.94 

34.93  9 

34.94 

34.922 


SIGMA-T  OYNDPIH       SND    VEL        OXIG 


27.30 
27.30 
27.31 
27.33 
27.34 
27.39 
27.53 
27.53 
27.61 
27.67 
27.67 
27.70 
27.72 
27.73 
27.7  4 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.78 
27.79 
27.80 
27.81 
27.84 
27.84 
27.87 
27.88 


00.007 
00.015 


00.022 
00.035 


00.048 
00.060 


00.071 
00.081 


00.120 
00.139 

00.177 

00.216 

00.256 

00.297 
00.338 

00.380 
00.42  2 


1469.8 
1469.8 
1469.5 
1469.0 
1468.6 
146B.0 
1466.2 
1466.1 
1466.6 
1467.1 
1467;i 
1466.9 
1466.9 
1466.9 
1467.8 

I467;a 

1468.8 
1469.7 
146918 
1471.3 
1471.4 
1473.0 
1473.1 
147417 
1474.9 
147614 
1478.1 
1478.3 
1479.6 
1481.6 
1481.9 
1490.4 
1494.1 
1497.5 
1496.1 
1504.8 
1505.4 
1511.6 
1512.2 
1514.6 


STATION 


REFID      31  1276  YEAS     1966 

CONSEC  0010  MONTH       06 

LAT              56  29       N  DAY             21 

LONG      051  12       w  HOUR    12.9 


BOTOP    03475  AIR    lEMP  05.1 

SHIP    CO  WET    BULB         04.7 

DATA    USE        1  BAROMETR     1020.7 

AREA  05  CLOUO    T/A  6/1 


DIR     HGT    PER 

10 
SEA  2 

CL/IR 


WIND-DIR  09 

WIND-SPD  09 
WIND-FDR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
GRIG    635    010 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2    SQUARE    60 

1  Square  61 


CASTNUM/TlME   LVLTVP    DEPTH 


12.9 


12.9 
12.9 


SID 

OBS 
SID 
STD 

OBS 
SID 

OSS 
STD 
SID 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 
SID 

OBS 
SID 
SID 

OBS 

06S 


OCOOO 
OOOOO 
00010 
000  20 
00024 
000  30 
00049 
00050 
00075 
00098 
00100 
00125 
00149 
00150 
00200 

T00200 
00250 
00298 
00300 

T00394 
00400 
00497 
005  00 
00600 

T00605 
00700 
00799 
00300 
00900 

100998 

T01501 


TEMP 

05.65 
05.65 
05.40 
05.16 
05.07 
0  4.93 
04.54 
04.52 
04.05 
03.77 
03.76 
03.68 
03.63 
03.63 
03.60 
03.60 
03.58 
03.56 
03.56 
03.54 
03.53 
03.44 
03.44 
03.44 
03.44 
03.46 
03.47 
03.47 
03.44 
03.43 
03.64 


SAL 

34.56 

34.564 

34.58 

34.60 

34.612 

34.65 

34.739 

34.74 

34.78 

34.611 

34.61 

34.82 

34.834 

34.63 

34.85 

34.854 

34.86 

34.869 

34.87 

34,872 

34.67 

34.847 

34.65 

34.66 

34.665 

34.87 

34.866 

34.67 

34.86 

34.860 

34.908 


SIGHA-T 

27.27 
27.27 
27.31 
27.36 
27.38 
27.43 
27.54 
27.55 
27.63 
27.68 
27.66 
27.70 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 
27.76 
27-76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


DVNDPIH 
00.000 


00.007 
00.015 


00.034 
00.047 

00.056 
00.069 

00.079 
00.099 

00. 119 

00.138 

00.176 

00.216 
00.257 


00.338 
00.361 


SND    VEL       OXYG 

1473.1 
1473.1 
1472.3 
1471 .5 
1471.2 
1470.6 
1469.6 
1469.5 
1468.0 
1467.3 
1467.3 
1467.3 
1467.5 
1467.5 
1468.3 
1468.3 
1469.0 
1469.7 
1469.8 
1471.2 
1471.3 
1472.5 
1472.5 
1474.2 
1474.3 
1476.0 
1477.7 
1477.7 
1479.2 
1460.6 
1490.2 


P04      TOT    P 
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TABLE  VII.— Continued 


NOOC  STATION 

REFID      31       1276            YEAR     1968            BOTOP    03'.75            AIR    TEMP         09.8            DIB    HGT  PER            .(IND-OIR    02  INST    N4NSEN    CAST  TEN    SO    1<.07 

CONSEC              0011            HONTH       06            SHIP    CO                      WET    BULB          O't.Z               12  HINO-SPO    17  TRACE    OIR  5    SQUARE       3 

L4T             56    27. 5N             DAV             23             DATA    USE       1             BAROMETB     1011.1             SEA  *                HINO-FOR  DURATION  2     SQUARE    60 

LONG       051     09       W             HOUR     13.0             AREA                05             CLOUD    T/A          7/6             CL/TR  HEATHER       X2  ORIG     B35    Oil  1     SuJARE     61 

CASTNUM/TINE       LVLTYP  DEPTH  TEHP  SAL  SIGNA-T 


DIB    HGT    PER 

WIND-OIR 

02 

INST    NANSEN    CAST 

12 

HINO-SPO 

17 

TRACE    OIR 

SEA                 * 

HIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG     B35    Oil 

IOPTh       SND    VEL 

OXYG 

PO'i 

TOT    P         N02          N03 

STD 

00000 

05. 

,17 

34, 

.72 

27. 

.45 

00. 

.000 

1471. 

.3 

13. 

,0 

OBS 

00000 

05. 

,17 

34, 

.720 

27. 

.45 

1471, 

.3 

STD 

00010 

05. 

,15 

34, 

,72 

27. 

.46 

00, 

,006 

1471 

.4 

STD 

00020 

05. 

.13 

34. 

.72 

27. 

.46 

00. 

,012 

1471, 

.5 

13, 

.0 

OBS 

00026 

05, 

.12 

34. 

.718 

27. 

.46 

1471, 

.6 

STD 

00030 

0*. 

,99 

34. 

.72 

27. 

.48 

00. 

,019 

1471, 

.1 

STD 

00050 

0<.. 

,42 

34. 

.74 

27. 

.55 

00. 

,030 

1469, 

.1 

13, 

.0 

OBS 

C0052 

04. 

,37 

34. 

.740 

27, 

.56 

1468, 

,9 

STD 

00075 

04. 

,01 

34. 

.79 

27. 

.64 

00. 

.043 

1467, 

.9 

STD 

00100 

03. 

,73 

34. 

.82 

27. 

.69 

00. 

,054 

1467, 

.1 

13, 

,0 

OBS 

00105 

03, 

.69 

34. 

,828 

27. 

.70 

1467, 

.1 

STD 

00125 

03. 

,60 

34. 

.83 

27. 

.72 

00. 

.064 

1467, 

.0 

STD 

00150 

03. 

,54 

34. 

,84 

27. 

.73 

00. 

,074 

1467, 

.2 

13. 

.0 

OBS 

00158 

03. 

,53 

34. 

.848 

27. 

.73 

1467, 

.3 

STD 

002  00 

03. 

,63 

34. 

.87 

27. 

.74 

00. 

.09  3 

1468. 

.4 

13. 

,0 

OBS 

T00212 

03. 

.65 

34. 

.87  7 

27. 

.75 

1468. 

.7 

STD 

00250 

03. 

,63 

34. 

,88 

27. 

.75 

00. 

.112 

1469; 

.Z 

STD 

00300 

03. 

.60 

34. 

.87 

27. 

.75 

00. 

.131 

1469. 

.9 

13, 

.0 

OBS 

00318 

03. 

,59 

34. 

.874 

27. 

.75 

1470, 

.2 

STO 

00400 

03. 

,56 

34. 

,88 

27. 

.76 

00. 

.170 

1471, 

.4 

13, 

.0 

OBS 

T00421 

03. 

.55 

34. 

.878 

27. 

.76 

1471, 

.7 

STD 

00500 

03. 

,51 

34. 

.87 

27. 

.75 

00. 

.209 

1472, 

.9 

13, 

.0 

OSS 

00528 

03. 

,50 

34. 

.866 

27. 

.75 

1473, 

;3 

STD 

00600 

03. 

,46 

34. 

.87 

27. 

.76 

00. 

,249 

1474, 

,3 

13. 

.0 

OBS 

T00636 

03. 

,44 

34. 

,865 

27. 

.76 

1474, 

.8 

STO 

00700 

03. 

.43 

34. 

.86 

27. 

.76 

00. 

.290 

1475, 

.8 

STD 

00800 

03. 

,42 

34.86 

27. 

.75 

00. 

.331 

1477, 

.5 

13. 

,0 

OBS 

008<.5 

03. 

,42 

34. 

.859 

27. 

.75 

1478, 

,2 

STD 

0C900 

03. 

,43 

34. 

.86 

27. 

,75 

00. 

,373 

1479, 

.2 

STD 

01000 

03. 

,44 

34, 

.86 

27. 

.75 

00. 

.416 

1480, 

.9 

13. 

,0 

DBS 

T01060 

03. 

45 

34, 

.8  63 

27, 

.75 

1481, 

.9 

13. 

.0 

OBS 

TO  16 11 

03. 

,60 

34, 

.909 

27. 

.78 

1491, 

.9 

STATION 


REFID       31 

1276 

YEAR 

1966 

BOTDP    03475 

AIR 

TEHP          04.4 

OIR    HGT    PER 

CONSEC 

0012 

MONTI 

H       06 

SHIP    CO 

HET 

BULB          04.2 

32 

LAT             56 

24. 5N 

OAY 

24 

DATA     USE        1 

BAROHETR     1012.4 

SEA 

2 

LONG      0  51 

07       H 

HOUR 

12.8 

AREA                05 

CLOUD     T/A          7/6 

CL/TR 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEI 

STD 

OCOCO 

05.24 

34.72 

27.45 

00.000 

1471.6 

12.8 

OBS 

000  00 

05.24 

34.720 

27.45 

1471.6 

STD 

00010 

05.20 

34.71 

27.45 

00.006 

1471.6 

STD 

00020 

05.17 

34.71 

27.45 

00.012 

1471.7 

12.8 

OBS 

00025 

05.15 

34.707 

27.45 

1471.7 

STD 

00030 

04.97 

34.71 

27.47 

00.019 

1471.0 

STD 

00050 

04.38 

34.73 

27.55 

00.031 

1468.9 

12.8 

OBS 

00050 

04.38 

34.729 

27.55 

1468.9 

STD 

00075 

04.02 

34.78 

27.63 

00.043 

1467.9 

STD 

00100 

03.76 

34.81 

27.66 

00.055 

1467.2 

12.8 

OBS 

00100 

03.76 

34.811 

27.68 

1 467 . 2 

STD 

00125 

03.65 

34.82 

27.70 

00.065 

1467.2 

STD 

00150 

03.57 

34.62 

27.71 

00.076 

1467.3 

12.8 

OBS 

0C151 

03.57 

34.825 

27.71 

1467.3 

STD 

002  00 

03.53 

34.84 

27.73 

00.096 

1468.0 

12.8 

OBS 

T00201 

03.53 

34.845 

27.73 

1468 .0 

STD 

00250 

03.50 

34.84 

27.73 

00.115 

1468.7 

STD 

003  00 

03.48 

34.84 

27.73 

00.135 

1469.4 

12.8 

OBS 

00302 

03.48 

34.842 

27.73 

1469.4 

STD 

004  00 

03.45 

34.34 

27.74 

00.175 

1470.9 

12.8 

OBS 

00403 

03.45 

34.843 

27.74 

1471.0 

STD 

005C0 

03.41 

34.84 

27.74 

00.215 

1472.4 

12.8 

OBS 

00504 

03.41 

34.340 

27.74 

1472.5 

STD 

006  00 

03.42 

34.85 

27.74 

00.256 

1474.1 

12.8 

OBS 

T006  06 

03.42 

34.646 

27.74 

1474.2 

STD 

00700 

03.41 

34.84 

27.74 

00.298 

1475.7 

STD 

OCBOO 

03.39 

34.84 

27.74 

00.340 

1477.3 

12.8 

DBS 

00809 

03.39 

34.836 

27.74 

1477.4 

STD 

00900 

03.42 

34.84 

27.74 

00.384 

1479.1 

STD 

OICOO 

03.46 

34.65 

■27.74 

00.42  6 

1480.9 

12.8 

OBS 

T01004 

03.46 

34.849 

27.74 

148i;o 

12.8 

OBS 

T01515 

03.62 

34.887 

27.76 

1490.3 

WIND-DIR    32  INST    NANSEN    CAST  TEN    SQ    1407 

KIND-SPD   07  TRACE    OIR  5    SQUARE       3 

HIND-FOR  DURATION  2    SQUARE    60 

HEATHER       X2  ORIG    B35    012  1    SQUARE    61 


P34       TGT    P 
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TABLE  VII.— Continued 


STATION 


ReflO       31       1276 

YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          04.4 

DIR    HGT    PER 

HINO-DIB 

03 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SJ    1407 

CONSEC               0013 

MONTH       06 

SHIP    CO 

«ET 

BULB          03.3 

33 

iJIMD-SPD 

00 

TRACE     OIR 

5    SQUARE       3 

LAT             56    26       N 

DA» 

25 

DATA    USE       1 

BABOMETR     1010.2 

SEA 

1 

WIND-POR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG       051    03       H 

HOUR 

12.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    B35    0i3 

1     SQUARE     61 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

DX»G 

P34 

TOT    P          NO.:          N03 

SI03         PH 

STD 

OODOO 

05.34 

34.70 

27.42 

00.000 

1472.0 

12.6 

oes 

00000 

05. 3<. 

34.704 

27.42 

1472.0 

STD 

00010 

05. 2B 

34.71 

27.43 

00.006 

1471.9 

STO 

00020 

05.22 

34.71 

27.44 

00.013 

1471.9 

12.6 

OBS 

00025 

05.19 

34.709 

27.44 

1471.8 

STO 

00030 

05.01 

34.71 

27.46 

00.019 

1471.2 

STD 

00050 

O^.^l 

34.70 

27.53 

00.031 

1469.0 

12.6 

OBS 

00051 

04.38 

34.704 

27.53 

1468.9 

STD 

00075 

04.01 

34.76 

27.61 

00.044 

1467.8 

STO 

00100 

03.  74 

34.80 

27.67 

00.056 

1467.1 

12.6 

OBS 

00101 

03.73 

34.799 

27.68 

1467.1 

STO 

00125 

03.62 

34.81 

27.70 

00.067 

1467.1 

STD 

00i50 

03.54 

34.82 

27.71 

00.077 

1467.2 

12.6 

OBS 

00152 

03.54 

34.825 

27.72 

1467.2 

STO 

00200 

03.49 

34.83 

27.72 

00.097 

1467.8 

12.6 

OBS 

T00202 

03.49 

34.830 

27.72 

1467.8 

STO 

00250 

03.48 

34.84 

27.73 

00.117 

1468.6 

STO 

OD300 

03.47 

34.84 

27.74 

00.137 

1469.4 

12.6 

OBS 

00305 

03.47 

34.8'.3 

27.74 

1469.4 

STO 

OO'iOO 

03.44 

34.84 

27.74 

00.176 

1470.9 

12.6 

OBS 

T00^04 

03.44 

34.842 

27.74 

1470.9 

STO 

005  00 

03.45 

34.65 

27.74 

00.217 

1472.6 

12.6 

OBS 

00507 

03.45 

34.848 

27.74 

1472.7 

STO 

00600 

03.45 

34.65 

27.74 

00.256 

1474.2 

12.6 

OBS 

TOJ- l* 

03.45 

34.648 

27.7  4 

1474.5 

STO 

00700 

03.43 

34.8  5 

27.74 

00.299 

1475.8 

STD 

ojaoo 

03.41 

34.85 

27.75 

00.342 

1477.4 

12.6 

OBS 

OC812 

03.41 

34.848 

27.75 

1477.6 

STO 

009  00 

03.45 

34.06 

27.75 

00.364 

1479.2 

STO 

01000 

03.48 

34.86 

27.75 

00.428 

1481.1 

12.6 

OBS 

T01016 

03.49 

34.864 

27.75 

1481. 4 

12.6 

OBS 

T01529 

03.62 

34.899 

27.77 

1490.6 

STATION 


REflO       31       1276 

YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP           04.3 

OIR    HGT    PER 

HIND-DIR    15 

CONSEC               0014 

MONTH       06 

SHIP    CO 

WET 

BULB          04.0 

18 

MIND-SPD    12 

LAT             56    27       N 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETB     1002.5 

SEA 

3 

WIND-FOR 

LONG       051     12       M 

HOUR 

12.9 

AREA              05 

CLOUD    T/A         6/6 

CL/TR 

HEATHER       X2 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

DYNDPIH 

SND    VEL 

OXYG               P3 

STO 

00000 

05.16 

34.65 

27.40 

00.000 

1471.3 

12.9 

OBS 

00000 

05.  18 

34.655 

27.40 

1471.3 

STO 

000  10 

05.15 

34.66 

27.41 

00.006 

1471.4 

STD 

00020 

05.12 

34.66 

27.41 

00.013 

1471.4 

12.9 

OBS 

00C25 

05.11 

34.659 

27.41 

1471.4 

STD 

00030 

04.93 

34.66 

27.44 

00.020 

1470.8 

STD 

00050 

04.32 

34.68 

27.52 

00.032 

1468.6 

12.9 

OBS 

00050 

04.32 

34.679 

27.52 

1466.6 

STD 

00075 

03.88 

34.75 

27.62 

00.046 

1467.3 

12.9 

OBS 

00099 

03.61 

34.797 

27.69 

1466.6 

STD 

00100 

03.61 

34.  BO 

27.69 

00.057 

1466.6 

STO 

00125 

03.55 

34.81 

27.71 

00.067 

1466.8 

12.9 

OBS 

00149 

03.52 

34.827 

27.72 

1467.1 

STD 

00150 

03.52 

34.63 

27.72 

00.078 

1467.1 

12.9 

OBS 

100199 

03.51 

34.839 

27.73 

1467.9 

STO 

OC200 

03.51 

34.84 

27.73 

00.097 

1467.9 

STD 

00250 

03.51 

34.84 

27.73 

00.117 

1466.7 

STO 

00300 

03.50 

34.85 

27.74 

00.137 

1469.5 

12.9 

OBS 

003  00 

03.50 

34.848 

27.74 

1469.5 

STO 

00400 

03.47 

34.65 

27.74 

00.176 

1471.0 

12.9 

OBS 

00400 

03.47 

34.848 

27.74 

1471.0 

STD 

00500 

•     03.44 

34.85 

27.75 

00.216 

1472.5 

12.9 

OBS 

00500 

03.44 

34.854 

27.75 

1472.5 

STD 

00600 

03.43 

34.86 

27.75 

00.256 

1474.2 

12.9 

OBS 

T00605 

03.43 

34.856 

27.75 

1474.3 

STD 

00700 

03.43 

34.66 

27.75 

00.297 

1475.8 

STD 

008  00 

03.42 

34.86 

27.75 

00.339 

1477.5 

12.9 

OBS 

00804 

03.42 

34.857 

27.75 

1477.5 

STD 

00900 

03.44 

34.86 

27.75 

00.361 

1479.2 

STD 

01000 

03.46 

34.86 

27.76 

00.425 

1481.0 

12.9 

OBS 

T01002 

03.46 

34.865 

27.76 

1461.0 

12.9 

OBS 

T01514 

03.63 

34.900 

27.77 

1490.4 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  B35  014 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


P34   TOT  P 
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TABLE  VII.— Continued 


STATION 


REFID       31 

1276 

YE4« 

1968 

BO'DP    03475 

AIR 

TEMP          0t>.2 

Dlf.    MGT    PER 

CONSEC 

0015 

MONTH       06 

SHIP    CO 

UET 

eULP          05.7 

18 

2 

LAT             56 

29       N 

DAY 

27 

DATA     USE        1 

BAROMETR    1015.3 

SEA 

LONG      0  51 

04      w 

HOUR 

12.9 

AREA              05 

CLOUD     T/A          6/6 

CL/TR 

CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

STD 

00000 

05.63 

34.59 

27.29 

OO.OCO 

1473.0 

12.9 

DBS 

00000 

05.63 

34.588 

27.29 

1473.0 

STD 

00010 

05.33 

34.60 

27.34 

00.007 

1472.0 

STD 

00020 

05.06 

34.62 

27.39 

00.014 

1471.1 

12.9 

OBS 

00025 

04.93 

34.633 

27.41 

1470.7 

STD 

C0C30 

04.82 

34.65 

27.44 

00.02  1 

1470.3 

STD 

0C0  50 

04.40 

it.Tl 

27.53 

00.033 

1469.0 

12.9 

08  S 

00051 

04.38 

34.713 

27.54 

14oe.9 

STD 

000  7  5 

03.83 

34.75 

27.63 

00.046 

1467.0 

STO 

OCIOO 

03.48 

34.79 

27.69 

00.058 

1466.0 

12.9 

OBS 

00101 

03.47 

34.787 

2  7.69 

1466.0 

STO 

00125 

03.48 

34.81 

27.71 

00.068 

1466.5 

STD 

00150 

03.49 

3-.  83 

27.72 

00.078 

1466.9 

12.9 

OBS 

00152 

03.49 

34.829 

27.72 

1467.0 

STO 

00200 

03.48 

34.84 

27.74 

00.098 

1467.7 

12.9 

OBS 

T00202 

03.48 

34.843 

27.74 

1467 .8 

STD 

0C2  50 

03.48 

34.65 

27.74 

00.117 

1468. o 

STD 

00300 

03.49 

34.65 

27.74 

00.136 

1469.4 

12.9 

OBS 

00304 

0  3.49 

34.853 

27.74 

1469.5 

STD 

0C"i00 

0_'.44 

34.85 

27.75 

00.175 

1..70.9 

12.9 

OBS 

TOO'.O'. 

03.44 

34.854 

2/. 75 

1471.0 

STO 

00500 

o;.45 

34.86 

^7.75 

00.215 

1472.6 

12.9 

OBS 

00505 

03.45 

34.860 

27.75 

1472.7 

STD 

006  00 

03.44 

34.86 

27.76 

00.255 

1 4  74  .  2 

12.9 

OBS 

T00610 

0?.44 

34.863 

27.76 

1474.4 

STD 

00700 

03.44 

34.86 

27.75 

00.295 

1475.9 

SID 

00600 

03.45 

34.86 

27.7  5 

00.337 

1477.6 

12.9 

OBS 

00809 

03.45 

34.861 

27.75 

1477.7 

STD 

009  00 

03.46 

34.87 

2  "(  .  7  6 

00.379 

W79.3 

STD 

OlOCO 

03.47 

34.86 

27.76 

00.421 

1461.0 

12.9 

OBS 

TOlOlO 

03.47 

34.679 

27.77 

1481.2 

12.9 

OBS 

T01515 

03.64 

34.901 

27.77 

1490.4 

mvD-OIR  3a 

WISD-SPD  12 
HINO-FOR 

HEATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B35    015 


TEN  SO  1407 
5  SUUARE  3 
2  SJUARE  60 
1     SQUARE    61 


PD'*       TOT    P 


STATION 


REFID  31  1276 
CONSEC  0016 
LAT     56  23   N 

LONG       050    47      w 


YEAR  1968 
MONTH  06 
DAY  28 

HOUR     13.1 


BOTDP    03475 
SHIP    CO 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  C5.0 

WET     aULB  04.5 

BAROMETR    1019.4 
CLOUD     T/A  6/5 


DIR    HGT    PER 

34 
SEA  3 

CL/TR 


iJlND-OIR  29 

HIND-SPD  18 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    63  5    016 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P34   TOT  P 


l3.1 
13.1 


13.1 


STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

06S 
STD 

OBS 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 
STO 
STD 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00020 
00030 
00041 
00050 
00C75 
00063 
00100 
0C125 
00126 
00150 

T0C167 
00200 
00246 
00250 
00300 

T00324 
00400 
00404 

T0C487 
00500 
00600 
00637 
00700 

700785 
00600 
00900 
01000 
01100 

T01160 


05.47 
05.47 
05.38 
05.20 
05.20 
04.87 
04.57 
04.42 
04.07 
03.98 
03.82 
03.68 
03.68 
03.71 
03.72 
03. o5 
03.59 
03.59 
03.60 
03.61 
03.56 
03.56 
03.53 
03.52 
03.48 
03.47 
03.49 
03.51 
03.51 
03.49 
03.48 
03.47 
03.46 


34.53 

34.528 

34.55 

34.59 

34.568 

34.64 

34.679 

34.70 

34.75 

34.761 

34.80 

34.83 

34.834 

34.85 

34.858 

34.86 

34.865 

34.87 

34.87 

34.875 

34.67 

34.672 

34.885 

34.68 

34.88 

34.676 

34.88 

34.880 

34.88 

34.68 

34.88 

34.67 

34.874 


27.30 
27.35 
27.35 
27.4^ 
27.49 
27.52 
27. 6C 
27.62 
27.66 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


00.008 
00.015 


00.035 
00.048 


00.060 
00.071 


00.120 
00.139 


00.217 
00.256 

00.296 

00.337 
00.379 
00.42  1 
00.46  4 


1472.3 
1472.3 
1472.1 
1471.6 
1471.6 
1470.5 
1469.5 
1469.0 


1468.0 
1467.8 
1467.5 
1467. 4 
1467.4 
1467.9 
1466.2 
1468.5 
1469.0 
1469.1 
14  70.0 
1470.4 
1471.4 
1471.5 
1472.6 
1472.9 
1474.4 
1475.0 
1476.1 
1477.6 
1477.9 
1479.5 
1481.1 
1482.7 
1463.7 
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TABLE  VII.— Continued 


STATION 


REfl  31       1276  rE»R    1968  BOTOP    03'.75 

CONStC  0017  MONTH       06  SHIP    CO 

L*T  56    27      N  Oir  29  OATA    USE       1 

LONG      050    53      H  HOUR     12.9  AREA  05 


AIP    TEMP  07.8 

WET    6ul6  06.2 

BAROMETR     1016.5 
CLOUD     T/A  /O 


DIR    HGI    PER 

29 
SEA  3 

CL/TR 


UIND-OIR    27 
HIND-SPD    1* 
WIND-P3R 
WEATHER       XO 


INST    NANStN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    835    017 


TEN  SO  1<.07 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


'Til 

HE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

0*NDPTM 

SND    VEI 

STO 

00000 

05.71 

34.69 

27.36 

00.000 

1473.5 

12 

.9 

oes 

00000 

05.71 

34.688 

27.36 

1473.5 

STD 

00010 

05.66 

34.69 

27.37 

00.007 

1473.5 

STO 

00020 

05.61 

34.69 

27.38 

00.014 

1473.4 

12, 

.9 

OBS 

00025 

05.58 

34,686 

27.38 

1473.4 

STD 

00030 

05.35 

34.68 

27.40 

00.021 

1472.5 

STD 

00050 

0'..59 

34.67 

27.48 

00.034 

1469.7 

12- 

,9 

OBS 

000  50 

04.59 

34.668 

27.46 

1469.7 

STO 

00075 

04.06 

34.75 

27.60 

00.048 

1468.0 

STD 

00100 

03.71 

34.60 

27.68 

00.060 

1467.0 

12. 

.9 

DBS 

00100 

03.71 

34.804 

27.66 

1467.0 

STD 

00125 

03.61 

34.82 

27.71 

00.070 

1467.0 

STO 

00150 

03.55 

34.84 

27.72 

00.060 

1467.2 

12. 

.9 

OBS 

00150 

03.55 

34.836 

27.72 

1467.2 

STO 

00200 

03.58 

34.86 

27.74 

00.100 

1466.2 

12. 

,9 

OBS 

T00201 

03.58 

34.858 

27.74 

1468.2 

STO 

00250 

03.53 

34.87 

27.75 

00.119 

1466.8 

STD 

00300 

03.50 

34.87 

27.76 

00.138 

1464.5 

12. 

,9 

OBS 

00302 

03.50 

34.870 

27.76 

1469.5 

STO 

00400 

03.48 

34.87 

27.76 

00.176 

1471.1 

12, 

,9 

OBS 

T00400 

03.48 

34.870 

27,76 

1471.1 

12. 

,9 

OBS 

00498 

03.43 

34.868 

27.76 

1472.5 

STO 

00500 

03.43 

34.87 

27.76 

00.215 

1472,5 

STD 

006  00 

03.44 

34.88 

27.77 

00.253 

1474.2 

12. 

.9 

OBS 

T00612 

03.44 

3-.. 880 

27,77 

1474.4 

STD 

007  00 

03.43 

34.88 

27.77 

00.293 

1475.9 

STO 

008  00 

03.42 

34.37 

27.76 

00.33  3 

1477.5 

12. 

,9 

OBS 

00809 

03.42 

34.872 

27.76 

1477.6 

STD 

00900 

03.43 

34.87 

27.76 

00,375 

1479.2 

STD 

01000 

03.46 

34.87 

27.76 

00.417 

1481 .0 

12. 

9 

OBS 

T01012 

03.46 

34.872 

27.76 

1481.2 

P34       TOT    P 


STAT     ION 


REfID      31       1276 

YEAR 

1968 

BOTOP    03475 

AIR 

TEMP          07.1 

DIR    HGT    PER 

WINO-OIR    13 

CONSEC              0018 

MONTH       06 

SHIP    CO 

WET 

BULB           06.3 

13 

WINO-SPD    12 

LAT             56    28       N 

DA» 

30 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1009.9 

SEA 

2 

WINO-FOR 

LONG       0  50    59      M 

HOUR 

12.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A          3/6 

CL/TR 

WEATHER       X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                PO' 

STO 

00000 

05.94 

34.50 

27.19 

00.000 

1474.2 

12.8 

OBS 

00000 

05.94 

34.501 

27.19 

1474.2 

STD 

00010 

05.77 

34.5  0 

27.21 

00.006 

1473.7 

STD 

00020 

05.55 

34.50 

27.23 

00.017 

1472.9 

12.8 

OBS 

00025 

05.43 

34.500 

27.25 

1472.5 

STO 

00030 

05.26 

34.56 

27.32 

00.025 

1472.0 

STO 

00050 

04.64 

34.74 

27.53 

00.036 

1470.0 

12.8 

OBS 

00051 

04.61 

34.746 

27.54 

1469.9 

STD 

00075 

03.95 

34.76 

27.62 

00.052 

1467.6 

STD 

CO  100 

03.53 

34.78 

27.68 

00,063 

1466.2 

12.8 

OBS 

00100 

03.53 

34.781 

27.68 

1466.2 

STO 

00125 

03.53 

34.61 

27.70 

00.074 

1466.7 

STO 

00150 

03.53 

34.83 

27.72 

00.084 

1467.1 

12.8 

oes 

00151 

03.53 

34.831 

27.72 

1467;i 

STD 

002  00 

03.54 

34.65 

27.74 

Ou.103 

1468.0 

12.8 

OBS 

T00200 

03.54 

34.653 

27.74 

1466.0 

STO 

002  50 

03.54 

34.86 

27.74 

00.122 

1468.9 

STD 

003  00 

03.55 

34.86 

27.75 

00,142 

1469.7 

12.8 

OBS 

00302 

03.55 

34.864 

27.75 

1469.6 

STD 

00400 

03.46 

34.86 

27.75 

00.180 

1471.0 

12.8 

OBS 

T00401 

03.46 

34.861 

27.75 

1471  .0 

STO 

00500 

03.46 

34.86 

27.75 

00.220 

1472.6 

12.6 

OBS 

00503 

03.46 

34.864 

27.75 

1472.7 

STD 

C06CO 

03.46 

34.87 

27.76 

00.259 

1474.3 

12.8 

OBS 

006  04 

03.46 

34.671 

27.76 

1474.4 

STD 

00  7  00 

03.48 

34,67 

27.76 

00.299 

1476.1 

STO 

00800 

03.50 

34.66 

27.76 

00.340 

1477.8 

12.8 

OBS 

00607 

03.50 

34.876 

27.76 

1477.9 

STD 

00900 

03.50 

34.88 

27.76 

00.382 

1479.5 

STO 

01000 

03.51 

34.68 

27.76 

00.42  5 

1461 .2 

12.6 

OBS 

T01008 

03.51 

34.879 

27.76 

1481.3 

12.8 

OBS 

T01517 

03.66 

34.927 

27.78 

1490.6 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B35    018 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SSUARE  60 
1     SQUARE     60 


P04       TOT    P 
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TABLE  VIII. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  CHIN- 
COTEAGUE  at  Ocean  Station  BRAVO,  1-24  July  1968.  prepared  from  NODC  listing  No.  .31-1327. 


N    C 

IDC          S    T    A 

T    I    0    N 

DAT 

A 

REFID      31       1327 

YEAR 

1968 

BOTDP    03656 

AIR 

TEMP          06.0 

DIP     HGT     PER 

UINO-OIR 

20 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1407 

CONSEC              0001 

MONTH       07 

SHIP  cc 

WET 

BULB           04.9 

10 

2         2 

WI'<0-SPO 

04 

TRACE     DIR 

5    SQUARE       3 

L4T            56    28      N 

DAY 

02 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1004.3 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION 

i.     SQUARE    60 

LONG       051     13       H 

HOUP 

12.4 

ARtA                05 

CLOUD     T/A          6/6 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    B3t>    001 

1     SOJARE    61 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STD 

000  00 

05.68 

34.73 

27.40 

00.000 

1473.4 

12. 4 

OBS 

00000 

05.68 

34.726 

27.40 

1473.4 

STD 

COOIO 

05.60 

34.73 

27.41 

00.006 

1473.3 

STD 

00020 

05.52 

34.73 

27.42 

00.013 

1473.1 

12.4 

OBS 

00028 

05.45 

34.727 

27.43 

1473.0 

STD 

00030 

05.30 

34.73 

27.45 

00.020 

1472.4 

STD 

C0050 

04.11 

34.76 

27.61 

00.031 

1467.8 

12.4 

OBS 

00054 

03.93 

34.770 

27.63 

1467.1 

STD 

00075 

03.71 

34.80 

27.68 

00.043 

1466 .6 

STD 

00100 

03.51 

34.82 

27.71 

00.053 

1466.2 

12.4 

OBS 

00108 

03.47 

34.626 

27.72 

1466.2 

STD 

00125 

03.44 

34.63 

27.73 

00.063 

1 460 . 3 

STD 

00150 

03.40 

34.84 

27.74 

00.073 

146ti.6 

12.4 

DBS 

00162 

03.39 

34.844 

27.75 

1466.7 

STD 

00200 

03.36 

34.85 

27.75 

00.091 

1467.3 

12.4 

OBS 

T00217 

03.37 

34.849 

27.75 

1467.6 

STD 

00250 

03.33 

34.85 

27.76 

00.110 

1468.0 

12.4 

OBS 

00272 

03.32 

34.851 

27.76 

1468.3 

STO 

00300 

03.32 

34.85 

27.76 

00.129 

1468.7 

12.4 

OBS 

00327 

03.32 

34.850 

27.76 

1469.2 

STD 

00400 

03.32 

34.85 

27.76 

00. 166 

1470.4 

12.4 

OBS 

T00435 

03.32 

34.850 

27.76 

1471.0 

STD 

00500 

03.31 

34.85 

27.76 

00.205 

1472.0 

12.4 

OBS 

00546 

03.31 

34.650 

27.76 

1472.8 

STD 

C0600 

03.33 

34.65 

27.76 

00.244 

1473.7 

12.4 

OBS 

T00660 

03.35 

34.850 

27.75 

1474.8 

STD 

00700 

03.36 

34.85 

27.75 

00.28  5 

1475.5 

STD 

00800 

03.37 

34.85 

27.76 

00.326 

1477.2 

12.4 

OBS 

00877 

03.37 

34.855 

27.76 

1478.5 

STD 

00900 

03.37 

34.85 

27.76 

00.368 

1478.9 

STD 

01000 

03.37 

34.85 

27.76 

00.411 

1480.6 

STD 

01100 

03.37 

34.85 

27.75 

00.455 

1482.2 

12.4 

OBS 

01103 

03.37 

34.653 

27.75 

1482.3 

12.4 

OBS 

T01O40 

03.56 

34.691 

27.76 

1492.3 

STATION 


REfID       31  1327  YEA"     1966 

CONSEC  0002  MONTH       07 

LAT            56  28      N  DAY            03 

LONG       051  04      W  HOUf     12.6 


BOTDP    03656 
SHIP    CC 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  07.8  DIR    HGT     PER 

WET    BULB  07.8  03       I         3 

BAROMETR    1008.5  SEA 

CLCUO    T/A         7/8  CL/TR 


WIND-DIR    27 
JIND-SPD    05 
WIND-FOR 
WEATHER       X2 


INST    NANSEN     C 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B36    002 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    \ 

/El 

STD 

00000 

06.04 

34.63 

27. 

,27 

00, 

.000 

1474 

.6 

12. 

.6 

OBS 

00000 

06.04 

34.626 

27. 

,27 

1474 

.6 

STD 

OOCIO 

05.95 

34.65 

27. 

,31 

00. 

.007 

1474, 

.6 

STD 

00020 

05.72 

34.66 

27. 

,35 

00, 

.015 

1473, 

.9 

12. 

.6 

OBS 

00025 

05.56 

34.690 

27. 

,36 

1473 

.3 

STD 

C0030 

05.23 

34.70 

27, 

,43 

00. 

.022 

1472, 

.1 

STD 

00050 

04.19 

34.74 

27. 

,56 

00, 

.034 

1468 

.1 

12. 

.6 

OBS 

00052 

04.11 

34.741 

27. 

.59 

1467, 

.8 

STD 

00075 

03.78 

34.7  8 

27. 

.65 

00. 

.046 

1466, 

.9 

STD 

00100 

03.53 

34.61 

27.70 

00. 

,057 

1466, 

.3 

12. 

.6 

OBS 

00103 

03.51 

STD 

00125 

03.45 

34.83 

27. 

,73 

00. 

,067 

1466, 

.4 

STD 

00150 

03.41 

34.84 

27. 

,74 

00. 

,077 

1466, 

^6 

12. 

.6 

OBS 

00155 

03.41 

34.646 

27. 

,74 

1466, 

.7 

STD 

00200 

03.44 

34.85 

27. 

,74 

00. 

.095 

1467, 

.6 

12. 

.6 

OBS 

00206 

03.44 

34.848 

27. 

,  74 

1467 

.7 

STD 

002  50 

03.41 

34.65 

27. 

,75 

00. 

.114 

1466, 

.3 

12. 

.6 

OBS 

00258 

03.40 

34.848 

27. 

,75 

1468 

.4 

STD 

00300 

03.34 

34.85 

27. 

,75 

00. 

,133 

1466, 

.8 

12. 

,6 

OBS 

C0310 

03.3  3 

34.847 

27. 

,75 

1468, 

.9 

STD 

004  00 

03.33 

34.85 

27. 

,75 

00. 

,172 

1470, 

.4 

12. 

.  6 

OBS 

00413 

03.33 

34.849 

27. 

,  76 

1470, 

,6 

STD 

O0500 

03.31 

34.65 

27. 

,7t 

00. 

,210 

1472, 

.0 

12. 

.6 

OBS 

00516 

03.31 

34.649 

27. 

,  76 

1472. 

.3 

STD 

006  00 

03.34 

34.65 

27. 

,75 

00. 

,250 

1473, 

.8 

12. 

.6 

OBS 

T00620 

03.35 

34.850 

27. 

,75 

1474. 

l2 

STO 

00700 

03.36 

34.65 

27. 

,75 

00. 

,290 

1475. 

,5 

STD 

00800 

03.37 

34.85 

27. 

,75 

00. 

,332 

1477, 

\Z 

12. 

.6 

OBS 

00828 

03.37 

34.853 

27. 

,75 

14771 

•  1 

STD 

00900 

03.37 

34.85 

27. 

,75 

00. 

,374 

1478, 

.9 

STD 

01000 

03.37 

34.85 

27, 

,76 

00. 

,417 

1480. 

,6 

12. 

.6 

OBS 

T01037 

03.37 

34.654 

27. 

,  76 

1481. 

,2 

12. 

,6 

OBS 

T01511 

03.4  6 

34.679 

27. 

,  76 

1469. 

;7 

P04      TOT    P         N02         NOS 
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TABLE  VIII.— Continued 


S  T  4  T  I  0  N 


REFID      31       1327 

»EAR 

1966 

80TDP    03658 

AIR 

TEMP         05.8 

OIR    HOT    PER 

MIND-OIR    00 

CONSEC              0003 

MONTH       07 

SHIP    CC 

WET 

BULB          05.0 

36 

1         2 

HIND-SPO    00 

L»T            56    2*      N 

04V 

O"! 

04T4    USE       1 

BAROMETR    1014.0 

SEA 

HINO-FOR 

LONG       051    07       H 

HOUR 

13.6 

AREA                05 

CLOUO    T/4         6/8 

CL/TR 

WEATHER       X2 

C4SINUH/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXVG              P3' 

STO 

00000 

06.14 

34.54 

27.19 

00.000 

1475.0 

13.8 

DBS 

00000 

06.1'. 

34.540 

27.19 

1475.0 

STO 

000  IC 

06.12 

34.61 

27.25 

00.008 

1475.2 

STO 

00020 

05.92 

34.66 

27.32 

00.016 

1474.6 

13.8 

OBS 

00026 

05.71 

34.664 

27.36 

1473.9 

STO 

00030 

05.41 

34.69 

27.41 

00.023 

1472.8 

STO 

00050 

04.21 

34.73 

27.57 

00.036 

1466.2 

13.8 

OBS 

00051 

04.16 

34.736 

27.58 

1468.0 

STO 

00075 

03.83 

34.78 

27.65 

00.046 

1467.1 

STO 

00100 

03.59 

34.81 

27.70 

00.059 

1466.5 

13.6 

OBS 

00102 

03.57 

34.815 

27.70 

1466.5 

STO 

00125 

03.46 

34.83 

27.73 

00.069 

1466.5 

STO 

00150 

03.42 

34.84 

27.74 

00.078 

1466.6 

13.8 

OBS 

00153 

03.41 

34.644 

27.74 

1466.7 

SID 

002  00 

03.38 

34.85 

27.75 

00.097 

1467.3 

13.8 

OBS 

00204 

03.38 

34.847 

27.75 

1467.4 

STO 

002  50 

03.32 

34.65 

27.75 

00.116 

1467.9 

13.8 

OBS 

00255 

03.32 

34.846 

27.75 

1468.0 

STO 

003  00 

03.32 

34.85 

27.75 

00.135 

1468.7 

13.8 

OBS 

00305 

03.32 

34.647 

27.75 

1468.8 

STO 

OCOO 

03.32 

34.84 

27.75 

00.173 

1470.4 

13.8 

OBS 

T00<.10 

03.32 

34.844 

27.75 

1470.5 

STD 

005  00 

03.30 

34.85 

27.76 

00.212 

1472.0 

13.8 

OBS 

00508 

03.30 

34.848 

27.76 

1472.1 

STD 

006  00 

03.34 

34.64 

27.75 

00.251 

1473.8 

13.8 

OBS 

T00606 

03.34 

34.843 

27.75 

1473.9 

STO 

00700 

03.34 

34.84 

27.75 

00.292 

1475.4 

STO 

00800 

03.35 

34.84 

27.75 

00.334 

1477.1 

13.8 

OBS 

00809 

03.35 

34.841 

27.75 

1477.3 

STO 

00900 

03.35 

34.85 

27.75 

00.377 

1478.8 

STD 

01000 

03.36 

34.85 

27.76 

00.420 

1480.5 

13.8 

OBS 

T01015 

03.36 

34.854 

27.76 

1480.8 

13.8 

OBS 

T01'.98 

03.53 

34.885 

27.76 

1469.7 

INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DUR4TI0N 
ORI&  636  003 


TEN  SQ  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1  SQUARE  61 


STATION 


REFID       31       1327 
CONSEC  0004 

LAT  55    CO      N 

LONG       052    00      U 


CASTNUH/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1968 

BOTDP    022B6 

AIR 

TEMP          05.6 

OIR    HGT    PER            WINO-DIR    19 

MONTH       07 

SHIP    CC 

WEI 

BULB          05.0 

11 

4          2                WIND-SPD    20 

DAY 

C6 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1029.3 

SEA 

WIND-FDR 

HOUR 

14.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/8 

CL/TR 

WEATHER       X2 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL       OXYG              P3 

STO 

00000 

03.14 

33.28 

26.52 

00.000 

1460.9 

06  S 

00000 

03.14 

33.277 

26.52 

1460.9 

STD 

00010 

03.06 

33.75 

26.90 

00.013 

1461.4 

STD 

00020 

03.03 

34.11 

27.20 

00.023 

1461 .8 

OBS 

00028 

34.327 

STD 

00030 

02.97 

34.35 

27.39 

00.031 

1462.1 

STD 

00050 

02.86 

34.51 

27.53 

00.044 

1462.2 

oes 

C0055 

02.83 

34.547 

27. 5o 

1462.2 

STD 

00075 

03.11 

34.64 

27.61 

00.057 

1463.6 

STD 

00100 

03.37 

34.73 

27.66 

00.069 

1465.5 

oes 

00112 

03.47 

34.770 

27.68 

1466.2 

STD 

00125 

03.53 

34.80 

27.70 

00.080 

1466.7 

STD 

00150 

03.62 

34.84 

27.72 

00.090 

1467.5 

OBS 

00169 

03.66 

34.864 

27.73 

1468.0 

STD 

002  00 

03.66 

34.86 

27.73 

00.110 

1468.5 

OBS 

00226 

03.65 

34.661 

27.73 

1466.9 

STD 

00250 

03.63 

34.86 

27.74 

00.129 

1469.3 

OBS 

00265 

03.62 

34.870 

27.74 

1469.8 

STD 

00  300 

03.62 

34.87 

27.75 

00.149 

1470.0 

06  S 

00346 

03.62 

34.860 

27.75 

1470.6 

STD 

004  00 

03.62 

34.88 

27.75 

00.186 

1471.7 

OBS 

T00466 

03.62 

34.663 

27.75 

1472.8 

STD 

00500 

03.61 

34.89 

27.76 

00.227 

1473.3 

OBS 

00568 

03.59 

34.695 

27.77 

1474. 7 

STD 

00600 

03.59 

34.89 

27.76 

00.266 

1474.9 

STD 

007  00 

03.59 

34.68 

27.76 

00.306 

1476.5 

OBS 

T00711 

03.59 

34.682 

27.76 

1 4  76  .  7 

STD 

00600 

03.56 

34.88 

27.76 

00.348 

1478.1 

STD 

009  00 

03.54 

34.86 

27.76 

00.390 

1479.6 

OBS 

009  55 

03.52 

34.880 

27.76 

1480.5 

STD 

01000 

03.55 

34.69 

27.77 

00.432 

1481.4 

STD 

01100 

03.61 

34.92 

27.78 

00.474 

1483.4 

STD 

01200 

03.64 

34.94 

27.80 

00.516 

1465.2 

06  5 

T01202 

03.64 

34.936 

27.80 

I485l2 

STD 

01300 

03.57 

34.94 

27.80 

00.558 

1466.6 

STD 

01400 

03.50 

34.93 

27.81 

00.600 

1467.9 

STD 

01500 

03.43 

34.93 

27.81 

00.642 

1489.3 

STO 

01750 

03.25 

34.92 

27.82 

00.748 

1492.8 

OBS 

T01807 

03.21 

34.923 

27.83 

1493.6 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     836    004 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  42 
1    SQUARE    52 
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TABLE  VIII.— Continued 


STATION 


REFID      31       1327 
CONSEC  0005 

LAT  56    33      N 

LONG       050    56       H 


YEAS  1968 
MONTH  07 
OAV  07 

HOUR    12.5 


eolDP    03475 
SHIP    CC 
OATA    USE       1 
AREA  05 


AIR     TEMP  06.7 

HET    BULB  06.7 

BAROMETR    1023.0 
CLOUD    T/A  7/e 


OIR    HOT    PER 

18       2         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  20 

NIVO-SPD  15 
WINO-FOR 

WEATHEF  Xi 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORI&    Bio    005 


TEN  SO  I'.OT 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND    VEl 

STO 

00000 

06.39 

34.37 

27.02 

00. 

,000 

1475.8 

12, 

.5 

OBS 

00000 

06.39 

34.366 

27.02 

1475.8 

STD 

00010 

06.26 

34.51 

27.16 

00. 

.0C9 

1475.6 

STD 

00020 

06.01 

34.62 

27.27 

00, 

.018 

1474.9 

12. 

.5 

OBS 

00025 

05.8". 

34.657 

27.32 

1474.4 

STD 

00030 

05.5'. 

34,66 

27.36 

00, 

,026 

1473.2 

STD 

00050 

04.55 

34.69 

27.50 

00. 

.039 

1469.6 

12. 

.5 

DBS 

00050 

04.5  5 

34.686 

27.50 

1469.6 

STD 

00075 

04.06 

34.76 

27.61 

00. 

.053 

1468.0 

STD 

00100 

03.73 

34.81 

27.68 

00. 

,064 

J467;i 

12. 

.5 

OBS 

00100 

03.73 

34.306 

27.68 

1467.1 

STD- 

00125 

03.63 

34.82 

27.71 

00. 

.075 

1467.1 

STO 

00150 

03.57 

34.84 

27.72 

00, 

,06  5 

1467.3 

12. 

,5 

OBS 

00150 

03.5  7 

34.838 

27.72 

1467.3 

STO 

00200 

03.56 

34.65 

27.73 

00, 

.105 

1468.1 

12. 

.=. 

OBS 

00201 

03.56 

34.847 

27.73 

1468.1 

STD 

002  50 

03.54 

34.85 

27.73 

00, 

,124 

1468.8 

12, 

.5 

OBS 

00250 

03.54 

34.849 

27.73 

1468.8 

STO 

00300 

03.50 

34.86 

27.74 

00.144 

1409.5 

12. 

.5 

OBS 

00300 

03.50 

34.857 

27.74 

1469.5 

12.5 

OBS 

T00397 

03.46 

34.857 

27.75 

1470.9 

STD 

OMOO 

03.46 

34.86 

27.75 

00, 

.183 

1471.0 

12. 

,5 

OBS 

00'.98 

03.42 

34.862 

27.76 

1472.4 

STD 

00500 

03.42 

34.86 

27.76 

00, 

,222 

1472.5 

STD 

006  00 

03.45 

34.86 

27.75 

00. 

.262 

1474.3 

12. 

.5 

OBS 

T0060* 

03.45 

34.863 

27.75 

1474;3 

STO 

00700 

03.44 

34.87 

27.76 

00. 

.302 

1475.9 

STD 

008  00 

03.43 

34.  87 

27.76 

00, 

.343 

1477.5 

12.5 

OBS 

00803 

03.43 

34.870 

27.76 

1477.6 

STD 

00900 

03.43 

34.87 

27.76 

00. 

,384 

1479.2 

STO 

01000 

03.44 

34.87 

27.76 

00. 

.42  7 

1480.9 

12. 

.5 

OBS 

Toiooe 

03.44 

34.869 

27.76 

1481.0 

12. 

.5 

OBS 

T01513 

03.61 

34.911 

27.78 

1490.3 

P04       TOT    P 


STATION 


REFID       31 

132  7 

YEAR 

1968 

BOTOP     03658 

AIR 

TEMP          07.0 

OIR    HGT    PER 

CONSEC 

0006 

MONTH       07 

SHIP    CC 

HET 

BULB          06. C 

03 

2          2 

LAT             56 

26       ^4 

DAY 

09 

OATA    USE        1 

BAROMETR     1005.5 

SEA 

LONG       051 

04       H 

HOUR 

12.7 

AREA                05 

CLOUD    T/A         7/8 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LULTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S!GM«-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

STD 

00000 

05.88 

34.25 

26.99 

00.000 

1473.6 

12.7 

OBS 

00000 

05.88 

34.247 

26.99 

1473.6 

STD 

00010 

05.79 

34.37 

27.10 

00.010 

1473.0 

STD 

00020 

05.67 

34.47 

27.20 

00.019 

1473.4 

12.7 

OBS 

00026 

05.59 

34.518 

27.24 

1473.2 

STD 

00030 

05.44 

34.54 

27.28 

00.027 

1472.7 

STD 

00050 

04.76 

34.62 

27.42 

00.042 

1470.4 

12.7 

OBS 

00053 

34.032 

STO 

00075 

04.13 

34.69 

27.55 

00.058 

1468.2 

STO 

00100 

03.72 

34.74 

27.63 

00.07  1 

1407.0 

12.7 

OBS 

00106 

03.65 

34.753 

27.65 

1400.8 

STD 

00125 

03.65 

34.76 

27.67 

00.082 

1467.2 

STO 

00150 

03.65 

34.82 

27.70 

00.093 

1407.0 

12.7 

OBS 

00160 

03.65 

34.825 

27.70 

1467.8 

STD 

.  OC2C0 

03.61 

34.64 

27.72 

00.113 

1468.3 

12.7 

OBS 

T0O217 

03.60 

34.847 

27.73 

1468.5 

STD 

00250 

03.59 

34.65 

27.73 

00.133 

1469.0 

12.7 

OBS 

00268 

03.56 

34.845 

27.73 

1469.3 

STD 

00300 

03.56 

34.85 

27.73 

00.153 

1469.7 

12.7 

OBS 

00321 

03.55 

34.B47 

27.73 

1470.0 

STD 

00400 

03.50 

34.65 

27.74 

00.194 

1471.1 

12.7 

OBS 

T0O427 

03.49 

34.851 

27.74 

1471.5 

STO 

00500 

03.47 

34.66 

27.75 

00.234 

1472.7 

12.7 

OBS 

00533 

03.47 

34.857 

27.75 

1473,2 

STO 

00600 

03.49 

34.65 

27.74 

00.274 

1474.4 

12.7 

OBS 

006  40 

03.50 

34.653 

27.74 

1475.1 

STO 

00700 

03.49 

34.  66 

27.74 

00.316 

1476.1 

STD 

00800 

03.49 

34.66 

27.75 

00.359 

1477.7 

12.7 

OBS 

00856 

03.48 

34.661 

27.75 

1478.6 

STD 

00900 

03.49 

34.86 

27.75 

00.401 

1479.4 

STD 

01000 

03.51 

34.87 

27.75 

00.445 

1481,2 

12.7 

OBS 

T01073 

03.52 

34.868 

27.75 

1482.5 

12.7 

OBS 

01616 

03.60 

34.902 

27.77 

1492.0 

HIHO-DIR  35 

WIMO-SPO  18 
HlND-FOR 

UEATHER  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG    B36   006 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


P04       TOT    P 
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TABLE  VIII.— Continued 


STATION 


SEFID       31       1327 
CONSeC  0007 

LAT  5b    2',      N 

LONG      050    59      M 


CSSTNUM/TIHE       LVLTVP 


YEAR 

1966 

80T0P    03656 

Allk 

TEMP          06.1 

DIR    HGT    PER 

WINO-OIR     32 

INST    NANSEN    CAST 

MONTH       07 

SHIP    CC 

WET 

BULB         06.9 

00 

0         X 

HIMD-SPD    12 

TRACE    DIR 

DAY 

11 

DATA    USE       1 

BAROMEIR     1011. C 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

HOUP 

19.1 

AREA              05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

WEATHER        X2 

OBIG    936    007 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                PJ4 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

06.33 

34.37 

27.04 

00.000 

1475.6 

OBS 

00000 

06.33 

34.372 

27.04 

1475.6 

STD 

00010 

06.29 

34.47 

27.12 

00.0C9 

1475.7 

STD 

00020 

06.25 

34.55 

27.19 

00.019 

1475.8 

06S 

00025 

06.23 

34.583 

27.21 

1475.9 

SID 

C003C 

05.79 

34.60 

27.26 

00.027 

1474.2 

I 

STD 

00050 

04.42 

34.65 

27.49 

00.041 

1469.0 

OBS 

00050 

04.42 

34.652 

27.49 

1469.0 

STD 

00075 

03.89 

34.72 

27.60 

00.055 

1467.3 

OBS 

00099 

03.60 

34.771 

27.67 

1466.5 

SID 

00100 

C3.60 

34.77 

27.67 

00.067 

1466.5 

STD 

00125 

03.63 

34.81 

27.70 

00.078 

1467.1 

OBS 

00149 

03.65 

34.838 

27.71 

1467.6 

STD 

00150 

03.65 

34.84 

27.71 

00.088 

1467.6 

OBS 

100198 

03.66 

34.843 

27.72 

1466.5 

SID 

00200 

03.66 

34.84 

27.72 

00. 1C9 

1468.5 

OBS 

00248 

03.60 

34.845 

27.73 

1469.0 

STO 

00250 

03.60 

34.85 

27.73 

00.129 

1469.1 

OBS 

00298 

03.54 

34.846 

27.73 

1469.6 

STD 

00300 

03.54 

34.85 

27.73 

00.149 

1469.7 

OBS 

100396 

03.53 

34.866 

27.75 

1471.3 

STD 

00400 

03.53 

34.67 

27.75 

00.188 

1471.3 

OBS 

00498 

03.44 

34.854 

27.75 

1 4  72  .  5 

STO 

00500 

03.44 

34.65 

27.75 

00.228 

1472.6 

STD 

006  00 

03.48 

34.86 

27.75 

00.268 

1474.4 

OBS 

100605 

03.48 

34.856 

27.75 

1474;5 

SID 

007  00 

03.47 

34.86 

27.75 

00.310 

1476.0 

STO 

008  00 

03.46 

34.86 

27.75 

00.351 

1477.6 

OBS 

00802 

03.46 

34.863 

27.75 

1477.7 

STD 

00900 

03.46 

34.86 

27.75 

00.394 

1479.3 

STD 

01000 

03.45 

34.87 

27.76 

00.437 

1480.9 

OBS 

101014 

03.45 

34.867 

27.76 

1481.2 

STO 

01500 

03.62 

34.91 

27.77 

1490.1 

OBS 

T01500 

03.62 

34.908 

27.77 

1490.1 

TEN  SU  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE     60 


STATION 


R6FID       31       1327 

YEAR 

1960 

SCTDP     03658 

AIR 

TEMP          06.0 

DIR    HGT    PER 

CONSEC               0008 

M0f4T^ 

C7 

SHIP    CC 

WET 

BULB          06.7 

00 

0         X 

LAT             56    26       N 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

6AR0METB    1013.3 

SEA 

LONG      050    58      H 

HOUR 

18.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/1 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VE 

STD 

00000 

07.03 

34.54 

27.07 

00.000 

1478.6 

18.  1 

06S 

00000 

07.03 

34.539 

27.07 

1478.6 

STD 

00010 

06.21 

34.57 

27.21 

00.0C9 

1475.5 

STD 

00020 

05.48 

34.60 

47.32 

00.017 

1472.8 

18.1 

oes 

00024 

05.22 

34.616 

27.37 

1471.8 

STD 

OOG30 

04.85 

34.65 

27.44 

00.024 

1470.4 

18.1 

OBS 

00049 

03.94 

34.735 

27.60 

1467.1 

STD 

00050 

03.93 

34.74 

27.61 

00.036 

1467.0 

STD 

00075 

03.71 

34.77 

27.65 

00.048 

1466.6 

18.1 

OBS 

00099 

03.58 

34.795 

27.69 

1466.4 

STD 

00100 

03.58 

34.80 

27.69 

00.059 

1466.4 

STO 

00125 

03.54 

34.81 

27.70 

00.069 

1466.7 

16.1 

CSS 

00146 

03.53 

34.823 

27.71 

1467.1 

STD 

00150 

03.53 

34.62 

27.72 

00.079 

1467.1 

18.1 

OBS 

00196 

03.62 

34.849 

27.7  3 

1468.3 

STD 

002  00 

03.64 

34.85 

27.73 

00.099 

1468^ 

18.1 

OBS 

00248 

03.79 

34.865 

27.74 

1469.9 

STD 

00250 

03.78 

34.6  8 

27.74 

00. 119 

1469.9 

18.1 

OBS 

00297 

03.52 

34.653 

27.74 

1469.5 

STD 

00300 

03.52 

34.85 

27.74 

00.136 

1469.6 

16.1 

DBS 

00394 

03.51 

34.860 

27.75 

1471.1 

STD 

00400 

03.51 

34.66 

27.75 

00.178 

1471.2 

16.1 

OBS 

0C490 

03.48 

34.864 

27.75 

1472.6 

STD 

005  00 

03.47 

34.86 

27.75 

00.217 

1472.7 

18.  1 

OBS 

TC0567 

03.39 

34.654 

27.75 

1  4  73  .  8 

STO 

00600 

03.39 

34.85 

27.75 

00.257 

1474.0 

STD 

00700 

03.41 

34.86 

27.76 

00.298 

1475.8 

18.  1 

OBS 

00779 

03.42 

34.662 

27.76 

1477.1 

STO 

00800 

03.42 

34.66 

27.76 

00.339 

1477.4 

STD 

00900 

03.40 

34.66 

27.76 

00.381 

1479.0 

18.1 

OBS 

T00975 

03.40 

34.658 

27.76 

1480.3 

18.1 

OBS 

T01491 

03.63 

34.902 

27.77 

1490.0 

WINO-DIR  18 

WIND-SPD  12 
WIND-FOB 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B36   008 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


P34      TOT    P 


78 


TABLE  VIII.— Continued 


S  T  A  T  I  C  N 


REFID   31 
CONSEC 
LAT      56 
lONG   051 


1327 

YEAR 

1968 

BOTDP    03658 

AIB 

TEMP          09.0 

DIP    HGT    PER 

WIND-DIR     18 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1407 

0009 

MONTH       C7 

SHIP    CC 

WET 

BULB          07.7 

00 

0         X 

JIND-SPO    Do 

TRACE    OIR 

5     S3UARE       3 

29       N 

DAY 

13 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1011.4 

SEA 

WlNO-fOR 

DURATION 

2     SQUARE    60 

00       W 

HOU^ 

12.2 

APEA                05 

CLOUD     T/A          6/8 

CL/TS 

HEATHER       X2 

ORIG     836    009 

1     SOJARE     ol 

'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNOPTH 

SNO     VEL 

OXYG               P04 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STO 

00000 

06.67 

34.43 

27.01 

00.000 

1477.8 

12.2 

OBS 

OOCOO 

06.87 

34.431 

27.01 

1477.8 

STO 

00010 

06.36 

34.54 

27.17 

00.009 

1476.1 

STO 

00020 

05.82 

34.63 

27.31 

00.018 

1474.2 

12.2 

OBS 

00025 

05.54 

34.667 

27.37 

1473.2 

STO 

00030 

05.16 

34.68 

27.43 

00.025 

1471.8 

STO 

00050 

04.00 

34.74 

27.60 

00.037 

1467.4 

12.2 

OBS 

00051 

03.96 

34.744 

27.61 

1467.2 

STO 

00075 

03.73 

34.78 

27.66 

CO. 049 

1466.7 

STO 

00100 

03.56 

34.81 

27.70 

00.059 

1466.4 

12.2 

OBS 

00101 

03.5  5 

34.813 

27.70 

1466.4 

STO 

00125 

03.47 

34.83 

27.72 

00.069 

1466.5 

STO 

00150 

03.41 

34.84 

27.74 

00.079 

1466.6 

12.2 

OBS 

00152 

03.41 

34.839 

27.74 

1466.7 

STO 

002  00 

03.36 

34.85 

27.75 

00.098 

1467.3 

12.2 

OBS 

T00205 

03.36 

34,846 

27.75 

1467.3 

STO 

C0250 

03.33 

34.85 

27.75 

00.117 

1467.9 

12.2 

OBS 

0025<. 

03.33 

34.846 

27.75 

1468.0 

STO 

00300 

03.33 

34.85 

27.75 

00'.1J5 

1468.8 

12.2 

OBS 

00304 

03.33 

34.846 

27.75 

1468.8 

STO 

00400 

03.32 

34.85 

27.76 

00.173 

1470i4 

12.2 

OBS 

00404 

03.32 

34.850 

27. 7o 

1470.4 

STO 

005  00 

03.31 

34.85 

27.76 

00.212 

1472.0 

12.2 

OBS 

00503 

03.31 

34.  847 

27.76 

1472.0 

STO 

00600 

03.35 

34.84 

27.75 

00.252 

1473.8 

12.2 

OBS 

T00600 

03.3  5 

34.845 

27.75 

1473.8 

STO 

007  00 

03.36 

34.  86 

^7.76 

00.293 

1475.5 

STO 

ooaoo 

03.36 

34.86 

27.76 

00.333 

1477.2 

12.2 

OBS 

00804 

03.36 

34.862 

27.7c 

1477.3 

STO 

00900 

03.36 

34.65 

27.76 

00.375 

1478;9 

STD 

01000 

03.36 

34.85 

27.75 

00.418 

1480.5 

12.2 

OBS 

TOIOOO 

C3.36 

34. 849 

27.75 

1480.5 

12.2 

OBS 

T01473 

03.52 

34.380 

27.76 

1489.2 

STO 

01500 

03.52 

34.88 

27.76 

1489.7 

STO 

01750 

03.54 

34.92 

27.79 

1494.0 

STD 

02000 

03.56 

34.94 

27.80 

1498.4 

16.0 

OBS 

0203  0 

03.56 

34.940 

27.80 

1498.9 

STD 

025  00 

03.31 

34.94 

27.83 

1505.8 

16.0 

OBS 

T02537 

03.28 

34.941 

27.83 

1506.4 

STD 

03000 

02.90 

34.93 

27.86 

1512.7 

16.0 

OBS 

T03051 

02.82 

34.928 

27.87 

1513.3 

16. C 

OBS 

T03368 

02.16 

34.916 

27.91 

1516.0 

16.0 

OBS 

03419 

01.99 

34.905 

N    0 

27.92 
D    E           S    T    A 

T     I    0    N 

1516.1 
DAT 

A 

REFID   31 
CONS  EC 
LAT      56 
LONG   051 


1327 

YEAR 

1968 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          07.6 

DIR    HGT    PER 

HINO-OIR     3o 

INST    NANSEN    CAST 

0010 

MONTH       07 

SHIP   CC 

HET 

BULB         06.8 

36 

2         4 

MIND-SPD    11 

TRACE    OIR 

28       N 

DAY 

14 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1018.4 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

05       H 

HOUR 

12.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORI&    836    010 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMS-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

06.69 

34.64 

27.20 

00.000 

1477.4 

12.6 

OBS 

00000 

06.69 

34.641 

27.20 

1477.4 

STD 

00010 

06.47 

34.66 

27.25 

00.008 

1476.7 

STO 

00020 

06.06 

34.69 

27.32 

00.016 

1475.2 

12.6 

OBS 

000  21 

06.01 

34.689 

27.33 

1475.1 

STD 

00030 

05.22 

34.72 

27.45 

00.023 

1472.1 

12.6 

OBS 

00044 

04.28 

34. 752 

27.58 

1468.4 

STO 

00050 

04.13 

34.76 

27.61 

00.035 

1467.9 

STD 

00075 

03.65 

34.80 

27.69 

00.046 

1466.3 

12.6 

OBS 

00087 

03.50 

34.818 

27.71 

1465.9 

STD 

00100 

03.47 

34.83 

27.72 

00.056 

1466.0 

STO 

00125 

03.42 

34.84 

27.74 

00.066 

1466 ;2 

12.6 

OBS 

00131 

03.41 

34.842 

27.74 

1466.3 

STD 

00150 

03.39 

34.84 

27.74 

00.075 

1466l6 

12.6 

OBS 

C0174 

03.37 

34.843 

27.75 

1466.8 

STD 

00200 

03.33 

34.84 

27.75 

00.094 

1467.1 

12.6 

OBS 

00216 

03.32 

34.844 

27.75 

1467.3 

STD 

00250 

03.34 

34.85 

27.75 

00.113 

1468.0 

12.6 

OBS 

00257 

03.34 

34.848 

27.75 

1468.1 

STO 

CC300 

03.32 

34.85 

27.76 

00.131 

1468.7 

12.6 

OBS 

T00338 

03.31 

34.849 

27.76 

1469;3 

STD 

00400 

03.30 

34.85 

27.76 

00.169 

1470;3 

12.6 

OBS 

00413 

03.30 

34.849 

27.76 

1470.5 

12.6 

OBS 

00487 

03.32 

34.845 

27.75 

1471.8 

STD 

005  00 

03.32 

34.85 

27.75 

00.208 

1472.0 

STD 

00600 

03.33 

34.85 

27.75 

00.248 

1473.7 

12.6 

OBS 

006  28 

03.33 

34.847 

27.75 

1474.2 

STD 

00700 

03.32 

34.84 

27.75 

00.289 

1475.4 

12.6 

OBS 

700768 

03.32 

34.839 

27.75 

1476.5 

STD 

00800 

03.32 

34.84 

27.75 

00.330 

1477;0 

STD 

00900 

03.33 

34.84 

27.75 

00.373 

1478^7 

STO 

01000 

03.35 

34.84 

27.75 

00.416 

1480.5 

STO 

01100 

03.37 

34.64 

27.74 

00.46  1 

1482.2 

12.6 

OBS 

T01119 

03.3  8 

34.841 

27.74 

1482.6 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  VIIT.— Continued 


STATION 


REFID       31       1327 

YEA^ 

19&8 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP         0! 

CONSEC             0011 

MONTH       07 

SHIP    CC 

WET 

BULB         0! 

LAT           56    31      N 

DAY 

15 

DATA    USE       1 

BAROHETR     101, 

LONG      051    00      H 

HOUR 

12.1 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliHA- 

STO 

00000 

06.87 

12.1 

OBS 

00000 

06.87 

STO 

00010 

05.68 

STD 

00020 

04.79 

12.1 

OBS 

00023 

04.59 

34.722 

27.52 

STD 

000  30 

04.31 

34.74 

27.57 

12.1 

OBS 

00040 

03.97 

34.  763 

27.62 

STD 

00050 

03.82 

34.78 

27.65 

STO 

00075 

03.54 

34.80 

27.70 

12.1 

OBS 

00085 

03.46 

34.812 

27.71 

STD 

00100 

03.40 

34.62 

27.73 

STO 

00125 

03.34 

34.84 

27.74 

12.1 

OBS 

00125 

03.34 

34.836 

27.74 

STD 

00150 

03.36 

34.84 

27.75 

12.1 

OBS 

T00171 

03.36 

34.845 

27.75 

STO 

002  00 

03.32 

34.84 

27.75 

12.1 

OBS 

00216 

03.31 

34.843 

27.75 

STD 

00250 

03.31 

34.84 

27.75 

12.1 

OBS 

002  56 

03.31 

34.845 

27.75 

STD 

00300 

03.31 

34.84 

27.75 

12.1 

OBS 

003*6 

03.31 

34.845 

27.75 

STD 

00<r00 

03.30 

34.34 

27.75 

12.1 

OBS 

00436 

03.30 

34.842 

27.75 

STD 

00500 

03.33 

34.84 

27.75 

12.1 

OBS 

T00527 

03.34 

34.843 

27.75 

STD 

00600 

03.34 

34.85 

27.75 

STD 

007  00 

03.34 

34.85 

27.76 

12.1 

OBS 

C0707 

03.34 

34.B51 

27.76 

STD 

00800 

03.34 

34.85 

27.75 

12.1 

DBS 

700889 

03.34 

34.847 

27.75 

12.1 

OBS 

T01370 

03.43 

34.885 

27.77 

DIP     HOT    PER 

35       1         2 
SEA 
CL/Tft 


UINO-OIR  14 

WIND-SPO  10 
KINO-fOR 

WEATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
GRIG     B36    Oil 


TEN  SO  1407 
3  SJUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


DYNOPTH       SNO     VEL       OXYG 


1469.3 
1468.3 
1467.1 

1466.6 
1465.9 
1465.7 
1465.7 
1465.9 
1465.9 
1466.4 
1466^6 
1467.1 
1467^3 
1467.8 
1467.9 
1468.7 
1469.4 
1470.3 
1470.9 
1472.1 
1472.6 
1473.8 
1475.4 
1475.6 
1477.1 
1478.6 
1487.1 


P04       TOT    P 


STATION 


REFID       31 
CQNSEC 
LAT  56 

LONG       0  50 


132  7 

YEA« 

1968 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP         08.0 

DIP    HGT    PER 

WIND-DIB     11 

0012 

MONTH       07 

SHIP    CC 

WET 

BULB          07.5 

10 

1         0 

WIND-SPU    12 

28      N 

DAY 

16 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1008.6 

SEA 

WIND-FOR 

59       k 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/TR 

WEATHER       X5 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG              PO' 

STD 

00000 

06.78 

34.61 

27.16 

00.000 

1477.7 

12.5 

OBS 

000  00 

06.78 

34.612 

27.16 

147-.7 

STD 

00010 

06.74 

34.61 

27.17 

00.009 

1477.7 

STD 

00020 

06.7  0 

34.61 

27.17 

00.016 

1477.7 

12.5 

OBS 

00024 

06.69 

34.612 

27.16 

1477.7 

STD 

00030 

06.01 

34.65 

27.29 

00.026 

1475.1 

12.5 

OBS 

00048 

04.41 

54.729 

27.55 

1469.0 

STD 

00050 

04.35 

34.74 

27.56 

00.040 

1468.8 

STD 

00075 

03.77 

34.80 

27.67 

00.052 

1466.9 

12.5 

OBS 

00096 

03.46 

34.831 

27.73 

1466.9 

STO 

00100 

03.4  5 

34.83 

27.73 

00.062 

1 466 . 0 

STD 

00125 

03.40 

34.64 

27.74 

00.072 

1466.1 

12.5 

OBS 

00145 

03.37 

34.841 

27.74 

1466.4 

STD 

00150 

03.37 

34.84 

27.75 

00.081 

1466,4 

12.5 

OBS 

T00194 

03.36 

34.843 

27.75 

1467.1 

STD 

00200 

03.36 

34.84 

27.75 

00.100 

1467.2 

12.5 

OBS 

00242 

03.33 

34.837 

27.75 

1467.8 

STD 

002  50 

03.33 

34.84 

27.75 

00.119 

1467.9 

12.5 

OBS 

00291 

03.32 

34.844 

27.75 

1468.6 

STD 

0030C 

03.32 

34.84 

27.75 

00.138 

1468.7 

12.5 

OBS 

00388 

03.32 

34.847 

27.75 

1470.2 

STD 

00400 

03.32 

34.85 

27.75 

00.176 

1470.4 

12.5 

OBS 

00485 

03.31 

34.847 

27.76 

1471.7 

STD 

00500 

03.32 

34.85 

27.75 

00.215 

1472.0 

12.5 

OBS 

00581 

03.34 

34.845 

27.75 

1473.5 

STO 

00600 

03.34 

34.85 

27.75 

00.254 

147318 

STD 

007  00 

03.35 

34.86 

27.76 

00.295 

1475.5 

12.5 

OBS 

C0772 

03.35 

34.863 

27.76 

1476.7 

STD 

006  00 

03.35 

34.86 

27.76 

00.335 

1477.2 

STD 

00900 

03.35 

34.85 

27.76 

00.377 

1478.8 

12.5 

OBS 

T00961 

03.35 

34.852 

27.76 

1479.8 

12.5 

OBS 

T01428 

03.47 

34.878 

27.76 

1488.2 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B36    012 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


P04       TOT    P 
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TABLE  VIII.— Continued 


NODC  STATION  D4TA 


REFID      31 

1327 

VEAR 

1968 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP         08.3 

DIR    HOT    PER 

C0NS6C 

0013 

MONTH      07 

SHIP    CC 

WET 

BULB          07.7 

04 

3          4 

L»T           56 

31      N 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1011.2 

SEA 

LONG      0  50 

59       X 

HOUfi 

18.7 

AREA               05 

CLOUD     T/A          6/B 

CL/IR 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEI 

STO 

00000 

07.18 

34.58 

27.08 

00.000 

1479.2 

18.7 

OBS 

00000 

07.18 

34.581 

27.08 

1479.2 

STD 

00010 

06. '.2 

34.61 

27.21 

00.009 

1476.4 

STD 

000^0 

05.74 

34.64 

27.32 

00.017 

1473.9 

18.7 

OBS 

000Z9 

05.19 

34.669 

27.41 

1471.8 

STD 

00030 

05.13 

34.67 

27.42 

00.024 

1471 .6 

SID 

00050 

04.15 

34.75 

27.60 

00.036 

1468.0 

18.7 

OBS 

00057 

03.89    . 

34.773 

27.64 

1467.0 

STD 

00075 

03.74 

34.79 

27.67 

00.048 

1466.7 

STO 

00100 

03.59 

34.81 

27.70 

00.059 

1466.5 

18.7 

OBS 

00115 

03.53 

34.821 

27.71 

1466.5 

STD 

00125 

03.52 

34.83 

27.72 

00.069 

1466.7 

STD 

00150 

03.50 

34.84 

27.73 

00.078 

1467.0 

18.7 

OBS 

00170 

03.48 

34.846 

27.74 

1467.3 

STD 

00200 

03.45 

34.85 

27.74 

00.098 

1467.6 

18.7 

OBS 

700223 

03.42 

34.847 

27.74 

1467.9 

STD 

00250 

03.38 

34.85 

27.75 

00.117 

1466.2 

18.7 

065 

00280 

03.35 

34.847 

27.75 

1468.5 

STd 

00300 

03.34 

34.85 

27.75 

00.136 

1468.8 

18.7 

OBS 

0033'. 

03.33 

34.648 

27.75 

1469.3 

STD 

00*00 

03.32 

34.85 

27.76 

00.174 

1470.4 

18.7 

OBS 

T00439 

03.31 

34.84? 

27.76 

1471.0 

STD 

005  00 

03.30 

34.85 

27.76 

00.212 

1472.0 

18.7 

DBS 

00539 

03.30 

34.850 

27.76 

1472.6 

STD 

00600 

03.33 

34.85 

27.76 

00.252 

1473.8 

18.7 

OBS 

00639 

03.35 

34.851 

27.75 

1474.5 

STD 

00700 

03.35 

34.85 

27.75 

00.292 

147515 

STD 

ooeoo 

03.36 

34.85 

27.75 

00.334 

1477.2 

18.7 

OBS 

ooe'.9 

03.36 

34.851 

27.75 

1478.0 

STD 

00900 

03.36 

34.85 

27.75 

00.376 

1478;9 

STO 

01000 

03.3  7 

34.65 

27.75 

00.419 

1460.6 

18.7 

OBS 

T01070 

03.37 

34.854 

27.76 

1481 ;7 

18.7 

OBS 

T01706 

03.63 

34.904 

27.77 

1493.6 

WIND-OIR  04 

WINO-SPD  20 
WIND-F3R 

WEATHEP  X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B36    C13 


TEN  SO  1407 
5  SUUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOUARE     60 


PD4       TOT     P 


STATION    DATA 


REFID   31 
CONSEC 
L4T     56 
LONG   0  50 


132  7 

YEAR 

1968 

BOTDP    03656 

AIR 

TEMP         07.7 

DIR    HGT    PER 

HIND-DIR    34 

INST    NANSEN    CAST 

0014 

MONTH       07 

SHIP    CC 

WET 

BULB          07.5 

05 

3         6 

HIND-SPO    09 

TRACE     DIR 

29       N 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1011.1 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

54       W 

HOUP 

12.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/TR 

WEATHER       X6 

ORIG    836    014 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-I 

OYNDPTH 

SND    VEL 

aXYG                P04 

TOT     P          N02          N03 

STD 

00000 

07.28 

34.56 

27.05 

00.000 

1479.6 

12.6 

OBS 

00000 

07.28 

34.560 

27.05 

1479.6 

STD 

00010 

06.43 

34.64 

27.23 

00.009 

1476.5 

STD 

00020 

05.71 

34.70 

27.37 

00.017 

1473.8 

12.6 

OBS 

00028 

05.23 

34.731 

27.46 

1472.1 

STD 

00030 

05.14 

34.73 

27.47 

00.023 

1471.7 

STD 

00050 

04.38 

34.76 

27.58 

00.035 

1469.0 

12.6 

OBS 

00055 

04.23 

34.769 

27.60 

1468.4 

STO 

00075 

03.93 

34.79 

27.65 

00.047 

1467.5 

STD 

00100 

03.64 

34.82 

27.70 

00.058 

1466.7 

12.6 

OBS 

00109 

03.56 

34.822 

27.71 

1466,6 

STD 

00125 

03.48 

34.83 

27.73 

00.068 

1466.5 

STD 

00150 

03.39 

34.84 

27.74 

00.078 

1466,5 

12.6 

OBS 

001o4 

03.36 

34.848 

27.75 

1466.6 

STD 

002  00 

03.36 

34.85 

27.75 

00.096 

1467.2 

12.6 

OBS 

00219 

0  3.36 

34.853 

27.76 

1467^6 

STD 

00250 

03.35 

34.86 

27.76 

00.115 

1468.0 

12.6 

OBS 

C0274 

03.34 

34.858 

27.76 

1468.4 

STD 

O0300 

03.33 

34.86 

27.76 

00.133 

1468.8 

12.6 

OBS 

00328 

03.33 

34.857 

27.76 

1469.2 

STO 

00400 

03.33 

34.86 

27.76 

00.171 

1470.4 

12.6 

OBS 

T00439 

03.33 

34.857 

27.76 

1471.1 

STD 

00500 

03.31 

34.66 

27.76 

00.2C9 

1472,0 

12.6 

OBS 

00547 

03.31 

34.857 

27.76 

1472.8 

STO 

00600 

03.33 

34.86 

27.76 

00.248 

1473.8 

12.6 

OBS 

TC0658 

03.35 

34.856 

27.76 

1474.8 

STD 

00  7  00 

03.35 

34.86 

27.76 

00.268 

1475.5 

STD 

coaoo 

03.36 

34.86 

27.76 

00.329 

1477.2 

12.6 

OBS 

00677 

03.36 

34.662 

27.76 

1478.5 

STD 

00900 

03. 3o 

34.86 

27.76 

00.370 

1478.9 

STD 

01000 

03.36 

34.86 

27.76 

00.412 

1480.5 

12.6 

OBS 

T01098 

03.36 

34.866 

27.77 

1482,2 

12.6 

OBS 

T01631 

03.57 

34.903 

27.77 

1492.1 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  .3 
2  SOUARE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  VIII.— Continued 


STATION 


KEFID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       0  51 


1327 

YEAS 

1968 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP         08. 0 

DIR    HOT    PER 

KISD-OIR 

32 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    59    1407 

0015 

MONTH       07 

Ship  cc 

MET 

BULB          06.5 

32 

3         5 

WIHO-SPD 

20 

TRACE    OIR 

5    SauARE       3 

29      N 

DAY 

19 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1010,9 

SEA 

■<IND-FOR 

OUKATION 

2    SauARE    60 

0^       H 

HOUR 

12.5 

AREA              05 

CLOUD     T/A          8/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     B36    015 

1    SQUARE    61 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02          N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

06.99 

34.62 

27.14 

00.000 

1478.5 

12.5 

oes 

000  00 

06.99 

34.023 

27.14 

1476.5 

STO 

00010 

05.54 

34.70 

27.40 

00.008 

14  73.0 

STD 

00020 

04.51 

34.76 

27.56 

00.014 

1469.0 

12.5 

OBS 

00024 

04.21 

34.777 

27.61 

1467.8 

STO 

00030 

04.07 

34.79 

27.63 

00.019 

1467.4 

12.5 

OBS 

00046 

03.75 

34.813 

27.68 

1466.3 

STO 

00050 

03.70 

34.82 

27.69 

00.028 

1466.2 

STO 

00075 

03.47 

34.85 

27.74 

00.038 

1465.7 

12.5 

OBS 

00091 

03.36 

34.859 

27.76 

1465.5 

STD 

00100 

03.37 

34.86 

27.76 

00.047 

1465.6 

STD 

00125 

03.35 

34.86 

27.76 

00.056 

1466.0 

12.5 

OBS 

00136 

03.34 

34.862 

27.76 

1466.1 

SID 

00150 

03.35 

34.86 

27.76 

00.064 

1466.4 

12.5 

OBS 

T00185 

03.3  5 

STO 

00200 

03.34 

34.  86 

27.76 

00.082 

1467.2 

12.5 

OBS 

00226 

03.33 

34.860 

27.76 

1467.6 

STD 

00250 

03.32 

34.86 

27.77 

00.100 

1467.9 

12.5 

OBS 

00270 

03.31 

34.865 

27.77 

1468.2 

STO 

00300 

03.31 

34.86 

27.77 

00.118 

1468.7 

12.5 

OBS 

T00355 

03.30 

34.858 

27.77 

1469.6 

STO 

00400 

03.30 

34.85 

27.76 

00.156 

1 4  70  .  3 

12.5 

OBS 

00449 

03.30 

34.849 

27.76 

1471.1 

STD 

00500 

03.34 

34.86 

27.76 

00.194 

1472.1 

12.5 

OBS 

00540 

03.36 

34.868 

27.77 

1472.9 

STD 

006  00 

03.35 

34.87 

27.77 

00.232 

1473.8 

STO 

007  00 

03.34 

34.87 

27.77 

00.272 

1475.5 

12.5 

OBS 

00726 

03.34 

34.868 

27.77 

1475.9 

STO 

00800 

03.34 

34.87 

27.77 

00.311 

1477.1 

STD 

00900 

03.35 

34.87 

27.77 

00.352 

1478.8 

12.5 

OBS 

T00924 

03.35 

34.866 

27.77 

147912 

12.5 

OBS 

T01392 

03.42 

34.867 

27.76 

1487.4 

STATION 


REFIO       31        1327  YEA^     1968  BOTOP    03475 

CONSEC  0016  MONTH      07  SHIP    CC 

LAT  56    30       N  DAY  20  DATA    USE        1 

LONG       051     00       H  HOUR     11.7  AREA  05 


AIR    TEMP  11.7 

WET    BULB  10.6 

BAROMETR    1022.0 
CLOUO    T/A         7/7 


DIR  HG 
25   0 
SEA 
CL/TR 


PER 
5 


WIND-DIR    00 
WIND-SPO    00 
WIND-FOR 
WEATHER       XI 


INST    NAN5EV    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B36    016 


TEN  Sa  1407 
5  SaUARE  I 
2  SauARE  60 
1     SaUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
00020 
00025 
000  30 
00050 
&C050 
00075 
00098 
OOIOC 
00125 
0C148 
00150 
00197 
CC200 
00247 
00250 
002  96 
00300 
T00393 

004  00 
00493 

005  00 
T00586 

006  00 
00700 
00788 
00800 
00900 

T00983 
T01485 


TEMP 

07.33 
07.33 
07.25 
06.88 
06.59 
05.95 
04.03 
04.03 
03.74 
03.59 
03.59 
03.63 
03.63 
03.63 
03.56 
03.56 
03.52 
03.51 
03.39 
03.39 
03.36 
03.35 
03.30 
03.30 
03.34 
03.34 
03.35 
03.36 
03.36 
03.36 
03.36 
03.55 


SAL 

34.43 

34.428 

34.44 

34.48 

34.512 

34.57 

34.74 

34.744 

34.78 

34.809 

34.81 

34.83 

34.845 

34.64 

34.632 

34.83 

34.819 

34.82 

34.828 

34.83 

34.818 

34.82 

34.819 

34.8  2 

34.826 

34.33 

34.83 

34.835 

34.84 

34.84 

34.842 

34.878 


SIGMA-T 

26.94 
26.94 
26.97 
27.05 
27.11 
27.24 
27.60 
27.60 
27.66 
27.70 
27.70 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.76 


DYNOPTH 
00.000 


00.011 
00.021 


00.031 
00.044 


00.06  7 
00.077 

00.067 

00. 107 

00.127 

00.148 

00.188 

00.229 

00.270 
00.313 

00.355 
00.398 


SNO    VEL       OXYG 

1479.6 
1479.6 
1479.5 
1476.2 
1477.2 
1474.8 
1467.5 
1467.5 
1466.7 
1466.5 
1466.5 
1467.1 
1467.5 
1467.5 
1466.0 
1466.1 
1466.7 
1466.7 
1468.9 
1469.0 
1470.4 
1470.5 
1471.8 
1471  .9 
1473.5 
1473.8 
1475.5 
1477.0 
1477.2 
1478.6 
1480.2 
1489.5 


P04       TOT    P 
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TABLE  VIII.— Continued 


N    0 

DC          S    T    A 

T    I    C    N 

DAT 

A 

REFIO       31       1327 

YEAR 

1968 

BOTOP    03475 

AIR 

TEMP          08.9 

OIR    HGT    PER 

KlND-DIR 

34 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC              0017 

MONTH       07 

SHIP    CC 

WET 

BULB           07.2 

00 

0         X 

.<INP-SPD 

07 

TRACE     OIR 

5     SQUARE       3 

LAT            56    24      N 

DAY 

23 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1017.2 

SEA 

KIND-F3R 

DURATION 

2     SQUARE    60 

LONG      050    54      W 

HOJR 

08.9 

AREA              05 

CLOUD    T/A          0/2 

CL/TR 

.LEATHER 

XI 

ORI&    836    017 

1     SQUARE    60 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PD.. 

TOT    P          ND2          N03 

SI03          PH 

STD 

OCOOO 

07.48 

34.38 

26.89 

00.000 

1480.1 

08.9 

OBS 

00000 

07.48 

34.383 

26.89 

1480.1 

STD 

00010 

06.47 

34.48 

27.11 

00.010 

1476.4 

STD 

00020 

05.61 

34.57 

27.28 

00.019 

1473.3 

OS. 9 

OBS 

00025 

05.24 

STD 

00030 

04.93 

34.65 

27.42 

00.026 

1470.8 

STD 

000  50 

03.97 

34.76 

27.62 

00.038 

1467.2 

oe.9 

OBS 

00052 

03.90 

34.768 

27.63 

1467.0 

STD 

00075 

03.67 

34.79 

27.68 

00.049 

1406.4 

STD 

00100 

03.49 

34.82 

27.71 

00.060 

1460  . 1 

08.9 

OSS 

00102 

03.48 

34.818 

27.72 

1466.1 

STD 

00125 

03.43 

34.83 

27.73 

00.070 

1466.3 

STD 

00150 

03.38 

34.84 

27.74 

00.079 

1466.5 

08.9 

OBS 

0015". 

03.38 

34.842 

27.74 

1460  .6 

STD 

002  00 

03.36 

34.85 

27.75 

00.098 

1467.2 

08.9 

OBS 

002  05 

03.30 

34.850 

27.75 

1467.3 

STD 

00250 

03.35 

34.85 

27.75 

00.116 

1468.0 

08.9 

OSS 

00257 

03.35 

34.850 

27.75 

1408.1 

STD 

003  00 

03.32 

34.85 

27.76 

00.135 

1468.7 

08.9 

OSS 

00306 

03.32 

34.848 

27.76 

1468.9 

STD 

00400 

03.31 

34.85 

27.76 

00.173 

1470.3 

08.9 

OBS 

T00410 

03.31 

34.852 

27.76 

1470.5 

STD 

00500 

03.31 

34.85 

27.76 

00.211 

1472.0 

08.9 

OBS 

00513 

03.31 

34.852 

27.76 

1472.2 

STD 

00600 

03.35 

34.85 

27.75 

00.251 

1473.8 

08.9 

OBS 

T00617 

03.3  5 

34.848 

27.75 

1474.1 

SID 

00  700 

03.36 

34.85 

27.75 

00.292 

1475.5 

STD 

00800 

03.36 

34.85 

27.75 

00.333 

1477.2 

08.9 

OSS 

00822 

03.36 

34.849 

27.75 

1477.6 

STD 

00900 

03.36 

34.85 

27.75 

00.375 

1478.9 

STD 

01000 

03.36 

34.85 

27.75 

00.419 

1480.5 

08.9 

OBS 

T01033 

03.36 

34.848 

27.75 

1481.1 

08.9 

OBS 

TOISS* 

03.53 

34.874 

27.76 

1490.3 

83 


TABLE  IX. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  HUM- 
BOLDT at  Ocean  Station  BRAVO,  24  July-16  August  1968,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1290. 


N   0 

DC          S    T    A 

I     I    0    N 

DAT 

A 

lEFlO       31       1290 

TEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

lEHP         07.7 

DIR    HOT    PER 

MINO-DIR 

11 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

C0NS6C              0001 

HONTH       07 

SHIP    HU 

WET 

BULB          07.0 

05 

1         3 

KIND-SPO 

16 

TRACE    DIR 

5    S9UARE       3 

LAT             SA    34       N 

OAV 

2* 

DAIA    USE        1 

BAROHEIR    1008.4 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SajARE    60 

LONG      051    01       u 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUD    I/A          7/8 

CL/TR 

KEAThER 

X2 

ORIG    B37   001 

1    SaUARE    61 

CiSTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SNO    »EL 

0«»6 

P34 

TOT    P         NOi         N03 

SI33         PH 

SID 

00000 

07.38 

34.20 

26.75 

00.000 

1479.5 

12.3 

OBS 

00000 

07.38 

34.197 

26.75 

1479.5 

SID 

00010 

07.32 

34.20 

26.77 

00.012 

1479.4 

SID 

00020 

06.86 

34.25 

26.87 

00.025 

1477.9 

12.3 

OBS 

00025 

06.49 

34.283 

26.94 

1476.5 

SID 

00030 

05.69 

34.35 

27.10 

00.030 

1473.5 

12.3 

OBS 

00047 

Oj.67 

34.555 

27.49 

1465.6 

SID 

00050 

03.67 

34.57 

27.50 

00.051 

1465.7 

SID 

00075 

03.65 

34. 6S 

27.59 

00.065 

1466.2 

12.3 

OBS 

00095 

03.64 

34.748 

27.64 

146616 

SID 

00100 

03.65 

34.76 

27.65 

00.078 

1466.7 

SID 

00125 

03.69 

34.79 

27.67 

00.089 

1467:3 

12.3 

08S 

00140 

03.71 

34.799 

27.68 

1467^7 

SID 

00150 

03.71 

34.80 

27.68 

00.100 

1467.8 

12.3 

OBS 

00185 

34.819 

SID 

C0200 

03.72 

34.82 

27.70 

00.121 

1468.7 

12.3 

OBS 

00232 

03.72 

34.82B 

27.70 

1469.3 

SID 

00250 

03.67 

34.82 

27.70 

00.143 

1469.3 

12.3 

OBS 

00278 

03.61 

34.822 

27.71 

1469.6 

SID 

00300 

03.63 

34.83 

27.71 

00.164 

1470.0 

12.3 

OBS 

T00373 

03.64 

34.841 

27.72 

1471.3 

SID 

OO4O0 

03.61 

34.84 

27.72 

00.206 

1471.6 

12.3 

OBS 

00475 

03.55 

34.836 

27.72 

1472.6 

SID 

DC500 

03.53 

34.83 

27.72 

00.248 

1472.9 

12.3 

OBS 

00559 

03.49 

34.833 

27.73 

1473.7 

SID 

0C6C0 

03.49 

34.83 

27.73 

00.291 

1474.4 

SID 

00700 

03.48 

34.83 

27.73 

00.334 

1476.0 

12.3 

OBS 

00785 

03.47 

34.83  5 

27.73 

1477.4 

STD 

00800 

03.48 

34.84 

27.73 

00.378 

1477:7 

SID 

00900 

03.55 

34.85 

27.73 

00.422 

1479.7 

12.3 

OBS 

T0C963 

03.59 

34.656 

27.74 

1480.9 

12.3 

OBS 

T01539 

03.60 

34.880 

27.75 

1490.6 

REFIO       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG      0  50 


N    0 

DC           S    T    A 

i    T    I    0    N 

CAT 

A 

1290 

»EAB 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          07.0 

OIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

18 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

0002 

MONTH       07 

SHIP    HU 

WET 

BULB         07.0 

18 

1         2 

WIND-SPO 

10 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

31       N 

OAr 

25 

DAIA    USE       1 

BAROHETR    1002.0 

SEA 

WINO-FDR 

DURATION 

2     SQUARE    60 

50      M 

HOUR 

12.1 

AREA              05 

CLOUD    I/A          X/9 

CL/IR 

WEATHER 

X4 

ORIG    837    002 

1     SQUARE    60 

TIXE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-I 

DYNDPIH 

SNO    VEL 

OXVG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI33         PH 

STD 

00000 

07.22 

34.24 

26.81 

00.000 

1478.9 

12.1 

OBS 

COOOO 

07.22 

34.243 

26.81 

1478.9 

SID 

00010 

07.26 

34.33 

26.87 

00.012 

1479.4 

SID 

00020 

07.30 

34.40 

26.93 

00.023 

1479.8 

12.1 

OBS 

00025 

07.32 

34.435 

26.95 

1480.0 

STD 

00030 

06.48 

34.46 

27.09 

00.034 

1476.8 

12.1 

OBS 

00049 

04.07 

34.558 

27.45 

1467.4 

STD 

00050 

04.05 

34.56 

27.45 

00.050 

1467.3 

SID 

00075 

03.69 

34.67 

27.58 

00.065 

1466.3 

12.1 

DBS 

00099 

03.53 

34.745 

27.65 

1466.2 

SID 

00100 

03.54 

34.75 

27.65 

00.077 

1466.2 

STD 

00125 

03.70 

34.80 

27.68 

00.068 

1467.4 

12.1 

OBS 

00149 

03.79 

34.833 

27.70 

1468.2 

STD 

00150 

03.79 

34.83 

27.70 

00.099 

1468.2 

STD 

00200 

03.79 

34.85 

27.71 

00.120 

1469.1 

12.1 

OBS 

TOO200 

03.79 

34.852 

27.71 

1469.1 

STD 

00250 

03.68 

34.86 

27.73 

00.140 

1469.4 

12.1 

OBS 

002  50 

03.68 

34.856 

27.73 

1469.4 

SID 

00300 

03.56 

34.86 

27.74 

00.160 

1469.8 

12.1 

OBS 

00300 

03.56 

SID 

00400 

03.56 

34.86 

27.74 

00.200 

1471.4 

12.1 

OBS 

T00401 

03.56 

34.862 

27.74 

1471.4 

SID 

005  00 

03.53 

34.86 

27.74 

00.240 

1472.9 

12.1 

OBS 

00503 

03.53 

34.859 

27.74 

1473.0 

STD 

00600 

03.47 

34.86 

27.75 

00.280 

1474.4 

12.1 

OBS 

T00611 

03.47 

34.863 

27.75 

1474.5 

SID 

007  00 

03.47 

34.86 

27.75 

00.321 

1476.0 

STD 

00800 

03.47 

34.86 

27.75 

00.363 

1477.7 

12.1 

DBS 

00815 

03.47 

34.862 

27.75 

1477.9 

STO 

00900 

03.49 

34.86 

27.75 

00.406 

1479.4 

STD 

01000 

03.51 

34.86 

27.74 

00.450 

1481.2 

12.1 

OBS 

101016 

03.51 

34.B56 

27.74 

1481.4 

12.1 

OBS 

101566 

03.62 

34.894 

27.76 

1491.2 
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TABLE  IX.— Continued 


S  T  «  T  1  C  N 


RtfID      31       1290 

YEtk 

1968 

eOTDP    03512 

AIR 

TEMP         07.3 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

23 

INST    NANSEN    CAST 

C0N5EC               0003 

MONT 

H      07 

SHIP    HU 

.<ET 

8ULB         07.3 

20 

1          3 

«I<(0-SpO 

12 

TRACE    OIR 

L»T            56    38       N 

DAY 

26 

0«T»    USE       1 

BAROMETR    1005.2 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

LONG      050    <>6      H 

HOUR 

12.6 

ARE4              05 

CLOUO    T/A          X/9 

CL/TR 

HEATHER 

X4 

ORIG    837    003 

C4STNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL 

OXITG 

PD4 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

07.57 

34.29 

26.80 

00.000 

1480.3 

12.6 

DBS 

00000 

07.57 

34.294 

26.80 

1480.3 

STD 

ceo  10 

07.55 

34.31 

26.82 

00.012 

1480.5 

STD 

0002  0 

07.21 

34.35 

26.90 

00.024 

1479.3 

12.6 

DBS 

00023 

07.0'. 

34.371 

26.94 

1478.8 

STO 

000  30 

06.10 

34.44 

27.12 

00.035 

1475.3 

STD 

00050 

04.10 

34.61 

27.49 

00.050 

1467.6 

12.6 

OBS 

00052 

03.95 

34.626 

27.52 

1467.0 

STD 

00075 

03.77 

34.70 

27.59 

00.064 

1466,7 

SIO 

00100 

03.66 

34.77 

27.66 

00.076 

1466,8 

12.6 

OBS 

0010* 

03. o5 

34.774 

27.66 

1466.8 

STD 

00125 

03.69 

34.81 

27.69 

00.087 

1467,4 

STD 

00150 

03.73 

34.83 

27.70 

CO. 098 

1467,9 

12.6 

OBS 

00155 

03.73 

34.838 

27.71 

1468.1 

STD 

00200 

03.71. 

34.85 

27.72 

00.118 

1468,8 

12.6 

OBS 

00209 

03.7". 

34.852 

27.72 

1469.0 

STD 

00250 

03.65 

34.86 

27.73 

00.139 

1469.3 

12.6 

OBS 

0C261 

03.63 

34.861 

27.74 

1 469  .  4 

STD 

00300 

03.57 

34.86 

27.74 

00.158 

1469.8 

12.6 

OBS 

00313 

03.56 

34.862 

27.74 

1470.0 

STD 

0C4C0 

03.51 

34.86 

27.75 

00.197 

1471.2 

12.6 

OBS 

TOO'.IS 

03.50 

34.865 

27.75 

1471.5 

STD 

00500 

03,46 

34.86 

27.76 

00.236 

1472.7 

12.6 

OBS 

00525 

03.  46 

34.865 

27.76 

1473.1 

STD 

00600 

03.50 

34.87 

27.76 

00.276 

1474.5 

12.6 

OBS 

T00639 

03.52 

34.878 

27.76 

1475.2 

STD 

00700 

03.52 

34.88 

27.76 

00.316 

1476.2 

STD 

00800 

03.51 

34.88 

27.76 

00.357 

1477.9 

12.6 

OBS 

008  51 

03.51 

34.880 

27.76 

1478.7 

STD 

00900 

03.50 

34.88 

27.76 

00.399 

1479,5 

STO 

01000 

03.49 

34.88 

27.76 

00.442 

1481.1 

12.6 

OBS 

01069 

03.49 

34.879 

27.76 

1482.3 

12.6 

OBS 

T01615 

03.57 

34.922 

27.79 

1491,9 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 


STATION 


REFIO  31  1293 
CONSEC  0004 
LAT  54  5  0  N 
LONG   051  00   W 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1966 

BOTDP    02906 

AIR 

TEMP          07.2 

OIR    HGI    PER 

«IND-0If    29 

INST     NANSEN    CAST 

MONTH      07 

SHIP    HU 

HET 

BULB         07.2 

25 

2         2 

HIVD-SPO     11 

TRACE     OIR 

DAY 

27 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1004.4 

SEA 

■lINO-f  OR 

DURATION 

HOUR 

11,8 

AREA                05 

CLOUD    T/A           X/9 

CL/TR 

WEATHER        X4 

ORIG    B37    004 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                Pa4 

TOT    P         N02         N03 

STD 

OCOOO 

07,84 

34.04 

26.56 

00.000 

1461.1 

OBS 

00000 

07,64 

34.036 

26.56 

1461.1 

STO 

00010 

07.59 

34.05 

26.61 

00.014 

1480.3 

STD 

00020 

07.09 

34.07 

26.69 

00.028 

1478.5 

OBS 

00025 

06.74 

34.077 

26.7  5 

1477.2 

STD 

000  30 

06.08 

34.17 

26.91 

00.04  1 

1474.8 

OBS 

00049 

04.17 

34.452 

27.35 

1467.6 

STD 

00050 

04.15 

34.46 

27.36 

00.060 

1467.6 

STO 

00C75 

03.81 

34.65 

27.55 

00.076 

1466.6 

DBS 

00096 

03,64 

34.770 

27.66 

1 466 . 6 

STD 

00100 

03,64 

34.77 

27.66 

00.068 

1466.7 

STD 

00125 

03,66 

34.80 

27.66 

00.099 

1467.2 

OBS 

00146 

03,71 

34.615 

27.69 

1467.8 

STO 

00150 

03,74 

34.82 

27.69 

00.110 

1468.0 

OBS 

T00197 

03.92 

34.859 

27.70 

1469.6 

STO 

00200 

03.92 

34.86 

27.71 

00.131 

1469.6 

OBS 

00245 

03.87 

34.876 

27.72 

1470.2 

STD 

002  5  0 

03.84 

34.87 

27.72 

00.151 

1470.2 

OBS 

00296 

03.67 

34.667 

27.74 

1470.2 

STD 

00300 

03.67 

34.67 

27.74 

00.172 

1470.2 

OBS 

T00389 

03,67 

34.678 

27.74 

1471.7 

STD 

00400 

03.66 

34.88 

27.75 

00.211 

1471.9 

OBS 

004  90 

03.62 

34.879 

27.75 

1473.2 

STD 

00500 

03.61 

34.88 

27.75 

00.251 

1473.3 

OBS 

00590 

03.57 

34.881 

27.76 

1474.6 

STD 

00600 

03.56 

34.88 

27.76 

00.291 

1474.8 

STD 

00700 

03.52 

34.68 

27.76 

00.332 

1470.2 

OBS 

00792 

03.51 

34.875 

27.76 

1477.7 

STD 

008  00 

03.51 

34.88 

27.76 

00.373 

1477.9 

STD 

009  00 

03.56 

34.66 

27.76 

00.415 

1479.8 

OBS 

700998 

03.60 

34.890 

27.76 

1461 :6 

OBS 

T01542 

03.57 

34.930 

27.60 

1490.6 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  1 
2  SQUARE  40 
1  SQUARE  41 
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TABLE  IX.— Continued 


STATION 


SEFID       31 
CCTNSEC 
LAT  56 

LONG       0  51 


1290 

VEAR 

1968 

BOTOP    03566 

Alk 

TEMP         08.3 

DIR    HOT    PER 

KIND-DIR 

24 

INST    NANSEN    CAST 

0005 

MONTH       07 

SHIP    HU 

WET 

BULB          07.9 

25 

2         2 

uno-SPD 

14 

TRACE     OIR 

30      N 

OAy 

28 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1008.8 

SEA 

NINO-FOR 

DURATION 

06       H 

HOUR 

13.3 

AREA              05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TP 

i*EATHER 

IZ 

ORIG    837    C05 

T  IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

STO 

00000 

07.49 

34.39 

26.89 

00.000 

1480.2 

13.3 

OBS 

00000 

07.49 

34.394 

26.89 

1480.2 

SID 

OOCIO 

07.34 

34.40 

26.92 

00.011 

1479.8 

STO 

00020 

07.19 

34.40 

26.94 

00.023 

1479.4 

13.3 

OBS 

00025 

07.12 

34.399 

26.9  5 

1479.1 

STD 

00030 

06.42 

34.42 

27.06 

00.033 

1476.5 

STD 

00050 

04.26 

34.50 

27.39 

00.050 

1468.1 

13.3 

OBS 

000  50 

04.26 

34.505 

27.39 

1468.1 

STD 

00075 

03.71 

34.62 

27.54 

00.066 

1 466 . 4 

13.3 

OSS 

00099 

03.44 

34.707 

27.63 

1465.7 

STD 

00100 

03.45 

34.71 

27.63 

00.079 

1465.8 

STD 

00125 

03.60 

34.77 

27.67 

00.091 

1466.9 

13.3 

OBS 

00148 

03.67 

34.803 

27.69 

1467.6 

STO 

00150 

03.67 

34.80 

27.69 

00.102 

1467.7 

13.3 

OBS 

T00197 

03.61 

34.803 

27.69 

1468.2 

STD 

00200 

03.61 

34.80 

27.69 

00.123 

1468,2 

13-3 

OBS 

002*6 

03.62 

34.822 

27.71 

1469.1 

STD 

0C250 

03.62 

34.83 

27.71 

00.145 

1469.1 

13.3 

OBS 

00294 

03.65 

34.855 

27.73 

1470.0 

STD 

00300 

03.66 

34.86 

27.73 

00.165 

1470.2 

13.3 

OBS 

T003B7 

03.76 

34.887 

27.74 

1472.1 

STD 

00  ".00 

03.76 

34.88 

27.74 

00.205 

1472.3 

13.3 

OBS 

00486 

03.74 

34.877 

27.74 

1473.6 

STD 

005  00 

03.73 

34.88 

27.74 

00.246 

1473.8 

13.3 

OBS 

00582 

03.70 

34.888 

27.75 

1475.1 

STD 

00600 

03.70 

34.89 

27.75 

00.287 

1475.4 

STD 

007  00 

03.71 

34.90 

27.76 

00.328 

1477.1 

13.3 

OBS 

00778 

03.71 

34.902 

27.76 

1476.4 

STD 

008  00 

03.69 

34.90 

27.76 

00.370 

1478.7 

STO 

00900 

03.62 

34.89 

27.76 

00.412 

1480.0 

13.3 

OBS 

T00976 

03.58 

34.891 

27.76 

1481.1 

13.3 

DBS 

T01512 

03.56 

34.906 

27.78 

1490.1 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


STATION 


REfID       31  1290 

CONSEC  C006 

LAT             56  36       N 

LONG      050  58. 5H 


YEA5     1968  BOTDP     03578  AIR    TEMP  08.9  ,        DIP     HGT     PER  WIND-DIR  13 

MONTH       07  Ship    HU  kET    8UL6  08.7  16       2         2  UlND-SPD  20 

DAY  29  DATA    USE       1  BARDMETO     1006.4  SEA  HIN0-F3P 

HOUR     12.5  AREA  05  CLOUD     T/A  X/9  CL/TR  WEATHER  X2 


inst  nansen  cast 
trace  oir 
Duration 

ORIG  837  006 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


12.5 
12.5 


STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STO 
STD 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
00020 
00023 
000  30 

0004  5 
000  50 
00075 
00091 
00100 
00125 
00136 
00150 

TOOleO 
00200 
00226 
002  50 
00270 
00300 

T00360 
00400 
00457 

005  00 
T00560 

00600 
007  00 
00749 
00800 
00900 
T00946 
T01505 


TEMP 

07.58 
07.58 
07.52 
07.46 
07.44 
06.31 
04.43 
04.24 
03.54 
03.32 
03.41 
03.58 
C3.63 
03.64 
03.65 
03.65 
03.66 
03.60 
03.57 
03.60 
03.62 
03.56 
03.50 
03.49 
03.46 
03.47 
03.46 
03.46 
03.46 
03.45 
03.45 
03.60 


SAL 

34.41 

34.410 

34.41 

34.42 

34.417 

34.47 

34.565 

34.58 

34.64 

34.678 

34.71 

34.79 

34.812 

34.82 

34.640 

34.85 

34.861 

34.86 

34.855 

34.86 

34.873 

34.87 

34.868 

34.87 

34.866 

34.67 

34.67 

34.666 

34.67 

34.67 

34.66  7 

34.915 


SIGMA-T 

26.89 
26.89 
26.90 
26.92 
26.92 
27.12 
27.42 
27.45 
27.56 
27.62 
27.64 
27.68 
27.70 
27.70 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


OYNDPTH 
00.000 


00.011 
00.023 


00.049 
00.064 

00.077 
00.088 

00.099 

00.119 

00.139 

00.158 

00.198 

00.237 

00.277 
00.317 

00.359 
00.401 


SND    VEL       OXYG 

1480.5 
1480.5 
1460.5 
1460.4 
1480.4 
1470.1 
1468.8 
1468.1 
1465.7 
1465.0 
1465.6 
1466.9 
1467.3 
1467.6 
1468.1 
1468.5 
1469.0 
1469.1 
1469.3 
1469.9 
1471.0 
1471.4 
1472.1 
1472.6 
1473.7 
1474.4 
1476.0 
1476.8 
1477.6 
1479.3 
1480.0 
1490.1 


PD4       TOT    P 


86 


TABLE  IX.— Continued 


STATION 


REflO       31 

12  90 

YEA» 

1968 

BOTDP    03*57 

AIR 

TEMP         Oa.6 

DIR    HGT    PER 

CONS  EC 

0007 

MONTH       07 

SHIP    HU 

WET 

BULB         08.6 

15 

2         2 

LST             55 

29       N 

Diy 

30 

DAT4    USE        1 

BAROMETR    0998.3 

SEA 

LONG.      050 

52       H 

HOUP 

12.* 

AREA                05 

CLOUD     T/A          X/9 

CL/TS 

CfiSTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISHA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

STD 

00000 

07.65 

3*. 3* 

26.83 

00.000 

1*80.7 

12.". 

OBS 

OOOCO 

07.65 

3*. 3** 

26.83 

1*80.7 

STD 

00010 

07.63 

3*. 35 

26.83 

00.012 

1*80.8 

STD 

00020 

07.62 

3*. 35 

26.8* 

00.02* 

1*80.9 

12.* 

OBS 

0002* 

07.61 

3*. 348 

26.8* 

1*61.0 

STD 

00030 

07.07 

3*. 38 

26.9* 

00.036 

1*79.0 

12.* 

DBS 

C0C*7 

3*.*71 

STD 

00050 

05.53 

3*.*9 

27.23 

00.056 

1*73.3 

STD 

00075 

0*.19 

3*.  6* 

27.50 

00.07* 

1*68.* 

12.* 

OBS 

C009* 

03.59 

3*. 716 

27.62 

1*66.3 

STD 

00100 

03.60 

3*. 73 

27.63 

00.06  7 

1*66.5 

STD 

00125 

03.65 

3*. 76 

27.66 

00.099 

1*67.1 

12.* 

oes 

001*0 

03.67 

3*. 783 

27.67 

1*67.5 

STD 

00150 

03.67 

3*. 79 

27.68 

00.110 

1*67.7 

12.* 

OBS 

Tooiee 

03.67 

3*. 820 

27.70 

1*68.3 

STD 

00200 

03.6* 

3*. 82 

27.70 

00.132 

1*68.* 

12.* 

OBS 

00232 

03.61 

3*. 832 

27.71 

1*68.8 

STD 

00250 

03.63 

3*. 8* 

27.72 

00.152 

1*69.2 

12.* 

OBS 

00277 

03.66 

3*. 85* 

27.73 

1*69.8 

STD 

00300 

03.69 

3*. 86 

27.73 

00.173 

1*70.3 

12.* 

OBS 

T00366 

03.71 

3*. 867 

27.73 

1*71.5 

STD 

00*00 

03.63 

3*.  86 

27.73 

00.213 

1*71.7 

12.* 

OBS 

00*61 

03.57 

3*. 655 

27.7* 

1*72.5 

STO 

00500 

03.62 

3*.  87 

27.7* 

00.25* 

1*73.3 

12.* 

OBS 

TC0561 

03.68 

3*. 878 

27.7* 

1*7*. 6 

STO 

00600 

03.68 

3*. 88 

27.75 

00.295 

1*75,3 

STD 

00700 

03.68 

3*.  89 

27.75 

00.337 

1  *  76  .  9 

12.* 

OBS 

00757 

03.68 

3*. 892 

27.75 

1*77.9 

STO 

00800 

03.68 

3*. 89 

27.76 

00.379 

1*78.6 

STD 

00900 

03.68 

3*. 90 

27.76 

00.  *21 

1*80.3 

12.* 

OBS 

00956 

03.68 

3*. 900 

27.76 

1*81.2 

12.* 

OBS 

T01*6e 

03.56 

3*. 905 

27.78 

1*6913 

HIND-OIR  17  INST    NANSEN    CAST  TEN    SQ    1*07 

HIND-SPD  13  TRACE    OIR  5    SOUARE       3 

MINO-EOR  DURATION  2     SQUARE    l>0 

HEATHER  X*  ORIG    837    007  1    S9UARE    50 


P3*       IDT    P 


STATION 


REFID       31 

1290 

YEA^ 

1968 

BOTDP    03*75 

AIR 

TEMP          11.6 

DIP    HGT    PES 

CONSEC 

0008 

MONTH       07 

SHIP    HU 

HET 

BULB          11.1 

25 

5         2 

LAT            56 

22      N 

DAY 

31 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1007.1 

SEA 

LONG       051 

02       w 

HOUP 

12.5 

AREA               C5 

CLOUD    T/4          7/2 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPIH 

SND    VEl 

STD 

00000 

07.62 

3*. 21 

26.7  3 

00.000 

1*80.* 

12.5 

OBS 

00000 

07.62 

3*. 209 

26.73 

1*80.* 

STD 

00010 

07.56 

3*. 21 

26.7* 

00.013 

1*60.* 

STD 

000  20 

07.50 

3*. 21 

26.75 

00.026 

1*80.3 

12.5 

OBS 

00026 

07. *7 

3*. 21* 

26.76 

1*80.3 

STD 

000  30 

06.66 

3*. 27 

26.91 

00.038 

1*77.3 

STD 

00050 

03.70 

3*. 51 

27. *5 

00.056 

1*65.8 

12.5 

OBS 

00051 

03.59 

3*. 52* 

27. *7 

1*65.3 

STD 

00075 

03.*7 

3*. 62 

27.56 

00.071 

1*65.3 

STO 

00100 

03.3* 

3*. 69 

27.63 

00.08* 

1*65.3 

12.5 

08  5 

00101 

03.33 

3*. 697 

27.63 

1*65.3 

STD 

00125 

03.53 

3*. 76 

27.66 

00.095 

1*66.6 

STD 

00150 

03.68 

3*.  80 

27.66 

00.106 

1*67.7 

12.5 

OBS 

00152 

03.69 

3*. 805 

27.68 

1*67.8 

STD 

002  00 

03.76 

3*. 8* 

27.70 

00.128 

1*68.9 

12.5 

OBS 

T00203 

03.77 

3*. 8*0 

27.70 

1*69.0 

STD 

00250 

03.87 

3*. 68 

27.72 

00.1*8 

1*70.3 

12.5 

OBS 

002  53 

03.88 

3*. 677 

27.72 

1*70.* 

STO 

0C300 

03.71 

3*.  67 

27.73 

00.169 

1*70.* 

12.5 

OBS 

00303 

03.70 

3*. 665 

27.73 

1*70.* 

STD 

00*00 

03.61 

3*. 87 

27.7* 

00.209 

1*71.6 

12.5 

DBS 

T00*03 

03.61 

3*. 666 

27.7* 

1*71.7 

STO 

005  00 

03.58 

3*.  87 

27.75 

00.2*9 

1*73.2 

12.5 

OBS 

00506 

03.58 

3*. 675 

27.75 

1*73.3 

STD 

00600 

03.51 

3*. 66 

27.75 

00.289 

1*7*. 5 

12.5 

OBS 

T00610 

03.50 

3*. 863 

27.75 

1*7*. 6 

STD 

00700 

03.50 

3*. 67 

27.75 

00.330 

1*76.1 

STD 

00800 

03. *9 

3*.  87 

27.76 

00.372 

1*77.8 

12.5 

OBS 

0C616 

03. *9 

3*. 673 

27.76 

1*78.1 

STD 

00900 

03. *7 

3*. 66 

27.75 

00. *1* 

1*79.3 

STD 

01000 

03.  H 5 

3*. 66 

27.75 

00.*57 

1*80.9 

12.5 

06  S 

01027 

03. *5 

3*. 857 

27.75 

1*81 .* 

12.5 

oes 

T01562 

03.61 

3*. 917 

27.78 

1*91.1 

rflNO-OIR  17  INST    NANSE'i     CAST  TEN    Sj     1*07 

JIND-SPD  1*  TRACE    DIR  5    SQUARE       3 

HIND-FOR  DURATION  2    SQUARE    60 

KEATHER  XI  ORIG    B37    008  1    SQUARE    61 


P3*        TOT    P 


87 


TABLE  IX. — Continued 


STATION 


REFID      31      1290 

YEAS 

1968 

BOTDP    03473 

AIR 

TEMP          08.9 

DIR    HGT    PER 

MINO-DIR 

18 

CONSEC              0009 

HO'JTrt      06 

SHfP    HU 

WET 

BULB          07.8 

18 

3         3 

KIND-SPD 

22 

L»T            56    32       N 

DAY 

01 

DATA    USE       1 

BAROMETR    0999.0 

SEA 

WIND-FDR 

LONG      050    50      II 

MCua 

12.5 

AREA              05 

CLOUD    T/4         4/4 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASTNUN/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO' 

SID 

00000 

07.87 

34.37 

26.82 

00.000 

1481.6 

12.5 

oes 

00000 

07.87 

34.371 

26.82 

1481.6 

STO 

00010 

07.80 

34.38 

26.84 

00.012 

1481.5 

STO 

00020 

07.73 

34.38 

26.65 

00.024 

1481.4 

12.5 

OBS 

00024 

07.70 

34.386 

26.86 

1481.4 

STO 

00030 

06.66 

34.44 

27.05 

00.035 

1477.5 

12.5 

oes 

OOC? 

04.41 

34.583 

27.43 

1 468 . 8 

STD 

000  50 

04.34 

34.59 

27.45 

00.052 

1468,5 

STD 

00075 

03.8  5 

34.68 

27.57 

00.067 

1467.0 

12.5 

OBS 

00096 

03.62 

STD 

00100 

03.64 

34.75 

27.65 

00.079 

1466.6 

STD 

0C125 

03.72 

34.80 

27.68 

00.090 

1467.5 

12.5 

OBS 

001*5 

03.75 

34.826 

27.70 

1468.0 

STD 

00150 

03.74 

34.83 

27.70 

00.101 

1468.0 

12.5 

OBS 

T00192 

03.70 

34.842 

27.71 

1468.5 

STD 

002  00 

03.73 

34.85 

27.72 

00.122 

1468.8 

12.5 

OBS 

CC237 

03.79 

34.872 

27.73 

1469.7 

STD 

00250 

03.78 

34.87 

27.73 

00.142 

1469.9 

12.5 

OBS 

00285 

03.74 

34.872 

27.73 

1470^3 

STO 

003  00 

03.72 

34.87 

27.74 

00.162 

1470.4 

12.5 

OBS 

T00380 

03.64 

34.876 

27.75 

1471.4 

STD 

00400 

03.64 

34.88 

27.75 

00.202 

1471.8 

12.5 

OBS 

00472 

03.63 

34.682 

27.75 

1472.9 

STD 

00500 

03.61 

34.88 

27.75 

00.241 

1473.3 

12.5 

OBS 

00547 

03.59 

34.878 

27.75 

1474;0 

STD 

006  00 

03.56 

34.88 

27.76 

00.281 

1474^7 

STD 

00700 

03.5? 

34.88 

27.76 

00.322 

1476.3 

12.5 

OBS 

00762 

03.52 

34.876 

27.76 

1477.3 

STD 

008  00 

03.53 

34.88 

27.76 

00.363 

1478.0 

STD 

00900 

03.56 

34.89 

27.76 

00.405 

1479.8 

12.5 

OBS 

T00962 

03.58 

34.892 

27.76 

1480.9 

12.5 

OBS 

T01489 

03.60 

34.91J 

27.78 

1489.8 

INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

TRACE    DIR  5    SOUARE       3 

DURATION  2    SQUARE    60 

ORIG    B37   009  1    sajARE    60 


TOT    P        N02        N03 


NODC  STATION         DATA 

REFID       31        1290  YEAB  1968  BOTDP    03512  AIR    TEMP  08.9  DIR     HGT     PER  WINO-DIR    23  INST     NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

CONSEC               0010            MONTH      08            SHIP    HU                      WET    BULB          08.1  20      2         2               WIWO-SPD    17            TRACE    DIR                                    5    SQUARE       3 
LAT            56    26      N            DAY            02            DATA    USE       1            BAROMETR    1009.3            SEA                                 WIND-FOR                    DURATION                                      2    SQUARE    60 

LONG      050    55       W  HOUR  12.2  AREA  05  CLOUD    T/A  8/2  CL/TR  WEATHER       XI  ORIG    B37    010  1    SQUARE    60 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH                 TEMP              SAL  SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG              Pa4       TOT    P         N02         N03         SI03         PH     , 

STO  00000  07.75  34.18  26.69  00.000       1460.9 

12.2         OBS  00000  07.75  34.182  26.69  1460.9 

STD  00010  07.73  34.19  26.70  00.013       1481.0 

STD  00020  07.71  34.20  26.71  00.027       1481.1 

12.2         OBS  00025  07.70  34.200  26.71  1481.1 

STO  00030  06.88  34.29  26.90  00.039       1478.1 

STD  00050  04.35  34.57  27.43  00.058       1468.6 

12.2         OBS  00050  04.35  34.571  27.43  1468.6 

STD  00075  03.79  34.65  27.55  00.073       1466.7 

STD  00100  03.51  34.71  27.63  00.086       1466.0 

12.2         OBS  00101  03.50  34.714  27.63  1466.0 

STO  00125  03.65  34.77  27.66  00.097       1467.1 

STO  00150  03.74  34.82  27.69  00.108       1468.0 

12.2         OBS  00150  03.74  34.816  27.69  1466.0 

STD  00200  03.73  34.84  27.71  00.129       1468.6 

12.2         OBS  T00200  03.73  34.638  27.71  1466.8 

STO  00250  03.77  34.66  27.72  00.150       1469.8 

12.2         OBS  00250  03.77  34.661  27.72  1469.8 

12.2         OBS  00299  03.72  34.667  27.73  1470.4 

STO  00300  03.72  34.87  27.73  00.170       1470.4 

12.2         OBS  T00396  03.65  34.861  27.75  1471.8 

STD  00400  03.65  34.88  27.75  00.210       1471.8 

STD  00500  03.56  34.67  27.75  00.250       1473.1 

12.2         OBS  00500  03.56  34.669  27.75  1473.1 

STD  00600  03.50  34.67  27.75  00.290       1474.5 

12.2         OBS  T00607  03.50  34.866  27.75  1474.6 

STO  00700  03.46  34.87  27.76  00.331       1476.0 

STO  00800  03.44  34.67  27.76  00.372       1477.6 

12.2         OBS  00805  03.44  34.868  27.76  1477.6 

STD            00900  03.44  34.87  27.76  00.414       1479.2 

STO  01000  03.44  34.67  27.76  00.457       1460.9 

12.2         OBS  T01007  03.44  34.668  27.76  1481.0 

12.2         OBS  T01552  03.59  34.920  27.79  1490.9 
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TABLE  IX.— Continued 


STATION 


REFIO       31       1290 
CONSeC  OCll 

L»T  56    20      N 

LONG      0  50    59      u 


IfEA?  1968 
MONTH  08 
DAT  02 

HOUt     19.* 


BOTOP     OB^TS 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  08.9 

WET    BULB  07.9 

6AR0METR     1010.1 
CLOUD    T/A  */l 


DIR    H&T    PER 

23      2         I 
SEA 
CL/TR 


KIMO-OIR  23 

UIND-SPD  11 
HIUD-FOR 

MEAThER  XI 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIG  B35  Cll 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SaJARE  60 
1  SQUARE  60 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


TEMP 


SAL 


SI&MA-T         DYNOPTh       SND    VEL       OXYG 


P]*      TOT    P 


SI03 


19.* 
19.* 
19.* 


DBS 
STD 
STD 

OBS 
STO 

OBS 

OBS 

OBS 


T0199* 
02000 
02500 

T02506 
03000 

T03007 

T03287 
03387 


03.53 
03.53 
03.15 
03.1* 
02.7* 
02.73 
02.36 
02.10 


3*.  939 
3*.  9* 
3*. 9* 
3*.  9** 
3*. 9* 
3*. 9*1 
3*. 922 
3*. 91* 


27.81 
27.81 
27.85 
27.6  5 
27.88 
27.88 
27.90 
27.92 


1*97.7 
1*97.8 
150*. 7 
150*. 8 
1511.6 
1511.7 
1515.0 
1515.6 


STATION  DATA 


REFID      31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       051 


1290 

YEAR 

1968 

BOTDP    03510 

AIR 

TEMP          09.* 

DIR    HGT    PER 

MINO-DIR 

20 

INST     NANStN    CAST 

0012 

MONTH       08 

SHIP    HU 

WET 

BULB          08.1 

19 

*         2 

HINO-SPO 

25 

TRACE    DIR 

30       N 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1C09.* 

SEA 

WiND-FOR 

DURATION 

00      H 

HOUR 

12.7 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/5 

CL/TR 

LEATHER 

Xi 

ORIG    B37    012 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

07.99 

3*.*0 

26.82 

00.000 

1*62.1 

12.7 

OBS 

000  00 

07.99 

3*.*00 

26.82 

1*82.1 

STD 

cooio 

07.92 

3*.*0 

26.8* 

00.012 

1*62.0 

STO 

00020 

07.85 

3*.*0 

26.85 

00.02* 

1*81.9 

12.7 

DBS 

00025 

07.81 

3*.*06 

26.86 

1*81.8 

STD 

00030 

06.92 

3*.*7 

27.0* 

00.035 

1*78.5 

12.7 

OBS 

000*8 

0*.*8 

3*. 66* 

27. *9 

1*69.2 

STD 

00050 

C*.** 

3*. 67 

27.50 

00.052 

1*69.1 

STD 

00075 

0*.02 

3*. 72 

27.59 

00.066 

1*67.8 

12.7 

OBS 

00096 

03.79 

3*. 761 

27.6* 

1467.2 

STD 

00100 

03.78 

3*.  77 

27.65 

00.078 

1*67.2 

STD 

00125 

03.70 

3*. 80 

27.68 

00.089 

1*67.* 

12.7 

OBS 

00142 

C3.67 

3*. 819 

27.70 

1*67.6 

STD 

00150 

03.66 

3*. 82 

27.70 

00.100 

1*67.7 

12.7 

OBS 

TOOie* 

03.6* 

3*. 638 

27.72 

1*68.2 

STO 

00200 

03.6* 

3*. 8* 

27.72 

00.120 

1*68.* 

12.7 

OBS 

00232 

03.63 

3*. 853 

27.73 

1*68.9 

STD 

002  50 

03.62 

3*.  86 

27.73 

00.1*0 

1*69.2 

12.7 

OBS 

00276 

03.61 

3*. 86* 

27.7* 

1*69.6 

STD 

00300 

03.61 

3*.  87 

27.7* 

00.160 

1*70.0 

12.7 

OBS 

T0C362 

03.61 

3*. 675 

27.75 

1*71.0 

STD 

00*00 

03.56 

3*. 87 

27.75 

00.199 

1*71.* 

12.7 

DBS 

00*50 

03.53 

3*. 871 

27.75 

1472.1 

STD 

00500 

03.5* 

3*. 87 

27.75 

00.238 

1*73.0 

12.7 

OBS 

00539 

03.5* 

3*. 872 

27.75 

1*73.6 

STD 

00600 

03.52 

3*. 87 

27.76 

00.278 

1*7*. 6 

STD 

00700 

03. *9 

3*. 88 

27.76 

00.316 

1*76.1 

12.7 

OBS 

00732 

03. *a 

3*. 879 

27.76 

1*76.6 

STD 

008  00 

03. *7 

3*. 87 

27.76 

00.359 

1*77.7 

STO 

00900 

03. *5 

3*.  87 

27.76 

O0.*01 

1*79.3 

12.7 

OBS 

T00937 

03. *5 

3*. 66* 

27.76 

1*79.9 

12.7 

OBS 

T01*99 

03.60 

3*. 917 

27.78 

1*90.0 

TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  IX. — Continued 


S  T  4  T  1  C  N 


REFIO   31  1290  YEHB  1968 

CONSEC  0013  MONTH   08 

LAT      56  30   N  04T      C4 

LONG   051  00   H  H0U9  13.5 


BOTOP  03'.93 
SHIP  HU 
DATS  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEMP         08.4 
WET    auLB  08.'. 

BAROMETf     1003.2 
CLOUD    T/A  X/9 


OIR     HGT    PER 

19       4  2 

SEA 
CL/TR 


MIND-DIR  18 

HINO-SPO  26 
KIND-FOR 

WEATHER  X*. 


INST    N4NSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIS    B37    013 


TEN  SO  1*07 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13.5 
13.5 


13. 
13. 


STO 
DBS 

STD 

STO 
OSS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

oes 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
0CC20 
00030 
00040 
00050 
00075 
00081 
00100 
00121 
00125 
00150 

TC0162 
00200 
00201 
00242 
002  50 
00300 

T00319 
00400 
00403 

T00477 
00500 
00  6  00 
00635 
00700 
00800 

T00806 

T01320 


TEMP 

07.91 
07.91 
07.90 
07.89 
07.89 
05.73 
04.11 
03.76 
03.27 
03.22 
03.41 
03.54 
03.54 
03.58 
03.59 
03.64 
03.64 
03.73 
03.72 
03.69 
03.68 
03.66 
03.66 
03.57 
03. 6C 
03.66 
03.67 
03.62 
03.56 
03.56 
03.63 


SAL 

34.14 

34.142 

34.14 

34.14 

34.140 

34.30 

34.431 

34.49 

34.62 

34.645 

34.69 

34.740 

34.75 

34.78 

34.792 

34.82 

34.820 

34.857 

34.86 

34.86 

34.863 

34.67 

34.875 

34.870 

34.88 

34.89 

34.895 

34.89 

34.89 

34.886 

34.919 


SIGMA-T 

26.63 
26.6  3 
26.64 
26.64 
26.64 
27.06 
27.34 
27.43 
27.58 
27.60 
27.63 
27.65 
27.65 
27.68 
27.68 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.78 


DYNDPTH 
00.000 


00.014 
00.028 


00.057 
00.072 


00.096 
00.107 


00.150 
00.170 


00.250 
00.290 


00.331 
00.372 


SND    VEL       OXYG 

1481.5 
1481 .5 
1461.6 
1481.7 


P04       TOT    P 


1481.7 
1473.5 
1467.2 
1466.1 
1464.5 
1464.4 
1465.6 
1466.6 
1466.7 
1467.2 
1 467 . 5 
1468.4 
1468.4 
1469.5 
1469.6 
1470.3 
1470.6 
1471.9 
1471.9 
1472^7 
1473.2 
1475.2 
1475.8 
1476.7 
1478.1 
1478.2 
1487.1 


STATION 


REFID      31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG   0  50 


1290 

YEAR 

1968 

BCTDP    03493 

AIR 

TEMP         08.3 

DIR    HGT    PER 

WI'iD-DIR 

31 

INST    NANSEN     CAST 

0014 

MONTH       08 

SHIP    HU 

WET 

BULB          07.3 

31 

2         2 

WIND-SPD 

06 

TRACE    DIR 

30      N 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

B4R0METR    1008.9 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

41       W 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/2 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     637    014 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

07.98 

34.15 

26.63 

00.000 

1481.7 

12.2 

OBS 

00000 

07.96 

34.154 

26.63 

1481.7 

STD 

00010 

07.95 

34.16 

26.64 

00.014 

1481.3 

STO 

0002  0 

07.91 

34.16 

26.65 

00.028 

1481.8 

12.2 

OBS 

00024 

07.90 

34.164 

26.65 

1481.8 

STO 

00030 

06.88 

34.29 

2b. 90 

00.041 

1478.1 

12.2 

OBS 

00049 

04.41 

34.582 

27.43 

1468.8 

STD 

00050 

04.38 

34.58 

27.44 

00.059 

1468.7 

STO 

00075 

03.78 

34.64 

27.54 

00.074 

1466.7 

12.2 

OBS 

00098 

03.50 

34.694 

27.62 

1465.9 

STD 

00100 

03.51 

34.70 

27.62 

00.06  7 

1466.1 

STD 

00125 

03.66 

34.77 

27.66 

00.099 

1467.2 

12.2 

OBS 

00147 

03.74 

34.816 

27.69 

1467.9 

STD 

001  50 

03.74 

34.82 

27.69 

00.110 

1468.0 

STD 

00200 

03.71 

34.84 

27.71 

00.131 

1468.7 

12.2 

OBS 

00206 

03.70 

34.838 

27.7  1 

1468.8 

12.2 

OBS 

00246 

03.65 

34.844 

27.72 

1469.2 

STD 

00250 

03.65 

34.85 

27.72 

00.152 

1469.3 

12.2 

OBS 

002  94 

03.70 

34.859 

27.73 

1470.3 

STD 

00300 

03.70 

34.86 

27.73 

00.172 

1470.4 

12.2 

OBS 

T00395 

03.74 

34.881 

27.74 

1472.1 

STD 

00400 

03.74 

34.88 

27.74 

00.212 

1472.2 

12.2 

OBS 

00492 

03.72 

34.886 

27.75 

1473. o 

STD 

00500 

03.72 

34.89 

27.75 

00.253 

1473.8 

12.2 

OBS 

T0059e 

03.68 

34.889 

27.75 

1475.2 

STD 

00600 

03.68 

34.89 

27.75 

00.293 

1475.3 

STD 

00700 

03.62 

34.88 

27.75 

00.334 

1476.7 

12.2 

OBS 

00792 

03.59 

34.883 

27.76 

1478.1 

STD 

00800 

03.59 

34.88 

27.76 

00.376 

1478.2 

STD 

00900 

03.59 

34.89 

27.76 

00.418 

1479.9 

12.2 

OBS 

T00990 

03.59 

34.892 

27.76 

1481.4 

12.2 

OBS 

T01503 

03.58 

34.912 

27.78 

1490.0 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  IX.— Continued 


S  T  4  T  I  C  h 


REFID       31       1290 

YEAO 

1968 

BOTDP    03512 

AIR 

TEMP          07.4 

DIR    HGT    PER 

WINO-DIR    32 

CONSEC               0015 

MONTH       OB 

SHIP    HU 

WET 

BULB         06.5 

29 

3         2 

MlND-SPD    16 

LST             56    28       N 

D4V 

06 

OSTS    USE       1 

SAROMETR    1016.4 

SEA 

«IND-FOR 

lONG      0  5C    51       w 

HOUR 

12.5 

ARES                C5 

CLOUD     T/1          6/7 

CL/TR 

WEATHER       XI 

costnuh/time 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG               P3. 

STD 

00000 

08.19 

34.31 

26.72 

00.000 

1462.8 

12.5 

OBS 

00000 

06.19 

34.310 

26.72 

1462.8 

STD 

00010 

08.18 

34.31 

26.73 

00.013 

1482.9 

STO 

C002C 

08.17 

34.32 

26.73 

00.026 

1483.0 

12.5 

OBS 

0002". 

08.17 

34.318 

26.73 

1463.1 

STD 

00030 

06.61 

34.35 

26.96 

00.038 

1477.2 

12.5 

OBS 

000*7 

03.33 

34.440 

27.43 

1464.0 

STD 

00050 

03.33 

34.46 

27.44 

00.056 

1464.1 

STO 

00075 

03.29 

34.58 

27.55 

00.071 

1464.5 

12.5 

OBS 

00096 

03.26 

34.668 

27.62 

i  464  .  9 

STD 

00100 

03.31 

34.68 

27.62 

00.084 

1465.2 

STD 

00125 

03.57 

34.75 

27.66 

00.095 

1466.8 

12.5 

OBS 

001'.3 

03.68 

34.791 

27.67 

1467.6 

STD 

00150 

03.67 

34.80 

27.68 

00.1C7 

1467.7 

12.5 

OBS 

T00191 

03.66 

34.825 

27.70 

1468.3 

STD 

002  00 

03.68 

34.83 

27.71 

00.128 

1468.6 

12.5 

OBS 

00237 

03.75 

34.649 

27.71 

1469.5 

STD 

00250 

03.78 

34.86 

27.72 

00.149 

1469.8 

12.5 

OBS 

00283 

03.60 

34.872 

27.73 

1470.5 

SiD 

00300 

03.74 

34.87 

27.73 

00.169 

1470.5 

12.5 

OBS 

T00367 

03.59 

34.855 

27.73 

1471.0 

STD 

00400 

03.63 

34.87 

27.74 

00.209 

1471.7 

12.5 

OBS 

00468 

03.68 

34.880 

27.75 

1473.1 

STD 

00500 

03.67 

34.88 

27.75 

00.250 

1473.6 

12.5 

OBS 

T00360 

03.65 

34.881 

27.75 

1474.5 

STD 

00600 

03.59 

34.88 

27.75 

00.290 

1474^9 

STO 

00700 

03.49 

34.6  7 

27.76 

00.331 

1476.1 

12.5 

OBS 

007<.5 

03.46 

34.866 

27.76 

1476.7 

STD 

008  00 

03.46 

34.67 

27.76 

00.372 

1477:4 

STD 

00900 

03.45 

34.86 

27.75 

00.415 

1479.3 

12.5 

OBS 

T00933 

03.45 

34.863 

27.75 

1479.8 

12.5 

OBS 

T01<.57 

03.61 

34.913 

27.78 

1489.3 

INST  N4NSEN  CAST  TEN  SQ  1407 

TRACE  DIR  5  SQUARE   3 

DURATION  2  SaUARE  60 

ORIG  B37  015  1  SOUARE  60 


STATION 


REFIO      31       1290 

YEAR 

1968 

BOTDP    03492 

AIR 

TEMP          08.1 

DIR    HGT    PER 

WI'fO-OIR    34 

CONSEC              0016 

MONTH       08 

SHIP    HU 

WET 

BULB          06. C 

17 

3         2 

WINO-SPu    10 

LAT            56    27      N 

DAY 

OS 

DATA    USE       1 

8AR0METR     1005.9 

SEA 

WINO-FGR 

LONG       051    00      W 

HOUR 

12.7 

AREA              05 

CLOUD    T/4          0/5 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                PO" 

STO 

00000 

08.05 

34.14 

26.62 

00.000 

1482.0 

12.7 

OBS 

OOCOO 

08.05 

34.144 

26.62 

1462.0 

STD 

00010 

07.96 

34.16 

26.64 

00.014 

1461.9 

STO 

00020 

07.52 

34.17 

26.72 

00.023 

1460.3 

12.7 

OBS 

00025 

07.17 

34.182 

26.77 

1479.1 

STO 

00030 

06.36 

34.28 

26.96 

00.040 

14  76.1 

STD 

00050 

03.99 

34.60 

27.49 

00.057 

1467.1 

12.7 

OBS 

00051 

03.90 

34.610 

27.51 

1466.8 

STD 

00075 

03.71 

34.70 

27.60 

00.071 

1466.5 

STO 

00100 

03.60 

34.76 

27.66 

00.06  3 

1466.5 

12.7 

OBS 

00101 

03.60 

34.764 

27.66 

1466,5 

STD 

00125 

03.64 

34.  79 

27.68 

00.094 

1467.1 

STO 

00150 

03.66 

34.81 

27.69 

00.105 

1467,6 

12.7 

OBS 

00152 

03.66 

34.813 

27.69 

1467.7 

STD 

00200 

03.60 

34.83 

27.71 

00.126 

1468.2 

12.7 

OBS 

00203 

03.60 

34.631 

27.71 

1468,3 

STD 

00250 

03.56 

34.85 

27.73 

00.146 

1466.9 

12.7 

OBS 

00254 

03.56 

34.847 

27.73 

1469.0 

STO 

00300 

03.61 

34.86 

27.74 

00.166 

1470;0 

12.7 

OBS 

00305 

03.61 

34.863 

27.74 

147C.1 

STD 

00400 

03.57 

34.86 

27.76 

00.204 

1471.5 

12.7 

OBS 

T00402 

03.57 

34.883 

27.76 

1471.5 

STD 

005  00 

03.57 

34.67 

27.75 

00.244 

1473.1 

12.7 

OBS 

00507 

03.57 

34.669 

27.75 

1473.2 

STD 

006  00 

03.54 

34.87 

27.75 

00.264 

1474.7 

12.7 

OBS 

T00613 

03.54 

34.671 

27.75 

1474.9 

STD 

007  00 

03.52 

34.87 

27.75 

00.325 

1476.2 

STD 

00800 

03.50 

34.86 

27.75 

00.367 

1477.8 

12.7 

OBS 

00812 

03.50 

34.864 

27.75 

1476.0 

STO 

00900 

03.50 

34.67 

27.75 

00.410 

1479.5 

STD 

01000 

03.51 

34.87 

27.75 

00.453 

1461.2 

12.7 

OBS 

T01013 

03.51 

34.869 

27.75 

1481.4 

12.7 

OBS 

T01537 

03.62 

34.905 

27.77 

1 490 . 7 

INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

TRACE     DIR  5     SQUARE       3 

DURATION  2     SOUARE    60 

ORIG     B37    016  1     SOUARE     61 
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TABLE  IX.— Continued 


STATION 


BECIO       31       1290 

YEA5 

1968 

BOTDP    03530 

AIR 

TEMP      ca.c 

DIR    HOT    PER 

^IND-OIR 

01 

CONSEC               0017 

MONTH       08 

SHIP    HU 

HET 

BULB         08.0 

35 

2         2 

MINO-SPD 

20 

L*T             56    30       N 

DAY 

09 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1004.8 

SEA 

WINO-FOR 

LONG      051    le      M 

HOUR 

12.1 

AREA               05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

HEATHER 

X6 

CISTNUM/TIXE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PJ' 

STO 

000  00 

08.34 

34.32 

26.71 

OO.OCO 

1483.3 

12.1 

BBS 

00000 

08.34 

34.325 

26.71 

1483.3 

SID 

00010 

08.20 

34.40 

26.79 

00.013 

1463.1 

12.1 

DBS 

00C16 

07.85 

34.442 

26.88 

1481.9 

STD 

00020 

07.24 

34.48 

27.00 

00.024 

1479.6 

STD 

00030 

05.92 

34.56 

27.24 

00.034 

1474.7 

12.  1 

OBS 

00035 

05.38 

34.595 

27.33 

1472.6 

STD 

000  50 

04.49 

34.66 

27.48 

00.049 

1469.3 

12.1 

DBS 

00069 

03.78 

34.724 

27.61 

1 466 . 7 

STD 

00075 

03.75 

34.74 

27.63 

00.062 

1466,7 

STD 

OOICO 

03.67 

34.79 

27.68 

00.074 

1466.6 

12.1 

DBS 

00104 

03.66 

34.801 

27.68 

1466.9 

STD 

00125 

03.67 

34.82 

27.70 

00.084 

1467.3 

12.1 

OBS 

T00136 

03.67 

34.832 

27.71 

1467.5 

STD 

00150 

03.63 

34.84 

27.72 

00.094 

1467.6 

12.1 

OBS 

00169 

C3.6C 

34.642 

27.72 

1467.7 

12.1 

OBS 

00199 

03.58 

34.845 

27.73 

1468.2 

STD 

00200 

03.58 

34.84 

27.73 

00.114 

1468.2 

STD 

00250 

03.47 

34.64 

27.74 

00.134 

1466.5 

12.1 

OBS 

T00258 

03.46 

34.840 

27.74 

1468.6 

STD 

00300 

03.47 

34.85 

27.75 

00.153 

1469.4 

12.1 

OBS 

00320 

03.46 

34.858 

27.75 

1469.7 

12.1 

OBS 

00379 

03.44 

34.654 

27.7  5 

1470.5 

STD 

00400 

03.43 

34.85 

27.75 

00.192 

1470.9 

12.1 

OBS 

00495 

03.  41 

34.856 

27.75 

1472.3 

STO 

C0500 

C3.41 

34.86 

27.75 

00.232 

1472.4 

STD 

00600 

03.4  0 

34.85 

27.75 

00.272 

1474.0 

12.1 

OBS 

T00636 

03.40 

34.652 

27.75 

1474.6 

12.1 

OBS 

TC1C54 

03.47 

34.864 

27.75 

1481.9 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    837    017 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  i 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


STAT     ION 


REFID       31  1290 

CONSEC  0018 

LAT             56  35       N 

LONG      051  09      H 


YEAR  1968 
MONTH  08 
DAY  10 

HOUR     11.9 


BOTDP    03493 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  08.8 

WET  BULB  03.0 
BAROMETR  0987.6 
CLOUD    T/A  X/9 


OIR    HGT    PER 

05       4         2 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIR  07 

HINO-SPO  19 
WINO-FCR 

WEATHER  X.. 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B37    018 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGHA-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P34   TOT  P 


11.9 
11.9 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00024 
00030 
00047 
000  50 
00075 
00095 
00100 
00125 
00141 
00150 

T00186 
0C200 
00234 
00250 
00282 
003  00 

TCC367 
00400 
00467 
00500 

700566 
00600 
00700 
00755 
006  00 
00900 

TCC953 

T01532 


08.22 
08.22 
08.20 
08.19 

ce.18 

07.03 
04.54 
04.46 
03.92 
03.67 
03.66 
03.71 
03.71 
03.70 
03.66 
03. 6o 
03.63 
03.60 
03.56 
03.55 
03.53 
03.52 
03.50 
03.49 
03.48 
03.46 
03.47 
03.47 
03.47 
03.46 
03.46 
03.62 


34.31 

34.308 

34.32 

34.32 

34.326 

34.44 

34.670 

34.68 

34.72 

34.749 

34.76 

34.60 

34.816 

34.82 

34.646 

34.85 

34.653 

34.85 

34.653 

34.85 

34.656 

34.86 

34.865 

34.66 

34.859 

34.86 

34.86 

34.664 

34.66 

34.66 

34.862 

34.905 


26.72 
26.72 
26.73 
26.74 
26.74 
26.99 
27.49 
27.50 
27.59 
27.64 
27.65 
27.68 
27.69 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


00.013 
00.026 


00.055 
00.069 


00.081 
00.092 


00.263 
00.324 


00.365 

00.408 


1482.9 
1482.9 
1463.0 
1483.1 
1463.1 
1478.9 
1469.4 
1469.2 
1467.4 
1 466 . 7 
1466.8 
1467.4 
1467.7 
1467.6 
1466.3 
1468.5 
1469.0 
1469.1 
1469.5 
1469.7 
1470.7 
1471.2 
1472.3 
1472.6 
1473.9 
1474.4 
1476.0 
1476.9 
1477.7 
1479.3 
1460.2 
1490.6 
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TABLE  IX. — Continued 


STATION 


BEfID       31  1290 

CONSEC  0019 

LAT             56  'VO       N 

LONG       051  00      h 


YEAi;  1968 
MONTH  08 
DAV  11 

HOUR     13.6 


60TDP     03*93 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  08.0 

MET    BULB  07.7 

BABOMETR     09b7.2 
CLOUD    T/A         7/8 


DIR    HGT    PER 

07      4         2 
SEA 
CL/TR 


UIND-DIR    Ob 
MINO-SPD    17 
KIND-FOP 
rtEATMEP       X6 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    637    019 


TEN  SO  1*07 
5  SJUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTyP  DEPTH 


13.6 
13.6 


STO 
08  S 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 
Q6S 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 
OBS 


00000 
COCCO 
00010 
00020 
0002* 
0003  0 
000*7 
00050 
00075 
00096 
00100 
00125 
001*3 
00150 

T00190 
00200 
00238 
002  50 
00285 
00300 

T0037* 
00*00 
00*71 
00500 

TC05O9 
00600 
00700 
0075* 

008  00 

009  00 
T009*9 
T01*e2 


TEMP 

06.27 
06.27 
06.26 
06.2* 
06.2* 
07.00 
0*.33 
0*.27 
03.88 
03.69 
03.70 
03.7* 
03.7* 
03.72 
03.63 
03.62 
03.60 
03.60 
03.59 
03.56 
03.53 
03.52 
03. *9 
03. *9 
03. ■*9 
03. *9 
03. *8 
03. *7 
03. *6 
03. *5 
03.*  5 
03.62 


SAL 

3*. 35 
3*. 351 
3*. 36 
3*. 36 
3*. 363 
3*.*5 
3*. 656 
3*.o7 
3*.  73 
3*. 778 
3*. 79 
3*. 82 
3*. 8*0 
3*. 8* 
3*. 6*8 
3*.  8  5 
3*. 852 
3*. 85 
3*. 861 
3*.  86 
3*. 86* 
3*.  86 
3*. 86  3 
3*. 66 
3*. 863 
3*.  66 
3*.  86 
3*. 862 
3*. 66 
3*. 66 
3*. 856 
3*. 90* 


SIGHA-T 

26.7* 
26.7* 
26.75 
26.76 
26.76 
27.01 
27.60 
27.51 
27.61 
27.66 
27.67 
27.69 
27.71 
27.71 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.7* 
27.7* 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


DYNDPTH 
00.000 


00.013 
00.026 


00.05* 
00.066 

00.079 
00.090 

00.100 

00.121 

00.1*0 

00.160 

00.199 

00.239 

00.279 
00.320 

00.362 
00.*05 


SND    VEL       OXYG 

1*83.1 
1*63.1 
1*63.2 
1*63.* 
1*83.* 
1*78.8 
1*66.6 
1*66.* 
1*67.2 
1*66.6 
1*67.0 
1*67.6 
1*67.9 
1*67.9 
1*68.2 
1*66.* 
1*68.9 
1*69.1 
1*69.6 
1*69.6 
1*70.9 
1*71.2 
1*72.3 
1*72.8 
1*73.9 
1*7*.* 
1*76.0 
1*76.9 
1*77.6 
1*79.3 
1*60.1 
1*89.8 


PO*       TOT    P 


STATION 


REFIO      31       1290 
CONSEC  0020 

LAT  56    3*       N 

LONG      051    03       M 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1966 

BOTDP    03*93 

AIR 

TEMP           06.9 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR 

13 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1' 

*07 

MONTH       08 

SHIP    HU 

WET 

BULB           07.* 

16 

2         2 

vilND-SPD 

16 

TRACE    OIR 

5     SaUARE 

3 

DAY 

12 

DATA    USE       1 

BAROMETR    099*. 2 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE 

60 

HOUR 

12.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/e 

CL/TR 

WEATHER 

X5 

ORIG    B37    020 

1     SOJARE 

61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPl H 

SND    VEL 

OXYG 

p:* 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

06.27 

3*.  36 

26.75 

00.0(0 

1*83.1 

OBS 

00000 

06.27 

3*. 362 

26.75 

1*83.1 

STD 

00010 

08.26 

3*. 36 

26.76 

00.0     3 

1*63.2 

STD 

00020 

08.2* 

3*. 36 

26.76 

00.0^6 

1*83.* 

OBS 

0002* 

06.2* 

3*. 36* 

26.76 

1*63.* 

STD 

00030 

07.09 

3*.*7 

27.01 

00.037 

1*79.2 

OBS 

000*7 

0*.58 

3*. 702 

27.51 

1*69.7 

STO 

00050 

0*.*9 

3*. 71 

27.52 

00.05* 

1*69.3 

STD 

00075 

03.67 

3*.  75 

27.62 

00.067 

1*67.2 

OBS 

00095 

03.59 

3*. 775 

27.67 

1*66.* 

STO 

00100 

03.61 

3*. 76 

27.66 

00.079 

1*66.6 

STD 

00125 

03.69 

3*. 82 

27.70 

00.089 

1*67.* 

OBS 

001*3 

03.71 

3*. 8*0 

27.71 

1*67.6 

STD 

0C150 

03.69 

3*.  6* 

27.71 

00.100 

1*67.8 

OBS 

T00192 

03.61 

3*. 6*7 

27.73 

1*68.2 

STD 

00200 

03.60 

3*. 85 

27.73 

00.119 

1*68.3 

OBS 

00237 

03.5* 

3*. 870 

27.75 

1*68.6 

STD 

00250 

03.52 

3*. 67 

27.75 

00.139 

1*68.8 

OBS 

0026* 

03. *7 

3*. 66* 

27.75 

1*69.1 

STD 

003  00 

03. *7 

3*. 87 

27.75 

00.158 

1*69.* 

OBS 

T00378 

03. *7 

3*. 671 

27.76 

1*70.7 

STD 

00*00 

03. *7 

3*. 87 

27.76 

00.196 

1*71.0 

OBS 

00*77 

03.*  7 

3*. 676 

27.76 

1*72.3 

STD 

00500 

03. *7 

3*. 86 

27.76 

CO. 23* 

1*72.7 

OBS 

T00578 

03. *7 

3*. 879 

27.77 

1*7*. 0 

STD 

00600 

03. *7 

3*. 68 

27.76 

00.273 

1*7*.* 

STD 

00  700 

03. *6 

3*. 67 

27.76 

00.313 

1*76.0 

OBS 

0077* 

03. *5 

3*. 873 

27.76 

1*77.2 

STD 

00800 

03. *5 

3*. 87 

27.76 

00.353 

1*77.6 

STD 

00900 

03. *5 

3*. 88 

27.77 

00.395 

1*79.3 

OBS 

T00967 

03. *5 

3*. 879 

27.77 

1*80.* 

STO 

01500 

03.65 

3*. 92 

27.78 

1*90.2 

OBS 

T01500 

03.65 

3*. 920 

27.78 

1*90.2 
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TABLE  IX. — Continued 


STATION 


KEFID       31       1290  VE4R    1968 

CONSEC  0021  MONTH       08 

LAT  56    28      N  Oil  13 

LONG       051    06      n  HQUO     12.6 


BOTDP    03*93 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
ARft  05 


AIR    TEMP  09.7 

HET    BULB  07.6 

BAROMETP    1000. 4 
CLOUO    T/A  6/6 


DIR    HGT    PER 

C       2  2 

SEA 
CL/TR 


WINO-DIR    Ob 
KIND-SPD    07 
»IIND-fOR 
HEATHER        XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    637    021 


TEN  SQ  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


12. 
12. 


STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 
OBS 


000  00 
00000 
00010 
00020 
00026 
00030 
00050 
00052 
00075 
CO  100 
00102 
00125 
00150 
00153 
0C200 

T00205 
00250 
00256 
00300 
C0308 
00<.00 

T00'.12 
00500 
00511 
00600 

T00621 
00  7  00 
00800 
00817 
0C900 
01000 

T01022 

T01528 


TEMP 

08.36 
08.38 
06.67 
05.37 
0*.77 
0'..59 
03.89 
03. 8<. 
03.72 
03.63 
03.63 
03.6* 
03.65 
03.6  5 
03.61 
03.60 
03. '.3 
03.42 
03.  ".8 
03. -.B 
03.37 
03.36 
03.38 
03.38 
03.38 
03.38 
03.39 
03. *0 
03. ".0 
03. ".0 
03.<.2 
03.42 
03.62 


SAL 

34.20 

34.196 

34.39 

34.54 

34.612 

34.63 

34.70 

34.708 

34.76 

34.79 

34.797 

34.81 

34.83 

34.82  6 

34.85 

34.846 

34.84 

34.842 

34.85 

34.850 

34.85 

34.84  9 

34.85 

34.848 

34.85 

34.853 

34.65 

34.85 

34.850 

34.85 

34.86 

34.856 

34.891 


SIGMA-T 

26.61 
26.61 
27.01 
27.29 
27.42 
27.45 
27.56 
27.59 
27.64 
27.66 
27.66 
27.70 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 


OYNDPTh 

00.000 

00.012 
00.021 

00.029 
00.040 

00.053 
00.064 

00.074 
00.065 

00.105 

OO.liS 

00.144 

00.183 

00.222 

00.262 

00.303 
00.345 

00.387 
00.431 


SND    VEL       OXITG 

1463.3 
1483.3 
1477.1 
1472.2 
1470.0 
1469.3 
1466  .8 
1466.7 
1466.6 
1466.7 
1466.7 
1467.1 
1467.6 
1467.7 
1468.3 
1466.3 
1466.4 
1466.4 
1469.4 
1469.5 
1470.6 
1470.7 
1472.3 
1472.5 
1474.0 
1474.3 
1475.6 
1477.4 
1477.6 
1479.0 
1480.8 
1461.2 
1490.6 


P34       TOT     P 


STATION 


REFID       31  1290  VEAR     1968 

CONSEC  0022  MONTH      08 

LAT             56  30       N  DAY              14 

LONG       0  51  00      H  HOUR    12.5 


BOTDP    03512 
SHIP    HU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  06.6 

WET    BULB  07.7 

6AR0METR     1C10.3 
CLOUD    T/A  7/6 


DIR    HGT     PER 

04       4  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  35 

wnO-SPO  17 
HIND-FOR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
CRIG    B3  7    02  2 


TEN  SQ  1407 
3  SQUARE  3 
2  SQUARE  oO 
1    SQUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.5 
12.5 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

oes 

STO 

OBS 
STO 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00025 
00030 
00049 
000  50 
00075 
00097 
OCIOO 
00125 
00145 
00150 

T00194 
00200 
002  42 
00250 
00291 
00300 

T00387 

004  00 
00465 

005  00 
T005  86 

00600 
00700 
00760 
008  00 
00900 
T00975 
T01501 


TEMP 

08.50 
06.50 
06.45 
06.40 
06.37 
07.31 
04.28 
04.26 
03.85 
03.64 
03.65 
03.70 
03.71 
03.70 
03.66 
03.65 
03.62 
03.65 
03.72 
03.69 
03.53 
03.53 
03.52 
03.51 
03.49 
03.49 
03.51 
03.53 
03.53 
03.55 
03.56 
03.64 


SAL 

34.35 

34.351 

34.35 

34.35 

34.350 

34.42 

34.638 

34.64 

34.70 

34. 752 

34.76 

34.80 

34.62  8 

34.83 

34.844 

34.84 

34.850 

34.65 

34.664 

34.86 

34.661 

34.86 

34.659 

34.86 

34.656 

34.66 

34.67 

34.671 

34.87 

34.87 

34.669 

34.901 


SIGMA-T 

26.71 
26.71 
26.72 
26.72 
26.73 
26.94 
27.49 
27.49 
27.59 
27.65 
27.65 
27.68 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.75 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


DYNDPTH 
00.000 


0C.013 
00.026 


00.056 
00.070 

00. 062 
00.09  3 

00.104 

00.  124 

00.144 

00.164 

00.204 

00.244 

00.265 
00.326 

00.366 
00.411 


SND    VEL       OXYG 

1464.0 
1464.0 
1464.0 
1463.9 
1463.9 
1460.0 
1466.4 
1466.3 
1467.0 
1466.6 
1466.7 
1467.4 
14o7 .8 
1467.9 
1468.4 
1466.5 
1469.0 
1469.3 
1470.3 
1470.3 
1471.1 
1471.3 
1472.6 
1472.9 
1474.2 
14  74.4 
1476.2 
1477.6 
1478.0 
1479.7 
1481.0 
1490.2 


P04       TOT     P 
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TABLE  IX.— Continued 


STATION 


REFID       31        1290 

YE»< 

1968 

BOTDP    03'.93 

AIP 

TEMP          07.2 

OIK    HOT    PER 

WIND-DIR     15 

C0N5EC              0023 

MONTH     ce 

SHIP    HU 

WET 

BULB          06.2 

07 

2          2 

JINO-SPD    05 

LST             56    ".O       N 

DAY 

15 

DATA    USE       1 

BAROMETP    1017.1 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       051     00       W 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/8 

CL/TR 

HEATHER       X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYO                P3 

STD 

00000 

08. '■e 

34.41 

26.76 

00.000 

1464.0 

12.5 

06S 

CCOOC 

08. ".8 

34.406 

26.76 

1484.0 

STO 

00010 

08.32 

34.42 

26.79 

00.012 

1483.5 

STD 

0CC20 

08.15 

34.43 

26.83 

00.025 

1463.1 

12.5 

DBS 

00025 

08.07 

34.438 

26.84 

1482.9 

STD 

00030 

07.08 

34.48 

27.02 

00.036 

1479.2 

STD 

000  50 

0«.10 

34.64 

27.51 

00.053 

1467.6 

12.5 

OBS 

00052 

03.89 

34.651 

27.54 

1466.8 

STD 

00075 

03.75 

34.73 

27.62 

00.066 

1466.7 

STD 

00100 

0  3.66 

34.60 

27.66 

00.076 

1466.8 

12.5 

oes 

90102 

03.66 

34.801 

27.68 

1466.6 

STD 

00125 

03.69 

34.82 

27.70 

00.006 

1467.4 

STD 

00150 

03.72 

34.64 

27.71 

00.098 

1467.9 

12.5 

OBS 

00153 

03.72 

34.843 

27.71 

1468.0 

STD 

00200 

03.64 

34.85 

27.73 

00.119 

1468.5 

12.5 

OBS 

T00203 

03.  6<. 

34.853 

27.73 

1468.5 

STD 

0C250 

03.59 

34.66 

27.74 

00.138 

1469.1 

12.5 

OBS 

00256 

03.59 

34.860 

27.74 

1 469 . 2 

STD 

003  00 

03.59 

34.87 

27.75 

00.156 

1469.9 

12.5 

OBS 

00307 

03.59 

34.874 

27.75 

1470.0 

STD 

OO'.OO 

03.53 

34.87 

27.76 

00.196 

1471.3 

12.5 

OBS 

T0C<.06 

03.53 

34.874 

27.76 

1471.4 

STD 

005  00 

03.<.8 

34.87 

27.76 

00.235 

1472.6 

12.5 

oes 

00510 

03.<.8 

34.670 

27.76 

1472.9 

STD 

006  00 

03.45 

34.87 

27. 7o 

00.275 

1474.3 

12.5 

OBS 

T006  1'. 

03. "(S 

34.872 

27.76 

1474.5 

STD 

0C7C0 

03.45 

34.87 

27.76 

00.315 

1476.0 

STD 

00800 

03.46 

34.88 

27.76 

00.355 

1477.6 

12.5 

DBS 

00817 

03.46 

34.876 

27.76 

1477.9 

STD 

0C900 

03.47 

34.88 

27.76 

00.397 

1479.3 

STD 

01000 

03.48 

34.88 

27.76 

00.439 

1481.1 

12.5 

OBS 

T01C16 

03.48 

34.878 

27.76 

1481.3 

12.5 

OBS 

T01537 

03.64 

34.923 

27.78 

1490.8 

INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1407 

TRACE  OIR  5  SQUARE   3 

DURATION  2  SQUARE  60 

ORIG  637  023  1  SQUARE  61 
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TABLE  X. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  CASCO  at 
Ocean  Station  BRAVO,  16  August-8  September  1968,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-1321. 


REFID   31 
CONSEC 
LAT     56 
LONG   051 


NODC          ST* 

I     T     I     G    N 

DAT 

A 

1321 

YEAR 

1968 

BOTDP    03576 

AIR 

TEMP          07.6 

DIR     HOT     PER 

rilND-OIR 

03 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

0001 

MONTH       08 

Ship  cs 

WET 

BULB          07.2 

07 

KINO-SPD 

15 

TRACE     Dia 

5    SQUARE       3 

27      N 

DAV 

16 

DATA    USE       1 

BAPOMETB    1018.0 

SEA 

2 

HISD-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    60 

07      H 

HOUk 

12.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A         6/6 

CL/TR 

.JtATHER 

X^ 

ORIG    B38    001 

1     SQJARE     61 

'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

JYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TCT     P          N02          N03 

SIOj          PH 

STO 

00000 

08.60 

34.30 

26.72 

00.000 

1464.4 

12.9 

06  S 

00000 

08.60 

34.383 

26.72 

1464.4 

STD 

00010 

06.59 

34.38 

26.72 

00.013 

1464.5 

STO 

00020 

08.57 

34.39 

26.72 

00.026 

1484.6 

12.9 

oes 

C0C24 

08.57 

34.386 

26.73 

1484.7 

STD 

00030 

07.37 

34.45 

26.95 

00.036 

1460.3 

STD 

00050 

04.36 

34.61 

27.46 

00.056 

1466.8 

12.9 

DBS 

00050 

04.38 

34.610 

27.46 

1468.8 

STD 

00075 

03.99 

34.68 

27.56 

00.071 

1467.6 

STD 

00100 

03.75 

34.74 

27.63 

00.08  4 

1467.1 

12.9 

DBS 

00100 

03.75 

34.742 

27.63 

1467.1 

STD 

00125 

03.72 

34.79 

27.67 

00.09  5 

1467.5 

12.9 

OBS 

001*5 

03.70 

34.814 

27.69 

1467.7 

STD 

00150 

03.69 

34.82 

27.69 

00.106 

1467.8 

12.9 

OBS 

Tooies 

03.66 

34.640 

27.72 

1468.3 

STO 

00200 

03.66 

34.64 

27.72 

00.127 

1468.5 

12.9 

OBS 

00221 

03.65 

34.646 

27.72 

1468.3 

STO 

002  50 

03.60 

34.65 

27.73 

00.147 

1469.1 

12.9 

OBS 

00251 

03.60 

34.648 

27.73 

146911 

STD 

00300 

03.61 

34.66 

27.74 

00.167 

1470.0 

12.9 

OBS 

T0030<. 

03.61 

34.860 

27.74 

1470.0 

12.9 

OBS 

00381 

03.56 

34.869 

27.75 

1471.1 

STO 

0C<.00 

03.57 

34.87 

27.75 

00.206 

1471.5 

12.9 

OBS 

T00".51 

03.58 

34.870 

27.75 

1472.4 

STD 

00500 

03.55 

34.67 

27.75 

00.246 

1473.0 

STD 

00600 

03.50 

34.87 

27.75 

00.286 

1474.5 

12.9 

OBS 

00622 

03.49 

34.869 

27.76 

1474.8 

STO 

00700 

03.46 

34.87 

27.76 

00.32  7 

1476.0 

12.9 

OBS 

T0073<. 

03.45 

34.866 

27.76 

1476.5 

STO 

00600 

03.45 

34.87 

27.76 

00.368 

1477.6 

STO 

009  00 

03.45 

34.07 

27.76 

00.410 

1479.3 

STO 

01000 

03.46 

34.87 

27.76 

00.453 

1481.0 

12.9 

oes 

T01077 

03.46 

34. 868 

27.76 

1462.3 

N    0 

DC          S    T    A 

T    I    C    N 

DAT 

A 

REFID      31       1321 

YEAR 

1966 

BOTOP    03576 

AIR 

TEMP         07.2 

DIR    HGT    PER 

UIND-DIR 

07 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC               0002 

MONTH       08 

SHIP    CS 

UET 

BULB          06.1 

10 

1         2 

KIND-SPD 

10 

TRACE    DIR 

5    SQUARE      3 

LAT            56    30      N 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1014.6 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG       051    04      M 

HOUR 

12.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    B38    002 

1    SQUARE    61 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTh 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

5103         PH 

STO 

00000 

06.66 

34.30 

26.65 

00.000 

1484.5 

12.6 

OBS 

00000 

08.66 

34.304 

20.65 

1484.5 

STD 

COCIO 

08.66 

34.31 

26.65 

00.014 

1484.7 

STD 

00020 

06.65 

34.31 

26.65 

00.028 

1464.8 

12.6 

□  BS 

00026 

08.65 

34.311 

26.65 

1484.9 

STO 

000  30 

07.70 

34.36 

26.84 

00.041 

1481.5 

STD 

00050 

04.13 

34.56 

27.46 

00.059 

1467.7 

12.6 

DBS 

00050 

04.13 

34.576 

27.46 

1467.7 

STD 

00075 

03.60 

34.65 

27.55 

00.074 

1466.8 

STD 

00100 

03.62 

34.72 

27.62 

00.087 

1466.5 

12.6 

OBS 

00100 

03.62 

34.717 

27.02 

1466.5 

STD 

00125 

03.08 

34.78 

27.06 

00.099 

1467.3 

STD 

00150 

03.72 

34.82 

27.69 

00.110 

1467^9 

12.6 

OBS 

00150 

03.72 

34.820 

27.69 

1467,9 

STD 

00200 

03.75 

34.64 

27.71 

00.131 

1466.9 

12.6 

OBS 

T00201 

03.  75 

34.640 

27.71 

1468.9 

STD 

002  50 

03.67 

34.65 

27.72 

00.151 

1469.4 

12.6 

OBS 

00251 

03.67 

34.846 

27.72 

1469.4 

STO 

00300 

03.65 

34.86 

27.73 

00.172 

1470.1 

12.6 

DBS 

00302 

03.65 

34.859 

27.73 

1470^2 

STO 

004  00 

03.58 

34.66 

27.74 

00.212 

1471.5 

12.6 

oes 

T00407 

03.58 

34.662 

27.74 

1471.6 

STD 

00500 

03.56 

34.67 

27.75 

CO. 252 

1473.1 

12.6 

□  BS 

00507 

03.56 

34.872 

27.75 

1473.2 

STD 

00600 

03.55 

34.87 

27.75 

00.292 

1474.7 

12.6 

oes 

T00610 

03.55 

34.872 

27.75 

1474.9 

STO 

00700 

03.52 

34.87 

27.75 

00.333 

1476,2 

STD 

00800 

03.50 

34.67 

27.75 

00.375 

1477.8 

12.6 

OBS 

00618 

03.50 

34.666 

27.75 

I478;i 

STO 

00900 

03.51 

34.87 

27.75 

00.417 

1479.5 

STO 

01000 

03.52 

34.67 

27.76 

00.460 

1481.2 

12.6 

OBS 

TO  10  26 

03.52 

34.674 

27.76 

1481.7 

12.6 

OBS 

T01559 

03.59 

34.906 

27.77 

1491.0 
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TABLE  X.— Continued 


STATION 


REFID      31 

1321 

YEAR 

1968 

BOTDP    03576 

AIR 

TEKP          07.6 

01 R    HGT    PER 

HINO-DIS    08 

CONSEC 

C003 

MONTH      C8 

SHIP    CS 

WET 

BULB          07.2 

10 

1          3 

1<IN0-SPD    It 

LAT             56 

30      N 

DAV 

18 

DATA    USE       I 

BAROMETR     1009.5 

SEA 

HIND-FOB 

LONG       051 

01       H 

HOUR 

12.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TB 

HEATHER       X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG                PO 

STD 

00000 

08.76 

34.33 

20.65 

00.000 

1484.9 

12.9 

0B5 

OCOCO 

06.76 

34.329 

26.65 

1484.9 

STD 

00010 

08.66 

34.35 

26.68 

00.013 

1484.8 

STD 

00020 

08.56 

34.37 

26.71 

CO. 027 

1-.64.6 

12.9 

OBS 

00029 

08. ".7 

34.384 

26.74 

1484.4 

STD 

00030 

08.29 

34.40 

26.78 

00.040 

1483.7 

STO 

00050 

05.25 

34.62 

27.37 

00.060 

1472.3 

12.9 

OBS 

00058 

0<..3  6 

34.665 

27.52 

1468.9 

STD 

00075 

04.07 

34.72 

27.58 

00.076 

1468.0 

STD 

00100 

03.77 

34.76 

27.64 

00.088 

1467.2 

12.9 

OBS 

00117 

03.64 

34.782 

27.67 

1467.0 

STO 

00125 

03.65 

34.79 

27.68 

00. 100 

1467.2 

STD 

00150 

03.67 

34.81 

27.69 

00.111 

1467.7 

12.9 

OBS 

00175 

03.68 

34.631 

27.71 

1468.2 

STO 

00200 

03.67 

34.84 

27.71 

00.131 

1468.6 

12.9 

OBS 

00233 

03.6  5 

34.848 

27.72 

1469.0 

STD 

002  50 

03.62 

34.65 

27.73 

00.152 

1469.2 

12.9 

OBS 

00292 

03.57 

34.652 

27.73 

1469.7 

STO 

00300 

03.5  7 

34.85 

27.74 

00.171 

1469.8 

12.9 

OBS 

00352 

03.55 

34. 660 

27.74 

1470.6 

STD 

00<t00 

03.53 

34.86 

27.75 

00.211 

1471.3 

12.9 

OBS 

T00<f73 

03.49 

34.665 

27.75 

1472.3 

STD 

00500 

03.47 

34.86 

27.75 

00.251 

1472.7 

12.9 

OBS 

00590 

03.42 

34.860 

27.76 

1474.0 

STD 

006  00 

03.42 

34.86 

27.75 

00.290 

1474.1 

STO 

00700 

03.45 

34.86 

27.75 

00.331 

1475.9 

12.9 

OBS 

T00709 

03.45 

34.857 

27.75 

1476.1 

STD 

00800 

03.42 

34.86 

27.75 

00.373 

1477.4 

STD 

00900 

03.40 

34.65 

27.75 

00.415 

1479.0 

12.9 

OBS 

00953 

03.40 

34.853 

27.75 

1479.9 

STD 

01000 

03.41 

34.66 

27.75 

00.459 

1480.6 

STD 

01100 

03.44 

34.86 

27.75 

00.503 

1482.5 

12.9 

OBS 

T01197 

03.46 

34.866 

27.76 

1464.3 

12.9 

OBS 

T01819 

03.55 

34.925 

27.79 

1495.2 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    836    003 


TEN  SO  1407 
5  SUUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


STATION 


REFID       31  1321 

CONSEC  0004 

LAT             56  31       N 

LONG       051  01       W 


YEAR  1966 
MONTH  06 
DAY  20 

HOUR     12.7 


60TDP    03576 
SHIP    CS 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  07.2 

WET    BULB  06.1 

BAROMETR     1012.5 
CLOUD    T/A  6/6 


DIR    HGT    PER 

05       2         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR    01 
WIND-SPD    12 
WINO-fOR 
WEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B36    004 


TEN  S9  1407 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIbMA-T  OYNDPTH       SNO    VEL        OXYG 


PD4       TOT     P 


12.7 
12.7 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


000  00 
00000 

rcoio 

00020 
00C26 
00030 
0U050 
00051 
00075 
00100 
00102 
00125 
0C150 
00153 
0C2C0 

T00204 
00250 
00256 
00300 
00306 
00400 

T00414 
00500 
00516 
006  00 

T00619 
00700 
00600 
00832 
009  00 
01000 

T01044 

TC1579 


06.86 
08.66 
08.86 
08.8  5 
06.85 
07.88 
04.  16 
04."  = 


.  73 
..J.  71 
Ci.69 
03.69 
03.67 
03.67 
03.61 
03.61 
03.62 
03.62 
03.59 
03.58 
03.46 
03.47 
03.46 
03.48 
03.46 
03.45 
03.45 
03.45 
03.46 
03.47 
03.58 


34.24 

34.243 

34.24 

34.24 

34.241 

34.31 

34.60 

34.616 

34.70 

34.76 

34.765 

34.79 

34.81 

34.615 

34.84 

34.642 

34.85 

34.854 

34.86 

34.864 

34.87 

34.872 

34.87 

34.866 

34.86 

34.863 

34.86 

34.86 

34.659 

34.  66 

34.66 

34.667 

34.906 


26.57 
26.57 
20.57 
26.57 
26.57 
26.77 
27.47 
27.50 
27.58 
27.64 
27.65 
27.67 
27.69 
27.69 
27.71 
27.72 
^7.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 


00.014 
00.029 


00.043 
00.062 


00.076 
00.089 


00.100 
00.111 


00.332 
00.373 


00.416 
00.459 


1465.2 
1485.2 
1465.4 
1485.5 
1485.6 
1482.1 
1467.9 
1467.4 
1467.1 
1467.1 
1467.1 
1467.4 
1467.8 
1467.8 
1468.6 
1466.6 
1469.1 
1469.2 
1470.0 
1470.1 
1471.6 
1471.7 
1472.7 
1473.0 
1474.4 
1474.7 
1476.0 
1477.6 
1478.1 
1479^3 
1461.0 
1461.8 
1491.3 
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TABLE  X.— Continued 


S    T    4    T    1    c    N 


REFID       31 

1321 

»EA« 

1968 

BOTDP    03576 

AIR 

TEMP          C6.9 

OIR    HGT    PER 

CONSEC 

0005 

MONTH      08 

SHIP    CS 

WET 

BULB          06.7 

09 

2         3 

LAT            56 

31       N 

DAY 

21 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1015. i 

SEA 

LONG      050 

59       u 

HOUR 

12.7 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEI 

STD 

COOOO 

08.87 

34.32 

26.63 

00.000 

1485.3 

12.7 

oes 

00000 

08.87 

34.321 

26.6  3 

1465.3 

STO 

00010 

08.83 

34.33 

26.64 

00.014 

1465.4 

STD 

00020 

08.79 

34.35 

26.66 

00.026 

1485.4 

12.7 

oes 

00025 

08.77 

34.353 

26.67 

1465.4 

STD 

00030 

07.65 

34.41 

26.68 

00.041 

1481.3 

STD 

00050 

0<>.26 

34.59 

27.46 

00.059 

1468.2 

12.7 

oes 

00051 

04. 1<. 

34.602 

27.48 

1467.6 

STD 

00075 

03. ei 

34.69 

27.56 

00.073 

1466.9 

STD 

00100 

03.61 

34.75 

27.65 

00.086 

1466.5 

12.7 

oes 

00101 

03.61 

34.757 

27.65 

1466.5 

STD 

00125 

03.68 

34.80 

27.68 

00.097 

1467.3 

STD 

00150 

03.72 

34.82 

27.70 

00.107 

1467.9 

12.7 

OBS 

00152 

03.72 

34.826 

27.70 

1467.9 

STO 

00200 

03.68 

34.84 

27.71 

00.128 

1468.6 

12.7 

OBS 

T00201 

03.68 

34.836 

27.71 

1468.6 

STD 

00250 

03.65 

34.85 

27.72 

00.149 

1469.3 

12.7 

OBS 

0025'. 

03.65 

34.851 

27.73 

1469.4 

STD 

00300 

0  3.60 

34.86 

27.73 

00.  169 

1469.9 

12.7 

OBS 

00305 

03.59 

34.856 

27.74 

1470.0 

STD 

00400 

03.44 

34.85 

27.74 

00.2C8 

1470.9 

12.7 

OBS 

TOO'.O'. 

03.44 

34.648 

27.74 

1471.0 

STD 

00500 

03.42 

34.85 

27.75 

00.248 

1472.5 

12.7 

OBS 

005C7 

03.42 

34.849 

27.75 

1472.6 

STD 

00600 

03.44 

34.86 

27.75 

00.289 

1474.2 

12.7 

OBS 

T00612 

03.44 

34.857 

27.75 

1474.4 

STD 

007  00 

03.43 

34.66 

27.75 

00.330 

1475.8 

STO 

00600 

03.43 

34.86 

27.75 

00.371 

1477.5 

12.7 

OBS 

00812 

03.43 

34.857 

27.75 

1477.7 

STD 

00900 

03.43 

34.06 

27.76 

00.414 

1479.2 

STD 

01000 

03.44 

34.87 

27.76 

00.456 

1460.9 

12.7 

oes 

T01018 

03.44 

34.668 

27.76 

1481.2 

12.7 

OBS 

T01527 

03.61 

34.907 

27.77 

1490.5 

UIND-DIR  09  INST     NANStN     CAST  TEN    S3    1407 

JIND-SPO  02  TRACE    DIR  5     SOUARE       3 

rtlND-FDR  DURATION  2     SOJARE    60 

WEATHER  XI  ORI&    B36    005  1    SJJARE    60 


P04       TOT    P 


STATION 


REFID       31       1321 

YEAR 

1968 

BOTDP    03557 

AIR 

TEMP          09.4 

DIR    HGT     PER 

WINO-DIR     14 

CONSEC               0006 

MONTH       08 

SHIP    CS 

WET 

BULB          07.6 

17 

1         3 

WINO-SPD    11 

LAT             56    32       N 

DAY 

22 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013.9 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       050    56      H 

HOUR 

12.7 

AREA              05 

CLOUD    T/A          6/5 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                PO' 

STD 

00000 

06.71 

34.31 

26.65 

00.000 

1484.7 

12.7 

OBS 

COOOO 

08.71 

34.312 

26.65 

1484.7 

STD 

00010 

06.61 

34.31 

20.66 

00.014 

1464.5 

STD 

00020 

08.50 

34.32 

26.68 

00.02  7 

1464.3 

12.7 

oes 

00022 

06.48 

34.316 

26.68 

1484.2 

STD 

00030 

06.87 

34.44 

27.02 

00.039 

1478.3 

12.7 

OBS 

00045 

04.60 

34.627 

27.45 

1469.6 

STD 

00050 

04.43 

34.64 

27.48 

00.056 

1469.0 

STO 

00075 

03.76 

34.70 

27.59 

00.070 

1466.6 

12.7 

OBS 

00089 

03.58 

34.730 

27.64 

1466.2 

STD 

00100 

03.61 

34.75 

27.65 

00.08  3 

1466.5 

STO 

GC125 

03.67 

34.60 

27.68 

00.094 

1467.2 

12.7 

oes 

00134 

03.68 

34.808 

27.69 

1467.5 

STD 

00150 

03.68 

34.62 

27.70 

00.104 

1467.7 

12.7 

oes 

00179 

03.67 

34.831 

27.71 

1466.2 

STD 

00200 

03.66 

34.84 

27.72 

00.125 

1466.5 

12.7 

oes 

00224 

03.64 

34.847 

27.72 

1466.6 

STO 

00250 

03.62 

34.85 

27.73 

00.145 

1469.2 

12.7 

oes 

00269 

03.60 

34.649 

27.73 

1469.4 

STD 

00300 

03.58 

34.85 

27.73 

00.165 

1469.8 

12.7 

OBS 

T00359 

03.54 

34.853 

27.74 

1470.6 

STD 

CC400 

03.50 

34.85 

27.74 

00.20  5 

1471.2 

12.7 

OBS 

00447 

03.48 

34.855 

27.75 

1471.8 

STD 

00500 

03.49 

34.66 

27.75 

00.245 

1472.8 

12.7 

OBS 

T00538 

03.49 

34.656 

27.75 

1473.4 

STD 

006  00 

03.47 

34.86 

27.75 

00.286 

1474.4 

STD 

00  700 

03.45 

34.86 

27.75 

00.32  7 

1475.9 

12.7 

OBS 

00719 

03.45 

34.858 

27.75 

1476.2 

STD 

006  00 

03.44 

34.86 

27.75 

00.369 

1477.5 

STD 

009  00 

03.43 

34.86 

27.75 

00.411 

1479.2 

12.7 

OBS 

T00903 

03.43 

34.657 

27.75 

1479.2 

12.7 

OBS 

T013el 

03.63 

34.903 

27.77 

1468.1 

INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1407 

TRACE  DIR  5  SOUARE   3 

DURATION  2  SOUARE  60 

ORIG  B38  006  1  SQUARE  60 


98 


TABLE  X.— Continued 


STATION 


REFID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       051 


1321 

YEAR 

l^B 

BOTDR    03578 

AIR 

TEMP          08.3 

DIR    HOT    PER 

WINO-OIR 

04 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1407 

0007 

MONTH       OB 

SHIP    CS 

HET 

BULB          07.6 

04 

2          3 

unO-SPD 

18 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       3 

29      N 

DAY 

23 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1010.8 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     60 

06       H 

HOUR 

12.8 

AREA                03 

CLOUD     T/A          6/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    638    007 

1     SQUARE    61 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

lOI     P          N02          N03 

Sia3         Prt 

STO 

00000 

08.65 

34.29 

26.64 

00.000 

1484.5 

12.8 

DBS 

00000 

08.65 

34.294 

26.64 

1484.5 

STD 

00010 

08.61 

34.30 

26.65 

00.014 

1484.5 

STO 

00020 

08.56 

34.30 

26.66 

00.028 

1484.5 

12.8 

DBS 

00027 

08.53 

34.303 

26.67 

1484.5 

STO 

00030 

07.82 

34.34 

26.80 

00.041 

1481.9 

STD 

00050 

0<..17 

34.55 

27.43 

00.060 

1467.8 

12.8 

06  S 

00051 

04. O*. 

34.560 

27.45 

1467.3 

STD 

00075 

03.74 

34.64 

27.55 

00.075 

1466.5 

STD 

OOIOO 

03.57 

34.72 

27.63 

00.066 

1466.3 

12.8 

06  S 

00103 

03.56 

34. 723 

27.63 

1466.3 

STO 

00125 

03.63 

34.77 

27.60 

00.100 

1467.0 

STD 

00150 

03.68 

34.81 

27.69 

00.111 

1467.7 

12.8 

OBS 

00153 

03.68 

34.812 

27.69 

1467^8 

STD 

00200 

03.66 

34.83 

27.71 

00.132 

1468.5 

12.8 

OBS 

002C2 

03.66 

34.828 

27.71 

1468.5 

STO 

00250 

03.63 

34.85 

27.72 

00.152 

1469.2 

12. 8 

OBS 

002  50 

03.63 

34.846 

27.72 

1469.2 

12.8 

OBS 

00297 

03.57 

34.848 

27.73 

1469.7 

STO 

003  00 

03.57 

34.85 

27.73 

00.173 

1469.8 

12.8 

OBS 

T00386 

03.54 

34.857 

27.74 

1471.1 

STD 

00<.00 

03.53 

34.86 

27.74 

00.212 

1471.3 

12.8 

OBS 

00<.85 

03.50 

34.86  0 

27.75 

1472.6 

STD 

005  00 

03.50 

34.86 

27.75 

00.252 

1472.8 

12.8 

06  S 

T00579 

03.49 

34.840 

27.75 

1474.1 

STO 

00600 

03.48 

34.86 

27.75 

00.293 

1474.4 

STD 

007  00 

03.47 

34.86 

27.75 

00.334 

1476.0 

12.8 

DBS 

00776 

03.46 

34. 860 

27.75 

1477.2 

STD 

008  00 

03.46 

34.86 

27.75 

00. 376 

1477.6 

STD 

00900 

03.47 

34.87 

27.76 

00.418 

1479.3 

12.8 

OBS 

700985 

03.48 

34.871 

27.76 

1480.8 

12.8 

06  S 

701544 

03.59 

34.906 

27.77 

1490.7 

STATION 


REFID       31 

1321 

YEAB 

1968 

60TDP    03576 

AIR 

TEMP          06.1 

DIR    HGT    per 

WINO-OIR    33 

CONSEC 

0008 

MONTH       08 

Ship  CS 

WET 

6UL8           05.6 

36 

3          3 

WINO-SPO    11 

LAT            56 

32      N 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1016.0 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       051 

04       H 

HOUR 

12.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/5 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUW/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                PO 

STD 

00000 

08.59 

34.25 

26.61 

00.000 

1484.2 

12.8 

06  S 

00000 

08.59 

34.247 

26.61 

1464.2 

STD 

OCOIO 

08.58 

34.25 

26.61 

00.014 

1464.3 

STD 

00020 

08.56 

34.24 

26.62 

00.026 

1484.4 

12.8 

06S 

00024 

08.56 

34.243 

26.62 

1484.5 

STL 

00030 

07.20 

34.2  8 

26.84 

00.042 

1479.4 

12.8 

06  S 

00048 

04.  14 

34.382 

27.30 

1467.4 

STD 

00050 

04.10 

34.40 

27.32 

00.061 

1467.3 

STO 

00075 

03.67 

34.56 

27.49 

00.079 

1466.1 

12.8 

06  S 

00097 

03.49 

34.672 

27.60 

1465.9 

STO 

00100 

03.52 

34.68 

27.61 

00.093 

1466.0 

STD 

00125 

03.69 

34.77 

27.66 

00.104 

1467.3 

12.8 

06S 

CC145 

03.76 

34.815 

27.69 

1468.0 

STD 

00150 

03.74 

34.82 

27.69 

00.116 

1468.0 

12.8 

06S 

T00195 

03.63 

34.824 

27.71 

1468.3 

STD 

00200 

03.63 

34.83 

27.71 

00.137 

1466.3 

12.6 

08S 

00244 

03.59 

34.838 

27.72 

1466.9 

STD 

00250 

03.56 

34.  84 

27.72 

00.157 

1469.0 

12.8 

06S 

00294 

03.56 

34.850 

27.73 

1469.6 

STO 

00300 

03.56 

34.85 

27.73 

00.177 

1469.3 

12.8 

OBS 

T00398 

03.60 

34.867 

27.74 

1471.6 

STO 

00400 

03.60 

34.87 

27.74 

00.217 

1471.6 

12.8 

06S 

00496 

03.55 

34.872 

27.75 

1473.0 

STD 

005  00 

03.55 

34.87 

27.75 

00.257 

1473.0 

12.8 

06  S 

T00597 

03.56 

34.875 

27.75 

1474.7 

STO 

00600 

03.56 

34.87 

27.75 

00.297 

1474.7 

STD 

00700 

03.51 

34.87 

27.76 

00.338 

1476.2 

STD 

00800 

03.46 

34.67 

27.75 

00.379 

1477.7 

12.8 

06  S 

00805 

03.48 

34.667 

27.75 

1477.8 

STD 

00900 

03.49 

34.67 

27.75 

00.422 

1479.5 

STO 

ClOOO 

03.51 

34.87 

27.75 

00.465 

1481.2 

12.8 

aes 

TOlOlO 

03.51 

34.871 

27.76 

1481 .4 

12.8 

06S 

T01535 

03.57 

34.910 

27.78 

1490.5 

INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

TRACE    DIR  5    SQUARE       3 

DURATION  2     SQUARE    60 

ORIG     636    006  1     SQUARE    61 
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TABLE  X.— Continued 


STATION 


REFID       31  1321 

CONSEC  0009 

l.«T            56  29      U 

LONG      051  09      H 


»E»>     1968 
MONTrt       08 

HOUR    12.5 


BQTDP    C3576 
SHIP    CS 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  08.9 

NET  BULB  07.8 
BAROMETR  1020.1 
CLOUD    T/A         8/5 


DIR    HGT    PER 

36        1  3 

SEA 
CL/TR 


NIND-L>IR  18 

NIND-SPD  05 

HIND-FQR 

LEATHER  XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE     Olfi 
DURATION 
ORIG    B38    009 


TEN  Sa  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SauARE    61 


TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    ' 

/El 

STD 

OOCOO 

08. 

.56 

34.25 

26. 

.62 

00. 

.000 

1464, 

.1 

12. 

.5 

DBS 

00000 

08. 

,56 

34.252 

26. 

.62 

1484, 

,1 

STD 

00010 

08. 

,46 

34.28 

26. 

.66 

00. 

.014 

1483, 

.9 

STD 

00020 

08, 

.37 

34.31 

26, 

.70 

00. 

,02  7 

1463, 

.8 

12. 

,5 

OBS 

00025 

08. 

,32 

34.329 

26, 

.72 

1483, 

.7 

SID 

00030 

07. 

.18 

34.34 

26, 

.90 

00. 

,040 

1479, 

,4 

STO 

000  50 

03. 

.7S 

34.42 

27. 

,37 

00, 

,059 

146o, 

,0 

12. 

.5 

DBS 

00051 

03. 

.66 

34.425 

27. 

.39 

1465, 

.5 

STD 

00075 

03. 

,64 

34.56 

27, 

.51 

00. 

,075 

1466. 

,0 

STD 

00100 

03. 

,61 

34.69 

27, 

,60 

00, 

,089 

1466, 

.5 

12. 

.5 

OBS 

00101 

03. 

.61 

34.698 

27. 

.61 

1466. 

,5 

STO 

00125 

03. 

,64 

34.75 

27, 

,64 

00, 

,101 

1467, 

.1 

STD 

00150 

03. 

,68 

34.79 

27. 

,67 

00, 

,113 

1467, 

.7 

12. 

.5 

OBS 

0C153 

03. 

.68 

34.790 

27, 

,67 

1467, 

.7 

STD 

00200 

03. 

,75 

34.83 

27. 

,70 

00. 

,134 

1468, 

.9 

12. 

.5 

OBS 

00204 

03. 

.76 

34.831 

27. 

,70 

1469, 

.0 

STD 

00250 

03. 

,65 

34.84 

27. 

.72 

00. 

,155 

1469, 

.3 

12. 

.5 

OBS 

00255 

03. 

,64 

34.843 

27. 

.72 

1469, 

.3 

STD 

003C0 

03. 

,56 

34.84 

27. 

.73 

00. 

,175 

1469. 

,7 

12. 

.5 

OBS 

00306 

03. 

,55 

34.845 

27. 

.73 

1469, 

,8 

STD 

004  00 

03. 

,58 

34.86 

27. 

.74 

00. 

,215 

1471, 

,5 

12. 

.5 

OBS 

T00409 

03. 

,58 

34.862 

27. 

,74 

1471, 

,6 

STO 

005  00 

03. 

,52 

34.86 

27. 

,75 

00.256 

1472, 

,9 

12. 

.5 

DBS 

0C510 

03. 

,52 

34.664 

27. 

,75 

1473. 

,1 

STD 

00600 

03. 

,53 

34.87 

27. 

,75 

00.296 

1474, 

,6 

12. 

.5 

OBS 

100614 

03. 

.53 

34.866 

27. 

,75 

1474. 

.6 

STO 

007  00 

03. 

,52 

34.67 

27. 

,75 

00. 

,337 

14  76, 

.2 

STD 

00800 

03. 

.51 

34.87 

27. 

,75 

00. 

,379 

1477. 

.9 

12. 

,5 

OBS 

00820 

03. 

.51 

34.87C 

27. 

.75 

1478. 

.2 

STD 

00900 

03. 

,51 

34.87 

27. 

,76 

00. 

,421 

1479, 

.5 

STD 

01000 

03. 

,52 

34.86 

27. 

,76 

00. 

,464 

1481.2 

12. 

.5 

OBS 

T01029 

03. 

,52 

34.878 

27. 

,76 

1461. 

.7 

12. 

5 

OBS 

T01555 

03. 

58 

34.906 

27. 

,76 

1490. 

.9 

STD 

01750 

03. 

,54 

34.91 

27. 

.78 

1494. 

.0 

STD 

02000 

03. 

45 

34.91 

27. 

,79 

1497. 

.9 

14. 

.3 

OBS 

T02111 

03. 

,40 

34.905 

27. 

,79 

1499. 

.5 

STD 

02500 

03. 

13 

34.93 

27. 

,64 

1505. 

.1 

14. 

.3 

OBS 

T02616 

03. 

,04 

34.933 

27. 

,85 

1506. 

.7 

STD 

03000 

02. 

.72 

34.91 

27 

.66 

l3l2 

.0 

14, 

.3 

OBS 

T03130 

02, 

,54 

34.909 

27 

.88 

1513 

.4 

14, 

.3 

OBS 

T03445 

01, 

.93 

34.895 

27 

.91 

1516, 

.3 

14, 

.3 

OBS 

03546 

01, 

.62 

34.887 

27 

.93 

1516 

.7 

P04       TOT    P 


STATION 


REFID      31      1321 

YEAR 

1968 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP         08.3 

DIP     HGT    PER 

WINO-DIR    15 

CONSEC              0010 

MONTH       08 

SHIP    CS 

WET 

BULB           07.8 

15 

2         3 

WIND-SPD    24 

LAT            56    31       N 

DAY 

27 

DATA    USE        1 

6AR0METP    1024.4 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       0  50     59       W 

HOUR 

12.6 

AREA                05 

CLOUD     T/4          7/S 

CL/TR 

WEATHER       Kb 

CASINUK/TIMt 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG                PO' 

STD 

00000 

08.25 

34.40 

26.79 

00.000 

1483.1 

12.6 

OBS 

OCOOO 

08.25 

34.403 

26.79 

1483.1 

STD 

00010 

06.17 

34.44 

26.83 

00.012 

1463.0 

12.6 

OBS 

00016 

08.12 

34.463 

26.8  5 

1482.9 

STD 

00020 

07.  17 

34.47 

27. OC 

00.024 

1479.4 

STD 

00030 

05.18 

34.49 

27.27 

00.033 

1471.6 

12.6 

OBS 

00041 

03.62 

34.518 

^7.46 

1465.3 

STO 

00050 

03.66 

34.58 

27.51 

00.047 

1465.7 

STO 

00075 

03.74 

34.72 

27.61 

00.06  1 

1466.6 

12.6 

OBS 

OC084 

03.  76 

34.756 

27.64 

1466.9 

STD 

00100 

03.77 

34.78 

27.66 

00.072 

1467.2 

STD 

00125 

03.78 

34.81 

27.66 

00.063 

1467.7 

12.6 

OBS 

00127 

03.78 

34.815 

27.68 

1467.8 

STO 

00150 

03.74 

34.62 

27.69 

00.094 

1466.0 

12.6 

DBS 

T00171 

03.73 

34.834 

27.70 

1466.3 

STD 

00200 

03.76 

34.85 

27.71 

00.115 

1466.9 

12.6 

OBS 

00215 

03.76 

34.855 

27.72 

1469:2 

STD 

002  50 

03.71 

34.66 

27.73 

00.135 

1469.6 

12.6 

OBS 

00261 

03.70 

34.665 

27.73 

1469.7 

STD 

0C300 

03.56 

34.07 

27.73 

00.155 

1470.3 

12.6 

OBS 

T00350 

03.64 

34.868 

27.74 

1470.9 

STD 

004  00 

03.54 

34.86 

27.75 

00.195 

147i;3 

12.6 

OBS 

00439 

03.50 

34.662 

27.75 

1471.8 

STO 

00500 

03.54 

34.87 

27.75 

00.235 

1473.0 

12.6 

OBS 

T0C523 

03.55 

34.87C- 

27.75 

1473.4 

STO 

00600 

03.51 

34.67 

27.75 

00.275 

1474.5 

12.6 

OBS 

00695 

03.48 

34.863 

27.75 

1476.0 

STO 

0C7O0 

03.46 

34.66 

27.75 

00.316 

1476.1 

STD 

00800 

03.47 

34.86 

27.75 

00.358 

1477.7 

12.6 

OBS 

T00892 

03.47 

34.666 

27.76 

1479.2 

12.6 

OBS 

T01417 

03.65 

34.903 

27.77 

1488. a 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B36    010 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SaJ*RE    60 
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TABLE  X.— Continued 


S    T    4    T    I    C    l» 


REFIO       31 
CONS  EC 
1.4T  56 

LONG       050 


1321 

YEAR 

1968 

BOTOP    03566 

Alf 

TEMP          09.4 

OIR    HGT    PER 

KINO-DIR    20 

INST    NANSEN    CAST 

0011 

MONTrt       08 

SHIP    CS 

WET 

BULB          09.4 

16 

2         3 

KIND-SPD    13 

TRACE    DIR 

29      N 

04» 

28 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1016.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

59       M 

HOUR 

13.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A          X/9 

CL/TR 

LEATHER       X4 

CRIG     B38    Oil 

TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

06.57 

34.32 

26.67 

00.000 

1484.2 

13.0 

DBS 

OOOCO 

08.57 

34.320 

26.6  7 

1484.2 

STD 

00010 

08.39 

34.37 

26.75 

00.013 

1463.8 

STD 

00020 

08.20 

34.44 

26.83 

00.026 

1463.3 

13.0 

DBS 

0002". 

08.13 

34.475 

26.66 

1463.1 

STD 

00030 

07.09 

34.55 

27.07 

00.03  7 

1479.3 

13.0 

DBS 

00049 

04.59 

34.722 

27. 5i 

1469.8 

STD 

00050 

04.57 

34.72 

27.53 

00.053 

1469.7 

STD 

00075 

04.08 

34.75 

27.60 

00.066 

1466.1 

13.0 

DBS 

00099 

03.78 

34.774 

27.65 

1467.3 

STD- 

00100 

03.78 

34.78 

27.05 

00.076 

1467.3 

STD 

00125 

03.70 

34.81 

27.69 

00.089 

1467.4 

13.0 

QBS 

001'.9 

03.66 

34.032 

27.71 

1467.7 

STO 

00150 

03.66 

34.83 

27.71 

00.100 

1467.7 

13.0 

OBS 

T00197 

0  3.66 

34.848 

27.72 

1468.5 

STD 

00200 

03.66 

34.85 

27.72 

00.120 

1468.5 

13.0 

OBS 

00249 

03.65 

34.B71 

27.74 

1469.3 

STD 

00250 

03.65 

34. B7 

27.74 

00.140 

1 469 . 3 

STD 

00300 

03.61 

34.67 

27.75 

00.159 

1470.0 

13.0 

OBS 

0C300 

03.61 

34.873 

27.75 

1470.0 

STD 

004  00 

03.53 

34.87 

27.75 

00.196 

1471.3 

13.0 

OBS 

T00401 

03.53 

34.666 

27.75 

1471.3 

X 

STD 

005  00 

03.46 

34.86 

27.75 

00.237 

1472.6 

13.0 

OBS 

00500 

03.46 

34.863 

27.75 

1472.6 

STO 

OC6C0 

03.46 

34.86 

27.75 

00.277 

1474.3 

13.0 

OBS 

T00607 

03.46 

34.860 

27.75 

1474.4 

STD 

00700 

03.43 

34.86 

27.75 

00.318 

1475.8 

STD 

00800 

03.42 

34.86 

27.75 

00.360 

1477.5 

13.0 

OBS 

00804 

03.42 

34.856 

27.75 

1477.5 

STD 

009  00 

03.42 

34.86 

27.75 

00.402 

1479.1 

STD 

01000 

03.44 

34.87 

27.76 

00. -.45 

1480.9 

13.0 

OBS 

T01012 

03.44 

34.866 

27.76 

1481.1 

13.0 

OBS 

T01509 

03.64 

34.906 

27.77 

1490.3 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


STATION 


DATA 


REFID      31  1321 

CONSEC  0012 

LAT            56  30. 5N 

LONG       051  03. 5w 


YEAR  1968 
MONTH  08 
DAY  30 

HOUR     12.6 


BOTOP    03566 
SHIP    CS 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  C8.9 

"lET    BULB  07.8 

BAROMETR     1029.5 
CLOUD    T/A         0/2 


DIP    HGT    PER 

30       2         2 
SEA 
CL/TR 


UINO-DIR  28 

WIND-SPD  19 
WIND-FGR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B3B    012 


TEN  SQ  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIHE   LVLTYP    DEPTH 


12. 
12. 


STD 
OBS 

STD 

STO 
DBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OES 

STO 
DBS 

STD 
OSS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 
OBS 


OOOCO 
00000 
00010 
00020 
00023 
OC0  30 
00045 
00050 
00075 
00090 
CCIOO 
00125 
00136 
00150 
T00182 
CC200 
00228 

002  50 
C0274 

003  00 
T0C370 

004  00 
00460 
00500 

T00554 
006  00 
00700 
00743 
00800 
00900 
T0C953 
T01447 


TEMP 

08.44 
08.44 
06.43 
08.29 
08.22 
08.02 
07.38 
06.61 
04.58 
03.75 
03.69 
03.59 
03.57 
03.58 
03.59 
03.56 
03.56 
03.56 
03.55 
03.54 
03.51 
03.49 
03.47 
03.47 
03.47 
03.46 
03.45 
03.45 
03.45 
03.46 
03.46 
03.64 


SAL 

34.39 

34.395 

34.42 

34.44 

34.446 

34.46 

34.504 

34.55 

34.74 

34.614 

34.82 

34.83 

34.  837 

34.84 

34.647 

34.85 

34.857 

34.86 

34.868 

34.87 

34.865 

34.87 

34. 869 

34.87 

34.866 

34.67 

34.67 

34.865 

34.86 

34.86 

34.863 

34.699 


SIGMA-T 

26.75 
26.75 
26.77 
26.61 
26.83 
26.87 
27.00 
27.11 
27.54 
27.69 
27.70 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.7  6 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.76 


DYNDPTH 
00.000 


00.012 
00.025 


00.059 
00.078 

00.090 
00.101 

00.111 

00.130 

00.150 

00.169 

00.207 

00.246 

00.286 
00.327 

00.368 
00.410 


SND    VEL       OXYG 

1483.8 

1483.8 

1484.0 

1483.6 

1483.4 

1462.3 

1460.6 

1478. 

1470. 

1467. 

1467. 

1467. 

1467. 

1467. 

1467.9 

1468.2 

1468.6 

1466.9 

1469.3 

1469.7 

1470.7 

1471.1 

1472.0 

1472.7 

1473.6 

1474.3 

1475.9 

1476.6 

1477.6 

1479.3 

1480.2 

1489.3 
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TABLE  X.— Continued 


S    T    i    T     I     C     N 


REFIO       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG      OSO 


1321 

VE4R 

1968 

BOTDP    03556 

AIR 

TEMP         08.9 

DIfc    HGT    PER 

WIND-DIR    27 

INST     NANSEN    CAST 

0013 

M0NT4       08 

SHIP    CS 

WET 

BULB          08.3 

27 

1          2 

KIND-SPD    15 

TRACE    OIR 

30      N 

OAV 

31 

0AT4    USE       1 

BAtOMETR     1024.7 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

55      M 

HOUR 

13.0 

AREA              05 

CLOUD     T/A          0/2 

CL/Tf 

WEATHER       Xi 

ORIG     838    013 

■TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXrO                P04 

TOT    P         N02         Na3 

STD 

00000 

08.27 

34.52 

26.86 

00.000 

1483.3 

13.0 

OBS 

00000 

08.27 

34.524 

2o.8e 

1483.3 

STD 

00010 

08.24 

34.52 

26.88 

00.011 

1483.4 

STO 

00020 

08.21 

34.52 

26.89 

00.023 

1483.4 

13.0 

08  S 

00022 

08.20 

34.522 

26.89 

1483.4 

STD 

00030 

06.73 

34.58 

27.14 

00.034 

1477.9 

13.0 

OBS 

00045 

04.65 

34.666 

27.47 

1469.9 

STD 

00C50 

04.50 

34,68 

27.50 

00.049 

1469.4 

STO 

00075 

03.93 

34.76 

27.62 

00.063 

1467.5 

13.0 

OBS 

0CC91 

03.70 

34.792 

27.67 

1466.8 

STO 

00100 

03.68 

34.80 

27.68 

00.074 

1466.9 

STO 

00125 

03.63 

34.82 

27.71 

00.084 

1467.1 

13.0 

OBS 

00136 

03.62 

34.832 

27.71 

1467.3 

STD 

00150 

03.62 

34.84 

27.72 

00.095 

1467.5 

13.0 

OBS 

T00182 

03.61 

34.846 

27.73 

1468.0 

STD 

002  00 

03.60 

34.85 

27.73 

00.114 

1468.2 

13.0 

DBS 

00228 

03.58 

34.659 

27.74 

1468.7 

STD 

00250 

03.58 

34.86 

27.74 

00.134 

1469.0 

13.0 

OBS 

00273 

03.57 

34.862 

27.74 

1469:4 

STO 

00300 

03.56 

34.86 

27.74 

00.153 

1469.7 

13.0 

OBS 

T00369 

03.52 

34.862 

27.75 

1470.7 

STO 

00400 

03.50 

34.86 

27.75 

00.192 

1471.1 

13.0 

OBS 

00457 

03.47 

34.863 

27.75 

1472.0 

STD 

00500 

03.47 

34.86 

27.75 

00.232 

1472.7 

13.0 

DBS 

T005'.9 

03.47 

34.861 

27.75 

1473.5 

STD 

006  00 

03.47 

34.66 

27.75 

00.272 

1474.3 

STD 

00700 

03.45 

34.86 

27.75 

00.313 

1475.9 

13.0 

OBS 

00736 

03.45 

34.863 

27.75 

1476.5 

STO 

00800 

03.43 

34.86 

27.76 

00.354 

1477.5 

STO 

00900 

03.42 

34.86 

27.76 

00.396 

1479.1 

13.0 

OBS 

T00922 

03.42 

34.862 

27.76 

1479.5 

13.0 

DBS 

T01403 

03.61 

34.894 

27.76 

1488.4 

TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


STATION 


REFIO       31        1321  YEAR     1968 

CONSEC  0014  MONTH      C9 

LAT  56    27       N  DAY  01 

LONG       051    03      1  HOUR    12.8 


BOTDP    03566 
SHIP    CS 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  09.4 

WET    BULB  09.4 

BAROMETR     1019.1 
CLOUD    T/A  X/9 


DIR    HGT     PER 

16        1  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  15 

WIND-SPD  12 
WIND-FOR 

WEATHER  X4 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    838    014 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUH/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12. 
12. 


12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 


12. 
12. 


STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

SID 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

SID 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

SID 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00C20 
00023 
00030 
C0C47 
00050 
00075 
00094 
00100 
00125 
00141 
00150 
T00187 
002  00 
00236 

002  50 
C0283 

003  00 
T00381 

00400 

00473 

00500 

T00571 

006  00 

0C7C0 

00762 

006  00 

00900 

T00966 

T01446 


TEMP 

08.80 
06.80 
08.69 

ca.36 

08.22 
07.66 
06.42 
06.17 
04.53 
03.76 
03.73 
03.65 
03.62 
03.61 
03.61 
03.63 
03.65 
03.62 
03.57 
03.56 
03.51 
03.50 
03.46 
03.46 
03.46 
03.46 
03.44 
03.44 
03.44 
03.44 
03,44 
03.63 


SAL 

34.41 

34.411 

34.44 

34.48 

34.496 

34.53 

34.613 

34.63 

34.74 

34.796 

34.80 

34.82 

34.629 

34.83 

34.843 

34.65 

34.864 

34.86 

34.659 

34,86 

34.861 

34.86 

34.862 

34.86 

34.865 

34.66 

34.86 

34.857 

34.86 

34.86 

34.862 

34.895 


SIGMA-T 

26.71 
26,71 
26.75 
26.63 
26.87 
26.98 
27.21 
27.26 
27.54 
27.67 
27.68 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27,75 
27,76 
27,75 
27,75 
27,75 
27.75 
27.75 
i7.75 
27.76 


DYNDPTH 
00.000 


00.013 
00.025 


00.056 
00.074 

00.086 
00.097 

00.1C7 

00.127 

00,147 

00, 166 

00.205 

00.245 

00.285 
00.325 

00.367 
00.410 


SNO     VEL       OXYG 

1465.2 
1465.2 
1485.0 
1484.0 
1483.5 
1461.5 
1477.0 
1476;i 
1470.0 
1467.1 
1467.1 
1467.2 
1467.3 
1467.5 
1468.1 
1468.4 
1469.1 
1469.2 
1469.5 
1469.6 
1470.9 
1471.1 
1472.2 
1472.6 
1473.6 
1474.3 
1475.9 
1476.9 
1477.5 
1479.2 
1460.1 
1489,2 


P04       TOT    P         N02         N03 
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TABLE  X.— Continued 


S    T    a    T    I    0    N 


REFID      31 

1321 

YEAR 

1968 

BOTDP    03566 

AIR 

TEHP          09.4 

DIh    HGT    PER 

CONSEC 

0015 

MONTH       09 

SHIP    cs 

WET 

BULB          09-4 

02 

2         2 

LAT            56 

28      N 

DAY 

02 

DATA    USE       1 

BARUMETR     1008.8 

SEA 

LONG       051 

02       H 

HOUR 

12.7 

AREA                05 

CLOUD     T/A          7/8 

CL/TR 

CASTNUM/T IMe 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

STO 

00000 

09.03 

34. i9 

26.58 

00.000 

1485.9 

12.7 

OBS 

00000 

09.03 

34.295 

26.58 

1485.9 

STD 

OOCIO 

08.59 

34.43 

26.76 

00.013 

1484.6 

STD 

00020 

08.31 

34.52 

26.87 

00.026 

1483.8 

12.7 

OBS 

00020 

08.31 

34.517 

26.87 

1483.8 

STD 

000  30 

08.27 

34.52 

26.87 

00.038 

1483.8 

12.7 

OBS 

00041 

08.2  3 

34.519 

26.88 

1483.9 

SID 

00050 

06.83 

34.60 

27.15 

00.059 

1478.7 

STD 

00075 

0<,.12 

34.77 

27.62 

00.077 

1466.3 

12.7 

OBS 

00080 

03.78 

34.796 

27.67 

1467.0 

STD 

00100 

03.66 

34.61 

27.69 

00.088 

1466.6 

12.7 

OBS 

00120 

03.59 

34.828 

27.71 

1466.9 

STD 

00125 

03.59 

34.  83 

27.72 

00.098 

1467.0 

STD 

00150 

03.61 

34.85 

27.73 

00.108 

1467.5 

12.7 

OBS 

T00159 

03.61 

34.852 

27.73 

1467.6 

STD 

00200 

03.55 

34.66 

27.74 

00.128 

1466.1 

12.7 

OBS 

00201 

03.55 

34.857 

27.74 

1468.1 

12.7 

OBS 

C02'.2 

03.56 

34. 864 

27.74 

1468.8 

STD 

00250 

03.56 

34.86 

27.75 

00.147 

1468.9 

STO 

00300 

03.53 

34.87 

27.75 

00.166 

1469.7 

12.7 

OBS 

T00325 

03.52 

34. 866 

27.75 

1470.0 

STD 

OOiiOO 

03. '.7 

34.86 

27.75 

00.205 

1471.0 

12.7 

oes 

OO'.O* 

03. 47 

34. 864 

27.75 

1471.1 

12.7 

OBS 

T00487 

03. ".8 

34.863 

27.75 

1472.5 

STO 

00500 

03.48 

34.  86 

27.75 

00.244 

1472.7 

STD 

00600 

03.47 

34.86 

27.75 

00.28* 

1474.3 

12.7 

OBS 

006<.8 

03.46 

34.861 

27.75 

1475.1 

STD 

00700 

03.44 

34.86 

,^7.75 

00.325 

1475.9 

STD 

00800 

03.41 

34.86 

27.76 

00.366 

1477.4 

12.7 

OBS 

T00B15 

03.41 

34.860 

27.76 

1477.7 

12.7 

oes 

T01267 

03.51 

34.874 

27.76 

1485.7 

rtlND-DIR    01  INST     NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

WIND-SPD    10  TRACE    DIR  5    SaUARE       3 

WIND-FOR  DURATION  2     SOUARE    60 

HEATHER       X6  ORIG     B3 8    015  1     SOUARE    61 


P34       TOT     P 


NODC  STATION         DATA 

REFID       31        1321             YEA^  1968             BOTDP    C3566             AIP  TEfP           10.6  DIP     B&T     PER             MIND-DIR    29              INST     NANSEN     CAST                   TEN    Sa    1407 

CONSEC               0016            MONTH       09            SHIP    CS                       HET  BULE          08.3  35       3         3  KIND-SPD    iZ            TRACE    DIR                                   5    SQUARE       3 

LAT             56    28       N             DAY  04             DATA     USE        1             BAROMETR     1020.3  SEA  HIND-FJR                      DURATION                                         2     SOUARE     60 

LONG       050    56       H             HOUR  12.5             AREA                05             CLOUD    T/A          4/5  CL/TR  HtATHER        XI             ORIG     B3 8    016                               1     SQUARE     60 

CASINUM/TIME        LVLTYP  DEPTH  TEMP                SAL  SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXYG                P34       TOT     P          N02          N03          SI33          PH 

STD  00000  08.57  34.44  26.77  00.000       1484.4 

12.5         OBS  00000  08.57  34.444  26.77  1484.4 

STD  00010  08.55  34.45  26.78  00.012       1484.5 

STD  00020  08.53  34.45  26.76  00.025       1484.0 

12.5          OBS  00026  08.52  34.448  26.76  1484.6 

STD  C0030  C7.66  34.50  26.95  00.037       1481.5 

12.5          085  00048  04.68  34.683  27.48  1470.1 

STD  CC050  04.62  34.69  27.49  00.054       1469.9 

STD  00075  04.02  34.76  27.62  00.066        1467.9 

12.5          OBS  00094  03.73  34.804  27.68  1467.0 

STD  COICO  03.71  34.61  27.69  00.080       1467.0 

STD  00125  03.65  34.83  27.71  00.090       1467.2 

12.5          OBS  00141  03.63  34.836  27.72  1467.4 

STD  00150  03.64  34.84  27.72  00.100       1467.6 

12.5          OBS  T00165  03.66  34.852  27.72  1468.3 

STD  C0200  03.66  34.66  27.73  00.120       1468.5 

12.5         OBS  00233  03.65  34.872  27.74  1469.0 

STD  00250  03.63  34.67  27.75  0C.139       1469.3 

12.5         OBS  00282  03.61  34.878  27.75  1469.7 

STD  00300  03.61  34.66  27.75  00.158       1470.0 

12.5         OBS  T0C382  03.56  34.870  27.75  1471.1 

STD  00400  03.53  34.87  27.75  00.197       1471.3 

12.5         OBS  004"'6  03.46  34.867  27.76  1472.3 

STD  00500  03.46  34.87  27.76  00.236       1472.7 

12.5         OBS  T00574  03.47  34.864  27.75  1473.9 

STD  00600  03.47  34.86  27.75  00.276       1474.3 

STD  00700  03.46  34.86  27.75  00.317       1475.9 

12.5         OBS  00775  03.45  34.861  27.75  1477.2 

STD  00600  03.45  34.86  27.75  00.359       1477.0 

STD  00900  03.45  34.86  27.75  00.401       1479.3 

12.5         OBS  700976  03.45  34.866  27.76  1480.6 

12.5         OBS  T01552  03.61  34.913  27.78  1490.9 
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TABLE  X.— Continued 


N   0 

IOC          S    I    < 

1     T     I     C    N 

DAT 

A 

REFIO       31       1321 

YEAR 

1968 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP         08.3 

DIR     HOT     PER 

HIND-DIR 

32 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC               0017 

MONTH       09 

SHIP   CS 

MET 

BULB          07.2 

34 

2          4 

HIMD-SPD 

05 

TRACE     DIR 

5     SdUARE        3 

LAT            56    27      N 

DAY 

07 

DATA    USE       1 

BAROMETS     1021.7 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION 

2     SUUARE     60 

LONG       051    05       u 

HOUR 

12.7 

AREA              05 

CLOUD    T/a          8/5 

CL/TB 

UEATHEK 

*1 

ORIG    838    017 

1     SUdARE    61 

CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL 

axYG 

pa4 

TOT    P          N02          N03 

5133         PH 

STO 

00000 

08.51 

34.37 

26.72 

00.000 

1484.1 

12.7 

DBS 

000  00 

08.51 

34.372 

26.72 

1484.1 

STD 

COOIO 

08.51 

34.38 

26.73 

00.013 

1484.2 

STO 

0002  0 

08.51 

34.39 

26.74 

00.026 

1484.4 

12.7 

OBS 

00023 

08.51 

34.395 

26.74 

1484.5 

STO 

00030 

07.02 

34.51 

27.05 

00.038 

1479.0 

12.7 

06S 

00046 

0<..47 

34.698 

27.52 

1469.2 

STO 

00050 

0*.37 

34.71 

27.54 

00.054 

1468.8 

STD 

00075 

03.88 

34.77 

27.64 

00.067 

1467.3 

12.7 

OBS 

00091 

03.68 

34.801 

27.66 

1466.7 

STD 

001  00 

03.66 

34.81 

27.69 

00.078 

1466.8 

STD 

00125 

03.61 

34.83 

27.71 

00.088 

1467.0 

12.7 

OBS 

00137 

03.60 

34.835 

27.72 

1467.2 

STD 

00150 

03.61 

34.84 

27.72 

00.098 

1467  15 

12.7 

OBS 

700183 

03.61 

34.853 

27.73 

1468.0 

STD 

00200 

03.59 

34.86 

27.74 

00.118 

1468.2 

12.7 

OBS 

00^30 

03.57 

34.862 

27.74 

1468.6 

STO 

002  50 

03.57 

34.86 

27.74 

00.137 

1469.0 

12.7 

OBS 

00277 

03.56 

34.867 

27.75 

1469.4 

STO 

CC300 

03.56 

34.87 

27.75 

00.156 

1469.7 

12.7 

OBS 

T00376 

03.5* 

34.869 

27.75 

1470.9 

STD 

OO'.OO 

03.52 

34.87 

27.75 

00.195 

1471.2 

12.7 

OBS 

00*65 

03.47 

34.868 

27.76 

1472.1 

STD 

00500 

03.47 

34.87 

27.76 

00.234 

1472.7 

12.7 

OBS 

T00563 

03.46 

34. 867 

27.76 

1473.7 

STO 

006  00 

03.45 

34.87 

27.76 

00.274 

1474.3 

STD 

00700 

03.43 

34.86 

27.76 

00.314 

1475.9 

12.7 

OBS 

C0752 

03.43 

34.862 

27.76 

1476.7 

STD 

00800 

03.43 

34.86 

27.76 

00.355 

1477.5 

STD 

00900 

03.44 

34.86 

27.76 

00.397 

147912 

12.7 

OBS 

T00913 

03.44 

34.866 

27.76 

1479.9 

12.7 

OBS 

T01'.28 

03.63 

34.905 

27.77 

1486.9 
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TABLE  XI. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  McCUL- 
LOCH  at  Ocean  Station  BRAVO,  8  September-1  October  1968,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1341. 

NODC  STATION         DATA 


REFID      31       1341 

YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP         10.0 

DIR    HOT    PER 

HINO-OIR 

07 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC              0001 

MONTH       09 

SHIP    ML 

HET 

BULB          09.0 

10 

3         3 

KIUD-SPD 

05 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LAT             56    26. 4N 

DAY 

08 

DATA    USE       1 

BABOMETR    1013.5 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG      051    02      W 

HOJR 

14.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A         X/9 

CL/TR 

HEATHER 

X4 

ORIG    839    001 

1    SQUARE    61 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sl&MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PM 

STD 

00000 

08.33 

34.46 

26.84 

00.000 

1483.5 

14.9 

OBS 

OOCOO 

08.33 

34.484 

26.84 

1483.5 

STD 

00010 

08.32 

34.49 

26.85 

00.012 

1483.7 

STD 

00020 

08.32 

34.50 

26.85 

00.024 

1483.6 

1<..9 

OBS 

00028 

08.31 

34.504 

26.86 

1483.9 

STD 

00030 

07.89 

34.51 

26.92 

00.036 

1482.3 

STD 

0OC50 

04.52 

34.53 

27.37 

00.054 

1469.2 

1<..9 

OBS 

00055 

03.92 

34.530 

27.44 

1466.8 

STD 

00075 

03.85 

34.63 

27.53 

00.070 

1467.0 

STO 

00100 

03.79 

34.73 

27.62 

00.08  4 

1467.3 

1'..9 

OBS 

OOUl 

03.77 

34.767 

27.65 

1467.4 

STD 

00125 

03.76 

34.78 

27.66 

00.095 

1467.6 

STD 

00150 

03.75 

34.81 

27.68 

00.106 

1468.0 

!<<.•) 

OBS 

00166 

03.74 

34.82  7 

27.70 

1466.3 

STD 

002  00 

03.80 

34.86 

27.71 

00.128 

1469.1 

14.9 

OBS 

T00222 

03.84 

34.864 

27.72 

1469.7 

STD 

00250 

03.69 

34.85 

27.72 

00. 148 

1469^5 

1<..9 

OBS 

002  76 

03.61 

34.842 

27.72 

1469; 5 

STD 

00300 

03.60 

34.85 

27.73 

00.166 

1469.9 

14.9 

OBS 

00332 

03.59 

34.859 

27.74 

1470.4 

STD 

00400 

03.57 

34.86 

27.74 

00.208 

1471.5 

14.9 

OBS 

T00442 

03.56 

34.866 

27.75 

1472.1 

STD 

00500 

03.54 

34.87 

27.75 

00.248 

1473.0 

14.9 

OBS 

00553 

03.52 

34.867 

27.75 

1473:8 

STD 

006  00 

03.49 

34.86 

27.75 

00.289 

1474.4 

14.9 

OBS 

00665 

03.46 

34.861 

27.75 

1475.4 

STD 

CO  700 

03.46 

34.86 

27.75 

00.330 

1476.0 

STD 

00800 

03.46 

34.86 

27.75 

00.371 

1477.6 

14.9 

OBS 

00890 

03.46 

34.864 

27.  75 

1479.1 

STD 

009  00 

03.46 

34.86 

27.75 

00.414 

1479.3 

STD 

01000 

03.47 

34.87 

27.75 

00.457 

1481.0 

STD 

CI  100 

03.49 

34.87 

27.76 

00.501 

1482:8 

14.9 

OBS 

T01129 

03.49 

34.871 

27.76 

1463;3 

14.9 

OBS 

01674 

03.56 

34.920 

27.79 

1492.8 

REFIO       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG      051 


N    0 

DC           S    T    A 

T    I    0    N 

DAT 

A 

1341 

YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP         09.9 

DIR    HGT    PER 

HINO-OIR 

00 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

0002 

MONTH       09 

SHIP    ML 

HET 

BULB           09.6 

00 

0         X 

HIND-SPD 

00 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

21. 7N 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1017.3 

SEA 

MIND-FOP 

DURATION 

2    SQUARE    60 

12.  8M 

HOUR 

01.0 

AREA                05 

CLOUO    T/A         6/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     639    002 

1    SQUARE    61 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

08.78 

34.32 

26.64 

00.000 

1485.0 

01. 0 

OBS 

000  00 

08.7  8 

34.316 

26.64 

1485.0 

STD 

00010 

08.60 

34.32 

26.67 

00.014 

1484.5 

STD 

00020 

06.43 

34.34 

26.71 

00.027 

1484.0 

01.0 

OBS 

00025 

06.34 

34.353 

26.74 

1463.6 

STD 

00030 

07.56 

34.37 

26.86 

00.040 

1480.9 

STO 

00050 

05.11 

34.44 

27.24 

00.060 

1471.5 

01.0 

OBS 

000  52 

04.92 

34.448 

27.27 

1470.6 

STO 

00075 

04.  18 

34.58 

27.46 

00.079 

1468.3 

SID 

00100 

03.70 

34.70 

27.60 

00.093 

1466.8 

01.0 

OBS 

00102 

03.67 

34.704 

27.61 

1466.7 

STD 

00125 

03.70 

34.76 

27.65 

00.105 

1467.3 

STD 

00150 

03.73 

34.81 

27.69 

00.117 

1467.9 

01.0 

OBS 

00153 

03.73 

34.815 

27.69 

1468.0 

STD 

00200 

03.74 

34.64 

27.71 

00.138 

1468.8 

01.0 

OBS 

00205 

03.74 

34.846 

27.71 

1466.9 

STO 

00250 

03.65 

34.85 

27.72 

00.158 

1469.3 

01.0 

OBS 

002  56 

03.64 

34.848 

27.72 

1469.4 

STD 

00300 

03.63 

34.86 

27.73 

00.178 

1470.1 

01.0 

OBS 

00307 

03.63 

34.860 

27.73 

1470.2 

STO 

00400 

03.57 

34.87 

27.75 

00.218 

1471.5 

01.0 

OBS 

00409 

03.57 

'4.866 

27.75 

1471.6 

STD 

00500 

03.53 

34.87 

27.75 

00.2S8 

1473.0 

01.0 

OBS 

00511 

03.53 

34.866 

27.75 

1473.1 

STD 

00600 

03.50 

34.87 

27.75 

00.298 

1474.5 

01.0 

OBS 

T00619 

03.50 

34.868 

27.75 

1474.8 

STO 

00700 

03.50 

34.87 

27.75 

00.339 

1476.1 

STD 

00800 

03.49 

34.87 

27.75 

00.361 

1477.8 

01.0 

OBS 

008  19 

03.49 

34.866 

27.75 

1478.1 

STD 

00900 

03.51 

34.87 

27.75 

00.42  3 

1479.5 

STO 

01000 

03.53 

34.87 

27.76 

00.466 

1461.3 

01.0 

OBS 

01024 

03.53 

34.875 

27.76 

1481.7 

01.0 

OBS 

T01523 

03.64 

34.909 

27.77 

1490.6 
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TABLE  XI.— Continued 


STATION 


REFID       31       1341 
CONSEC  0003 

L4T  56    32       N 

LONG      05C    59      H 


YEA^  1968 
MONTH  09 
DA»  10 

HOUR     li.'f 


60TDP    03475 
SHIP    ML 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  10. C 

UET  SULB  08. e 
BAROMETR  1021.4 
CLOUD    T/A  0/6 


DIR     HOT 

01       2 
SEA 
CL/TR 


PER 
5 


WIND-DIR  3D 

HIND-SPD  04 
KIND-fOR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B39    003 


TEN  SQ  J407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.4 
12.4 


STD 
06  S 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
000  20 
00024 
00030 
00050 
00050 
00075 
00100 
00100 
00125 
00150 
00151 
002  00 

T00203 
00250 
00252 
00300 
00302 
00400 

T00401 
00500 
00503 
00600 
00604 
00700 
00800 
00807 
00900 
01000 

T01018 

T01520 


TEMP 

08.79 
08.79 
08.68 
08.57 
08.53 
07.16 
03.62 
03.82 
03.80 
03.78 
03.78 
03.74 
03.7  2 
03.72 
03.71 
03.71 
03.73 
03.73 
03.62 
03.62 
03.62 
03.62 
03.56 
03.56 
03.55 
03.55 
03.52 
03.51 
03.51 
03.52 
03.53 
03.53 
03.59 


SAL 

34.25 

34.252 

34.27 

34.29 

34.311 

34.35 

34.48 

34.480 

34.61 

34.70 

34.705 

34.76 

34.80 

34.802 

34.84 

34.841 

34.80 

34. 864 

34.86 

34.859 

34.87 

34.869 

34.87 

34.873 

34.88 

34.876 

34.87 

34.87 

34.872 

34.88 

34.88 

34.881 

34.918 


SI3MA-T 

26.59 
26.59 
26.61 
26.65 
26.67 
26.91 
27.41 
27.41 
27.52 
27.60 
27.60 
27.64 
27.68 
27.68 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.70 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.78 


DYNDPTH 

00.000 

00.014 
00.02  8 

00.041 
00.059 

00.075 
00.089 

00.101 
00.113 

00.134 

00.164 

00.174 

00.214 

00.254 

00.294 

00.335 
00.376 

00.418 
00.461 


SND    VEL       OXYG 

1485.0 
1485.0 
1484.7 
1484.5 
1484.4 
1479.3 
1466.2 
1466.2 
1466.7 
1467.2 
1467.2 
1  467  . 5 
1467.9 
1467.9 
1468.7 
1468.8 
1469.7 
1469.7 
1470.0 
1470.0 
1471.7 
1471.7 
1473;i 
1473.1 
1474.7 
1474.8 
1476.3 
1477.9 
1478.0 
1479.6 
1481 .3 
1481.6 
1490,3 


P04        TOT    P 


STATION 


REFIO   31 
CONSEC 
LAT     56 
LONG   051 


1341 

YEAR 

1968 

BOTDP    03383 

AIR 

TEMP          08.9 

OIR    HGT     PER 

WIND-OIR 

32 

INST    NANStN    CAST 

0004 

MONTH       09 

SHIP    ML 

WET 

BULB          07. b 

00 

0         X 

HIND-SPD 

09 

TRACE    DIR 

20      N 

DAY 

11 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1012.0 

SEA 

HIND-F3R 

DURATION 

02. 5W 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    639    004 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02          N03 

STD 

000  00 

08.70 

34.32 

26.65 

00.000 

1484.7 

12.2 

OBS 

000  00 

08.70 

34.321 

26.65 

1484.7 

STD 

00010 

08.50 

34.33 

26.69 

00.013 

1484.1 

STD 

00020 

08.29 

34.37 

26.75 

00.02  7 

1483.5 

12.2 

OBS 

00028 

08.13 

34.410 

26.61 

1483.1 

STD 

00030 

07.86 

34.43 

26.87 

00.039 

1482.1 

STD 

00050 

05.60 

34.63 

27.33 

00.059 

1473.8 

12.2 

OBS 

00054 

05.2  5 

34.662 

27.40 

1472.5 

STO 

00075 

04.44 

34.71 

27.53 

00.075 

1469.6 

STD 

00100 

03.80 

34.77 

27.64 

00.086 

1467.4 

12.2 

OBS 

00107 

03.69 

34.77e 

27.66 

1467.0 

STD 

00125 

03.71 

34.80 

27.68 

00.100 

1>.67.4 

STD 

00150 

03.72 

34.83 

27.70 

00.110 

1467.9 

12.2 

OBS 

00160 

03.72 

34.836 

27.71 

1468.1 

STD 

00200 

03.69 

34.84 

27.71 

00.131 

146817 

12.2 

OBS 

T00214 

03.68 

34.846 

27.72 

1468.8 

STD 

002  50 

03.62 

34.85 

27.73 

00.151 

1469.2 

12.2 

OBS 

00266 

03.61 

34.854 

27.73 

1469.4 

STD 

00300 

03.61 

34.86 

27.74 

00.171 

1470.0 

12.2 

OBS 

00319 

03.61 

34.863 

27.74 

1470.3 

SID 

00400 

03.59 

34.86 

27.74 

00.211 

1471.5 

12.2 

OBS 

T00426 

03.58 

34.865 

27.74 

1471.9 

STD 

00500 

03.54 

34.87 

27.75 

00.251 

1473.0 

12.2 

OBS 

00531 

03.53 

34.867 

27.75 

1473.5 

STD 

00600 

03.50 

34.86 

27.75 

00.291 

1474.5 

12.2 

OBS 

00637 

03.49 

34.863 

27.75 

1475.0 

STD 

00  700 

03.47 

34.86 

27.75 

00.332 

1476.0 

STD 

00800 

03.45 

34.87 

27.76 

00.374 

1477.6 

12.2 

DBS 

00851 

03.45 

34.866 

27.76 

1478.4 

STD 

00900 

03.45 

34.87 

27.76 

00.416 

1479.3 

STD 

01000 

03.46 

34.87 

27.76 

00.458 

1461.0 

12.2 

OBS 

T01064 

03.47 

34.868 

27.76 

1482.1 

12.2 

OBS 

T01616 

03.61 

34.911 

27.78 

1492,0 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  XL— Continued 


NODC           STATION  D4T4 

REFIO       31       IS*!            YEAR    1968            BOTOP    03566            AIR    TENP         07.6            DIR    HGT  PER            WIND-DIR    31  INST    N4NSEN    CAST  TEN    SO    1407 

CONSEC               0005            MONTH       09            SHIP    ML                      xET    BULB         06.7               3i       3  2               JINO-SPD    10  TRACE    OIR  5    SQUARE       3 

LAT             56    29       N             DAY             12             DATA    USE       1             BAROMETR    1010.5             SEA  WINO-FOR  DURATION  2     SQUARE     60 

LONG       050    53       W             HOUR     12. <.             AREA                05             CLOUD    T/A          8/7             CL/TB  WEATHER       XI  ORIG    B39    005  1     SQUARE    60 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     1 

/El 

STD 

00000 

06.60 

34.31 

26.66 

00. 

.000 

1484, 

,3 

12. 

,4 

OBS 

00000 

08.60 

34.312 

26.66 

1484, 

,3 

STD 

00010 

08.59 

34.31 

26.66 

00. 

,013 

1464, 

,4 

STD 

00020 

08.58 

34.31 

26.66 

00. 

,02  7 

1484, 

,6 

12. 

,4 

OBS 

0002". 

08.58 

34.310 

26.66 

1484, 

.6 

STO 

00030 

07.24 

34.38 

26.92 

00. 

.040 

1479, 

.7 

12, 

.4 

OBS 

OOO'.? 

04.38 

34.556 

27.41 

1468, 

.6 

STD 

00050 

04.32 

34.57 

27.43 

00. 

.058 

1466, 

,4 

STO 

0C075 

03.69 

34.66 

27.55 

00. 

.073 

1467, 

,2 

12. 

.4 

oes    . 

00094 

03.70 

34.716 

27.61 

1466, 

.6 

STD 

00100 

03.71 

34.73 

27.62 

00. 

.086 

1466, 

;9 

STD 

00125 

03.73 

34.78 

27.66 

00. 

.098 

1467, 

.5 

12. 

.'» 

OBS 

001<.l 

03.73 

34.806 

27.68 

1467, 

.8 

STO 

00150 

03.73 

34.81 

27.69 

00. 

.109 

1467, 

.9 

12. 

,4 

OBS 

100169 

03.71 

34.831 

27.70 

1466, 

.5 

STO 

00200 

03.70 

34.84 

27.71 

00. 

.130 

1468, 

,7 

12. 

.** 

OBS 

00234 

03.67 

34.846 

27.72 

1469, 

.1 

STD 

00250 

03.66 

34.85 

27.72 

00. 

.151 

1469, 

.3 

12, 

,4 

OBS 

C0280 

03.64 

34.852 

27.73 

1469, 

.8 

STD 

003  00 

03.64 

34.85 

27.73 

00. 

.171 

1470 

.1 

12, 

,4 

OBS 

T00372 

03.64 

34.662 

27.73 

1471 

.3 

STO 

00400 

03.66 

34.87 

27.74 

00. 

.211 

1471, 

.6 

12, 

.4 

OBS 

00464 

03.67 

34.875 

27.74 

1473, 

.0 

STD 

00500 

03.64 

34.88 

27.75 

00. 

.252 

1473, 

.4 

12. 

.4 

OBS 

00557 

03.62 

34.876 

27.75 

1474 

.3 

STD 

00600 

03.63 

34.88 

27.75 

00. 

,293 

1475 

.1 

STD 

00700 

03.67 

34.89 

27.75 

00. 

.334 

1476. 

.9 

12. 

.4 

OBS 

00744 

03.68 

34.690 

27.75 

1477 

.7 

STO 

008  00 

03.63 

34.89 

27.75 

00. 

.376 

1478 

.4 

STO 

009  00 

03.57 

34.86 

27.76 

00. 

,418 

1479 

.6 

12, 

.4 

OBS 

T00936 

03.55 

34.879 

27.76 

1460 

.3 

12, 

.■» 

OBS 

T01439 

03.62 

34.906 

27.77 

1469 

.1 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR    31 

INST    NANSEN    CAST 

32       3         2 

WINO-SPD    10 

TRACE     OIR 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

CL/TB 

WEATHER       XI 

ORIG    B39    005 

IDPTH       SND     VEL 

OXYG                P04 

TOT    P         N02         N03 

STATION 


REFID       31 

1341 

YEAR 

1966 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          07.2 

DIP    HGT    PER 

CONSEC 

0006 

MONTH       09 

SHIP    ML 

WET 

BULB          06.1 

01 

3         2 

LAT            56 

04      N 

DAY 

13 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1007.8 

SEA 

LONG       0  51 

15. 5W 

HOUR 

10.5 

AREA                05 

CLOUD     T/4          6/8 

CL/TR 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

08.51 

34.34 

26.70 

00.000 

1484.0 

10.5 

OBS 

00000 

08.51 

34.344 

26.70 

1484.0 

STD 

00010 

08.34 

34.36 

26.74 

00.013 

1483.6 

STD 

00020 

08.17 

34.41 

26.60 

00.026 

1483.1 

10.5 

OBS 

00025 

06.08 

34.434 

26.84 

1462.9 

STD 

00030 

07.01 

34.48 

27.03 

00.037 

1478.9 

10.5 

OBS 

00047 

04.25 

34.619 

27.48 

1468.2 

STD 

O0C50 

04.19 

34.63 

27.49 

00.054 

1468.0 

STD 

00075 

03.62 

34.70 

27.59 

00.068 

1466.9 

10.5 

OBS 

00095 

03.64 

34.744 

27.64 

1466  .6 

STD 

COIOO 

03.64 

34.75 

27.65 

00.060 

1466.7 

STD 

.00125 

03.65 

34.76 

27.67 

00.091 

1467.2 

10.5 

OBS 

00142 

03.66 

34.804 

27.69 

1467,5 

STD 

00150 

03.67 

34.81 

27.69 

00.102 

1467.7 

10.5 

06  S 

T00190 

03.68 

34.846 

27.72 

1468.4 

STD 

002  00 

03.66 

34.8  5 

27.72 

00.123 

1468.5 

10.5 

OBS 

00237 

03.61 

34.854 

27.73 

1468.9 

STD 

00250 

03.61 

34.86 

27.73 

00.143 

1469.1 

10.5 

OBS 

00263 

03.59 

34.661 

27.74 

1469.6 

STO 

00300 

03.58 

34.86 

27.74 

00.1t2 

1469.8 

10.5 

OBS 

T00377 

03.52 

34.662 

27.75 

1470.9 

STD 

00400 

03.51 

34.86 

27.75 

00.201 

1471.2 

10.5 

OBS 

00475 

03.47 

34.860 

27.75 

1472.3 

STD 

00500 

03.44 

34.86 

27.75 

00.241 

1472.6 

10.5 

OBS 

T00577 

03.38 

34.851 

27.75 

1473.6 

STD 

00600 

03.38 

34.85 

27.75 

00.281 

1473.9 

STD 

00  700 

03.38 

34.65 

27.75 

00.322 

1475.6 

10.5 

OBS 

00761 

03.36 

34.650 

27.75 

1477.0 

STD 

008  00 

03.38 

34.65 

27.76 

00.364 

1477.3 

STD 

00900 

03.39 

34.65 

27.75 

00.406 

1479.0 

10.5 

OSS 

00982 

03.41 

34.853 

27.75 

1480.4 

10.5 

OBS 

T01507 

03.63 

34.897 

27.76 

1490.2 

WIKD-DIR    11  INST     NANSEN     CAST  TEN    SQ    1407 

WINO-SPD    15  TRACE    DIR  5    SQUARE       3 

WIND-fOR  DURATION  2    SQUARE    60 

WEATHER       X2  ORIG    839    006  1    SQUARE    61 


P04      TOT    P 
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TABLE  XL— Continued 


S    T    4     T     I     C     N 


REFID       31  13<.l 

CONSEC  0007 

I.4T             56  53       N 

LONG       051  0<>      u 


YE45  196a 
MONTH  09 
04*  15 

HOUP    22.0 


BOTOP    C3<.75 
SHIP    ML 
04T4    USE        1 
4RE4  05 


4IR    TEMP  08.9 

WET  BULB  08.3 
e4R0METR  0998.3 
CLOUD    T/4  7/6 


OIR    HliT     PER 

Ob       5  2 

SE4 
CL/Tr 


WIND-JIR  0^ 

WIMD-SPO  05 
WlND-FaP 

WE4THEP  X2 


INST     N4NSEN    C4ST 
TR4CE     OIR 
0UR4TI0N 
ORIG    639    007 


TEN  SO  1407 
5  SdU4RE  3 
2  SaUSRE  60 
1     SaU4RE    61 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

DYNOPTh 

SND    VEl 

STO 

00000 

08.69 

34.26 

26.61 

00.000 

1484.6 

22.0 

OBS 

00000 

08.69 

34.269 

26.61 

1484.6 

STD 

00010 

08. 6B 

34.26 

26.61 

00.014 

1484.7 

STO 

00020 

08.67 

34.26 

26.61 

00.028 

1484.8 

22.0 

OBS 

00025 

08.66 

34.257 

26.61 

1484.9 

STO 

C0C30 

OB. 04 

34.30 

26.74 

00.042 

148.'.  7 

STD 

00050 

05.97 

34.46 

27.15 

00.065 

1475.1 

22.0 

OBS 

000  50 

05.97 

34.464 

27.15 

1475.1 

STD 

00075 

04.47 

34.62 

27.46 

00.084 

1469.6 

STD 

00100 

03.60 

34.73 

27.64 

00.098 

1466.5 

22.0 

OBS 

CCIOO 

03.60 

34.735 

27.64 

1 466 . 5 

STO 

00125 

03.68 

34.79 

27.68 

00.110 

1467.3 

STD 

00150 

03.71 

34.83 

27.70 

00.120 

1467.9 

22.0 

OBS 

00150 

03.71 

34.82  9 

27.70 

1467.9 

STD 

002  00 

03.65 

34.84 

27.72 

00.141 

1468.5 

22. C 

OBS 

00201 

03.65 

34.845 

27.72 

1468.5 

STO 

002  50 

03.67 

34.86 

27.73 

00.161 

1469.4 

22.0 

OBS 

00251 

03.67 

34.861 

27.73 

1 469 . 4 

STO 

00300 

03.61 

34.66 

27.74 

00.181 

1470.0 

22.0 

OBS 

00302 

03.61 

34.860 

27.74 

1470.0 

STO 

00<.C0 

03.59 

34.86 

27.74 

00.220 

1471.6 

22.0 

OBS 

TOO'.O? 

03.59 

34.864 

27.74 

1471.7 

STO 

00500 

03.53 

34.86 

27.75 

00.260 

1473.0 

22.0 

OBS 

00504 

03.53 

34.665 

27.75 

1473.0 

STD 

006  00 

03.50 

34.86 

27.75 

00.301 

1474.5 

22.0 

OBS 

T006C6 

03.50 

34.665 

27.75 

1474.6 

STD 

007  00 

03.48 

34.86 

27.75 

00.342 

1476.1 

STO 

00800 

03.46 

34.86 

27.75 

00.364 

1477.6 

22.0 

DBS 

00814 

03.46 

34.861 

27.75 

1477.9 

STD 

00900 

03.49 

34.87 

27.75 

00.426 

1479.4 

STO 

01000 

03.51 

34.87 

27.75 

00.469 

1481.2 

22.0 

OBS 

T01025 

03.52 

34.872 

27.75 

1481.7 

22.0 

OBS 

T01561 

03.58 

34.912 

27.78 

1491.0 

P04      TOT    P 


S    T    4    T    I    0    N 


REFID      31 

1341 

*E4a 

1966 

eOTDP    03566 

4IR 

TEMP          08.9 

DIP    HGT    PER 

HIND-DIR 

34 

CONSEC 

0006 

MONTH       09 

SHIP    ML 

WET 

BULB          08.3 

06 

5         4 

HIMO-SPD 

20 

L4T            56 

28      N 

04y 

16 

D4T4    USE        1 

S4R0METR     1003.0 

SE4 

WIND-FOR 

LONG       051 

09       M 

HOJR 

12.1 

4RE4                05 

CLOUD    T/4          6/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

C4STNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO' 

STD 

00000 

06.47 

34.29 

26.67 

00.000 

1463.8 

12.1 

OBS 

00000 

06.47 

34.290 

26.67 

1463.8 

STD 

00010 

08.47 

34.29 

26.67 

00.013 

1484.0 

STD 

00020 

08.47 

34.29 

26.67 

00.027 

1464.1 

12.1 

OBS 

00022 

06.47 

34.290 

26.67 

1464.2 

STO 

00030 

06.82 

34.38 

26.96 

00.040 

1478.0 

12.1 

OBS 

00043 

04.77 

34.511 

27.34 

1470.1 

STD 

00050 

04.50 

34.55 

27.40 

00.056 

1469.2 

STO 

00075 

03.62 

34.66 

27.56 

00.073 

1466.9 

12.1 

OBS 

00066 

03.62 

34.712 

27.62 

1466.3 

STO 

00100 

03.66 

34.75 

27.64 

00.066 

1466.8 

STD 

00125 

03.75 

34.61 

27.66 

00.097 

1467.6 

12.1 

OBS 

00131 

03.76 

34.615 

27.69 

1467.8 

STO 

00150 

03.71 

34.62 

27.70 

00. 108 

1467.8 

12.1 

OBS 

T00179 

03.66 

34.830 

27.71 

1468.1 

STO 

00200 

03.67 

34.84 

27.71 

00.129 

1468.5 

12.1 

DBS 

00220 

03. o7 

34,846 

27.72 

1468,9 

STO 

00250 

03.65 

34.85 

27.73 

00.149 

1469.3 

12.1 

OBS 

00265 

03.64 

34.855 

27.73 

1469.5 

STD 

00300 

03.60 

34.86 

27.74 

00.169 

1469.9 

12.1 

OBS 

T00354 

03.56 

34.661 

27.74 

1470:7 

STD 

C0400 

03.54 

34.66 

27.74 

00.206 

1471.3 

12.1 

OBS 

00441 

03.52 

34.662 

27.75 

1471.9 

STO 

005  00 

03.49 

34.66 

27.75 

00.246 

1472.8 

12.1 

OBS 

T00529 

03.46 

34.660 

27.75 

1473.2 

STO 

00600 

03.48 

34.86 

27.75 

00.289 

1474.4 

STD 

00700 

03.49 

34.66 

27.75 

00.330 

1476.1 

12.1 

OBS 

00  706 

03.49 

34.865 

27.75 

1476.2 

STD 

00800 

03.46 

34.86 

27.75 

00.371 

1477.6 

12.1 

OBS 

00883 

03.44 

34.860 

27.75 

1478.9 

12.  1 

OBS 

T01327 

03.60 

34.894 

27.76 

1467.1 

INST     N4NSEN    C4ST 
TR4CE    OIR 
DURATION 
ORIG    B39    008 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SajARE  60 
1    SQUIRE    61 
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TABLE  XL— Continued 


NODC     ST4TICN    DAT4 


REFIO      31       IS".! 

YEa^ 

156B 

BOTDP    0356b 

Ilk 

TEMP          07.2 

DIR    H&T    PER 

CONSEC              0009 

MONT 

H       C9 

SHIP    ML 

WET 

BULB           06.7 

34 

5         4 

L«T            56    2b      N 

DAY 

17 

0/ST4    USE       1 

BAROMETk    1009.1 

SEA 

LONG      050    1,1. bit 

HOUR 

14.7 

4RE4                05 

CLOUD     T/A           3/8 

CL/Tf 

;4STNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

08.42 

34.30 

26.68 

00.000 

1463.6 

1<..7 

DBS 

OOCOC 

08.42 

34.298 

26.66 

1483.6 

STD 

00010 

08.41 

34.30 

26.68 

00.013 

1483.7 

STD 

CC020 

08.40 

34.30 

26.68 

00.02  7 

1485.9 

\'>.l 

DBS 

00025 

08.40 

34.299 

26.6  8 

1463.9 

STD 

00030 

07.29 

34.35 

26.89 

00.040 

1479.8 

STD 

ceo  50 

03.98 

34.53 

27.44 

00.058 

1467.0 

14.7 

OBS 

00050 

03.98 

34.535 

27.44 

1467.0 

STD 

CCC75 

03.71 

34.61 

27.53 

00.073 

1466.3 

STD 

00100 

03.57 

34.68 

27.60 

00.067 

1466.3 

1<..7 

OBS 

00101 

03.57 

34.681 

27.60 

1466 .3 

STD 

00125 

03.68 

34.74 

27.63 

00.099 

1467.2 

STD 

001  50 

03.74 

34.78 

27.66 

00.111 

1467.9 

14.7 

OBS 

00152 

03.74 

34.785 

27.66 

1468.0 

STD 

00200 

03.65 

34.83 

27.71 

00.133 

1468.5 

I'..? 

OBS 

T00205 

03.65 

34.834 

27.71 

1468.5 

STD 

0C250 

03.68 

34.85 

27.72 

00.153 

1469.4 

1<..7 

OBS 

00254 

03.68 

34.852 

27.72 

1469.5 

STD 

00300 

03.63 

34.86 

27.73 

00.173 

1470.1 

14.7 

OBS 

00305 

03.63 

34.858 

27.7  3 

1470.1 

STD 

00400 

03.62 

34.87 

27.74 

00.213 

1471.7 

14.7 

OBS 

T004Ce 

03.62 

34.871 

27.74 

1471.8 

STD 

00500 

03.59 

34.88 

27.75 

00.253 

1473.2 

14.7 

OBS 

00507 

03.59 

34.878 

27.75 

1473.3 

STD 

006  00 

03.52 

34.87 

27.76 

00.293 

1474.6 

14.7 

OBS 

T00608 

03.52 

34.873 

27.76 

1474.7 

STO 

00700 

03.50 

34.87 

27.76 

00.334 

1476.1 

STD 

00800 

03.48 

34.87 

27.76 

00.375 

1477.7 

14.7 

OBS 

00817 

03.48 

34.871 

27.76 

1478.0 

STD 

00900 

03.4li 

34.87 

27.76 

00.417 

1479.4 

STO 

01000 

03.49 

34.87 

27.76 

00.460 

1481.1 

14.7 

OBS 

T01018 

03.49 

34.871 

27.76 

1481.4 

14.7 

OBS 

T01554 

03.61 

34.913 

27.78 

1491.0 

STATION 


REFID       31 

1341 

YEAR 

1968 

BOTDP    03363 

AI  R 

TEMP           12.8 

DIR    HGT    PER 

CONSEC 

0010 

MONTH       09 

SHIP    ML 

WET 

BULB          12.2 

34 

4          3 

LAT            56 

10. 5N 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013.9 

SEA 

LONG       050 

41. 2W 

HOUf 

10.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A          0/3 

CL/TR 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliiMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

08.64 

34.21 

26.58 

00.000 

1484.3 

10.6 

OBS 

00000 

08.64 

34.211 

26.58 

1484.3 

STO 

00010 

06.62 

34.21 

26.58 

00.014 

1484.4 

STD 

00020 

08.61 

34.21 

26.59 

00.029 

1484.5 

10.6 

OBS 

00023 

08.60 

34.215 

26.59 

1464.6 

STD 

00030 

08.07 

34.26 

26.71 

00.043 

1482.7 

10.6 

OBS 

00046 

06.89 

34.382 

26.97 

1478.6 

STD 

00050 

06.49 

34.42 

27.06 

00.067 

1477.1 

SID 

00075 

04.51 

34.64 

27.47 

00.06  7 

1469.7 

10.6 

OBS 

00C91 

03.74 

34.733 

27.62 

1466.9 

STD 

OOIOO 

03.72 

34.75 

27.64 

00.101 

1467.0 

STO 

00125 

03.68 

34.80 

27.68 

00.112 

1467.3 

10. t 

OBS 

00136 

03.66 

34.612 

27.69 

1467.4 

STD 

00150 

03.65 

34.62 

27.70 

00.123 

1467.6 

10.6 

OBS 

TOOiel 

03.62 

34.634 

27.71 

1466.0 

STO 

002  00 

03.60 

34.84 

27.72 

00.143 

1466.3 

10.6 

OBS 

00225 

03.59 

34.850 

27.73 

1468.6 

STD 

002  50 

03.59 

34.86 

27.73 

00.163 

1469.1 

10.6 

OBS 

00269 

03.59 

34.858 

27.74 

1469.4 

STD 

0030C 

03.56 

34.  86 

27.74 

00.163 

1469.9 

10.6 

OBS 

T00356 

03.57 

34.659 

27.74 

1470.7 

STD 

004  00 

03.55 

34.86 

27.74 

00.223 

1471.4 

10.6 

OBS 

00446 

03.54 

34.862 

27.74 

14  72.1 

STO 

00500 

03.53 

34.  86 

27.75 

00.263 

1472 .9 

10.6 

DBS 

T00535 

03.52 

34.662 

27.75 

1473.5 

STD 

00600 

03.52 

34.86 

27.75 

00.303 

1474.6 

STO 

007  00 

03.51 

34.87 

27.75 

00.344 

1476.2 

10.6 

OBS 

0C722 

03.51 

34.868 

27.75 

1476.6 

STD 

008  00 

03.49 

34.87 

27.76 

00.366 

1477.8 

STD 

00900 

03.47 

34.67 

27.76 

00.426 

1479.4 

10.6 

OBS 

T00915 

03.47 

34.872 

27.76 

1479.6 

10.6 

OBS 

T01430 

03.58 

34.919 

27.79 

1488.8 

HIND-DIR  33  INST     NANSEN     CAST  TEN    SJ    1407 

•IND-SPO  14  TRACE    DIR  5    SSUARE       3 

WINO-FOR  DURATION  2     SOUARE    60 

WEATHER  X6  ORIG     B39    009  1     SQUARE     60 


P34       TOT    P 


unO-OIR  34  INST    NANSEN    CAST  TEN    SS    1407 

WIND-SPD  10  TRACE    DIR  5    SOUARE       3 

«IND-fDR  DURATION  2    SQUARE    60 

HEATHER  XI  ORIG    839    010  1     SQUARE     60 


P04       TOT    P 
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TABLE  XI.— Continued 


S    T    4     T     I     C    N 


REFIO       31  1341 

CONSEC  0011 

L»T            56  2  8      N 

LONG       051  07. 5U 


liii  1968 
MONTH  09 
04y  19 

HOUR     18.7 


BOTOP    03^175 
SHIP    ML 
DATA    USE       1 
AREA  05 


Alft    TEMP  08.9 

MET    BULB  08. 3 

BAROMETR     1009.8 
CLOUO     T/4  7/e 


DIP     HOT     PER 

03      3         2 
SEA 
CL/TR 


KiNO-DIP    i7 
WIND-SPO    oa 
HIN0-F3R 
WEATHER       Xb 


INST    N4NSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
CRIG    B39    Oil 


TEN  SO  1*0, 
5  soul  RE  3 
i  SaUARE  60 
1     SaUARE    61 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

STD 

00000 

08.40 

34.33 

26. 

.71 

18. 

.7 

OBS 

00000 

08.40 

34.333 

26. 

.71 

STD 

00010 

08.38 

34.33 

26. 

.71 

STD 

00020 

08.35 

34.33 

26. 

.72 

le, 

.7 

OBS 

00021 

08.35 

34.335 

26. 

.72 

STD 

00030 

07.78 

34.35 

26. 

.82 

18. 

.7 

□  BS 

00043 

C6.90 

34.595 

26. 

.98 

STD 

00050 

06.10 

34.45 

27. 

.13 

STD 

00075 

04.03 

34.62 

27. 

.50 

18. 

.7 

OBS 

00086 

03.52 

34.680 

27. 

.60 

STD 

00100 

03.66 

34.73 

27. 

.63 

STD 

0C12  5 

03.81 

34.60 

27. 

.67 

18. 

,7 

OBS 

00129 

03.82 

34.804 

27, 

,67 

SID 

00 150 

03.75 

34.82 

27, 

.69 

18. 

,7 

OBS 

T00172 

03.69 

34.827 

27, 

.70 

STD 

00200 

03.64 

34.84 

27, 

.72 

18. 

,7 

OBS 

00216 

03.62 

34.845 

27, 

.72 

STD 

002  50 

03.63 

34.85 

27, 

.73 

18. 

.7 

OBS 

00259 

03.63 

34.856 

27. 

.73 

STD 

00300 

03.62 

34.86 

27. 

.74 

18. 

.7 

OBS 

T003'.'. 

03.60 

34.864 

27, 

.74 

STD 

00400 

03.55 

34.66 

27, 

,74 

18. 

.7 

OBS 

00*26 

03.53 

34.862 

27, 

.75 

STD 

005  00 

03.49 

34.  86 

27, 

.75 

18. 

.7 

OBS 

T00510 

03.49 

34.857 

27. 

,75 

STD 

006  00 

03.47 

34.85 

27. 

.74 

18. 

,7 

OBS 

00680 

03.46 

34.850 

27. 

.74 

STD 

00700 

03.45 

34.85 

27, 

.74 

STD 

00800 

03.43 

34.86 

27, 

.75 

18. 

,7 

OBS 

T00857 

03.43 

34.861 

27, 

.75 

18. 

.7 

OBS 

T01323 

03.57 

34.865 

27, 

.76 

DVNDPIH       SNO    VEL       OXVG 


P34       TOT    P 


00. 

.000 

1483. 

.6 

1463, 

.6 

00, 

.013 

1483 

.7 

00, 

.02  6 

1483 

.7 

1483 

.7 

00, 

.039 

1461 

.7 

1476. 

.6 

00. 

.061 

1475, 

.6 

00. 

.081 

1467, 

.7 

1465 

.8 

00. 

.09  4 

1466, 

.7 

00. 

,106 

1467, 

.8 

1468, 

.0 

00, 

.117 

1468, 

.0 

1468, 

.2 

00, 

.137 

1468 

.4 

1468. 

.  6 

00, 

.158 

1469, 

.2 

1469 

.4 

00, 

,177 

1470, 

.0 

1470, 

.7 

00. 

,217 

1471. 

.4 

1471, 

.7 

00, 

.257 

1472, 

.6 

1472, 

.9 

00, 

.298 

1474, 

.3 

1475. 

.6 

00, 

.340 

1475. 

.9 

00. 

,382 

1477. 

.5 

1478 

.5 

1486. 

.9 

S    I    A     T    I     C    N 


REFID       31  1341 

CONSEC  0012 

LAT            57  01. 5N 

LONG      051  10      U 


YEA^  1968 
MONTH  09 
DAY  21 

HOUR     21.6 


BOTOP    03475 
SHIP    ML 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  07.8 

WET    BULB  06.6 

BAROMETR    1007.8 
CLOUO    T/A  6/7 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

dyndpth 

SNO     UEI 

STD 

00000 

06.38 

34.29 

26.68 

00.000 

1483.5 

21.6 

OBS 

COOOO 

08.38 

34.295 

26.68 

1483.5 

STD 

00010 

08.38 

34.29 

26.68 

00.013 

1483.6 

STD 

00020 

08.37 

34.29 

26.6  8 

00.02  7 

1483.8 

21.6 

OBS 

00026 

08.37 

34.290 

26.6  6 

14B3.8 

STD 

00030 

07.59 

34.32 

26.82 

00.040 

1481.0 

STD 

00050 

04.58 

34.44 

27.30 

OO.OtO 

1469.4 

21.6 

OBS 

00051 

04.47 

34.447 

27.32 

1468.9 

STD 

00075 

03.98 

34.53 

27.43 

00.070 

1467 .4 

STD 

00100 

03.69 

34.61 

27.53 

00.094 

1466.7 

21.6 

OBS 

00104 

03.67 

34.6^1 

27.54 

1466.7 

STD 

00125 

03.76 

34.70 

27.59 

00.106 

1467.6 

STD 

00150 

03.87 

34.76 

27.63 

00.120 

1468.5 

21.6 

OBS 

0C156 

03.69 

34.774 

27.64 

1468.7 

STD 

00200 

03.93 

34.80 

27.66 

00.144 

1469.6 

21.6 

OBS 

T00210 

03.94 

34.810 

27.66 

1469.8 

STD 

002  50 

03.95 

34.65 

27. o9 

CO. 166 

1470.6 

21.6 

OBS 

00259 

03.95 

34.855 

27.70 

1470.7 

STD 

00300 

03.88 

34.86 

27.71 

00.188 

1471.1 

21.6 

OBS 

00312 

03.66 

34.660 

27.71 

1471.2 

STD 

004  00 

03.85 

34.88 

27. 7i 

00.230 

1472.7 

21.6 

OBS 

T00417 

03.84 

34.863 

27.73 

1472.9 

STD 

00500 

03.69 

34.86 

27.74 

00.271 

1473.6 

21.6 

OBS 

00523 

03.67 

34.873 

27.74 

1473.9 

STD 

006  00 

03.73 

34.89 

27.75 

00.312 

1475.5 

21.6 

OBS 

T00633 

03.75 

34.892 

27.75 

1476.1 

STD 

0C700 

03.73 

34.69 

27.75 

00.354 

1477.2 

STD 

00800 

03.70 

34.90 

27.76 

00.396 

1478.7 

21.6 

OBS 

00845 

03.69 

34.896 

27.76 

1479.4 

STD 

00900 

03.67 

34.90 

27.  76 

00.436 

1460.2 

STD 

OlOoo 

03.65 

34.90 

27.76 

00.481 

1461.8 

21.6 

OBS 

T01064 

03.63 

34.696 

27.76 

1482.8 

21.6 

OBS 

T01659 

03.56 

34.926 

27.79 

1492.6 

DIP    HGT    per 

WIND-DIK 

32 

INST     NANSEN     CAST 

33       4         3 

WIND-SPD 

19 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FQR 

DURATION 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     B39    C12 

DPTH       SNO     VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

TEN  Sa  1407 
5  SaUARE  3 
2  SJJARE  60 
1     SauARE     71 
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TABLE  XL— Continued 

NOOC  STATION  D4T4 

REFID       31       13'.1            YE1»  1968  BOTDP    07:1,1b            4 1  P.  TEMP         06.9  DIB    HGT    PER            HIND-OIR    33            INST    N4NSEN    C4ST                 TEN    SO    1407 

■   CONSEC                0013             MONTH        09  SHIP    ML                         WET  BULB           04.8  33       4          3                WIUD-SPD    Is             TRACE    DIR                                       5     SOUARE        W 

L4T              56    51. ON             D4V             22  04T4    USE       1             e4R0METR     1014.3  SEA                                    mND-F3R                      DUR4TI0N                                         2     SaU4RE    60 

LONG       050    58       M             HOUR  12.4  AREA                05             CLOUD    T/A          8/6  CL/TR                              WEATHER       XI             GRIG     B39    013                              1     SQJ4RE    60 

CASTNUM/riME       LVLTVP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGMA-T  OrNOPTH       SNO    VEL       OXVG                P04       TOT    P          N02          N03          SI33          PH 

STD  00000  06.30  34.35  26.74  00.000       1483.2 

12.4         DBS  COOCO  08.30  34.347  26.74  1483.2 

STD  00010  08.30  34.35  26.74  00.013       1483.4 

STD  00020  08.29  34.35  26.74  00.026       1483.5 

12.4         0B5  0C022  08.29  34.35C  26.74  1483.5 

STD  00030  07.79  34.37  26.63  00.039       1481.8 

12.4         DBS  00045  06.81  34.433  27.02  1478.3 

STD  00050  06.29  34.48  27.13  00.060       1476.1 

STD  00075  04.32  34.67  27.51  00.080       1469.0 

12.4          OBS  0C089  03.66  34.747  27.64  1466.5 

STD  00100  03.66  34.77  27.66  00.093       1466.7 

STO  00125  03.65  34.81  27.69  00.104      1467.2 

12.4         OBS  00133  03.65  34.820  27.70  1467.3 

STD  00150  03.65  34.83  27.71  00.114       1467.6 

12.'          OBS  TOOieO  03.65  34.847  27.72  1468.1 

STD  00200  03.63  34.85  27.73  00.134       1468.4 

12.4         OBS  00222  03.62  34.656  27.73  1468.7 

STD  00250  03.62  34.86  27.74  00.154       U69.2 

12.4         OBS  00265  03.62  34.866  27.74  1469.4 

STD  0C300  03.60  34.87  27.74  00.173       1470.0 

12.4         OBS  T00355  03.58  34.869  27.75  1470.8 

STO  00400  03.57  34.87  27.75  00.212       1471.4 

12.4         OBS  0C44O  03.55  34.872  27.75  1472.0 

STO  00500  03.52  3-.. 87  27.75  00.252       1472.9 

12.4         OBS  T0C527  03.51  34.865  27.75  1473.3 

STD  00600  03.50  34.87  27.75  00.292       1474.5 

STO  00700  03.49  34.87  27.75  00.333       1476.1 

12.4         OBS  00706  03.49  34.868  27.75  1476.2 

STD  00800  03.49  34.87  27.76  00.37".       1477.8 

12.4         OBS  T00697  03.49  34.871  27.76  1479.4 

12.4          OBS  T01396  03.62  34.911  27. 7B  1468. <, 


REFID   31   1341 

YEAR 

1966 

BOTDP  03475 

CONSEC      0014 

MONTH   09 

SHIP  ML 

LAT     56  38   N 

DAY 

25 

DATA  USE   1 

LONG   051  05. 5W 

HOUR 

12.2 

AREA      05 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

STO 

00000 

08.04 

12.2 

OBS 

00000 

08.04 

STD 

00010 

08.03 

STD 

00020 

06.02 

12.2 

OBS 

00026 

06.02 

STD 

00030 

07.25 

STO 

00050 

04.31 

12.2 

OBS 

00051 

04.20 

STO 

00075 

03.93 

STO 

00100 

03.74 

12.2 

oes 

00102 

03.73 

STD 

00125 

03.70 

STD 

00150 

03.67 

12.2 

OBS 

00153 

03.67 

STD 

002  00 

03.66 

12.2 

OBS 

T00206 

03.66 

STO 

002  50 

03.64 

12.2 

OBS 

00256 

03.64 

STD 

00300 

03.61 

12.2 

OBS 

00307 

03.61 

STD 

00400 

03.56 

12.2 

OBS 

T00408 

03.56 

STO 

00500 

03.53 

12.2 

OBS 

00511 

03.  53 

STO 

00600 

03.49 

12.2 

OBS 

T00614 

03.49 

STD 

007  00 

03.48 

STD 

008  00 

03.47 

12.2 

OBS 

00820 

03.4  7 

STO 

00900 

03.48 

STD 

01000 

03.50 

12.2 

OBS 

T01026 

03.50 

12.2 

OBS 

T01560 

03.59 

STATION 


AIB    TEMP         07.2  DIR    HGT    PER  WIND-DIR    32  INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

WET    BULB          05.6  33      2         2               WIND-SPD    13            TRACE    OIR                                    5    SuUARE       3 
B4R0METR     1011.2             SEA                                    WIND-FOR                      DUR4TI0N                                         2     SttUARE    60 

CLOUD    T/4          7/3  CL/TR                              WEATHER       XI             ORIG     839    014                              1     SuJARE     61 

SAL  S1GM4-T  DYNDPTH       SND    VEL        OXYG                P34       TCT     P          N02          N03          SI03          PH 

34.34  26.77  00.000       1482.2 

34.343  26.77  1462.2 

34.34  26.77  00.012        1482.4 

34.34  26.77  00.025       1482.5 

34.339  26.77  1462.6 

34.38  26.92  00.037       1479.7 

34.56  27.43  00.056       l'.68.4 

34.571  27.45  1468.0 

34.69  27.57  00.071        1467.4 

34.76  27.66  00.083       1467.1 

34.785  27.66  1467.1 

34.81  27.69  00.094       1467.4 

34.83  27.71  00.104       14o7.7 

34.831  27.71  1467.8 

34.65  27.72  00.125       1468.5 

34.849  27.72  1468.6 

34.86  27.73  00.145  1469.3 
34.863  27.74  1469.4 

34.87  27.74  00.164  1470.0 
34.668  27.74  1470.1 
34.67  27.75  00.203  1471.4 
34.869  27.75  l'.71.6 
34.87  27.75  00.243  1473.0 
34.673  27.75  1473.1 
34.87  27.75  00.263  1474.5 
34.867  27.75  1474.7 
34.86  27.75  00.324      1476.1 

34.86  27.75  00.365  1477.7 
34.661  27.75  1478.0 
34.67  27.75  00.408       1479.4 

34.87  27.76  00.451  1481.1 
34.874  27.76  1481.6 
34.916  27.76  1491.0 
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TABLE  XI.— Continued 


STATION 


REFID      31       13*1 

YEAR 

1968 

BOTDP    C3475 

AIR 

TEMP          05.6 

DIP    HGT    PER 

HIND-DIR    16 

CONSEt               0015 

HONTm      09 

SHIP    ML 

WEI 

Bulb       o5.6 

18 

4         2 

nlMD-SPD    lo 

L4T            56    ♦Z       N 

OAy 

26 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1C07.1 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       0  50    3  7      w 

HOUR 

10.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TB 

HEATHER        X6 

CASTNUH/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

QXYG                PO' 

STD 

000  00 

08.07 

34.35 

26.77 

00.000 

1482.3 

10.1 

OBS 

000  00 

08.07 

34.350 

26.77 

1482.3 

STD 

00010 

08.07 

34.35 

26.77 

00.012 

1482.5 

STO 

00020 

08.07 

34.35 

26.77 

00.025 

1482.7 

10.1 

OBS 

00022 

08.07 

34.348 

26.77 

1462.7 

STD 

00030 

06.98 

34.35 

26.93 

00.03  7 

1478.6 

10.1 

OBS 

OOO'tS 

05.35 

34.360 

27.15 

1472.3 

STD 

C0050 

05.07 

34.41 

27.22 

00.057 

1471.3 

STD 

000  75 

■o*.oi 

34.61 

27.50 

00.076 

1467.6 

10.1 

OBS 

00091 

03.62 

34.697 

27.51 

1466.3 

STD 

00100 

03.65 

34.72 

27.62 

00.089 

1466.5 

STO 

00125 

03.71 

34.77 

27. o5 

00.101 

1467.4 

10.1 

OBS 

00136 

03.72 

34. 786 

27.67 

1467 .6 

STD 

00150 

03.72 

34.80 

27.68 

00.112 

1467.9 

10.1 

OBS 

T00ie2 

03.70 

34.830 

27.70 

1468.4 

STO 

00200 

03.68 

34.83 

27.71 

00.134 

1456.0 

10.1 

oes 

00228 

03.66 

34.842 

27.72 

1469.0 

STO 

002  50 

03.65 

34.85 

27.72 

00.154 

1469.3 

10.1 

OBS 

0027-. 

03.63 

34.055 

^7.73 

1469.7 

STO 

00300 

C3.6* 

34.86 

27.73 

00.174 

1470.1 

10.1 

OBS 

T00359 

03.62 

34.865 

27.74 

1471.0 

STD 

00*00 

03.62 

34.87 

27.74 

00.214 

1471  .7 

10.1 

OBS 

00*53 

03.61 

34.872 

27.75 

1472.5 

STD 

00500 

03.58 

34.87 

27.75 

00.254 

1473.2 

10.1 

OBS 

T00533 

03.56 

34.870 

27.75 

1473.6 

STD 

006  00 

C3.53 

34.87 

27.75 

00.295 

1 4  74  .  6 

STD 

00700 

03.50 

34.87 

27.75 

00.336 

1475.2 

10.1 

OBS 

00725 

03.50 

34.868 

27.75 

1470.6 

STO 

00600 

03.50 

34.87 

■       27.75 

00.377 

1477.8 

STD 

00900 

03.50 

34.87 

27.75 

00.420 

1479.5 

10.1 

OBS 

T00902 

03.50 

34. 869 

27.75 

1479.5 

10.1 

OBS 

01429 

03.63 

34.897 

27.76 

1488.9 

INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1407 

TRACE  OIR  5  SwUARE   3 

DURATION  2  SuJARE  60 

ORIG  639  015  1  SUUARE  60 


STATION 


REFID      31 

1341 

YEAR 

1968 

60TDP    03475 

AIR 

TEMP          05.5 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR    28 

CONSEC 

0016 

MONTH       09 

SHIP    ML 

WET 

6ULB          06.1 

29 

3         2 

WINO-SPO    06 

LAT             56 

28. 5N 

OAY 

28 

DATA    USE       1 

6AR0METR    1006.6 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       051 

02       w 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A          5/6 

CL/TR 

WEATHER      X2 

CaSTNUM/TlME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                PO' 

STD 

00000 

07.88 

34.34 

25.80 

00.000 

1461.6 

12.3 

OBS 

00000 

07.88 

34.342 

25.80 

1481.6 

STD 

00010 

07.84 

34.35 

26.81 

00.012 

1401 .6 

STD 

00020 

07.79 

34.35 

25.81 

00.025 

1461.5 

12.3 

OBS 

00023 

07.78 

34.351 

26.62 

1461.6 

STD 

00030 

06.44 

34.42 

27.06 

00.035 

14  76.6 

12.3 

OBS 

00047 

04.03 

34.556 

27.45 

1457.2 

STD 

00050 

03.99 

34.57 

27.47 

00.052 

1467.1 

STD 

00075 

03.75 

34.68 

27.57 

00.067 

1466.6 

12.3 

OBS 

CCC94 

03.67 

34.736 

27.63 

1456.7 

STO 

00100 

03.70 

34.75 

27.64 

00.079 

1466.9 

STD 

00125 

03.77 

34.79 

27.57 

00.091 

1407.7 

12.3 

OBS 

00142 

03.79 

34.815 

27.68 

1466.1 

STD 

00150 

03.77 

34.82 

27.69 

00.102 

1458.1 

12.3 

OBS 

TC0188 

03.71 

34.834 

27.71 

1466.5 

STD 

00200 

03.70 

34.84 

27.71 

00.123 

1466.7 

12.3 

06  S 

00237 

03.67 

34.050 

27.73 

1459.2 

STD 

00250 

03.65 

34.86 

27.73 

00.143 

1469.4 

12.3 

OBS 

002  64 

03.64 

34.658 

27.73 

1469.8 

SID 

00300 

03.64 

34.66 

27.73 

00.163 

1470.1 

12.3 

OBS 

T00379 

03.52 

34.366 

27.74 

1471.3 

STO 

00400 

03.62 

34.87 

27.74 

00.203 

1471.7 

12.3 

OBS 

00474 

03.59 

34.672 

27.75 

1472.6 

STD 

00500 

03.58 

34.67 

27.75 

00.243 

1473.1 

12.3 

OBS 

100569 

03.64 

34.  869 

27.75 

1474.1 

STD 

00600 

03.52 

34.87 

27.75 

00.283 

1474.6 

STD 

00700 

03.46 

34.86 

27.75 

00.324 

1470.1 

12.3 

OBS 

00761 

03.47 

34.864 

27.75 

1477.0 

STD 

00800 

03.47 

34.86 

27.75 

00.366 

14  77.7 

STD 

CC900 

03.47 

34.86 

27.76 

00.408 

1479.3 

12.3 

OBS 

100960 

03.47 

34.865 

27.75 

1480.3 

12.3 

OPS 

T01455 

03.64 

34.910 

27.77 

1489.4 

INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1407 

TRACE  DIR  5  SQUARE   3 

DURATION  2  SQUARE  60 

□RIG  B39  016  1  SQUARE  61 
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TABLE  XL— Continued 


STATION 


REFID       31       IB".! 

YEAR 

1966 

BOTDP    03425 

AIR 

TEMP          05.0 

DIR    HGT    PER 

KIND-OIR    35 

C0N5EC              0017 

MONTH       09 

SHIP    ML 

HET 

BUL6           03.6 

34 

2         2 

WINO-SPO    20 

L4T            57    0<,      N 

OAV 

29 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1006.4 

SEA 

WIND-FDR 

LONG      050    59      u 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A          3/5 

CL/TR 

.LEATHER       XI 

CaSTNUM/TIME 

LVLT»P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DyNOPTH 

SND    VEL 

OX>G               P3' 

STD 

00000 

07.93 

34.34 

26.79 

00.000 

1481.8 

12.0 

DBS 

00000 

07.93 

34.338 

26.79 

1481.8 

STD 

00010 

07.92 

34.41 

26.84 

00.012 

1482.0 

STD 

00020 

07.91 

34.47 

20.89 

00.024 

1482.2 

12.0 

OBS 

00020 

07.91 

34.501 

26.92 

1462.4 

STD 

00030 

07.01 

34.51 

27.05 

00.035 

1478.9 

STD 

00050 

03.64 

34.56 

27.49 

00.051 

1465.6 

12.0 

OBS 

00051 

03.52 

34.562 

27.51 

1465.1 

STO 

00C75 

03.61 

34.68 

27.59 

00.065 

1466.0 

STD 

00100 

03.67 

34.77 

27.66 

00.077 

1466.8 

12.0 

.  OBS 

00102 

03.67 

34.771 

27.66 

1466.6 

STD 

00125 

03.66 

34.80 

27.69 

00.068 

1467.2 

STD 

00150 

03.65 

34.83 

27.71 

00.099 

1467.6 

12.0 

oes 

00152 

03.65 

34.832 

27.71 

l4o7.7 

STO 

00200 

03.66 

34.85 

27.72 

00.119 

1468.5 

12.0 

OBS 

T00203 

03.66 

34.848 

27.72 

1466.6 

STD 

00250 

C3.64 

34.86 

27.73 

00. 139 

1469.3 

12.0 

OBS 

00253 

03.64 

34.861 

27.73 

1469.3 

STO 

0C300 

03.61 

34.86 

27.74 

CO. 159 

1470.0 

12.0 

DBS 

00303 

03.61 

34.864 

27.74 

1470.0 

STD 

00400 

Oj.58 

34.87 

27.75 

00.196 

1471.5 

12.0 

OBS 

T00403 

03.58 

34.872 

27.75 

1471.6 

STD 

00500 

03.54 

34.87 

27.75 

00.237 

1473.0 

12.0 

OBS 

00504 

03.54 

34.872 

27.75 

1473.1 

STO 

006  00 

03.51 

34.87 

27.75 

00.276 

1474.5 

12.0 

□  BS 

T00605 

03.51 

34.669 

27.75 

1474.6 

STD 

C07C0 

03.48 

34.87 

27.76 

00.318 

147610 

STD 

00800 

03.46 

34.86 

27.75 

00.360 

1477.6 

12.0 

OBS 

00814 

03.46 

34.864 

27.75 

1477.9 

STO 

00900 

03.48 

34.87 

27.76 

00.402 

1479.4 

STD 

010  00 

03.50 

34.86 

27.76 

00.445 

1461.2 

12.0 

OBS 

TC1C26 

03.51 

34.677 

27.76 

1461.6 

12.0 

OBS 

01567 

03.58 

34.917 

27.78 

1491 .1 

INST    NANSEN    CAST  TEN    SO     1407 

TRACE     OIR  5     SQUARE       3 

DURATION  2     SSUARE    60 

ORIG    639    017  1    SQUARE    70 


STATION 


REFID       31 

1341 

YEAR 

1968 

BCTDP    03475 

AIR 

TEMP          06.0 

DIR    HGT    PER 

CONSEC 

0018 

MONTH       09 

SHIP    ML 

WET 

BULB          05.0 

02 

6         4 

LAT             56 

54       N 

DAY 

30 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1012.9 

SEA 

LONG       052 

32       H 

HOUR 

15.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TR 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEl 

STD 

00000 

07.89 

34.33 

26.79 

00.000 

1481.6 

15.1 

OBS 

00000 

07.89 

34. 334 

26.79 

1461.6 

STD 

00010 

07.68 

34.33 

26.79 

00.012 

1461.8 

STD 

00020 

07. o7 

34.33 

26.79 

00.0^5 

1481.9 

15.1 

OBS 

C0023 

07.67 

34.332 

26.79 

1481.9 

STD 

00030 

07.87 

34.33 

26.79 

00.038 

1482.1 

15.1 

OBS 

00046 

07.68 

34.340 

26.79 

1462.4 

STD 

00050 

07.36 

34.39 

26.91 

00.062 

1480.5 

STD 

00075 

04.78 

34.65 

27.45 

00.085 

1470.9 

15.1 

OBS 

00C93 

03.66 

34.772 

27.66 

1466.6 

STO 

00100 

03.67 

34.78 

27.67 

00.098 

1466.8 

STD 

00125 

03.68 

34.81 

27.69 

00.109 

1467.3 

15.1 

DBS 

00140 

03.66 

34.826 

27.70 

1467.6 

STD 

00150 

03.68 

34.83 

27.71 

00.120 

1467.7 

15.1 

OBS 

T00185 

03.66 

34.843 

27.72 

1466.3 

STO 

00200 

03.65 

34.85 

27.72 

00.140 

1468;5 

15.1 

OBS 

00232 

03.63 

34.856 

27.73 

1468.9 

STD 

CC250 

03.61 

34.  86 

27.73 

00.160 

1469.2 

15.1 

OBS 

00278 

03.59 

34.860 

27.74 

1469.5 

STD 

00300 

03.58 

34.86 

27.74 

00.179 

1469.9 

15.1 

DBS 

T0C367 

03.56 

34.869 

27.75 

1470.9 

STD 

00400 

03.55 

34.67 

27.75 

00.216 

1471.4 

15.1 

OBS 

C0455 

03.53 

34.670 

27.75 

1472.2 

STD 

00500 

03.51 

34.87 

27.75 

00.258 

1472.9 

15.1 

OBS 

T00544 

03.50 

34. 867 

27.75 

1473.6 

STD 

0C600 

C3.49 

34.87 

27.75 

00.296 

1474.4 

STD 

00700 

03.47 

34.87 

27.76 

00.336 

1476.0 

15.1 

OBS 

00728 

03.47 

34. 867 

27.76 

1476.5 

STD 

00600 

03.46 

34.67 

27.76 

00.360 

1477.7 

STD 

00900 

03.49 

34.87 

27.76 

00.422 

1479.4 

15.1 

OBS 

TCC919 

03.49 

34.671 

27.76 

1479.8 

15.1 

OBS 

T01428 

03.62 

34.911 

27.76 

1486.9 

KIND-OIR  02  INST     NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

HIND-SPD  12  TRACE    DIR  5    SQUARE       3 

KINO-FDR  DURATION  2     SOUARE     62 

WEATHER  X2  ORIG    B39    016  1    SOUARE    62 


P34       TOT    P 
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TABLE  XII. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  HUM- 
BOLDT at  Ocean  Station  BRAVO,  1-24  October  1968,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-1343. 


N    0 

DC           S    T    A 

T     1     0    N 

DAT 

A 

REFIO      31       1343 

YEiR 

190B 

BOTDP    03557 

AIR 

TEMP          07.8 

Oil-     HGT    PER 

.<INO-DIP 

09 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SQ    1407 

CONSEC               0001 

MONTH       10 

SHIP    HU 

WtT 

8ULB         07.5 

07       ( 

b         2 

KIND-SPD 

Oi 

TRACE    OIR 

5    SauARE       3 

L»T            56    33       N 

DAY 

01 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1006.0 

SEA 

HIND-f OR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG       0  50    ".5      W 

HOUR 

13.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          4/5 

Cl/TR 

iJEATHER 

XI 

ORIG    B40    001 

1     SQUARE    60 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

OtPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02          N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

07.34 

34.39 

26.91 

00.000 

14  79.6 

13.2 

OBS 

00000 

07.34 

34.390 

26.91 

1479.6 

STO 

000  10 

07.34 

34.39 

26.91 

00.011 

1479.7 

STO 

00020 

07.34 

34.38 

26.91 

00.023 

1479.9 

13.2 

OBS 

00025 

07.  34 

34.381 

26.90 

14B0.0 

STO 

00030 

06.38 

34.49 

27.13 

00.033 

1476.4 

13.2 

06S 

000*8 

03.77 

34.800 

27.67 

1466.4 

STO 

00050 

03.75 

34.80 

27.68 

00.047 

1 466 . 4 

STO 

00075 

03.54 

34.83 

27.72 

00.057 

1465.9 

13.2 

OBS 

00096 

03.42 

34.842 

27.74 

1465.8 

STO 

00100 

03.41 

34.84 

27.74 

00.067 

1465.8 

STD 

00125 

03.38 

34.84 

27.75 

00.076 

1466.1 

13.2 

OBS 

00144 

03.37 

34.846 

27.75 

1466.4 

STO 

00150 

03.37 

34.85 

27.75 

00.085 

1466.5 

13.2 

08S 

T00191 

03.36 

34.846 

27.75 

1467.1 

STD 

00200 

03.35 

34.85 

27.75 

00.104 

1467.2 

13.2 

OBS 

00238 

03.32 

34.B49 

27.76 

1467.7 

STD 

00250 

03.32 

34.85 

27.76 

00.123 

1467.9 

13.2 

OBS 

00286 

03.32 

34.847 

27.75 

1468.5 

STD 

00300 

03.32 

34.85 

27.75 

00.141 

1468.7 

13.2 

OBS 

T00379 

03.31 

34.844 

27.75 

1470.0 

STD 

00400 

03.30 

34.84 

27.75 

00.179 

1 4  70  .  3 

13.2 

OBS 

0C474 

03.30 

34.846 

27.76 

1471.5 

STD 

00500 

03.31 

34.85 

27.76 

00.218 

1472.0 

13.2 

OBS 

T00565 

03.34 

34.850 

27.75 

1473.2 

STD 

00600 

03.34 

34.85 

27.75 

00.258 

1473.8 

STO 

00  7  00 

03.35 

34.84 

27.75 

00.299 

1475.5 

13.2 

OBS 

00758 

03.35 

34.843 

27.75 

1476.4 

STD 

008  00 

03.35 

34.84 

27.75 

00.341 

1477.1 

STD 

00900 

03.35 

34.84 

27.75 

00.363 

1478.8 

13.2 

OBS 

T00956 

03.35 

34.846 

27.75 

1479.7 

13.2 

OBS 

T01474 

03.47 

34.861 

27.75 

1489.0 

N    0 

DC          S    T   A 

T    I    0    N 

DAT 

A 

REFID      31       1343 

YEAR 

1968 

BOTDP    03493 

AIR 

TEMP          07.2 

DIR     HGT     PER 

WINO-DI R 

15 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC              0002 

MONTH        10 

SHIP    HU 

HET 

BULB          07.0 

15 

KIND-SPD 

19 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LAT            56    3  5      N 

DAY 

02 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1006.1 

SEA 

5 

WINO-FOB 

DUkATION 

2     SQUARE    60 

LONG       051     12       M 

HOUR 

16.2 

AREA                05 

CLOUO     T/A          6/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    B40    002 

1     SUUARE     ol 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

5103          PH 

STD 

00000 

07.63 

34.34 

26.80 

00.000 

1481.4 

16.2 

OBS 

00000 

07.83 

34.340 

26.80 

1481 .4 

STD 

00010 

07.83 

34.34 

26.80 

00.012 

1481.6 

STD 

00020 

07.82 

34.34 

26.80 

00.025 

1481.7 

16.2 

OBS 

00027 

07.82 

34.339 

26.80 

1481.8 

STO 

00030 

07.26 

34.37 

26.91 

00.037 

1479.7 

STD 

00050 

04.36 

34.53 

27.40 

00.055 

1468.6 

16.2 

OBS 

00053 

04.05 

34.554 

27.45 

1467.3 

STD 

00075 

03.94 

34.65 

27.54 

00.071 

1467.4 

STD 

00100 

03.86 

34.74 

27.61 

00.084 

1467.6 

16.2 

OBS 

00103 

03.85 

34. 744 

27.62 

1467.6 

STO 

00125 

03.82 

34.78 

27.65 

00.096 

1467.9 

STO 

00150 

03.80 

34.81 

27.68 

00.108 

1468.2 

16.2 

OBS 

00155 

03.79 

34.811 

27.68 

1468.3 

STO 

00200 

03.74 

34.83 

27.70 

00.129 

1468.8 

16.2 

OBS 

T00204 

03.74 

34.834 

27.70 

1468.9 

STD 

C0250 

03.73 

34.86 

27.72 

00.150 

1469.7 

16.2 

OBS 

00256 

03.73 

34.858 

27.72 

1469.7 

STO 

00300 

03.66 

34.86 

27.73 

00.170 

1470.2 

16.2 

OBS 

00311 

03.65 

34.859 

27.73 

1470.3 

STO 

00400 

03.58 

34.87 

27.75 

00.210 

1471.5 

16.2 

OBS 

T00410 

03.57 

34.869 

27.75 

1471  .6 

STD 

005  00 

03.54 

34.87 

27.75 

00.250 

1473.0 

16.2 

OBS 

00513 

03.54 

34.870 

27.75 

1473.2 

STD 

00600 

03.51 

34.86 

27.75 

00.290 

1474.5 

16.2 

OBS 

T00617 

03.50 

34.863 

27.75 

1474.8 

STD 

00700 

03.47 

34.86 

27.75 

00.331 

1476.0 

STD 

00800 

03.46 

34.86 

27.75 

00.373 

1477.6 

16.2 

OBS 

00831 

03.46 

34.364 

27.75 

1478.1 

STD 

00900 

03.48 

34.87 

27.76 

00.415 

1479.4 

STD 

ClOOO 

03.50 

34.88 

27.76 

00.458 

1481,2 

16.2 

OBS 

T01050 

03.51 

34.880 

27.76 

1482.0 

16.2 

OBS 

T01628 

03.57 

34.914 

27.78 

1492.1 
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TABLE  XII.— Continued 


STATION 


BEFIO       31 

13'.3 

YEAS 

1968 

BOTOP    03676 

Alii 

TEMP          09.1 

DIR    HGT     PER 

CONSEC 

00C3 

MONTI 

H       10 

SHIP    HU 

UET 

BULB           07.3 

05 

3         4 

LAT              56 

38       N 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BSROMETB     1019.6 

SEA 

LONG       C51 

16       W 

HOJB 

18.4 

AREA                05 

CLOUD     T/A          8/5 

CL/TP 

CA5TNUW/TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

COOOO 

08.16 

34.31 

26.73 

CO.OCO 

1482.6 

18.4 

OBS 

00000 

08.16 

34.314 

26.73 

1482.6 

STD 

00010 

08.08 

34.31 

26.74 

00.013 

1482.5 

STO 

00C20 

08.01 

34.31 

26.76 

00.026 

1482.4 

IS.'. 

OBS 

00024 

07.98 

34.315 

26.76 

1482.4 

STD 

00030 

06.95 

34.39 

26.96 

00.038 

1478.5 

18.4 

OBS 

00049 

04.50 

34.568 

27.41 

1469.2 

STD 

00050 

04.48 

34.57 

27.42 

00.056 

1469.1 

STD 

00075 

04.12 

34.70 

27.55 

00.071 

1468.2 

18.4 

OBS 

00097 

03.89 

34.758 

27.63 

1467.7 

STD 

00100 

03.89 

34.76 

27.63 

00.084 

1467.7 

STD 

00125 

03.89 

34.75 

27.62 

00.096 

1468.1 

IB. 4 

OBS 

00147 

34.745 

STD 

00150 

03.89 

34.  75 

27.62 

00.108 

1468.5 

18.4 

OBS 

00196 

03.89 

34.812 

27.67 

1469.4 

STD 

00200 

03.87 

34.81 

27. o7 

00.132 

1469.4 

18.4 

OBS 

00246 

03.71 

34.835 

27.71 

1469.5 

STD 

00250 

03.71 

34.84 

27.71 

00.154 

1469.5 

18.4 

OBS 

C0296 

03.70 

34.858 

27.73 

1470.3 

STD 

003  00 

03.70 

34.86 

27.73 

00.174 

1470.3 

18.4 

OBS 

T00392 

03.61 

34.86  5 

27.74 

1471.5 

STD 

00400 

03.60 

34.87 

27.74 

00.214 

1471.6 

18.4 

OBS 

00495 

03.55 

34.869 

27.75 

1473.0 

STD 

00500 

03.55 

34.87 

^7.75 

00.255 

1473.0 

18.4 

OBS 

T00592 

03.53 

34.859 

27.74 

1474.5 

STD 

00600 

03.53 

34.86 

27.74 

00.295 

1474.6 

STD 

00700 

03.51 

34.86 

27.75 

00.337 

1476.2 

STD 

00600 

03.49 

34.87 

27.75 

00.379 

1477.8 

18.4 

OBS 

0C800 

03.49 

34.866 

27.75 

1477.8 

STD 

00900 

03.49 

34.87 

27.75 

00.421 

1479.4 

STD 

01000 

03.48 

34.87 

27.76 

00.464 

1481 .1 

18.4 

OBS 

T01013 

03.48 

34.868 

27.76 

1481.3 

18.4 

OBS 

T01518 

03.61 

34.904 

27.77 

1490.4 

HINO-DIR    13 
HIMO-SPO    09 
KINO-FOR 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    840    003 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


PD4       TOT    P 


STATION 


REFID  31  1343 
CONSEC  0004 
LAT  56  30  N 
LONG   051  20   H 


YEAB  1968 
MONTH  10 
DAY  08 
HOUR  17.3 


8DTDP  03512 
SHIP  HU 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  08.6 

HET    BULB  08.1 

6AR0METB    1027.4 
CLOUD    T/A         8/3 


OIR    HGT    PER 

06 
SEA  5 

CL/TR 


HIND-OIR  06 

UINO-SPD  21 
HIND-FJR 

HEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    840    004 


TEN  SQ  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STO 

000  00 

07.70 

34.32 

26. 

.81 

00. 

.000 

1480.9 

,3 

OBS 

00000 

07.70 

34.323 

26. 

.81 

1480.9 

STD 

00010 

07.69 

34.32 

26. 

.81 

00. 

,012 

1481 .0 

STD 

000  2  0 

07.69 

34.33 

26. 

.81 

00. 

,025 

1481.2 

.3 

OBS 

00029 

07.68 

34.327 

26. 

.81 

1461.3 

STD 

00030 

07.66 

34.34 

26. 

.82 

00, 

.037 

1461.2 

STD 

00050 

07.07 

34.50 

27, 

.04 

00. 

,060 

1479.5 

.3 

OBS 

00057 

06.81 

34.547 

27. 

,  11 

1478.6 

STD 

00075 

05.45 

34.61 

27. 

.33 

00. 

,082 

1473.6 

STD 

00100 

04.14 

34.69 

27, 

.55 

00. 

.099 

1468.7 

.3 

OBS 

00112 

03.74 

34.721 

27. 

.61 

1467.2 

STD 

0C125 

03.79 

34.76 

27. 

.64 

00. 

.112 

1467.7 

STO 

00150 

03.84 

34.81 

27. 

,67 

00. 

.123 

1468.4 

.3 

OBS 

00166 

03.85 

34.832 

27. 

.69 

1468.7 

STD 

00200 

03.77 

34.84 

27. 

,70 

00. 

.145 

1469.0 

.3 

OBS 

T00221 

03.73 

34.845 

27. 

.71 

1469.2 

STD 

00250 

03.69 

34.65 

27. 

.72 

00. 

,165 

1469.5 

.3 

OBS 

00276 

03.67 

34.858 

27. 

,73 

1469.8 

STD 

00300 

03.66 

34.86 

27, 

,73 

00. 

,166 

1470;2 

.3 

OBS 

00332 

03.65 

34.867 

27, 

,74 

1470.7 

STO 

00400 

U3.63 

34.87 

27. 

,75 

00. 

,225 

147i;7 

.3 

OBS 

TC0444 

03.62 

34.877 

27.75 

1472.4 

STD 

00500 

03.59 

34.88 

27, 

,75 

00. 

,265 

1473.2 

.3 

OBS 

00555 

03.59 

34.660 

27. 

,75 

1474.1 

STD 

00600 

03.62 

34.68 

27. 

,75 

00. 

.305 

1475.0 

.3 

08  S 

T00667 

03.65 

34.687 

27. 

,75 

1476.3 

STD 

00700 

03.65 

34.89 

27. 

,76 

00. 

,346 

1476.8 

STD 

00800 

03.66 

34.90 

27. 

,76 

00. 

,388 

1478.5 

.3 

OBS 

00895 

03.67 

34.900 

27. 

,76 

1480.2 

STO 

009  00 

03.67 

34.90 

27. 

,76 

00. 

,430 

1480.2 

STD 

01000 

03.64 

34.90 

27. 

,77 

00. 

,473 

1461 ;8 

STD 

CUOO 

03.62 

34.90 

27. 

,77 

00. 

.516 

1483.4 

.3 

OBS 

T01123 

03.61 

34.904 

27. 

,77 

1483.7 

.3 

OSS 

T01727 

03.53 

34.932 

27. 

,80 

1493.6 

PO't       TOT     P 
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TABLE  XII.— Continued 


STATION 


REFID      31      13*3 

VEA» 

1966 

BOTDP    03612 

AIR 

TEMP         04.7 

OIR    HOT    PER 

HIND-DIH    09 

CONSEC             0005 

MONT 

H       10 

SHIP    HU 

HET 

BULB          03.8 

08 

2         2 

*IND-SPD    04 

LAT             56    3  t       N 

DAY 

09 

DATA    USE       1 

BARDMETR     1024.6 

SEA 

WINO-FDR 

LONG       050    52       W 

HOU^ 

21.0 

AREA                05 

CLOOD     T/A          6/2 

CL/TR 

HEATHER       XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNOPTb 

SND     VEL 

OXVG                PO' 

STO 

00000 

07.60 

34.33 

26.60 

00.000 

1481.3 

21.0 

OBS 

000  00 

07.60 

34.330 

26.60 

1481.3 

STO 

00010 

07.79 

34.33 

26.80 

00.012 

1481.4 

STO 

00020 

07.77 

34.33 

2O.80 

00.025 

1481.5 

21.0 

OBS 

00023 

07.77 

34.333 

26.80 

1461.6 

STO 

000  30 

06.55 

34.40 

27.02 

00.036 

1477.0 

21.0 

OBS 

000*8 

04.24 

34.532 

27.41 

1466.0 

STO 

00050 

04.21 

34.54 

27.42 

00.053 

1467.9 

STD 

00075 

03.90 

34.65 

27.54 

00.069 

1467.2 

21.0 

OBS 

00095 

03.60 

34.722 

27.61 

1467.2 

STD 

00100 

03.65 

34.74 

27.62 

00.08  2 

1467.5 

STO 

00125 

04.01 

34.81 

27.66 

00.094 

1466.7 

21.0 

oes 

001'.2 

04.05 

34.841 

27.68 

1469.2 

STD 

00150 

04.01 

34.64 

27.66 

00.1C6 

1469.1 

21.0 

OBS 

T00189 

03.83 

34.844 

27.70 

1469.0 

STD 

002  00 

03.80 

34.64 

27.71 

00.126 

1469.1 

21.0 

OBS 

00239 

03.71 

34.650 

27.72 

1469.4 

STO 

002  50 

03.70 

34.85 

27.72 

00.147 

1469.5 

21.0 

OBS 

00286 

03.66 

34.861 

27.73 

1470.0 

STD 

00300 

03.64 

34.86 

27.73 

00.167 

1470.1 

21.0 

OBS 

T003e3 

03.56 

34.863 

27.74 

1471.1 

STD 

0C*00 

03.54 

34.86 

27.75 

00.207 

1471.3 

21.0 

OBS 

00476 

03.48 

34.862 

27.76 

1472.3 

STD 

00500 

03.48 

34.86 

27.75 

00.246 

1472.7 

21.0 

OBS 

T00571 

03.47 

34.864 

27.75 

1473.9 

STO 

00600 

03.46 

34.86 

27.76 

00.287 

1474.3 

STD 

00700 

03.44 

34.66 

27.75 

00.327 

1475.9 

21.0 

OBS 

00763 

03.43 

34.856 

27.76 

1476.9 

STO 

00800 

03.43 

34.86 

27.75 

00.369 

1477.5 

STD 

00900 

03.42 

34.86 

27.76 

00.411 

1479.1 

21.0 

oes 

700964 

03.42 

34.861 

27.76 

1480.2 

21. C 

OBS 

T01'.68 

03.63 

34.903 

27.77 

1489.6 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    6-.0    005 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     S9JARE     60 


STATION 


BEFIO       31       1343 

VEAR 

1968 

BOTDP    03512 

AIR 

TEMP          06.7 

OIR    HGT    PER 

HIND-DIR     35 

CONSEC               0006 

MONTH       10 

SHIP    HU 

WET 

BULB          06.1 

06 

3         3 

WIVD-SPD    11 

LAT            56    3  8      N 

OAV 

10 

DATA    USE       1 

BARQMETR     1016.3 

SEA 

HIND-FDR 

LONG      0  50    5  7      H 

HOUR 

18.4 

AREA              05 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TP 

HEATHER       XI 

CASTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND    VEL 

OXVG                P3' 

STD 

OOCOO 

07.74 

34.32 

26.80 

00. 000 

1461.0 

18.4 

OBS 

00000 

07.74 

34.322 

26.80 

1481.0 

STD 

00010 

07.66 

34.33 

26.82 

00.012 

1460.9 

STD 

00020 

07.61 

34.34 

26.84 

00.024 

1460.9 

18.4 

OBS 

00023 

07.59 

34.343 

26.84 

1480.9 

STO 

00030 

07.57 

34.36 

26.84 

00.037 

1480.9 

16.4 

OBS 

00046 

07.52 

34.350 

26.86 

1461.0 

STO 

00050 

07.06 

34.39 

26.95 

00.060 

1479.3 

STO 

00076 

04.77 

34.59 

27.40 

00.063 

1470.8 

18.4 

OBS 

00093 

03.82 

34.700 

27.59 

1467.2 

STD 

00100 

03.86 

34.73 

27.61 

00.096 

1467.5 

STD 

00125 

03.94 

34.60 

27.65 

00.110 

1468.4 

16.4 

OBS 

00138 

03.95 

34.623 

27.67 

1468.7 

STO 

00150 

03.90 

34.62 

27.68 

00.12  1 

1468.7 

18.4 

OBS 

T00182 

03.82 

34.826 

27.69 

1466.9 

STD 

002  00 

03.82 

34.64 

27.70 

00.143 

1469.2 

ie.4 

OBS 

00231 

03.79 

34.647 

27.71 

1469.6 

STD 

002  60 

03.74 

34.65 

27.71 

00.164 

1 469 . 7 

16.4 

OBS 

00277 

03.66 

34.848 

27.72 

1469.9 

STD 

00300 

03.66 

34.86 

27.72 

00.164 

1470.2 

18.4 

OBS 

T00370 

03.60 

34.856 

27.73 

1471.1 

STD 

00400 

03.56 

34.  66 

27.74 

00.22  5 

1471.4 

18.4 

OBS 

00461 

03.51 

34.866 

27.74 

1472.2 

STD 

00500 

03.63 

34.66 

27.76 

0C.2t5 

1472.9 

18.4 

OBS 

T00552 

03.54 

34.667 

27.75 

1473.9 

STO 

00600 

03.51 

34.  86 

27.75 

00.306 

1474.5 

STD 

00700 

03.46 

34.66 

27.75 

00.347 

1476.9 

18.4 

OBS 

00743 

03.44 

34.657 

27.75 

1476.6 

STO 

008  00 

03.43 

34.86 

27.75 

00.389 

1477.5 

STD 

0C900 

03.42 

34.65 

27.75 

00.431 

1479.1 

18.4 

OBS 

T00933 

03.42 

34.854 

27.75 

1479.7 

18.4 

oes 

TC1460 

03.64 

34.896 

27.76 

1489.5 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG    640    006 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  XII.— Continued 


STATION 


REFID       31        1343 

rEAB 

1968 

BOTDP    03656 

AIR 

TEMP        oo.e 

DIR    HGT     PER 

rtlNO-OIR    32 

CONSEC               0007 

MONTH       10 

SHIP    HU 

HE! 

BULB          06.1 

07 

4          3 

HINO-SPO    18 

LAT            56    23      N 

DAY 

11 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1016.3 

SEA 

WIND-FDR 

lONG      050    48      w 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUO     T/A          8/5 

CL/TB 

HEATHER       Xl 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

3XY&                P] 

STD 

00000 

07.91 

34.30 

26.76 

00.000 

1481.7 

12.1 

oes 

000  00 

07.91 

34.299 

26.76 

1461.7 

STD 

00010 

07.91 

34.30 

26.76 

00.013 

1461.6 

STO 

00020 

07.90 

34.30 

26.76 

00.026 

1482.0 

12.1 

OBS 

00024 

07.90 

34.301 

26.76 

1462.0 

STD 

00030 

07.89 

34.30 

26.76 

00.038 

1462.1 

12.1 

OBS 

00047 

07.86 

34.310 

26.77 

1482.3 

STO 

00050 

07.48 

34.34 

26.65 

00.064 

1480.9 

STD 

00075 

04.94 

34.56 

27.36 

00.068 

1471.4 

12.1 

OBS 

00094 

03.79 

34.680 

27.58 

1467.1 

STO 

00100 

03.79 

34.70 

27.59 

00.104 

1467.2 

STO 

00125 

03.80 

34.76 

27.63 

00.116 

1467.7 

12.1 

OBS 

00140 

03.80 

34.782 

27.66 

1468.0 

STO 

00150 

03.80 

34.79 

27.66 

00.128 

1466.2 

12.1 

oes 

T00187 

03.77 

34.825 

27.69 

1466.7 

STO 

00200 

03.75 

34.83 

27.70 

00.150 

1468.9 

12.1 

□  BS 

00233 

03.72 

34.841 

27.71 

1469.3 

STO 

00250 

03.71 

34.65 

27.71 

00.171 

1469.6 

12.  1 

OBS 

00279 

03.70 

34.853 

27.72 

1470.0 

STD 

00300 

03.68 

34.85 

27.73 

00.191 

1470.3 

12.1 

OBS 

T00375 

03.62 

34.860 

27.74 

1471.3 

STD 

00400 

03.60 

34.86 

27.74 

00.232 

1471.6 

12.1 

OBS 

00466 

03.57 

34.863 

27.74 

1472.5 

STO 

00500 

03.56 

34.87 

27.75 

00.272 

1473.1 

12.1 

OBS 

T00559 

03.55 

34.667 

27.75 

1474.0 

STO 

006  00 

03.53 

34.86 

27.75 

00.313 

1474.6 

STO 

00700 

03.50 

34.66 

27.75 

00.354 

1476.1 

12.1 

OBS 

00749 

03.49 

34.859 

27.75 

1476.9 

STO 

00800 

03.49 

34.86 

27.75 

00.396 

1477.7 

STD 

009  00 

03.48 

34.86 

27.75 

00.439 

1479.4 

12.1 

OBS 

T00942 

03.48 

34.806 

27.75 

1460.1 

12.1 

OBS 

T01463 

03.61 

34.903 

27.77 

1489.4 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    840    0  07 


TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE     60 


P34      TOT    P 


STATION 


BEFID       31 

1343 

YEAR 

1968 

BOTDP    03548 

AIR 

TEMP          06.7 

DIR    hGT    PER 

MII4D-0IR 

31 

INST    NANSEN    CAST 

CONSEC 

0008 

MONTH       10 

SHIP    HU 

UET 

BULB          05.6 

06 

4          4 

HINO-SPO 

16 

TRACE    DIR 

LAT            56 

6      N 

DAY 

12 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1014.6 

SEA 

WIN0-F3R 

DURATION 

LONG      050 

34       W 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

ORIG    840    006 

CASTNUM/ 

IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

07.87 

34.29 

26.75 

00.000 

1461.5 

1.9 

OBS 

00000 

07.87 

34.288 

26.75 

1461.5 

STD 

00010 

07.87 

34.29 

26.75 

00.013 

1461.7 

STD 

00020 

07.87 

34.29 

26.75 

00.026 

1481.8 

1.9 

OBS 

00026 

07.87 

34.286 

26.75 

1481.9 

STO 

00030 

07.67 

34.29 

26.  76 

00.039 

1482.0 

STO 

00050 

07.86 

34.29 

26.76 

00.065 

1462.3 

1.9 

OBS 

00050 

07.86 

34.291 

26.76 

1482.3 

STD 

C0075 

05.26 

34.47 

27.24 

00.09  2 

1472.7 

1.9 

OBS 

00099 

03.82 

34.595 

27.50 

1467.2 

STD 

00100 

03.82 

34.60 

27.51 

00.110 

1467.2 

STO 

00125 

03.88 

34.67 

27.56 

00.124 

1468.0 

1.9 

OBS 

CC148 

03.95 

34.725 

27.59 

1468.7 

STD 

00150 

03.97 

34.73 

27.60 

00.137 

1468.6 

1.9 

OBS 

T00199 

04.17 

34.814 

27.64 

1470.6 

STD 

00200 

04.16 

34.61 

27.64 

00.162 

1470.6 

1.9 

OBS 

00247 

03.81 

34.806 

27.67 

1469.9 

STD 

002  50 

03.80 

34.81 

27.68 

00.185 

1469.9 

1.9 

oes 

00295 

03.74 

34.829 

27.70 

1470.4 

STO 

00300 

03.75 

34.83 

27.70 

00.207 

1470.5 

1.9 

oes 

T0C393 

03.79 

34.666 

27.72 

1472.3 

STD 

00400 

03.78 

34.67 

27.72 

00.250 

1472.3 

1.9 

06  S 

00491 

03.65 

34.865 

27.74 

1473.3 

STD 

00  5  00 

03.65 

34.86 

27.74 

00.291 

1473.4 

1.9 

OBS 

T00593 

03. oO 

34.862 

27.74 

1474.8 

STD 

00600 

03.59 

34.66 

27.74 

00.333 

1474.9 

STD 

00  700 

03.52 

34.86 

27.74 

00.375 

1476.2 

1.9 

oes 

00786 

03.48 

34.858 

27.75 

1477.5 

SID 

00800 

03.48 

34.  86 

27.75 

00.417 

1477.7 

STD 

009  00 

03.47 

34.86 

27.75 

00.460 

1479.3 

1.9 

OBS 

T00983 

03.47 

34.860 

27.75 

1480.7 

1.9 

OBS 

01483 

03.59 

34.903 

27.77 

1489.7 

TEN    SO    1407 

5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  XII.— Continued 


STATION 


REFID       31 
CONSEC 
L«T  56 

LONG      0  50 


1343 

YEAH 

1968 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP          05.0 

01 R    HGT    PER 

WIND-DIR 

33 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SB    1407 

0009 

MONTH       10 

SHIP    HU 

MET 

BULB          03.3 

04 

4         2 

«IND-SPD 

12 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       3 

25       N 

DAY 

13 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1014.6 

SEA 

KIND-F3I> 

DURATION 

2     SQUARE     60 

59      H 

HOUR 

13.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A          8/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    640    009 

1     SJUARE    60 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PM 

STD 

00000 

07.76 

34.32 

26.80 

00.000 

1481.1 

13.0 

OBS 

00000 

07.76 

34.321 

26.80 

1481.1 

STO 

00010 

07.76 

34.  32 

26.79 

00.012 

1461.3 

STD 

00020 

07.75 

34.31 

26.79 

00.025 

1481.4 

13.0 

OBS 

0002*1 

07.75 

34.310 

26.79 

1481.5 

STO 

OC030 

07.70 

34.31 

26.80 

00.036 

1481.4 

13.0 

OBS 

000<.8 

07.57 

34.346 

26.84 

1481.2 

STO 

00050 

07.34 

34.36 

26.89 

00.062 

1480.4 

STD 

00075 

05.03 

34.56 

27.34 

00.086 

1471.8 

13.0 

DBS 

00097 

03.82 

34.686 

27.58 

1467.3 

STO 

00100 

03.83 

34.70 

27.59 

00.102 

1467.4 

STD 

00125 

03.88 

34.78 

27.64 

00.114 

1468.1 

13.0 

OBS 

00145 

03.89 

34.816 

27.67 

1468.5 

STD 

00150 

03.87 

34.82 

27.68 

00.126 

1468.6 

13.0 

OBS 

T00193 

03.77 

34.820 

27.69 

1468.8 

STD 

002  00 

03.76 

34.82 

27.69 

00.147 

1468.9 

13.0 

DBS 

00243 

03.72 

34.84  2 

27.71 

1469.5 

STO 

002  50 

03.7  2 

34.84 

27.71 

00.169 

1469.6 

13.0 

OBS 

00292 

03.71 

34.853 

27.72 

1470.3 

STD 

003  00 

03.70 

34.85 

27.72 

00.189 

1470.3 

13.0 

OBS 

T00394 

03.60 

34.658 

27.74 

1471.5 

STO 

00400 

03.60 

34.86 

27.74 

00.230 

1471.6 

13.0 

□  BS 

00489 

03.57 

34.866 

27.75 

1472.9 

STD 

005  00 

03.57 

34.87 

27.75 

00.270 

1473.1 

13.0 

OBS 

T00593 

03.54 

34.863 

27.75 

1474.5 

STD 

00600 

03.54 

34.86 

27.75 

00.311 

1474.6 

STD 

00700 

03.49 

34.86 

27.75 

00.353 

1476.1 

13.0 

OBS 

00794 

03.47 

34.858 

27.75 

1477.6 

STD 

00800 

03.47 

34.86 

27.75 

00.39  5 

1477.7 

STD 

00900 

03.48 

34.86 

27.75 

00.438 

1479.4 

STD 

01000 

03.49 

34.86 

27.75 

00.481 

1481.1 

13.0 

OBS 

T01005 

03.49 

34.865 

27.75 

1481.2 

13.0 

OBS 

T01538 

03.58 

34.905 

27.78 

1490.6 

STATION 


REFID      31  1343 

CONSEC  0010 

LAT             56  36       N 

LONG       051  03       H 


CA5TNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1966 

BOTOP    03546 

AIR 

TEMP         05.0 

DIR    HGT    PER 

MIND-DIR 

34 

INST    NANSEN    CAST 

MONTH        10 

SHIP    HU 

MET 

BUL6          02.6 

33 

MIMD-SPD 

15 

TRACE    OIR 

DAY 

14 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1022.7 

SEA 

4 

HIND-FOR 

DURATION 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/5 

CL/TR 

MEATHER 

XI 

CRIG     B40    010 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

ICT     P          N02          N03 

STD 

00000 

07.47 

34.34 

26.65 

00.000 

1480.0 

OBS 

00000 

07.47 

34.341 

26.65 

1480.0 

STO 

00010 

07.47 

34.34 

26.66 

00.012 

1480.2 

STD 

00020 

07.46 

34.34 

26.86 

00.024 

1480.3 

OBS 

00024 

07.46 

34.343 

26.66 

1480.4 

STD 

00030 

07.46 

34.34 

26.86 

00.056 

1460.5 

OBS 

00047 

07.45 

34.343 

26.66 

1480.7 

STO 

00050 

07.10 

34.37 

26.93 

00.059 

1479.5 

STD 

00075 

04.82 

34.5  8 

27.39 

00.082 

1471.0 

OBS 

00094 

03.60 

34.686 

27.58 

1467.1 

STD 

00100 

03.84 

34.69 

27.58 

00.098 

1467.4 

STD 

001^5 

03.95 

34.70 

27.57 

00.111 

1468.3 

OBS 

00142 

03.97 

34.714 

27.58 

1468.7 

STD 

00150 

03.93 

34.73 

27.60 

00.124 

1468.7 

OBS 

00190 

03.80 

34.794 

27.66 

1468.9 

STD 

002  00 

03.80 

34.80 

27.67 

00.146 

1469.0 

OBS 

00239 

03.78 

34.829 

27.69 

1469.6 

STD 

002  50 

03.76 

34.63 

27.70 

00.170 

1469.8 

OBS 

00287 

03.71 

34.64<; 

27.71 

1470.2 

STO 

00300 

03.70 

34.84 

27.72 

00.191 

1470.3 

OBS 

T00385 

03.63 

34.855 

27.73 

1471.5 

STD 

00400 

03.62 

34.86 

27.73 

00.233 

1471.7 

QBS 

00464 

03.59 

34.859 

27.74 

1472.9 

STD 

0C500 

03.58 

34.86 

27.74 

00.274 

1473.2 

OBS 

T00585 

03.54 

34.859 

27.74 

1474.4 

STD 

00600 

03.53 

34.86 

27.74 

00.315 

1474.6 

STD 

CO  7  00 

03.50 

34.86 

27.75 

00.357 

1476.1 

OBS 

00790 

03.48 

34.657 

27.75 

1477.5 

STO 

008  00 

03.48 

34.86 

27.75 

00.399 

1477.7 

STO 

00900 

03.49 

34.86 

27.75 

00.442 

1479.4 

OBS 

T00966 

03.49 

34.863 

27.75 

1480.5 

OBS 

T01531 

03.58 

34.907 

27.78 

1490.5 

TEN  SO  140  7 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


IIB 


TABLE  XII.— Continued 


S    T    4     T    1     C    N 


BEFIO       31 
CONSEC 
L4T  56 

LONG   050 


la^s 

YEAR 

1968 

60TDP    035*8 

AIR 

TEMP          04.4 

Oik    HGT    PER 

HIMD-DIR 

23 

INST     NANSEN    CAST 

0011 

MONTH        10 

SHIP    HU 

WET 

BULB          03.9 

21 

MIND-SPO 

19 

TRACE    OIR 

32      N 

DAY 

15 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1014.9 

SEA 

3 

WIND-FOR 

DURATION 

48       M 

HOUR 

12. C 

AREA              05 

CLOUD    T/A          6/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    B40    Oil 

TIME 

LVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

07.23 

34.39 

26.93 

00.000 

1479.1 

12.0 

OBS 

CCCOO 

07.23 

34.387 

26.93 

1479.1 

STO 

00010 

07.20 

34.39 

26.93 

00.011 

1479.2 

12.0 

OBS 

OOCl* 

07.18 

34.386 

26.93 

1479.2 

STD 

O002O 

07.15 

34.39 

26.94 

00.022 

1479.2 

STD 

00030 

07.11 

34.40 

26.95 

00.033 

1479.2 

12.0 

OBS 

00037 

07.08 

34.416 

26.97 

1479.2 

STD 

00050 

06.00 

34.48 

27.17 

00.054 

1475.2 

STD 

00075 

04.46 

34.60 

27.44 

00.073 

1469.5 

12.0 

OBS 

00093 

03.80 

34.661 

27.56 

1467.1 

STD 

00100 

03.80 

34.68 

27.57 

00.088 

1467.2 

STD 

00125 

03.79 

34.74 

27.62 

00.101 

1467.7 

12.0 

OBS      ■ 

00138 

03.78 

34.761 

27.64 

1467.9 

STD 

00150 

03.84 

34.78 

27.65 

00.113 

1468.4 

12.0 

OBS 

TC0186 

03.91 

34.828 

27.68 

1469.3 

STD 

00200 

03.85 

34.63 

27.69 

00.136 

1469.3 

12.0 

OBS 

00230 

03.78 

34.838 

27.70 

1469,5 

STO 

00250 

03.79 

34.85 

27.71 

00.157 

146919 

12.0 

OBS 

002  8  0 

03.79 

34.855 

27.71 

1470.4 

STD 

00300 

03.78 

34.86 

27.72 

00.176 

1470.7 

12.0 

OBS 

T00381 

03.72 

34.858 

27.72 

1471.8 

STD 

00<.00 

03.70 

34.86 

27.73 

00.219 

1472.0 

12. C 

OBS 

00<.75 

03.65 

34.871 

27.74 

1473.0 

STD 

00500 

03.65 

34.87 

27.74 

00.260 

1473.5 

12.0 

OBS 

TCC577 

03.63 

34.675 

27.75 

1474.7 

STO 

006  00 

03.61 

34.87 

27.75 

00.301 

1475.0 

STD 

00700 

03.55 

34.87 

27.75 

00.343 

1476.3 

12. C 

OBS 

00779 

03.52 

34.866 

27.75 

1477.5 

STD 

008  00 

03.52 

34.86 

27.75 

00.385 

1477.9 

STD 

009  00 

03.53 

34.86 

27.75 

00.42  8 

1479.6 

12.0 

OBS 

T00990 

03.54 

34.861 

27.74 

1481.1 

12.0 

OBS 

01526 

03.56 

34.912 

27.76 

1490.3 

TEN  S9  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 


STATION 


REFIO       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       050 


1343 

YEA3 

1966 

BDTOP     03546 

AIP    TEMP          05.6 

OIR    HGT    PER 

WINO-DIR 

33 

INST    NANSEN    CAST 

0012 

MONTH        10 

Ship  HU 

WET    BULB           05. C 

33 

WINO-SPD 

23 

TRACE    OIR 

23       N 

DAY 

16 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1001.0 

SEA 

4 

WIND-FDR 

Duration 

55       W 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD 

T/A          6/b 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    B40    012 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

tot    P         N02         N03 

STO 

00000 

07.68 

34.26 

26.76 

00.000 

1480.8 

11.9 

OBS 

COOCO 

07.68 

34.283 

26.76 

1480.8 

STD 

00010 

07.68 

34.28 

26.76 

00.012 

1480.9 

STO 

00020 

07.68 

34.26 

26.78 

00.025 

1481.1 

11.9 

OBS 

00025 

07.68 

34.284 

26.78 

1481.2 

STD 

00030 

07.68 

34.26 

26.78 

00.038 

1481.2 

11.9 

OBS 

00049 

07.67 

34.262 

26.7  8 

1481.5 

STD 

00050 

07.56 

34.29 

26.60 

00.063 

1481.1 

STD 

00075 

05.20 

34.49 

27.27 

00.06  9 

1472^4 

11.9 

OBS 

C0099 

03.85 

34.630 

27.53 

146714 

STD 

00100 

03.85 

34.63 

27.53 

00.107 

1467.4 

STO 

00125 

03.85 

34.73 

27.60 

00.120 

1467.9 

11.9 

OSS 

00147 

03.85 

34.779 

27.65 

1468.4 

STD 

00150 

03.84 

34.76 

27.65 

00.132 

1468.4 

11.9 

OBS 

T00194 

03.77 

34.813 

27.68 

1466.8 

STO 

00200 

03.76 

34.62 

27.69 

00.165 

1468.9 

11.9 

OBS 

00244 

03.73 

34.646 

27.71 

1469.5 

STD 

002  50 

03.75 

34.85 

27.72 

00. 176 

1469.7 

11.9 

DBS 

00294 

03.83 

34.83    0 

27.690* 

STO 

003  00 

03.83 

34.88 

27.73 

00.196 

1470.9 

11.9 

OBS 

T00392 

03.80 

34.913 

27.76 

1472.4 

STD 

004  00 

03.80 

34.91 

27.76 

00.236 

1472.5 

11.9 

OBS 

00492 

03.79 

34.905 

27.75 

1474.0 

STD 

00500 

03.78 

34.90 

27.75 

00.275 

1474.1 

11.9 

DBS 

T00589 

03.73 

34.900 

27.76 

1475.3 

STO 

0C600 

03.73 

34.90 

27.76 

00.315 

1475.5 

STD 

007  00 

03.70 

34.90 

27.76 

00.356 

1477.0 

11.9 

OBS 

00793 

03.68 

34.903 

27.76 

1478,5 

STD 

00800 

03.68 

34.90 

27.76 

00.397 

1478:6 

STD 

009  00 

03.67 

34.91 

27.77 

00.439 

1460.3 

STD 

01000 

03.67 

34.92 

27.77 

00.461 

1481.9 

11.9 

oes 

T01005 

03.67 

34.916 

27.77 

1462.0 

11.9 

OBS 

01543 

03.54 

34.933 

27.80 

1490.5 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


119 


TABLE  XII.— Continued 


STATION 


REflO       31  IS'.B  rE»'     1968 

CONSEC  0013  MONTH       10 

LAT             56  Ze       N  DAY             18 

LONG      050  58      U  HOUR    18. S 


BOTOP    OB".?; 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP         C5.C 
hET    dULB  03.4 

6AR0METR     1006.* 
CLOUD    T/A  9/6 


DIR    HOT    PER 

34      9         2 
SEA 
CL/TR 


v<IND-DIR  35 

WIND-SPD  27 
HIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    C 
TRACE    OIR 
DURATION 
0«IG    840    013 


TEN  Si  1407 
5  SOUARE  J 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUM/TIME       LWLTVP  DEPTH 


18.9 
18.9 


18. 
16. 


STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 

OBS 
STO 
SID 

OBS 
STD 

OBS 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 

OBS 


COCOO 
00000 
00010 
000  20 
00020 
00030 
00040 
00050 
00075 
00081 
00100 
00123 
00125 
00150 
00164 
00200 
00203 
00245 

002  50 

003  00 
T00328 

0C400 

00408 

T00494 

005  00 

00600 

0067  0 

00700 

00800 

T00847 

T01377 


TEMP 

07.33 
07.33 
07.33 
07.33 
07.33 
07.28 
07.24 
06.16 
04.26 
03.97 
03.85 
03.78 
03.79 
03.87 
03.6  9 
03.85 
03.85 
03.93 
03.93 
03.90 
03.89 
03.75 
03.74 
03.65 
03.64 
03.57 
03.53 
03.52 
03.50 
03.50 
03.61 


SAL 

34.35 

34.346 

34.34 

34.34 

34.341 

34.34 

34.360 

34.43 

34.58 

34.607 

34.66 

34.754 

34.76 

34.81 

34.823 

34.84 

34.842 

34.658 

34.86 

34.88 

34.860 

34.87 

34.874 

34.671 

34.67 

34.67 

34.671 

34.67 

34.87 

34.670 

34.905 


SIGMA-T 

26.88 
26.88 
26.86 
26.87 
26.67 
26.66 
26.90 
27.10 
27.44 
27.50 
27.57 
^7.63 
27.64 
27.67 
27.68 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.77 


DYNDPTM 
00.000 


00.011 
00.023 


00.057 
00.077 


00.105 
00. 116 


00.159 
00.160 


00.262 
00.303 


00.344 
00.386 


SNO    VEL       0X»G 

1479.5 
1479.5 
1479.6 
1479. B 
1479.8 
1479.8 
1479.8 
1475.8 
1468.6 
1 467 . 5 
1 467 . 4 
1467.6 
1467.7 
1468.5 
1468.9 
1469.3 
1469.4 
1470.4 
1470.5 
1471.2 
1471.6 
1472.2 
1472.3 
1473:4 
1473.4 
1474.8 
1475.8 
1476.2 
1477.8 
1476.6 
1486.0 


P34       TOT    P 


N03  SI03 


STATION 


REFIO      31       1343 

YEAR 

1968 

BOTDP    03493 

AIR 

TEMP          04.4 

OIR    HGT    PER 

HIND-OIP 

35 

INST 

CONSEC              0014 

MONTH       10 

Ship  HU 

HET 

BULB          03.3 

01 

&         3 

HIND-SPO 

23 

TRAC 

LAT            56    33      N 

DAY 

19 

DATA    USE       1 

BAROMETP    0997.6 

SEA 

KIND-fOR 

DURA 

LONG      051    07       M 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/8 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SNO    VEL 

OXVG 

PD* 

TOT    P 

STD 

00000 

07.27 

34.34 

26.88 

00.000 

1479.2 

11.9 

OBS 

00000 

07.27 

34.337 

26.88 

1479.2 

SIO 

00010 

07.27 

34.34 

26.68 

00.011 

1479.4 

STD 

C0020 

07.27 

34.34 

26.88 

00.023 

1479.6 

11.9 

OBS 

00023 

07.27 

34.341 

26.88 

1479.6 

STO 

00030 

07.27 

34.34 

26.88 

00.035 

1479.7 

11.9 

OBS 

00045 

07.26 

34.337 

26.88 

1479.9 

STD 

000  50 

06.77 

34.37 

^6.97 

00.058 

1478.1 

STD 

00075 

04.86 

34.51 

27.33 

00.  081 

1471.0 

11.9 

OBS 

00088 

04.21 

34.574 

27.45 

1468.6 

STD 

00100 

04.05 

34.62 

27.50 

00.098 

1463.2 

STO 

00125 

03.82 

34.71 

27.59 

00.112 

1467.8 

11.9 

OBS 

00131 

03.78 

34.724 

27.61 

1467.7 

STD 

00150 

03.76 

34.77 

27.65 

00.124 

1468.0 

U.9 

OBS 

00171 

03.73 

34.798 

27.67 

1468.3 

STO 

00200 

03.64 

34.82 

27.70 

00.147 

1468.4 

11.9 

OBS 

00211 

03.63 

34.824 

27.71 

1 468 . 5 

STD 

00250 

03.68 

34.85 

27.72 

00.168 

1469.4 

11.9 

OBS 

OC252 

03.68 

34.847 

27.72 

1469.5 

STO 

00300 

03.68 

34.66 

27.73 

00.168 

1470.2 

11.9 

OBS 

T00332 

03.67 

34.865 

27.73 

1470.8 

STD 

00400 

03.65 

34.87 

27.74 

00.228 

1471.8 

11.9 

OBS 

00408 

03.65 

34.873 

27.74 

1471.9 

11.9 

OBS 

T00468 

03.71 

34.883 

27.74 

1473.5 

STD 

00500 

03.70 

34.86 

27.75 

00.268 

1473.7 

SIO 

00600 

03.63 

34.66 

27.75 

00.30  9 

1475.1 

11.9 

OBS 

006  51 

03.60 

34.882 

27.75 

1475.8 

SIO 

00700 

03.57 

34.88 

27.76 

00.350 

1476.4 

STD 

00800 

03.52 

34.67 

27.76 

00.392 

1477.9 

11.9 

OBS 

T00824 

03.51 

34.873 

27.76 

1478.3 

11.9 

OBS 

T01326 

03.62 

34.912 

27.76 

1487.2 

INST     NANSEN     CAST 

DIR 
ION 
840  014 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  6l 
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TABLE  XII.— Continued 


NODC  STATION  DATA 


REFIO       31  13<.3  YEAR     1968 

CONSEC  0015  MONTH       10 

LAT             56  38       N  DAY             20 

LONG      C51  13       u  HOUR    18. C 


IME       LVLTYP  DEPTH 


BOTDP    03475 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  O'*.'* 

HET    BULB  03.3 

BAROMETR     100<..l 
CLOUD     T/A  6/e 


DIR     HOT     PER 

32       9         4 
SEA 
CL/TR 


MINO-OIR  33 

UINO-SPO  23 
HINO-f QR 

WEATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B40   015 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

oes 

STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STO 
STD 
STD 

OBS 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00025 
000  30 
00049 
00050 
00075 
00100 
00101 
00125 
00150 
00151 
00200 

T00203 
00250 
002  56 
0C3O0 
00311 
00<iOO 

T00420 
00500 
0C530 
00600 

T 00640 
007  00 
00800 
00871 
00900 
01000 
01100 

T01106 

T01720 


TEMP 

07.09 
07.09 
07.09 
07.09 
07.09 
06.97 
06.40 
06.32 
04.74 
03.60 
03.78 
03.66 
03.90 
03.90 
03.87 
03.87 
03.83 
03.83 
03.83 
03.82 
03.65 
03.62 
03.56 
03.54 
03.52 
03.51 
03.49 
03.47 
03.46 
03.46 
03.45 
03.45 
03.45 
03.54 


SAL 

34.35 

34.34  6 

34.35 

34.34 

34.344 

34.35 

34.384 

34.39 

34.57 

34.70 

34.70^ 

34.76 

34.81 

34.610 

34.64 

34.643 

34.66 

34.866 

34.87 

34.872 

34.86 

34.662 

34.87 

34.670 

34.67 

34.863 

34.86 

34.66 

34.863 

34.86 

34.67 

34.87 

34.872 

34.924 


SISMA-I 

26.91 
26.91 
26.91 
26.91 
26.91 
26.93 
27.04 
27.05 
27.39 
27.59 
27.59 
27.63 
27.67 
27.67 
27.69 
27.70 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 


DYNDPTH 
00.000 


00.011 
00.023 


00.056 
00.077 
00.093 

00.105 
00.117 

00.139 

00.160 

00.180 

00.221 

00.262 

00.302 

00.343 
00.365 

00.427 
00.470 
00.514 


SND    VEL       OXYG 

1476.6 
1478.6 
1478.7 
1476.9 
1479.0 
1478.6 
1476.7 
1476.4 
1470.6 
1467.3 
1467.2 
1468.0 
1468.6 
1468.7 
1469.4 
1469.4 
1470.1 
1470.2 
1470.9 
1471.1 
1471.8 
1472.0 
1473.1 
1473.5 
1474.6 
1475.2 
1476.1 
1477.7 
1478.8 
1479.3 
1461.0 
1462.6 
1482.7 
1 493 . 5 


P34      TOT    P 


STATION 


REFID      31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       051 


1343 

YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP         05.0 

DIR    HGT    PER 

KINO-OIR 

20 

INST    NANSEN    CAST 

0016 

MONTH       10 

SHIP    HU 

HET 

8ULB          04.4 

02 

3          4 

WIND-SPD 

10 

TRACE    DIR 

30       N 

DAY 

21 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1007.1 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION 

00       H 

HOUR 

20.8 

ARtA                05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TR 

■eather 

XI 

ORIG     640    016 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

07.  11 

34.38 

26.93 

00.000 

1478.7 

20.8 

OBS 

00000 

07.11 

34.375 

26.93 

1478.7 

STD 

00010 

07.10 

34.37 

26.93 

00.011 

1478.8 

STD 

00020 

07.09 

34.37 

26.93 

00.022 

1478.9 

20.8 

OBS 

00025 

07.09 

34.373 

26.93 

1479.0 

STD 

00030 

C7.06 

34.38 

26.94 

00.033 

1479.0 

STD 

00050 

06.67 

34.43 

27.04 

00.055 

1477.6 

20.6 

OBS 

00051 

06.64 

34.432 

27.04 

1477.7 

STD 

C0075 

04.96 

34.55 

27.35 

00.078 

1471.5 

STO 

00100 

03.6b 

34.65 

27.54 

00.094 

1467.5 

20.8 

OBS 

00101 

03.85 

34.654 

27.55 

1467.4 

STD 

00125 

03.85 

34.72 

27.60 

00.107 

1467.9 

STD 

00150 

03.84 

34.78 

27.65 

00.119 

1468.4 

20.6 

OBS 

C0152 

03.84 

34.761 

27.65 

1466.4 

STD 

00200 

03.92 

34.83 

27.68 

00.142 

1469.6 

20.6 

OBS 

T00203 

03.92 

34.  63  5 

27.66 

1469.6 

STD 

00250 

03.67 

34.85 

27.70 

00.164 

1470.2 

20.8 

OBS 

002  54 

03.67 

34.654 

27.71 

1470.3 

STD 

00300 

03.65 

34.67 

27.72 

00.165 

1471.0 

20.6 

OBS 

00305 

03.85 

34.869 

27.72 

1471.1 

STD 

00400 

03.80 

34.88 

27.73 

00.226 

1472.4 

20.8 

OBS 

T00409 

0  3.79 

34.861 

27.73 

1472.6 

STD 

00500 

03.69 

34.88 

27.74 

00.267 

1473.6 

20.8 

OBS 

C0509 

03.68 

34.680 

27.75 

1473.8 

STD 

006  00 

03.62 

34.67 

27.75 

00.308 

1475.0 

20.6 

oes 

T00610 

03.62 

34.874 

27.75 

1475.2 

STD 

007  00 

03.63 

34.88 

27.75 

00.349 

1476.7 

STO 

00800 

03.64 

34.89 

27.76 

00.391 

1476.4 

20.8 

OBS 

00614 

03.64 

34.690 

27.76 

1476.7 

STO 

00900 

03.64 

34.89 

27.76 

00.433 

1480.1 

STD 

OlOOO 

03.64 

34.90 

27.76 

00.476 

1481.8 

20.8 

OBS 

T01C24 

03.64 

34.900 

27.77 

1482.2 

20.6 

OBS 

T01531 

03.57 

34.909 

27.78 

1490.4 

TEN  SU  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 
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TABLE  XII.— Continued 


STATION 


REFID      31  13*3  *E4R     1968  BOTOP    03'i93 

CONSEC  0017  MONTH      10  SHIP    HU 

LAT            56  33      N  DAY            22  DAT*    USE       1 

LONG      050  59      H  HOUR    12.1  AREA              05 


AIR    TENP  06.7 

WET  BULB  06.7 
BAROMETR  1009.5 
CLOUD    T/A  6/6 


DIP    hGT    PER 

03      2        3 
SEA 
CL/IR 


HINO-DIR    1* 
KIVD-SPO    10 
WINO-FOR 
WEATHER       XI 


INSI    NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORIG    Bi.0    017 


TEN  SO  1*07 
5  SOUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SQUARE     60 


castnuh/time     lvltvp       depth 


12.1 


12.1 
12.1 


STD 
06S 

STO 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

SID 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
C0024 
00030 
000*9 
00050 
00075 
00097 
00100 
00125 
00145 
00150 

T00195 
00200 
002** 
00250 
C0293 
00300 
00391 
00*00 
00*89 
00500 

T00588 

006  00 

007  00 
00783 
00800 
009  00 

T00980 
T01*81 


TEMP 

06.56 
06.56 
06.56 
06.57 
06.57 
06.56 
06.5* 
06.4  5 
04.66 
03.73 
03.73 
03.77 
03.78 
03.78 
03.77 
03.76 
03.70 
03.69 
03.66 
03.66 
03.59 
03.58 
03.51 
03.51 
03.50 
03.49 
03.46 
03.45 
03.45 
03.47 
03.48 
03.61 


SAL 

3*. 37 
34.366 
34.36 
34.36 

34.364 

34.36 

34.364 

34.37 

34.58 

34.710 

34.72 

34.77 

34.799 

3*. 80 

3*. 822 

34.83 

34.848 

34.85 

34.856 

34.86 

34.861 

34.86 

34.861 

34.86 

34.857 

34.86 

34.86 

34.860 

34.86 

34.86 

34.862 

34.908 


SIGMA-T 

27.00 
27.00 
27.00 
27.00 
27.00 
27.00 
27.00 
27.02 
27.41 
27.61 
27.61 
27.65 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.7* 
27.75 
27.75 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


DVNOPTh 
00.000 


00.010 
00.021 


00.053 
00.075 

00.090 
00.1C2 

00.113 

00.135 

00.156 

00.176 

00.216 

00.256 

00.297 
00.33B 

00.380 
00.423 


SNO    VEL       JXVG 

1476.5 

1476.5 

1476.7 

1476.8 

1476.9 

1*77.0 

1*77.2 

1*76.9 

1*70.3 

1466.9 

1467.0 

1467.6 

1468.1 

1468.1 

1*68.9 

1*68.9 

1*69.4 

1469.5 

1470.1 

1470.2 

1*71.4 

1*71. 

1*72. 

1*72: 

1*7*. 

1474. 


P34       Tot    p 


1476. 
1477. 
1477. 
1479. 
1480. 


STATION 


REFIO       31  1343 

CONSEC  0018 

LAT            56  30      N 

LONG       051  00      U 


YEAa  1968 
MONTH  10 
DAY  23 

HOUR    12.2 


BOTDP    03*75 
SHIP    HU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  06.7 

WET    BULB  06.7 

6AR0METR    1009.6 
CLOUD    T/A         7/8 


DIP    HGT    PER 

07 
SEA  3 

CL/TR 


WIND-DIR  07 

WINO-SPO  ZZ 
HIND-FOR 

WtATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     B40    018 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIHE   LVLTYP    DEPTH 


12.2 


12.2 
12.2 


STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
0002  5 
00030 
00050 
000  50 
00075 
00100 
00100 
00125 
00150 
00150 
002  00 

T002C1 
002  50 
00252 
00300 
00305 
00400 

T00413 
0050C 
00515 
00600 
00622 

007  00 

008  00 
00834 
00900 
CIO  00 

T01062 
T01640 


TEMP 

06.61 
06.61 
06.61 
06.61 
06.61 
06.60 
06.54 
06.54 
04.80 
03.77 
03.77 
03.80 
03.81 
03.81 
03.77 
03.77 
03.71 
03.71 
03.67 
03.67 
03.59 
03.59 
03.60 
03.60 
03.54 
C3.53 
03.51 
03.49 
03.48 
03.46 
03.45 
03.44 
03.56 


SAL 

34.3  8 

34.376 

34.37 

34.37 

3*. 373 

34.37 

34.41 

34.409 

34.56 

34.68 

34.678 

34.73 

34.78 

34.776 

34.83 

34.830 

34.84 

34.844 

34.85 

34.856 

34.87 

34.870 

34.88 

34.876 

34.87 

34.867 

34.87 

34.87 

34.866 

34.67 

34.67 

34.668 

34.917 


SIGMA-T 

27.00 
27.00 
27.00 
27.00 
27.00 
27.00 
27.04 
27.04 
27.37 
27.58 
27.58 
27.62 
27.65 
27.65 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.79 


dyndpth 

00.000 

00.010 
00.021 

00.032 
00.053 

00.075 
00.090 

00.103 
00.115 

00.137 

00.158 

00.179 

00.219 

00.259 

00.299 

00.341 
00.382 

00.425 
00.467 


SND    VEL       OXYG 

1476.7 

1476.7 

1476.9 

1477.0 

1*77.1 

1*77.1 

1*77.3 

1*77.3 

1*70.9 

1*67.1 

1*67.1 

1*67.7 

1*68.2 

1*68. 

1*69. 

1469. 

1469. 

1469. 

1470. 

1470. 

1471.6 

1471.8 

1473.3 

1473.5 

1474.7 

1*75.0 

1*76.2 

1477.8 

1476.3 

1479.3 

1480.9 

1481 .8 

1*92.2 


PO*       TCT    P 
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TABLE  XII.— Continued 


NODC  STATION  OAT* 


REFIO       31 
CONSEC 
LAT  5» 

•LONG      050 


13*3 

YEAR 

1968 

BOTDP    03511 

AIR 

TEMP          07. 

,1 

OIR    HOT    PER 

WIND-OIR 

08 

INST    NANSEN    CAST 

0019 

MONTH       10 

SHIP    HU 

HET 

BULB          06, 

,4 

09 

MIND-SPD 

18 

TRACE    DIR 

".0       N 

OAY 

23 

DATA    USE 

1 

BAROMETR    1010. 

.8 

SEA 

3 

WIND-FOR 

DURATION 

47       W 

HOUR 

17.5 

AREA 

05 

CLOUD     T/A          7/e 

CL/TR 

MEATHER 

X2 

ORIG    840    C19 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

17.5 

OBS 
STD 

TC192'. 
02000 

03.56 
03.55 

34.917 
34.92 

27.78 
27.79 

1 496  .  7 
1497.9 

17.5 

OBS 
STD 

T02434 
02500 

03.32 
03.29 

34.936 
34.94 

27.83 
27.83 

1504.3 
1505.3 

17.5 

OBS 
STD 

T0295e 
03000 

02.  B5 
02.79 

34.938 
34.93 

27.87 
27.87 

1511.4 
1511.8 

17.5 

OBS 

T03021 

C2.70 

34.931 

27.87 

1512.1 

17.5 

OBS 

03127 

02.66 

34.928 

27.88 

1513.5 

TEN  SO  140T 
5  SQUARE  i 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


STATION 


REFID      31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       050 


1343 

YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP         06.7 

OIR    HGT    PER 

HINO-DIR 

06 

INST    NANSEN    CAST 

0020 

MONTH        10 

SHIP    HU 

WET 

BULB          06.1 

06 

NIND-SPO 

18 

TRACE    DIR 

30      N 

OAY 

24 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1016.6 

SEA 

4 

JINO-FOR 

DURATION 

56       M 

HOUR 

10.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    840   020 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P04 

TCT    P         N02         N03 

STD 

000  00 

06.69 

34.34 

26.97 

00.000 

1477.0 

10.9 

OBS 

00000 

06.69 

34.344 

26.97 

1477.0 

STD 

COOIO 

06.69 

34.34 

26.97 

00.011 

1477.1 

STD 

00020 

06.69 

34.34 

26.97 

00.022 

1477.3 

10.9 

OBS 

00024 

06.69 

34.344 

26.97 

1477.4 

STD 

00030 

06.63 

34.37 

26.99 

00.032 

1477.2 

10.9 

OBS 

00048 

06.44 

34.431 

27.07 

1476.9 

STD 

00050 

06.27 

34.44 

27.10 

00.053 

1476.3 

STD 

00075 

04.59 

34.54 

27.38 

00.074 

1470.0 

10.9 

OBS 

00C97 

03.76 

34.628 

27.54 

1466.9 

STD 

00100 

03.79 

34.64 

27.55 

00.090 

1467.1 

STD 

00125 

03.97 

34.74 

27.61 

00.104 

1468.4 

10.9 

OBS 

C0145 

04.03 

34.797 

27.64 

1469.1 

STD 

00150 

04.01 

34.80 

27.65 

00.116 

1469.1 

10.9 

OBS 

T00194 

03.66 

34.816 

27.68 

1469.3 

STO 

00200 

03.86 

34.62 

27.68 

00.138 

1469.3 

10.9 

OBS 

00243 

03.73 

34.83  7 

27.71 

1469.5 

STD 

002  50 

03.72 

34.84 

27.71 

00.160 

1469.6 

10.9 

OBS 

00291 

03.69 

34.858 

27.73 

1470.2 

STO 

003  00 

03.68 

34.  86 

27.73 

00.161 

1470.3 

10.9 

OBS 

T00393 

03.62 

34. 866 

27.74 

1471.6 

STO 

00400 

03.62 

34.87 

27.74 

00.221 

1471,7 

10.9 

OBS 

00489 

03.60 

34.873 

27.75 

1473.1 

STD 

00500 

03.59 

34.67 

27.75 

00.261 

1473i2 

10.9 

OBS 

T00592 

03.52 

34.866 

27.75 

1474.4 

STD 

0C600 

03.52 

34.67 

27.75 

00.301 

1474.6 

STD 

00700 

03.50 

34.87 

27.75 

00.342 

1476.1 

10.9 

OBS 

00791 

03.48 

34. 666 

27.75 

1477.6 

STD 

00600 

03.48 

34.67 

27.75 

00.384 

1477.7 

STD 

00900 

03.46 

34.87 

27.76 

00.426 

1479.3 

10.9 

OBS 

T00995 

03.46 

34.87C 

27.76 

1480.9 

10.9 

OBS 

T01526 

03.58 

34.911 

27.78 

1490.4 

TEN  SO  140T 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    to 
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TABLE  XIII. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  HALF 
MOON  at  Ocean  Station  BRAVO,  24  October-16  November  1968,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1324. 


N    0 

DC          S    T    A 

T     I     0    N 

DAT 

A 

BEFIO      31       132". 

YEAR 

1968 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP         05.8 

DIB     HOT    PER 

WIND-DIR 

16 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONsec             0001 

MONTH       10 

SHIP    HM 

WET 

BULB          03.8 

15 

1         2 

.<IND-SPD 

15 

TRACE     DIR 

5     SQUARE       3 

LAT            56   31       N 

DAY 

26 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1016.3 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG      051    11       H 

HOUR 

13.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/TR 

WEATHER 

X2 

ORI&     B41     001 

1     SOJARE     61 

CASINUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    «EL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STD 

000  00 

06.62 

34.38 

27.01 

00.000 

1476.7 

13.1 

oes 

00000 

06.62 

34.383 

27.01 

1476.7 

STD 

00010 

06.62 

34.38 

27.01 

00.010 

1476.9 

STD 

00020 

06.63 

34.38 

27.01 

00.021 

1477.1 

13.1 

OBS 

00028 

06.63 

34.384 

27.01 

1477.2 

STD 

00030 

06.62 

34.39 

27.01 

00.031 

1477.3 

STD 

00050 

06.57 

34.42 

27.04 

00.053 

1477.4 

13.1 

OBS 

0005* 

06.56 

34.427 

27.05 

1477.4 

STD 

00075 

05.15 

34.56 

27.33 

00.075 

1472.3 

STD 

00100 

0«.O3 

34.68 

27.55 

00.091 

1468.2 

13.1 

OBS 

00108 

03.80 

34.715 

27.60 

1467.4 

STD 

00125 

03.82 

34.76 

27.63 

00.104 

1467.8 

STD 

00150 

03.84 

34.81 

27.67 

00.116 

1468.4 

13.1 

OBS 

00162 

03.84 

34.824 

27.68 

1468.6 

STD 

00200 

03.83 

34.85 

27.70 

00.138 

1469.2 

13.1 

DBS 

T00218 

03.81 

34.853 

27.71 

1469.5 

STD 

00250 

03.71 

34.85 

27.72 

00.158 

1469.6 

13.1 

OBS 

00271 

03.67 

34.853 

27.72 

1469.7 

STD 

003  00 

03.65 

34.86 

27.73 

00.178 

1470.2 

13.1 

OBS 

00325 

03.64 

34.868 

27.74 

1470.5 

STD 

00<>00 

03.61 

34.88 

27.75 

00.218 

1471.6 

13.1 

OBS 

T00'i32 

03.60 

34.878 

27.75 

147211 

STD 

00500 

03.60 

34.88 

27.75 

00.257 

1473.3 

13.1 

OBS 

00542 

03.60 

34.883 

27.76 

1474.0 

STD 

006  00 

03.58 

34.88 

27.70 

00.297 

1474.8 

13.1 

OBS 

T00653 

03.56 

34.880 

27.76 

1475.6 

STD 

00700 

03.54 

34.88 

27.76 

00.338 

1476.3 

STD 

00800 

03.51 

34.88 

27.76 

00.379 

1477.9 

13.1 

OBS 

00868 

03.51 

34.878 

27.76 

1479.0 

STD 

00900 

03.52 

34.ee 

27.76 

00-421 

1479.6 

STD 

01000 

03.55 

34.89 

27.76 

00.463 

1481.4 

13.1 

CBS 

T01090 

03.57 

34.894 

27.77 

1483.0 

13.1 

OBS 

TC1642 

03.57 

34.927 

27.79 

1492.3 

REFID   31 
CONSEC 
LAT      56 
LONG   0  51 


N    0 

DC          S    T    A 

T    I    0    N 

OAT 

A 

1324 

YEAR 

1968 

BOTDP    03568 

AIR 

TEMP         07.2 

DIR     HGT    PER 

KIND-DIR 

07 

INST    NANSEN    CAST 

TEN   SO    1407 

0002 

MONTH       11 

SHIP    HM 

UET 

BULB          05.9 

08 

9         5 

MIND-SPD 

20 

TRACE    OIR 

5    SOUARE       3 

31       N 

DAY 

02 

DATA    USE        1 

BAROMETP     1002.4 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION 

2     SaUARE     60 

24       U 

HOUR 

13.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/7 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG    B41    002 

1     SQUARE    61 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

SI33         PH 

STD 

00000 

06.40 

34.37 

27.03 

00.000 

1475.9 

13.1 

OBS 

00000 

06.40 

34.373 

27.03 

1475.9 

STD 

COOIO 

06.40 

34.37 

27.03 

00.010 

1476.0 

STD 

00020 

06.41 

34.37 

27.03 

00.020 

1476.2 

13.1 

OBS 

00026 

06.41 

34.373 

27.03 

1476.3 

STD 

00030 

06.41 

34.37 

27.03 

00.031 

1476.4 

STD 

00050 

06.39 

34.37 

27.03 

00.052 

1476.6 

13.1 

OBS 

00052 

C6.39 

34.373 

27.03 

1476.7 

STD 

00075 

05.03 

34.52 

27.31 

00.075 

1471.7 

STD 

00100 

04.13 

34.  64 

27.51 

00.092 

1468.6 

13.1 

OBS 

00103 

04.06 

34.051 

27.52 

1468.3 

STD 

00125 

04.11 

34.72 

27.57 

00.106 

1469;0 

STD 

00150 

04.17 

34.78 

27.61 

00.119 

1469.7 

13.1 

OBS 

00152 

04.17 

34.782 

27.62 

1469.8 

STD 

002  00 

04.02 

34.82 

27.67 

00.143 

1470.0 

13.1 

OBS 

T00202 

04.01 

34.824 

27.67 

1470.0 

13.1 

OBS 

00247 

03.92 

34.850 

27.70 

1470.4 

STD 

00250 

03.92 

34.85 

27.70 

00.165 

1470.4 

13.1 

OBS 

00296 

03.90 

34.871 

27.72 

1471.1 

STD 

00300 

03.90 

34.87 

27.72 

00.186 

1471.2 

13.1 

OBS 

T00393 

03.84 

34.865 

27.73 

1472.5 

STD 

00400 

03.83 

34.89 

27.73 

00.228 

1472.6 

13.1 

OBS 

00491 

03.77 

34.896 

27.75 

1473.9 

STO 

OO5O0 

03.77 

34.90 

27.75 

00.268 

1474.0 

13.1 

OBS 

00587 

03.72 

34.894 

27.75 

1475.2 

STD 

006  00 

03.71 

34.89 

27.75 

00.309 

1475.4 

STO 

00700 

03.66 

34.89 

27.76 

00.350 

1476.9 

13.1 

OBS 

00787 

03.63 

34.891 

27.76 

1478.2 

STO 

00800 

03.63 

34.89 

27.76 

00.391 

1478.4 

SID 

00900 

03.62 

34.89 

27.76 

00.433 

1480.0 

13.1 

OBS 

T00996 

03.61 

34.895 

27.76 

1461.6 

13.1 

OBS 

T01576 

03.59 

34.925 

27.79 

1491.3 
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TABLE  XIII.— Continued 


STATION 


BEFIO       31       132'.  It"'     1968 

CONSEC  0003  MONTH       11 

L*T  56    29       H  DAY  03 

LONG       051    O'*       U  HOUR     13.2 


aOTDP    035t>8 
SHIP    HM 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR     TEMP  06.5 

NET    BULB  06.2 

BABOMETR    1007.0 
CLOUD     T/A  X/9 


DIP  hi 
0<.   7 
SEA 
CL/TR 


JINO-DIR  07 

HIND-SPO  25 
HIKO-f JR 

i^EATHER  X^t 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
ORIS  B41  C03 


TEN  Sa  I'lOT 
5  SJUARE  3 
2  SuUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
COOOO 
00010 
00020 
0C023 
00030 
000*2 
00050 
00075 
■00066 
00100 
00125 
0C126 
00150 

T0C174 
00200 
00214 
00250 
00257 
00300 

TCOJi* 
00<>00 
C0'.2D 
00500 
00503 
C06C0 
00670 

T01309 


TEMP 

06.65 
06.65 
06.66 
06.66 
C6.66 
06.66 
06.66 
05.91 
04.20 
03.75 
03.73 
03.69 
03.09 
03.84 
03.90 
03.83 
03.81 
03.78 
03.78 
03.8  5 
03.86 
03.74 
03.71 
03.65 
03.65 
C3.62 
03.60 
03.64 


SAL 

34.33 

34.328 

34.33 

34.32 

34.324 

34.33 

34.32  7 

34.39 

34.56 

34.615 

34.07 

34.74 

34.746 

34.79 

34.825 

34.84 

34.842 

34.86 

34.859 

34.88 

34.891 

34.88 

34.878 

34.86 

34.682 

34.86 

34.887 

34.915 


SIGHA-I 

20.96 
26.96 
26.96 
26.95 
26.95 
26.95 
26.96 
27.10 
27.44 
27.53 
27.57 
27.64 
27.64 
27.66 
27.68 
27.69 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.78 


OYNOPTH 
00.000 


00.011 
00.022 


00.054 
00.074 

00.069 
00.102 

00.114 

00.136 

00.157 

00.177 

00.217 

00.256 

00. 298 


SND     VEL       OXYG 

1476.8 

1470.8 

1477.0 

1477.1 

1477.2 

1477. 

1477. 

1474. 

1466. 

1466. 

1466. 

1467. 

1467. 

1468. 

1469. 

1469. 

1469.4 

1469.9 

1470.0 

1471.0 

1471.6 

1472.2 

1472.4 

1473.5 

1473.5 

1475.0 

1476.1 

1407.0 


PD4       TOT    P 
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TABLE  XIV. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  CASTLE 
ROCK  at  Ocean  Station  BRAVO,  16  November-9  December  1968,  prepared  from  NODC  listing 
No.  31-8073. 


NPDC     S74TICN    DATA 
ARCHIVE    LISTING 


OEFIO      31       9073            rE«« 

1968 

BOTDP    03475 

AIO 

TEMP 

DIP    HGT    PER 

HINO-OIR     13              INST 

CONSEC                0001             MONTH 

11 

SHIP    CK 

WET 

BULB 

13 

2 

WIND-SPD    25            TH4C 

lAT             56    29       N             0A» 

20 

DATA    USE       1 

9A00><ETR    C993.6 

SEA 

KIND-FDR                      OOKA 

LONG       050    «7       H             HOUP 

12.9 

AKEA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TB 

HEATHER       X2            ORIG 

C4STNUf'/TI»[       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXTG                PD4       TOT     P 

STD 

00000 

04.93 

34.42 

27.24 

00.000 

1470.0 

U.4          OBS 

00000 

04.93 

34.419 

27.24 

1470.0 

STD 

OOCIO 

C4.93 

34.42 

27.25 

00.006 

1470.1 

OBS 

00010 

04.93 

34.421 

27.25 

1470.1 

STO 

00020 

04.93 

34.42 

27.25 

00.016 

1470.3 

oes 

00020 

04.93 

34.424 

27.25 

1470.3 

s-'o 

00030 

04.93 

34.43 

27.25 

00.025 

1470.5 

OBS 

0CC3C 

04.93 

34.427 

27.25 

1470.5 

STO 

00050 

04.92 

34.44 

27.26 

00.041 

1470.8 

OBS 

00050 

04.92 

34.43  6 

27.26 

1470.8 

OBS 

0O07O 

C4.56 

34.558 

27.40 

1469.8 

OBS 

00072 

04.34 

34.550 

27.41 

1468.9 

STD 

CC075 

04.26 

34.58 

27.45 

00.060 

1466.6 

OBS 

00075 

04.26 

34.5B5 

27.45 

1468.6 

oes 

00085 

04.01 

34.640 

27.52 

1467.8 

STD 

OClOO 

03.88 

34.70 

27.56 

00.074 

1467.6 

OBS 

00100 

03.88 

34.696 

27.58 

1467.6 

STD 

00125 

03.88 

34.74 

27.61 

00.087 

1468.1 

OBS 

00125 

03.68 

34.736 

27.61 

1468.1 

STO 

00150 

03.88 

34.79 

27.65 

00.099 

1468.5 

OBS 

CC150 

03.88 

34.786 

27. o5 

1466.5 

STO 

002  00 

03.88 

34.80 

27.66 

00.122 

1469.4 

OSS 

^•0200 

ca.es 

34.799 

27.66 

1469.4 

STD 

00250 

03.88 

34.81 

27.67 

00.145 

1470.2 

OBS 

002  50 

03.88 

34.807 

27.67 

1470.2 

STD 

00300 

03.79 

34.04 

27.70 

00.168 

1470.7 

OBS 

003  00 

03.79 

34.336 

27.70 

1470.7 

STD 

00".  00 

03.72 

34.83 

27.70 

00.211 

1472.1 

OBS 

00400 

03.72 

34.833 

27.70 

1472.1 

STO 

005  00 

03.67 

34.84 

27.71 

00.255 

1473.5 

OBS 

0C500 

C3.67 

34.838 

27.71 

1473.5 

STD 

006  00 

03.64 

34.8  3 

27.71 

00.299 

1475.0 

OBS 

00600 

03.64 

34.833 

27.71 

1475.0 

STO 

00700 

03.55 

34.83 

27.72 

00.343 

1476.3 

oes 

007  00 

03.55 

34.827 

27.72 

1476.3 

STO 

00800 

03.54 

34.83 

27.7  2 

00.366 

1477.9 

OBS 

008  00 

03.54 

34.634 

27.72 

1477.9 

STD 

00900 

03.54 

34.83 

27.7  2 

00.434 

1479.6 

OBS 

00900 

03.54 

34.832 

27.72 

1479.6 

STD 

01000 

03.55 

34.64 

27.72 

00.480 

1481.3 

OBS 

OlOCO 

03.55 

34.837 

27.72 

1461.3 

STD 

01100 

03.55 

34.84 

27.72 

00.527 

1463.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.837 

27.72 

1483.0 

STD 

01200 

03.55 

34.85 

27.73 

00.574 

1484.7 

OBS 

01200 

03.55 

34.847 

27.73 

1484.7 

STO 

C13C0 

03.64 

34.87 

27.74 

00.622 

1486.8 

oes 

01300 

03.64 

34.866 

27.74 

1486.8 

STD 

01400 

03.64 

34.87 

27.74 

00.670 

1466.4 

OBS 

01400 

03.64 

34.869 

27.74 

1466.4 

STO 

01500 

03.63 

34.88 

27.75 

00.719 

1490.1 

OBS 

01500 

C3.63 

34.676 

27.7  5 

1490.1 

STD   fECORDER 
:    DIB  D 

■  I  ON  00  .  7 


TEN  S3  1407 
5  SOUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SOUARE    60 
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TABLE  XIV.— Continued 


STATION 


REflD       31       8073 
CONSEC  0002 

L»T  56    32       N 

LONG       051    15      W 


YEA« 

1'968 

BOTDP    OS^TS 

AIR 

TEMP          04.4 

016    HOT     PER             HIND-DIR     36              INST     STD    RECORDER 

MONTH 

11 

SHIP    CK 

HET 

BULB          03. 9 

27 

5                           WIND-SPD    14             TRACE    DIR                        D 

DAT 

23 

DATA    USE       1 

BAROMETR    099'9.3 

SEA 

HIND-FOR                      DURATION                   00.6 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2             ORIS    B42    002 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S15HA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXTG               P04      TOT    P         Na2         NG3 

STD 

000  00 

0'..e9 

34.38 

27.22 

00.000 

1469.7 

DBS 

000  00 

C4.89 

34.3  84 

27.22 

1469.7 

STD 

00010 

0<..88 

34.39 

27.22 

00.008 

1469.9 

DBS 

00010 

O'l.BB 

34.386 

27.22 

1469.9 

STD 

00020 

O'r.BS 

34.39 

27.23 

00.017 

1470.0 

OBS 

00020 

O'f.eS 

34.388 

27.23 

1470.0 

STD 

000  30 

O-i.BB 

34.40 

27.23 

00.025 

1470.2 

OBS 

00030 

04.88 

34.398 

27.23 

1470.2 

STD 

00050 

04.88 

34.40 

27.2  3 

00.042 

1470.5 

OBS 

00050 

04.88 

34.398 

27.23 

1470.5 

STD 

000  75 

04.71 

34.43 

27.28 

00.063 

1470.3 

OBS 

C0075 

04.71 

34.432 

27.28 

1470.3 

OBS 

00078 

04.51 

34.527 

27.38 

1469.6 

OBS 

00079 

04.31 

34.536 

27.41 

1468.8 

OBS 

00080 

04.11 

34.599 

27.48 

1468.1 

OBS 

00089 

03.91 

34.589 

27.49 

1467.4 

STD 

00100 

03.90 

34.63 

27.52 

00.080 

1467.6 

OBS 

00100 

03.90 

34.628 

27.52 

1467.6 

STD 

00125 

03.95 

34.70 

27.58 

00.094 

1468.3 

OBS 

00125 

03.95 

34.701 

27.58 

1468.3 

STD 

00150 

03.95 

34.76 

27.62 

00.10  7 

1466.8 

OBS 

00150 

03.95 

34.756 

27.62 

1468.8 

STD 

00200 

03.95 

34.80 

27.65 

00.131 

1469.7 

OBS 

00200 

03.95 

34.796 

27.65 

1469.7 

STD 

002  50 

C3.94 

34.81 

27.66 

00 .  1 5  5 

1470.5 

OBS 

002  50 

03.94 

34.812 

27.66 

1470.5 

STD 

00300 

03.87 

34.81 

27.67 

00.178 

1471.0 

OBS 

00300 

03.87 

34.814 

27.67 

1471.0 

STD 

OCOO 

03.81 

34.84 

27.70 

00.223 

1472.4 

OBS 

00400 

03.81 

34.836 

27.70 

1472.4 

STD 

00500 

03.74 

34.83 

27.70 

00.267 

1473.8 

OBS 

00500 

03.74 

34.830 

27.70 

1473.8 

STD 

006  00 

03.69 

34.84 

27.71 

00.312 

1475.2 

OBS 

00600 

03.69 

34.83  8 

27.71 

1475.2 

STO 

00700 

03.64 

34.84 

27.71 

00. 357 

1476.7 

OBS 

00700 

03.64 

34.836 

27.71 

1476.7 

STD 

008  00 

03.55 

34.83 

27.72 

00.402 

1478.0 

OBS 

008  00 

03.55 

34.828 

27.72 

1478.0 

STD 

00900 

03.54 

34.83 

27.72 

00.448 

1479.6 

OBS 

C0900 

03.54 

34.827 

27.72 

1479.6 

STD 

01000 

03.55 

34.84 

27.72 

00.495 

1481 .3 

OBS 

01000 

03.55 

34.636 

27.72 

1481.3 

STD 

01100 

03.55 

34.84 

27.72 

00.542 

1483.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.836 

27.72 

1483.0 

STD 

01200 

03.61 

34.85 

27.7  3 

00. 59C 

1484.9 

OBS 

01200 

03.61 

34.854 

27.73 

1484.9 

STD 

01300 

03.68 

34.87 

27.74 

00.637 

1486.9 

OBS 

01300 

03.68 

34.873 

27.74 

1486.9 

STD 

OlitOO 

03.67 

34.88 

27.74 

00.685 

1488.6 

OBS 

0140C 

03.67 

34.875 

27.74 

1488.6 

STD 

01500 

03.65 

34.88 

27.75 

00.734 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.876 

27.75 

1490.2 

TEN  SQ  1407 
5  SaUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SaUARE     61 
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TABLE  XIV.— Continued 


S    T    4    T     I    0    N 


ReFIO       31       6073            YE4« 

1966 

BOTDP    03475 

4IP 

TEHP          03.3 

OIR    HOT     PER             HIND-DIR     32 

COHSEC               0003            MONT^ 

11 

SHIP    CK 

WET 

BULB         01.7 

01 

3                         HIND-SPD    05 

L«T            56    26       N            D4T 

23 

DATl    USE       1 

BJROHETB     1002.4 

SE4 

WIND-FOR 

LONG       051    06      W           HOU« 

13. <. 

SRE4                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WE4THER       X2 

C4STNUM/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

S4L 

SIiM4-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       OXVG              PD' 

STD 

000  00 

05.16 

34.34 

27.16 

00.000 

1470.9 

1B.<.          DBS 

00000 

05.18 

34.344 

27.16 

1470.9 

STD 

00010 

05.17 

34.34 

27.16 

00.009 

1471.0 

DBS 

00010 

05.  17 

34.344 

27.16 

1471.0 

STD 

00020 

05.  17 

34.35 

27.16 

00.018 

1471.2 

OBS 

00020 

05.17 

34.346 

27.16 

1471.2 

STO 

00030 

05.18 

34.35 

27.16 

00.027 

1471.4 

OBS 

COO  30 

05.18 

34.346 

27.16 

1471.4 

STD 

00050 

05.18 

34.35 

27.16 

00.046 

1471.7 

OBS 

00050 

C5.18 

34.347 

27.16 

1471.7 

OBS 

00064 

04.96 

34.350 

27.19 

1471.0 

STD 

00075 

03.96 

34.65 

27.5  3 

00.064 

1467.5 

OBS 

00075 

03.96 

34.648 

27.53 

1467.5 

STO 

00100 

03.87 

34.68 

27.57 

00.078 

1467.5 

OBS 

00100 

03.87 

34.683 

27.57 

1467.5 

STD 

00125 

03.91 

34.74 

27.61 

00.091 

1468.2 

OBS 

00125 

03.91 

34.744 

27.61 

1468.2 

STD 

C0150 

03.92 

34.78 

27.64 

00.103 

1468.7 

OBS 

00150 

03.92 

34.776 

27.64 

1468.7 

STO 

00200 

03.93 

34.81 

27.66 

CO. 127 

1469.6 

OBS 

00200 

03.93 

34.608 

27.66 

1469.6 

STO 

002  50 

03.89 

34.81 

27.67 

00.150 

1470.3 

STD 

00300 

03.85 

34.81 

27.67 

00. 172 

1470.9 

OBS 

00300 

03.65 

34.810 

27.67 

1470.9 

STO 

004  00 

03.74 

34.84 

27.71 

00.217 

1472.1 

OBS 

00400 

03.74 

34.839 

27.71 

1472.1 

STO 

00500 

03.74 

34.85 

27.71 

00.261 

1473.8 

OBS 

00500 

03.74 

34.846 

27.71 

1473.8 

STO 

00600 

03.70 

34.86 

27.73 

00.304 

1475.3 

OBS 

006  00 

03.70 

34.856 

27.73 

1475.3 

STO 

00700 

03.66 

34.86 

27.73 

00.348 

14  76.9 

OBS 

00700 

03.68 

34.865 

27.73 

1476.9 

STO 

C0800 

03.64 

34.86 

27.73 

00.391 

1478.4 

OBS 

00800 

03.64 

34.859 

27.73 

1478.4 

STO 

00900 

03.63 

34.86 

27.74 

00.436 

1480.0 

OBS 

00900 

03.63 

34.864 

27.74 

1480.0 

STO 

01000 

03.63 

34.87 

27.74 

00.481 

1481.7 

OBS 

01000 

03.63 

34.867 

27.74 

1481.7 

STD 

01100 

03.64 

34.87 

27.74 

00.527 

1483.4 

OBS 

01100 

03.64 

34.870 

27.74 

1463.4 

STD 

C12C0 

03.66 

34.89 

27.75 

00.572 

1465.2 

OBS 

01200 

03.66 

34.886 

27.75 

1485.2 

STD 

01300 

03.66 

34.89 

27.75 

00.619 

1466.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.887 

27.75 

1466.9 

STO 

01400 

03.66 

34.89 

27.75 

00.666 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.667 

27.75 

1488.6 

STD 

01500 

03.63 

34.89 

27.76 

00.713 

1490.1 

OBS 

01500 

03.63 

34.893 

27.76 

1490.1 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    01  ft  0 

DURATION  00.6 

ORIG    642    003 


TEN  SO  1407 
5  SJU4RE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  XIV.— Continued 


NODC  STillON  D4T1 


OEFID       31  8073 

CONSEC  OOC* 

LAT            5*  31. 5N 

LONG      051  21. 5u 


CiSTNUM/TIME       LVLTYP 


VE»  = 

1966 

BOTDP    03566 

4IP 

TEMP          00. t 

DIP     HOT    PER             XIND-DIR    34 

INST    STD    PECOROER 

"lONTh- 

1       11 

SHIP    CK 

MET 

8JLB        co.r 

02 

2         2               WIND-SPD    15 

TRACE    DIft                        D 

D»V 

2* 

D4Ti    USE       1 

BASDHE'R     1005.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.7 

HOUR 

00.5 

«RE4                05 

CLOUO     T/4 

CL/TP 

.(EATMEC        X2 

ORIG    342    004 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P04 

TOT    P         N02         N03 

STO 

00000 

04.93 

34.41 

27.23 

00.000 

1469.9 

QBS 

00000 

04.93 

34.406 

27.23 

1469.9 

STO 

00010 

04.96 

34.41 

27.23 

00.008 

1470.2 

DBS 

COOIO 

04.96 

34.406 

27.2  3 

1470.2 

STD 

00020 

04.97 

34.40 

27.23 

00.017 

1470.4 

OBS 

00020 

04.97 

34.404 

27.23 

1470.4 

STD 

0CC30 

04.97 

34.41 

27.23 

0C.02  5 

1470.6 

OBS 

00030 

04.97 

34.408 

27.23 

1470.6 

STD 

00050 

04.94 

34.41 

27.24 

00.042 

1470.6 

OBS 

000  50 

04.94 

34.414 

27.24 

1470.8 

STD 

C0075 

04.94 

34.42 

27.24 

00.063 

1471.2 

OBS 

00075 

04.94 

34.416 

27.24 

1471.2 

OBS 

00085 

04.  66 

34.439 

27.29 

1470.3 

OBS 

00088 

03.95 

34.506 

27.42 

1467.4 

STO 

00100 

03.95 

34.69 

27.57 

00.081 

1467.9 

OBS 

00100 

03.95 

34.693 

27.57 

1467.9 

STD 

C0125 

C3.91 

34.74 

27.61 

C0.C94 

1468.2 

OBS 

00125 

03.91 

34.736 

27.61 

1468.2 

STD 

00150 

03.82 

34.78 

27.65 

00.106 

1468.3 

OBS 

00150 

03.82 

34.782 

27.65 

1468.3 

STO 

002  00 

03.87 

34.81 

27.67 

00.128 

1469.4 

OBS 

002CC 

03.87 

;.4.ei4 

27.67 

1469.4 

STD 

00250 

03.75 

34.82 

27.69 

00.150 

1469.7 

OBS 

00250 

03.75 

34.818 

27.69 

1469.7 

STD 

C0300 

03.75 

34.85 

27.72 

00.172 

1470.6 

OBS 

003  00 

03.75 

34.855 

27.72 

1470.6 

STO 

ro*oo 

03.88 

34.87 

27.71 

00.214 

1472.8 

OBS 

00400 

03.88 

34.866 

27.71 

1472.8 

STD 

00500 

03.79 

34.8  8 

27.74 

00.256 

1474.1 

OBS 

00500 

03.79 

34.883 

27.74 

1474.1 

STD 

00600 

03.75 

34.89 

27.74 

00.298 

1475.6 

OBS 

0C600 

C3.75 

34.886 

27.74 

1475.6 

STD 

00700 

03.68 

34.88 

27.75 

00.340 

1476.9 

DBS 

00700 

03.68 

34.883 

27.75 

1476.9 

STO 

00800 

03.58 

34.87 

27.74 

00.382 

1478.1 

OBS 

00800 

03.58 

34.866 

27.74 

1478.1 

STO 

00900 

03.57 

34.87 

27.7  5 

00.42  6 

1479.8 

OBS 

00900 

03.57 

34.873 

27.75 

1479.8 

STO 

01000 

03.58 

34.68 

27.75 

00.469 

1481.5 

OBS 

01000 

03.58 

34.876 

27.75 

1481.5 

STD 

01100 

03.61 

34.89 

27.76 

00.513 

1483.3 

OBS 

CllOO 

03.61 

34.889 

27.76 

1483.3 

STO 

01200 

03.65 

34.89 

27.76 

00.558 

1485.2 

OBS 

01200 

03.65 

34.691 

27.76 

1485.2 

STD 

01300 

03.65 

34.90 

27.76 

00.604 

1486.8 

OBS 

01300 

03.65 

34.896 

27.76 

1466.8 

STO 

01<.00 

03.64 

34.90 

27.76 

00.650 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.899 

27.76 

1488.5 

STD 

01500 

03.62 

34.91 

27.77 

00.696 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.906 

27.77 

1490.1 

TEN  SJ  1407 
5  SOUARt  3 
2  SQUARE  60 
1    SQJ4RE    61 
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lABLE  XIV.— Continued 


NODC  STATION  D4T4 


OE'^IO      31       8075            YEJR 

1968 

eOTDP    03475 

AIR    TEMP          01.1 

Olfi    HOT    PER            «IND-DIR    34 

CONSEC              0005            MONTH       11 

SHIP    CK 

UET    BULB         00.0 

32                                    ------ 

WIND-SPD    21 

LftT             56    20       N             DAY 

2'. 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1005.1 

SEA 

3                WIND-FCB 

LONG      050    *9.5M            HGUB 

C6.7 

ABEA              C5 

CLOUD 

T/1 

CL/TP 

HEATHER       X2 

C«STNUM/TI«E        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL       OXYG              PJ 

STD 

00000 

05.17 

34.41 

27.21 

00.000 

1470.9 

C6.7          OBS 

00000 

05.17 

34.411 

27.21 

1470.9 

STD 

00010 

05.16 

34.41 

27.21 

00.008 

1471.1 

OBS 

00010 

05.16 

34.411 

27.21 

1471.1 

STD 

000  20 

05.16 

34.41 

27.21 

00.017 

1471.2 

OBS 

00020 

05.16 

34.411 

27.21 

1471.2 

STO 

00030 

05.16 

34.41 

27.21 

00.026 

1471.4 

OBS 

00030 

05.16 

34.411 

27.21 

1471.4 

STD 

00050 

05.16 

34.41 

27.21 

00.043 

1471.7 

CBS 

000  50 

05.16 

34.414 

27.21 

1471.7 

oes 

00070 

04.86 

34.416 

27.25 

1470.9 

STO 

00075 

03.83 

34.60 

27. 5C 

00.061 

1466.8 

OBS 

00075 

03.83 

34.596 

27.50 

1466.8 

STO 

00100 

03.88 

34.70 

27.58 

00.075 

1467.6 

OBS 

00100 

03.88 

34.696 

27.58 

1467.6 

STD 

00125 

03.88 

34.76 

27.63 

00.068 

1468.1 

OBS 

00125 

03.88 

34.761 

27.63 

1468.1 

STO 

00150 

03.93 

34.79 

27.65 

00.100 

1468.6 

OBS 

00150 

03.93 

34.794 

27.65 

1466.8 

STD 

00200 

C4.C4 

34.84 

27.66 

00.12  3 

1470.1 

OBS 

002  00 

04.04 

34.841 

27.68 

1470.1 

STO 

002  50 

03.96 

34.86 

27. 7C 

00.145 

1470.6 

OBS 

002  50 

03.96 

34.856 

27.70 

1470.6 

STD 

003  00 

03.80 

34.87 

27.73 

00.165 

1470.8 

OBS 

CC300 

C3.eo 

34.874 

27.73 

1470.8 

OBS 

003  80 

04.00 

34.901 

27.73 

1473.0 

STD 

00<.00 

03.75 

34.65 

27.71 

00.207 

1472.2 

OBS 

00400 

03.7  5 

34.846 

27.71 

1472.2 

STD 

00500 

03.71 

34.87 

27.73 

00.250 

1473.7 

OBS 

00500 

03.71 

34.866 

27.73 

1473.7 

STO 

00600 

03.65 

34.87 

27.74 

00.292 

1475.1 

OBS 

00b  00 

03.65 

34.866 

27.7  4 

1475.1 

STD 

00700 

03.62 

34.87 

27.74 

00.334 

1476.6 

OBS 

00700 

03.62 

34.866 

27.74 

147e.6 

STD 

oceco 

03.56 

34.87 

27.74 

00.377 

1478.1 

oes 

00800 

03.58 

34.866 

27.74 

1478.1 

STD 

00900 

03.54 

34.86 

27.75 

00.42C 

1479.6 

OBS 

009  00 

03.54 

34.864 

27.75 

1479.6 

STD 

01000 

03.57 

34.87 

27.75 

00.464 

1481.4 

OBS 

OICOO 

03.57 

34.871 

27.75 

1481.4 

STD 

01100 

03.57 

34.87 

27.75 

00.509 

1483.1 

OBS 

01100 

03.57 

34.874 

27.75 

1483.1 

STO 

01200 

03.63 

34.89 

27.76 

00.554 

1485.1 

OBS 

OllOO 

03.63 

34.894 

27.76 

1485.1 

STD 

01300 

C3.63 

34.89 

27.76 

0C.599 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.895 

27.76 

1486.8 

STO 

OliOO 

03.63 

34.90 

27.77 

00.64  5 

1488.5 

OBS 

ouoo 

03.63 

34.901 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.63 

34.90 

27.77 

00.691 

1490.1 

oes 

C150C 

03.63 

34.9C1 

27.77 

1490.1 

INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.7 

ORIG    842    005 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XIV.— Continued 


S    T    4    T     I     C    h 


BEFIO       31       8073 
CONSEC  Of'Ca 

LAT  56    38. 5N 

LONG       050    55       U 


CSSTNUM/TIME        LVLTVP 


YEOB 

1968 

BOTDP    03420 

AIR 

TEMP          02.6 

DIP    HGT    PEP 

HINO-DIR    32 

INST    STD    tECORDER 

TEN    Su    1407 

MONTH 

11 

SHIP    CH 

MET 

BULB         CC.C 

02 

1          3 

HINO-SFD    21 

TRACE    DIR                         a 

5    S0J4RE       3 

DIV 

2'. 

DAT4    USE       1 

BAROMETR    1005.1 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION                   00.7 

2     SQUARE    60 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/IR 

WEATHER       X2 

ORIG    B42    C06 

1     S3JARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTM 

SND    VEL 

OX»G              P34 

TOT    P          N02          N03 

Sn3          PH 

S^O 

00000 

04.78 

34.41 

27.26 

00.000 

1469.3 

OBS 

CCCOO 

04.78 

34.411 

27.26 

1469.3 

STO 

00010 

04.78 

34.41 

27.26 

00.008 

1469.5 

PBS 

00010 

04.79 

34.412 

27.26 

1469.5 

STO 

00020 

04.78 

34.41 

27.26 

00.016 

1469.7 

OBS 

00020 

04.78 

34.414 

27.26 

1469.7 

STO 

CCC30 

04.79 

34.41 

27.26 

OC.02  4 

1469.9 

OBS 

00030 

04.79 

34.414 

27.26 

1469.9 

STD 

CC050 

04.80 

34.41 

27.26 

00.041 

1470.2 

OBS 

00050- 

04.80 

34.414 

27.26 

1470.2 

STO 

00075 

04.56 

34.5  0 

27.35 

CC.Otl 

1469.8 

OBS 

00075 

04.56 

34.504 

27.35 

1469.8 

OBS 

OOOBO 

04.06 

34.636 

27.51 

1467.9 

OBS 

00090 

03.76 

34.784 

27.66 

1467.0 

STO 

00100 

03.74 

34.81 

27.69 

00.07  5 

1467.2 

OBS 

00100 

03.74 

34.614 

27.69 

1467.2 

STO 

00125 

C3.65 

34.82 

27.70 

00.066 

1467.2 

OBS 

00125 

03.65 

34.616 

27.70 

1467.2 

STO 

00150 

03.56 

34.83 

27.72 

00.096 

1467.2 

OBS 

00150 

03.56 

34.834 

27.72 

1467.2 

STO 

00200 

03.45 

34.83 

27.73 

00.116 

1467.6 

OBS 

C0200 

03.45 

34.826 

27.73 

1467.6 

STO 

002  50 

03.40 

34.83 

27.73 

00.135 

1468.2 

OBS 

00250 

C3.40 

34.632 

27.73 

1468.2 

STO 

00300 

03.39 

34.64 

27.74 

00.155 

1469.0 

OBS 

00300 

03.39 

34.836 

27.74 

1469.0 

STO 

C0<,00 

03.41 

34.64 

27.74 

00.195 

1470.7 

OBS 

00400 

03.41 

34.641 

27.74 

1470.7 

STO 

005  00 

03.41 

34.64 

27.74 

00  .  2  J  5 

1472 .4 

OBS 

005  00 

03.41 

34.641 

27.74 

1472.4 

STO 

00600 

03.43 

34.64 

27.74 

00.276 

1474.1 

OBS 

C0600 

03.43 

34.841 

27.74 

1474.1 

STO 

00700 

03.43 

34.84 

27.74 

00.318 

14  75.8 

OBS 

00700 

03.43 

34.642 

27.74 

1475.8 

STO 

00600 

03.43 

34.84 

27.74 

00.361 

1477.5 

OBS 

00800 

03.43 

34.639 

27.74 

1477.5 

STD 

00900 

03.43 

34.85 

27.74 

00.404 

1479.1 

OBS 

00900 

03.43 

34.846 

27.74 

1479.1 

STD 

01000 

03.44 

34.85 

27.74 

00.449 

1480.9 

OBS 

01000 

03.44 

34.846 

27.74 

1460.9 

STD 

cuoo 

03.46 

34.85 

27.74 

00.494 

1462.6 

OBS 

01100 

03.46 

34.649 

27.74 

1482.6 

STO 

01200 

03.49 

34.86 

27.75 

00.539 

1464.4 

OBS 

01200 

03.49 

34.856 

27.75 

1484.4 

STD 

O13O0 

03.54 

34.86 

27.75 

00.566 

1486.3 

OBS 

01300 

03.54 

34.864 

27.75 

1466.3 

STD 

OUOO 

03.54 

34.87 

27.75 

00.O33 

1486.0 

OBS 

01400 

03.54 

34.866 

27.75 

1488.0 

STD 

01500 

03.53 

34.87 

27.75 

00.661 

1469.7 

oes 

01500 

03.53 

34.869 

27.75 

1489.7 
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TABLE  XIV.— Continued 


NODC  STSTICN  DtTA 


lEFIO       31  B073 

CONSEC  0007 

L«'            56  25       N 

LONG      050  50      M 


C4STNUM/T1ME        LVLTYP 


»E4B 

1966 

BOTOP    031.75 

AIR 

TEMP      -05.6 

Dl(>    HGT    PER           UINO-OIf    31 

INST    STD   fECOSDER 

MONTH 

U 

SHIP    CK 

WET 

BULB      -11.1 

01 

0         3               MINO-SPD    25 

TRACE    DIR                      0 

0  4Y 

2". 

0AT4    USE       1 

BAROMETR     1006.5 

SEA 

WINO-fOS 

DURATION                   00.7 

HOUR 

IB. 5 

ASEi              05 

CLOUD    T/4 

CL/TS 

HEATHEk       XI 

ORIG    B42    0  07 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEl       OXYG              PD4 

TOT     (.          N02          "lOS 

STO 

00000 

0*.77 

34.44 

27.28 

00.000 

1469.3 

oes 

00000 

04.77 

34.442 

27.26 

1469.3 

STO 

000  10 

04.77 

34.44 

27.28 

00.008 

1469.5 

OBS 

00010 

04.77 

34.442 

27.28 

1469.5 

STO 

00020 

04.77 

34.44 

27.28 

CO. 016 

1469.7 

OBS 

00020 

04.77 

34.444 

27.28 

1469.7 

STD 

00030 

04.77 

34.44 

27.28 

00.024 

1469.8 

OBS 

ceo  30 

04.77 

34.444 

27.28 

1469.8 

STO 

00050 

04.77 

34.44 

27.28 

00.040 

1470.1 

OBS 

00050 

04.77 

34.444 

27.26 

147C.1 

STO 

00075 

04.  77 

34.44 

27.28 

00.060 

1470.6 

OBS 

00075 

04.77 

34.443 

27.28 

1470.6 

OBS 

0OC81 

04.57 

34.444 

27.30 

1469.8 

OBS 

00083 

04.37 

34.449 

27.33 

1469.0 

OBS 

00086 

04.17 

34.585 

27.46 

1466.4 

OBS 

00090 

03.97 

34.582 

27.48 

1467.7 

STD 

00100 

03.87 

34.65 

27.54 

00.077 

1467.5 

OBS 

roioo 

03.87 

34.646 

27.54 

1467.5 

STO 

00125 

03.86 

34.73 

27.61 

00.090 

1468.0 

OBS 

00125 

03. S6 

34.731 

27.6  1 

1468.0 

STD 

00150 

03.87 

34.78 

27.64 

00.102 

1468.5 

OBS 

00150 

03.87 

34.776 

27.64 

1468.5 

STO 

00200 

03.91 

34.83 

27.68 

00.12  5 

l-«69.5 

OBS 

002  00 

03.91 

34.832 

27.66 

1469.5 

STO 

00250 

03.87 

34.84 

27.69 

00.147 

1470.2 

OBS 

0C250 

03.87 

34.840 

27.69 

1470.2 

STD 

003  00 

03.86 

34.86 

27.71 

00.168 

1471 .0 

OBS 

CC300 

C3.86 

34.861 

27.71 

1471.0 

STD 

00<.00 

03.74 

34.87 

27.73 

00.210 

1472.2 

OBS 

00400 

03.74 

34.868 

27.73 

1472.2 

STD 

00500 

03.65 

34.87 

27.74 

00.251 

1473.5 

OBS 

00500 

03.65 

34.867 

27.74 

1473.5 

STD 

00600 

03.64 

34.87 

27.74 

00.293 

1475.1 

OBS 

00600 

03.64 

34.873 

27.74 

1475.1 

STD 

00700 

03.56 

34.86 

27.74 

00.335 

1476.4 

OBS 

00700 

03.56 

34.656 

27.74 

1476.4 

STD 

008  00 

03.54 

34.87 

27.75 

00.377 

1476.0 

OBS 

00800 

0  3.54 

34.872 

27.75 

1478.0 

STO 

00900 

03.53 

34.67 

27.75 

00.420 

1479.6 

OBS 

00900 

03.53 

34.871 

27.75 

1479.6 

STD 

CICOO 

03.52 

34.87 

27.75 

00.463 

1481.2 

OBS 

01000 

03.52 

34.868 

27.75 

1461.2 

STD 

01100 

03.51 

34.87 

27.75 

00.508 

1482.9 

OBS 

01100 

03.51 

34.866 

27.75 

1482.9 

STD 

01200 

03.52 

34.88 

27.76 

00.552 

1464.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.878 

27.76 

1464.6 

STD 

01300 

03.61 

34.90 

27.77 

00.597 

1486.7 

OBS 

C1300 

03.61 

34.898 

27.77 

1486.7 

STO 

Ol-iOO 

03.61 

34.90 

27.77 

00.643 

1488.4 

OBS 

01<.00 

03.61 

34.903 

27.77 

1486.4 

STD 

01500 

03.61 

34.91 

27.78 

00.669 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.909 

27.78 

1490.1 

TEN  SO  I  ■.07 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XIV.— Continued 


S    T    4     T     I    C    N 


REFID      31       8073 

YEAR 

1968 

BOTOP    03475 

AIR 

TEXP         00. C 

DIR     HOT     PER             HIND-OIR    31              INST 

CONSEC               0008 

MONTH 

11 

SHIP    CK 

WET 

BULB          00.0 

32 

5                           MIND-SPO    06             TRAC 

Li-<            56    22       N 

D4Y 

25 

DATA    USE       1 

BAPOMETB     1010.5 

SEA 

HIND-fOP                      DURA 

LONG      050    54       w 

HOUR 

12.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2            GRIG 

CISTNUM/TIWE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P34       TOT    P 

STD 

COOOO 

04.8  8 

34.34 

27.19 

00.000 

1469.6 

12.2 

oes 

00000 

04.88 

34.344 

27.19 

1469.6 

STD 

00010 

04.88 

34.35 

27.19 

00.008 

1469.8 

oes 

00010 

04.88 

34.348 

27.19 

1469.8 

STD 

00020 

04.87 

34.35 

27.20 

00.017 

1469.9 

OBS 

C0C20 

C4.87 

34.?52 

27.20 

1469.9 

STD 

00030 

04.88 

34.35 

27.20 

00.026 

1470.2 

OBS 

00030 

04.68 

34.354 

27.20 

1470.2 

STD 

000  50 

04.88 

34.35 

27.20 

00.044 

1470.5 

DBS 

00050 

04.88 

34.352 

27.20 

1470.5 

OBS 

00070 

04.13 

34.658 

27.52 

1468.1 

STD 

00075 

04.13 

34.67 

27.53 

00.062 

1468.2 

OBS 

00075 

04.13 

34.671 

27.53 

1466.2 

STD 

00100 

03.67 

34.67 

27.56 

00.076 

1467.5 

OBS 

00100 

03.87 

34.674 

27.56 

1467.5 

STD 

C0125 

C4.01 

34.79 

27.64 

00.089 

1468.7 

OBS 

00125 

04.01 

34.795 

27.64 

1468.7 

STD 

00150 

04.02 

34.85 

27.68 

CO. ICC 

1469.2 

OBS 

00150 

04.02 

34.846 

27.68 

1469.2 

STD 

002  00 

03.96 

34.85 

27.69 

00.121 

1469.8 

OBS 

C0200 

03.96 

34.848 

27.69 

1469.8 

STO 

00250 

03.86 

34.84 

27.70 

00.143 

1470.2 

OBS 

002  50 

03.86 

34.840 

27.70 

147C.2 

STD 

00300 

03.91 

34.86 

27.71 

00.164 

1471.2 

OBS 

003  00 

03.91 

34.864 

27.71 

1471.2 

STD 

OCOO 

C4.00 

34.91 

27.74 

00.206 

1473.3 

OBS 

00<.00 

04.00 

34.911 

27.74 

1473.3 

OBS 

00<.90 

03.70 

34.884 

27.75 

1473.5 

STD 

00500 

03.70 

34.89 

27.75 

00.246 

1473.7 

OBS 

00500 

03.70 

34.891 

27.75 

1473.7 

STO 

C0600 

03.66 

34.89 

27.76 

CO. 267 

1475.2 

085 

006  00 

03.66 

34.892 

27.76 

1475.2 

STD 

00700 

03.62 

34.89 

27.76 

00.32  7 

1476.7 

OBS 

00700 

03.62 

34.892 

27.76 

1476.7 

STD 

00800 

03.58 

34.69 

27.76 

00.368 

1478.2 

OBS 

00800 

03.56 

34.890 

27.76 

1478.2 

STO 

009  00 

03.57 

34.89 

27.77 

00.410 

1479.8 

OBS 

009  00 

03.57 

34.892 

27.77 

1479.8 

STD 

01000 

03.54 

34.89 

27.77 

00.452 

1481.4 

OBS 

01000 

03.54 

34.694 

27.77 

1481.4 

STO 

01100 

C3.54 

34.89 

27.77 

00.494 

1483.0 

OBS 

01100 

03.54 

34.895 

27.77 

1483.0 

STO 

01200 

03.61 

34.92 

27.78 

00.537 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.916 

27.78 

1485.0 

STD 

01300 

03.65 

34.92 

27.78 

00.581 

1486.9 

OBS 

C13C0 

03.65 

34.919 

27.78 

1486.9 

STD 

OUOO 

03.65 

34.93 

27.78 

00.625 

1488.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.926 

27.78 

1488.6 

STD 

C15  00 

03.63 

34.92 

27.79 

00.670 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.925 

27.79 

1490.2 

INST     STO    RECORDER 
DIR  0 

ION  00.7 

842    006 


TEN  S3  1407 
5  SOUAOE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARc     60 
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TABLE  XIV.— Continued 


S  1  4  T  I  C  N 


REFIO   31  8073 

CONSEC  0009 

LAT     56  28. 2N 

LONG   051  04   t. 


C4STNUM/TIME   LVLTYP 


YEiB 

19b8 

BOTDP    03512 

Alf 

TEMP           11.1 

I            DIR    HOT    PER 

JIND-OIB     27 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SJ    1407 

MONTH 

U 

SHIP    CK 

HET- 

BULB           11.1 

I               30 

WIND-SPD    07 

TRACE    OiR                      D 

5    SQUARE       3 

DAr 

25 

DATA    USE       1 

PAfOIETR     1008.1             SEA 

2 

rtlND-FOP 

DURATION                 00.6 

2    SQUARE    60 

HOUIV 

18.0 

AB£A              05 

CLOOO    T/4 

CL/TP 

WEATHER       X2 

ORIG    642    009 

1     SOUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                PJ4 

TOT    P          N02          NOJ 

SI03          PH 

STD 

CCOOO 

04.84 

34.43 

27.26 

00.000 

1469. o 

DBS 

000  00 

04.84 

34.428 

27.26 

1469.6 

STD 

COCIO 

04.84 

34.43 

27.26 

0C.0C6 

1469.6 

06  S 

00010 

04.84 

34.428 

27.26 

1469.8 

STD 

00020 

04.83 

34.43 

27.26 

CO. 016 

1469.9 

OBS 

00020 

04.83 

34.428 

27.26 

1469.9 

STD 

00030 

04.83 

34.43 

27.26 

00.024 

1470.0 

DBS 

0CC30 

C4.83 

34.4^6 

27.2  6 

147C.0 

STD 

000  50 

04.83 

34.43 

27.26 

00.041 

1470.4 

OBS 

00050 

04.83 

34.428 

27.26 

1470.4 

STD 

C0C75 

04.86 

34.45 

27.28 

00.061 

1470.9 

OBS 

00075 

04.86 

34.452 

27.28 

1470.9 

oes 

CCC85 

04.68 

34.436 

27.29 

1470.3 

STD 

00100 

03.83 

34.55 

27.47 

00.079 

1467.2 

DBS 

00100 

03.83 

34.554 

27.47 

1467.2 

STD 

0C125 

03.82 

34.75 

27.63 

00.093 

1467.8 

OBS 

00125 

03.82 

34.755 

27.63 

1467.8 

STD 

0C15C 

03.86 

34.80 

27.66 

0C.1C5 

1468.5 

OBS 

00150 

03.86 

34.798 

27.66 

1468.5 

STD 

002  00 

03.87 

34.84 

27.69 

00.127 

1469.4 

OBS 

002  OC 

03.87 

34.836 

27.69 

1469.4 

STD 

00250 

03.86 

34.8  5 

27.71 

00.148 

1470.2 

OBS 

00250 

03.86 

34.854 

27.71 

1470.2 

STD 

00300 

03.77 

34.86 

27.72 

00.169 

1470.6 

OBS 

003  00 

03.77 

34.856 

27.72 

1470.6 

STD 

CCOO 

03.70 

34.89 

27.75 

00.210 

1472.0 

06S 

004  00 

03.70 

34.886 

27.75 

1472.0 

STD 

00500 

03.65 

34.88 

27.75 

00.249 

1473.5 

OBS 

00500 

03.65 

34.884 

27.75 

1473.5 

5T0 

00600 

03.60 

34.88 

27.75 

00.290 

1474.9 

OBS 

00600 

03.60 

34.875 

27.75 

1474.9 

STD 

00700 

03.56 

34.87 

27.75 

00.331 

1476.4 

OBS 

00700 

03.56 

34.871 

27.75 

1476.4 

STD 

008  00 

03.54 

34.87 

27.75 

00.373 

1478.0 

OBS 

00800 

03.54 

34.871 

27.75 

1478.0 

STD 

C090C 

03.51 

34.87 

27.75 

00.416 

1479.5 

OBS 

00900 

03.51 

34.868 

27.75 

1479.5 

STD 

01000 

03.52 

34.88 

27.76 

00.459 

1481.2 

OBS 

01000 

03.52 

34.877 

27.76 

1481 .2 

STD 

01100 

03.52 

34.88 

27.76 

00.502 

1482.9 

OBS 

01100 

03.52 

34.876 

27.76 

1482.9 

STD 

01200 

03.52 

34.89 

27.77 

00.546 

1434.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.888 

27.77 

1484.6 

STD 

01300 

03.61 

34.91 

27.77 

00.591 

1486.7 

OBS 

01300 

03.61 

34.906 

27.77 

1486.7 

STD 

01400 

03.63 

34.91 

27.78 

00.636 

1483.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.912 

27.78 

1488.5 

STD 

01500 

03.62 

34.92 

27.78 

00.681 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.916 

27.76 

1490.1 
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TABLE  XIV.— Continued 


NODC  STATION  DATA 


REFIO       31  B073 

CONSEC  OOIC 

LAT             56  25       N 

LONG       0  50  58       W 


YEAR  1968 
MONTH  11 
DAY  26 

HOUR    OC.l 


BCTCIP    03363 
Ship   CK 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIP    TEHP  00.6 

NET    BULB  00. t 

BAROMETR     1005.1 
CLOUO    T/A 


DIR     HGT    PER 

30 
SEA  1 

CL/TR 


HIND-DIP  11 

WIND-SPD  10 
UINO-FOR 

rttATHER  X2 


INST    STD   PECr»DER  TEN    SO    1407 

TRACE    DiR  D  5    SQUARE       3 

DURATION  0U.6  2     SOUARE    60 

ORIG    B42    CIO  1    SOUARE    60 


CASTNUH/T IME       LVLTVP  DEPTH 


STD 
OBS 
STD 

pes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
□  BS 

STD 
OPS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
CCOK 
00020 
00020 
00030 
00030 
0C0  50 
00050 
C0070 
0C075 
00075 
COICO 
00100 
00125 
0C125 
00150 

001  5C 

002  00 
00200 
CC2  50 
00250 
0C300 

003  00 
00400 

TC0400 

005  00 
00500 

006  00 
00600 
OC7  00 
00700 
0080C 
008  00 
00900 
C090O 
01000 
OlOOC 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 

ouoo 

C1400 
01500 
01500 


TEMP 

04.88 
04.88 
04.88 
04.88 
04.92 
04.92 
04.96 
04.96 
04.89 
04.89 
04.06 
03.96 
03.96 
03.8c 
03.86 
03.87 
03.87 
03.91 
C3.91 
03.91 
03.91 
C3.86 
03.86 
03.85 
03.85 
03.77 
03.77 
03.69 
03.69 
03.61 
03.61 
03.61 
03.61 
03.56 
03.56 
03.53 
C3.53 
03.55 
C3.55 
03.57 
03.57 
05.61 
03.61 
03.62 
03.62 
03.62 
C3.62 
03.61 
03.61 


SAL 

34.38 

34.376 

34.38 

34.375 

34.41 

34.412 

34.45 

34.432 

34.44 

34.444 

34.446 

34.48 

34.476 

34.73 

34.726 

34.81 

34.806 

34.81 

34.812 

34.86 

34.858 

34.86 

34.875 

34.69 

34.891 

34.89 

34.691 

34.90 

34.898 

34.89 

34.894 

34.90 

34.898 

34.69 

34.694 

34.89 

34.891 

34.91 

34.906 

34.91 

34.906 

34.92 

34.924 

34.93 

34.926 

34.93 

34.93i 

34.94 

34.936 


SI5MA-T 

27.22 
27.22 
27.22 
27.22 
27.24 
27.24 
27.25 
27.25 
27.27 
27.27 
27.36 
27.40 
27.40 
27.60 
27.60 
27.67 
27.67 
27.67 
27.67 
27.70 
i7.70 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.76 
27. 7t 
27.78 
27.78 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 
27.80 
27.60 


DYNOPTH 
00.000 
00.008 
00.017 
00.02  5 
00.042 

00.061 
00.076 
00.087 
00.099 
00.120 
00.141 
00.161 
00.201 
00.241 
00.280 
00.32  0 
0C.36C 
00.402 
00. ••43 
00.48  5 
00.526 
CC.570 
00.614 
00.658 


SND    VEL       aXYG 

1469.7 

1469.7 

1469.9 

1469.9 

1470.2 

147C.2 

1470.5 

1470.6 

1470.6 

14  70.6 

1467.5 

1467.2 

1467.2 

1467.5 

1467.5 

1466.1 

1463.1 

1468.7 

1468. 

1469. 

1469. 

1470. 

1470. 

1471. 

1471  . 

1472.3 

1472.3 

1473.7 

1473.7 

1475.0 

1475.0 

1476.7 

1476.7 

1478.1 

1478.1 

1479.6 

1479.6 

1461.4 

1481.4 

1483.2 

1483.2 

1465.0 

1485.0 

1486.6 

14  36.6 

1486.5 

1488.5 

1490.1 

1490.1 


P14       TOT    P 
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TABLE  XIV.— Continued 


NODC  STATICN  04T4 


BEfID       31  8073 

CONSEC  0011 

L4T             56  36       N 

LONG       050  '.'.       W 


C4STNUM/TIME       LVLTYP 


YEtt 

1966 

BOTDP    03459 

AIR    TEMP          01.7 

DIP     HOT     PER             WIND-DIR    09 

MONTH 

11 

SHIP    CK 

MET    SULB          Cl.i 

04       2                            KIND-SPO    15 

OAV 

2d 

DATA    USE       1 

RAROMETR     1002.0 

SEA 

MIND-FGP 

HOUB 

07.0 

AREA              05 

CLOUO 

T/A 

CL/TR 

LEATHER       X2 

VLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL        3XYG                P3' 

STD 

00000 

04.72 

34.43 

27.28 

00.000 

1469.1 

OBS 

cccoo 

04.72 

34.433 

27.28 

1469.1 

STD 

00010 

04.72 

34.43 

27.26 

00.008 

1469.3 

OBS 

00010 

04.72 

34.432 

27.26 

1469.3 

STD 

00020 

04.72 

34.43 

27.28 

00.016 

1469.4 

OBS 

00020 

04.72 

34.432 

27.28 

1469.4 

STD 

CCC30 

04.71 

34.43 

27.26 

00.024 

1469.6 

OBS 

00030 

04.71 

34.431 

27.26 

1469.6 

STD 

00050 

04.73 

34.43 

27.28 

00.040 

1470.0 

OBS 

COOS'- 

04.73 

34.432 

27.28 

1470.0 

OBS 

0006<3 

04.56 

34.442 

27.30 

1469.6 

OBS 

00C71 

r  4.36 

34.457 

27.34 

1468.8 

OBS 

00073 

04.  16 

34.496 

27.39 

1468.1 

STD 

00075 

04.06 

34.56 

27.45 

00.058 

1467.7 

OBS 

00075 

04.06 

34.556 

27.45 

1467.7 

STD 

00100 

03.66 

34.73 

27.61 

00.072 

1467.6 

OBS 

00100 

03.86 

34.735 

27.61 

1467.6 

STD 

0C125 

03.86 

34.61 

27.67 

00.064 

1466.1 

OBS 

00125 

03.66 

34.613 

27.67 

1468.1 

STD 

CC150 

03.66 

34.64 

27. 7C 

00.095 

1466.5 

OBS 

00150 

03.86 

34.840 

27.70 

1468.5 

STD 

002  00 

03.91 

34.67 

27.72 

00.116 

1469.6 

OBS 

CC2C0 

03.91 

34.674 

27.72 

1469.6 

STD 

00250 

03.76 

34.88 

27.73 

00.136 

1469.9 

OBS 

00250 

03.78 

34.679 

27.73 

1469.9 

STD 

00300 

03.65 

34. o9 

27.75 

00.155 

1470.2 

OBS 

003  00 

03.65 

34.887 

27.7  5 

1470.2 

STD 

00400 

03.46 

34.66 

27.75 

00.194 

1471  .1 

OBS 

00<>00 

03.48 

34.662 

27.75 

1471.1 

STD 

C05C0 

03.46 

34.88 

27.76 

00.232 

1472.7 

OBS 

005  00 

03.46 

34.876 

27.76 

1472.7 

STD 

006  00 

03.44 

34.67 

27.76 

00.271 

1474.2 

OBS 

00600 

03.44 

34.873 

27.76 

1474.2 

STD 

00700 

03.43 

34.68 

27.77 

00.311 

1475.9 

OBS 

C0700 

03.43 

34.876 

27.77 

1475.9 

STD 

008  00 

03.40 

34.87 

27.77 

00.351 

1477.4 

OBS 

008  00 

03.40 

34.873 

27.77 

1477.4 

STD 

C0900 

03.41 

34.80 

27.77 

00.392 

1479.1 

OBS 

009  00 

03.41 

34.876 

27.77 

1479.1 

STD 

01000 

03.42 

34.88 

27.77 

00.434 

1480.6 

OBS 

01000 

03.42 

34.877 

27.77 

1480.6 

STD 

01100 

03.44 

34.6  6 

27.77 

00.476 

1482.6 

OBS 

01100 

03.44 

34.879 

27.77 

1462.6 

STD 

01200 

03.46 

34.89 

27.78 

00.519 

1464.4 

OBS 

0120" 

03.46 

34.690 

27.78 

1484.4 

STD 

01300 

03.49 

34.89 

27.78 

00.563 

1486.2 

OBS 

01300 

03.49 

34.894 

27.78 

1466.2 

STD 

OHOO 

03.54 

34.90 

27.78 

00.607 

1489.1 

OBS 

01400 

03.54 

34.900 

27.78 

1486.1 

STD 

01500 

03.60 

34.92 

27.78 

00.653 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.917 

27.78 

1490.0 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    01  R  D 

DURATION  00.7 

ORIG    B42    Cll 


TEN  SO  1407 
5  SgUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOUA<)E    60 
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TABLE  XIV.— Continued 


STATION 


PEFID       31  8073 

CONSEr  0012 

L4T             56  36       N 

LONG      0  50  59       u 


C«STNU"/TIMf       LVLTYP 


VE1» 

1968 

BOTDP    03475 

aiR 

TEMP 

01. 7 

1 

31 P    HGT    PER 

MONTH 

1       11 

SHIP    CK 

WET 

Buie 

01.1 

04 

1 

DAY 

26 

DATJ    USE       1 

BatOMETR  : 

1000.3 

SEA 

HOUB 

12.5 

4fEA                05 

CLOUD    T/4 

I 

:l/tp 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

54L 

SIGI 

lA-T 

DVNDPTh 

SND    ' 

ifEl 

STO 

COCOO 

04.70 

34 

.45 

27 

.29 

oc 

.000 

1469 

.0 

nes 

00000 

04.70 

34, 

.446 

27 

.29 

1469 

.0 

STO 

00010 

04.70 

34, 

.45 

27, 

.29 

00 

.0C7 

1469 

.2 

OBS 

00010 

04.70 

34, 

.448 

27, 

.29 

1469, 

.2 

STD 

00020 

04.69 

34, 

.45 

27, 

.29 

00 

.015 

1469 

.3 

DBS 

0GC20 

04.69 

34. 

.448 

27, 

.29 

1469, 

.3 

STD 

00030 

04.69 

34, 

.45 

27, 

.29 

00 

.023 

1469 

.5 

OBS 

00030 

04.69 

34. 

.44  8 

27 

.29 

1469 

.5 

STD  . 

00050 

04.69 

34 

.45 

27 

.30 

00, 

.039 

1469 

.8 

OBS 

00050 

04.69 

34, 

.450 

27, 

.30 

1469 

.8 

STD 

000  75 

04.49 

34. 

.55 

27 

.39 

00, 

.058 

1469, 

.5 

OBS 

00075 

04.49 

34, 

.546 

27, 

,39 

1469, 

.5 

OBS 

00079 

04.29 

34. 

,576 

27, 

.44 

1466 

.8 

OBS 

00CB5 

'■3.99 

34, 

.656 

27. 

.54 

1467, 

.8 

STD 

00100 

03.90 

34, 

.80 

27 

.66 

00 

.072 

1467 

.8 

OBS 

OCIOO 

03.90 

34. 

.796 

27, 

.66 

1467, 

.8 

STD 

00125 

03.90 

34. 

.82 

27, 

,66 

00 

.063 

1468, 

.3 

OBS 

00125 

03.90 

34, 

.623 

27, 

.66 

1468, 

.3 

STO 

00150 

03.78 

34. 

.85 

27, 

.71 

00, 

.094 

1468, 

.2 

OBS 

00150 

03.78 

34. 

.849 

27. 

.71 

1468, 

.2 

STD 

00200 

03.65 

34. 

,65 

27, 

.72 

00, 

.11-. 

1466 

.5 

OBS 

00200 

03.65 

34. 

.847 

27. 

.72 

1466, 

.5 

STO 

002  50 

03.54 

34. 

,67 

27. 

.75 

00, 

.154 

1466 

.9 

OBS 

00250 

03.54 

34. 

.668 

27. 

.75 

1466, 

.9 

STD 

00300 

03.51 

34. 

.67 

27. 

.75 

00, 

.153 

1469, 

.6 

OBS 

00300 

03.51 

34. 

.668 

27. 

.75 

1469, 

.6 

STD 

00400 

03.41 

34. 

.87 

27. 

.76 

00, 

.191 

1470, 

.8 

OBS 

004  00 

03.41 

34. 

.  866 

27. 

.76 

1470 

.8 

STD  . 

OC500 

03.39 

34. 

,88 

27. 

.77 

00. 

.228 

1472, 

.4 

OBS 

005  00 

03.39 

34. 

.876 

27. 

.77 

1472, 

.4 

STD 

CC600 

03.39 

34. 

,87 

27. 

.77 

00. 

.267 

1474, 

.0 

OBS 

006  00 

03.39 

34. 

,873 

27. 

,77 

1474, 

.0 

STD 

007  00 

03.38 

34. 

,88 

27. 

,77 

00, 

.306 

1475 

.6 

OBS 

00700 

03.33 

34. 

,875 

27. 

,77 

1475, 

.6 

STD 

008  00 

03.38 

34. 

,07 

27. 

.77 

00, 

.346 

1477, 

.3 

OBS 

ooeoo 

03.38 

34. 

,874 

27. 

.77 

1477, 

.3 

STD 

00900 

03.38 

34. 

.87 

27. 

.77 

00, 

.366 

1479, 

.0 

OBS 

009  00 

03.38 

34. 

,874 

27. 

.77 

1479, 

.0 

STD 

oicoo 

C3.38 

34. 

,68 

27. 

.77 

00. 

.428 

1480, 

.o 

OBS 

01000 

03.38 

34. 

,876 

27. 

,77 

14  80. 

,6 

STD 

OllOO 

03.42 

34. 

68 

27. 

.77 

CO. 

.470 

1482, 

.5 

OBS 

01100 

03.42 

34. 

,677 

27. 

.77 

1482, 

,5 

STO 

01200 

03.46 

34. 

.89 

27, 

,77 

00, 

.513 

1464. 

,4 

OBS 

C1200 

03.46 

34. 

,886 

27. 

.77 

1464. 

,4 

STD 

01300 

03.48 

34. 

,89 

27, 

,78 

00, 

.557 

1486. 

,1 

OBS 

01300 

03.48 

34. 

,695 

27. 

,78 

1466, 

.1 

STD 

01400 

03.54 

34. 

,90 

27.76 

00, 

,601 

1466, 

.1 

OBS 

01400 

03.54 

34. 

,902 

27. 

,78 

1488, 

.1 

STD 

C1500 

03.61 

34. 

,92 

27.78 

00. 

,64o 

1490. 

,1 

OBS 

01500 

03.61 

34. 

,920 

27. 

,78 

1490. 

.1 

WINO-DIR  06 

UlND-SPD  23 

WINO-FOR 

rfElTHc'  X2 


INST     STD    tECORDER 
TRACE     DIR  0 

DURATION  CO. 7 

ORIS     842    012 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SjUARc  60 


PJ4   TOT  P 
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TABLE  XIV.— Continued 


NDDC  STSTICN  OiI« 


OEflO      31  aC73 

CPNSEC  0013 

LAT             56  30       N 

lour,      051  10      W 


CSSTNUM/TINE 


veic 

1968 

BOTDP    03475 

AIR    T 

EMP       -05. C 

Dll^    H 

OT    PER 

HIND-DIP    ^4            INST    STD    RECORDER 

MONT" 

1       11 

SHIP    CK 

KET     3ULB       -06.1 

26 

5 

<nD-SPD    18            TRACE    OIR                      1 

DiY 

30 

D«T4    USE       1 

EiPO-IETR    1007.1 

SEA 

rfIND-F5R                     DURATION                  00.1 

HQUf 

13.8 

4REA              05 

CLOUO 

T/A 

CL/TR 

rtEOTHEF       X2            ORIG    B4i    013 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S10H4-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

QXVS                P34       TOT    P          MJ2          N03 

STD 

oococ 

04.26 

34.51 

27.39 

OO.OCC 

1467.3 

QBS 

000  00 

04.2c. 

34.514 

27.39 

1467.3 

STD 

COOIC 

C4.26 

34.50 

27.38 

0O.0C7 

1467.4 

OBS 

00010 

04.26 

34.496 

27.36 

1467.4 

STO 

00020 

04.26 

34.51 

27.39 

00.014 

1467.6 

OBS 

0CC20 

04.26 

34.506 

27.39 

1467.6 

STD 

00030 

04.28 

34.51 

27.39 

00.021 

1467.9 

OBS 

000  30 

04.28 

34.508 

27.39 

1467.9 

STD 

00050 

04.28 

34.51 

27.39 

00.035 

1466.2 

OBS 

00050 

04.28 

34.506 

27.39 

1466.2 

STD 

00C75 

04.29 

34.51 

27.39 

00.052 

1468.6 

DBS 

00075 

04.29 

34.508 

27.39 

1468.6 

OBS 

00090 

04.06 

34.65t> 

27.5  3 

1466.1 

OBS 

00098 

03.86 

34.736 

27.61 

1467.5 

STD 

00100 

03.86 

34.76 

27.63 

00.067 

1467.6 

CBS 

COICO 

03.86 

34.760 

27.63 

1467. o 

STD 

00125 

03.85 

34.79 

27.66 

00.079 

1466.0 

OBS 

00125 

03.85 

34.792 

27.66 

1466.0 

STD 

00150 

03.85 

34.82 

27.66 

00.090 

1466.5 

DBS 

00150 

03.85 

34.818 

27.68 

1468.5 

STD 

C0200 

03.85 

34.85 

27. 7C 

00.112 

1469.3 

OBS 

00200 

03.85 

34.851 

27.70 

1469.3 

STO 

00250 

03.85 

34.88 

27.7  3 

CO. 132 

1470.2 

OBS 

00250 

03.85 

34.879 

27.73 

1470.2 

STD 

00300 

03.79 

34.8  8 

27.73 

00.152 

1470.8 

CBS 

003C0 

03.79 

34.878 

27.73 

147C.8 

STO 

O0<.00 

03.76 

34.90 

27.75 

00.192 

1472.3 

OBS 

004  00 

03.76 

34.698 

27.75 

1472.3 

STD 

C0500 

03.69 

34.90 

27.76 

00.231 

1473.7 

OBS 

00500 

03.69 

34.897 

27.76 

1473.7 

STD 

0C600 

03.61 

34.90 

27.76 

00.271 

1475.0 

OBS 

00600 

03.61 

34.896 

27.76 

1475.0 

STD 

00700 

03.57 

J4.90 

27.77 

00.310 

1476.5 

OBS 

00700 

03.57 

34.696 

27.77 

1476.5 

STD 

00800 

03.54 

34.89 

27.77 

00.351 

1478.0 

OBS 

00800 

03.54 

34.894 

27.77 

1476.0 

STD 

009  00 

03.54 

34.90 

27.78 

00.39  1 

1479.7 

OBS 

009  00 

03.54 

34.901 

27.78 

1479.7 

STD 

01000 

03.54 

34.90 

27.77 

00.433 

1481.4 

OBS 

01000 

03.54 

34.696 

27.77 

1461.4 

STD 

01100 

C3.54 

34.91 

27.78 

00.475 

1463.0 

OBS 

01100 

03.54 

34.906 

27.76 

1483.0 

STD 

01200 

03.57 

34.92 

27.79 

00.517 

1484.9 

OBS 

01200 

03.57 

34.922 

27.79 

1464.9 

STD 

01300 

03.62 

34.94 

27.80 

00.559 

1466.8 

OBS 

01300 

03.62 

34.942 

27.60 

1466.8 

STD 

01400 

03.63 

34.94 

27.60 

00.601 

1488.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.944 

27.60 

1488.5 

STD 

C1500 

03.62 

34.94 

27.80 

00.644 

1490.2 

OBS 

01500 

03.62 

34.944 

27.10 

1490.2 

TEN  SO  1407 
6  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  XIV.— Continued 


NODC  ST4TI0N  DATA 


eeFIO       31        8073 
CONSt^  001". 

LAT  56    27       N 

LONS       051     l*       W 


YEAR  1968 
MONTH  11 
DAY  3C 

HOUP     18.5 


BOTDP     03475 
SHIP    CK 
DATA    use       1 
AREA  05 


AIP  TEMP  -03-9 
UET  aULB  -05.0 
BAf.D^£TR  ICO^.l 
CLOUD    T/4 


DIB     HGT     PEP 

27 
SEA  2 

CL/Tk 


HIND-OIP  20 

HINO-SPD  02 
MINO-FOR 

JEATHE»  XI 


INST    STo    CECCROER 
TRACE    Dili  0 

DUPATION  00.7 

OPIG     B<>2     Ol"! 


TEN  SO  1407 
5  SdUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

04, 

.34 

34 

.48 

27 

.36 

00 

.000 

1467.6 

DBS 

OOCOO 

04. 

.34 

34 

.476 

27 

.36 

1467.6 

STD 

OC^  10 

04, 

.34 

34, 

.48 

27 

.36 

00 

.00  7 

1467.7 

oes 

00010 

04. 

,34 

34, 

.477 

27 

.36 

1467.7 

STD 

00020 

04 

.34 

34. 

,48 

27 

.3o 

CO, 

.014 

1467.9 

DBS 

00020 

04. 

.34 

34, 

,477 

27, 

.36 

1467.9 

STO 

00030 

04, 

.34 

34, 

,48 

27 

.36 

00, 

.021 

1468.1 

OBS 

000  30 

04, 

.34 

34, 

.477 

27, 

.36 

1468.1 

STD 

00050 

04. 

.34 

34, 

,48 

27, 

.36 

00 

.036 

1468.4 

DBS 

00050 

r4. 

.34 

34. 

,479 

27, 

.36 

1468.4 

STO 

00075 

04. 

.34 

34. 

.49 

27, 

.36 

00 

.054 

1468.8 

OBS 

00075 

04. 

.34 

34. 

,466 

27 

.36 

1466.8 

STD 

CPIOO 

04. 

.31 

34, 

,52 

27, 

.39 

00. 

.072 

1469.2 

OBS 

00100 

04. 

.31 

34, 

,516 

27 

.39 

1469.2 

CBS 

CCllO 

03. 

.91 

34. 

.614 

27, 

.51 

1467.8 

STO 

00125 

03. 

,86 

34. 

,71 

27. 

.59 

00, 

.08  8 

1467.9 

OBS 

00125 

03. 

.86 

34. 

,706 

27. 

,59 

1467.9 

STD 

CC150 

03. 

,86 

34, 

,75 

27. 

.62 

00. 

,  100 

1468.4 

OBS 

00150 

03. 

.80 

34. 

.746 

27, 

,62 

1468.4 

STD 

0020C 

03. 

,86 

34. 

,83 

27, 

,69 

00. 

,124 

1469.3 

OBS 

00200 

03. 

,86 

34. 

,834 

27. 

,69 

1469.3 

STO 

00250 

03. 

,93 

34. 

.88 

27, 

,72 

00. 

,145 

1470.5 

oes 

CC25'- 

03. 

,95 

34. 

,881 

27. 

.72 

1470.5 

STO 

003  00 

03. 

,86 

34. 

,88 

27. 

,73 

00. 

,165 

1471.1 

OBS 

003  00 

03. 

.86 

34. 

,879 

27. 

,73 

1471.1 

STD 

OCOO 

03. 

,81 

34. 

.89 

27. 

,74 

00. 

,206 

1472.5 

OBS 

004  00 

03. 

,81 

34. 

.891 

27. 

,74 

1472.5 

STD 

OP  5  00 

03. 

,75 

34. 

,89 

27. 

.75 

00, 

,  240 

1473.9 

OBS 

00500 

03. 

,75 

34. 

.89  5 

27. 

.75 

1473.9 

STD 

006  00 

03. 

,73 

34. 

,90 

27. 

,75 

00. 

.286 

1475.5 

oes 

006  00 

03. 

73 

34. 

,898 

27. 

.75 

1475.3 

STO 

007  00 

03. 

,66 

34. 

.90 

27. 

,77 

00. 

.327 

1476.9 

CBS 

00700 

03. 

,66 

34. 

.904 

27. 

,77 

1476.9 

STD 

00600 

03. 

65 

34. 

.90 

27. 

,77 

00. 

,367 

1478.5 

oes 

008  00 

03. 

,65 

34. 

9C5 

27. 

,77 

1478.5 

STD 

00900 

03. 

62 

34. 

,90 

27. 

.77 

00. 

.409 

1480.0 

PBS 

00900 

03. 

62 

34. 

,901 

27. 

.77 

1480.0 

STD 

OICOO 

03. 

62 

34. 

92 

27. 

,78 

00. 

,450 

1481.7 

OBS 

01000 

03. 

62 

34. 

,916 

27. 

,78 

1481.7 

STD 

01100 

03. 

62 

34. 

91 

27. 

,76 

00. 

,492 

1463.4 

PBS 

01100 

03. 

,62 

34. 

,915 

27. 

,78 

1483.4 

STD 

012  00 

03. 

62 

34. 

,92 

27. 

,79 

00. 

,535 

1485.1 

PBS 

01200 

03. 

62 

34. 

,924 

27. 

,79 

1485.1 

STD 

01300 

03. 

62 

34. 

,94 

27. 

,60 

00. 

,577 

1486.8 

DBS 

01300 

03. 

62 

34. 

936 

27. 

,80 

1486.8 

STD 

0140" 

03. 

62 

34. 

,94 

27. 

,80 

00. 

62  0 

1488.5 

OBS 

01400 

03. 

62 

34. 

936 

27. 

,80 

1488.5 

STD 

C15C0 

03. 

62 

34. 

94 

27. 

,80 

CO. 

664 

14SC.1 

oes 

01500 

03. 

62 

34. 

,936 

27. 

80 

1490.1 

P34      TOT    P 
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TABLE  XIV.— Continued 


NODC  STSTION  04TA 


REFID       31       8073 

YEao 

1966 

BOTDP    03475 

AIP 

TEMP       -01.7 

Olf     HOT     PER 

HIMO-DIP    33 

CONSEC              0015 

MONTt- 

1       12 

SHIP    CK 

rtET 

BULB       -03.9 

26 

WIMO-SPO    26 

Li»            56    30      N 

DAY 

01 

04T4    USE        1 

BAROMETR     lt32.r 

SEA 

2 

rfl-JD-FOR 

LONG      051    24      H 

HOJC 

07.3 

AREA                05 

CLCUO    T/4 

CL/'R 

NEATHEP       XI 

CISTMUK/TIME 

LVLTTP 

DEPTH 

TE1P 

SAL 

S!3M4-T 

OVNOPTH 

SNO    VEl 

OXYG                Pi' 

5T0 

00000 

04.19 

34.49 

27.38 

00.000 

1467.0 

06.9 

OBS 

00000 

04.  19 

34.488 

27.38 

1467.0 

STD 

00010 

04.19 

34.49 

27.38 

00.CC7 

1467.1 

OBS 

00010 

04.19 

34.488 

27.38 

1467.1 

STD 

00020 

04.  19 

34.49 

27.38 

00.014 

1467.3 

OBS 

C0C20 

04.19 

34.489 

27.38 

1467.3 

STD 

00030 

04.  19 

34.49 

27.36 

00.021 

1467.5 

DBS 

OOP  30 

04.19 

34.490 

27.38 

1467.5 

STD 

00050 

04.  19 

34.49 

27.38 

00.035 

1467.8 

OBS 

00050 

04.  19 

34.489 

27.38 

1467.8 

STD 

00075 

04.  19 

34.49 

27.38 

00.053 

1468.2 

OBS 

00075 

04.19 

34.489 

27.38 

1468.2 

STD 

00100 

04.18 

34.49 

27.36 

CO. 071 

1468.6 

OBS 

00100 

04.18 

34.489 

27.38 

1468. o 

OBS 

00119 

03.96 

34.627 

27.52 

1468.1 

STO 

00125 

03.90 

34.69 

27.57 

00.066 

1468.1 

OBS 

00125 

03.90 

34.690 

27.57 

1468.1 

STO 

00150 

03.79 

34.79 

27.66 

00.099 

1466.2 

OBS 

00150 

03.79 

34.792 

27.66 

1466.2 

STD 

002  00 

03.77 

34.84 

27.71 

00.120 

1469.0 

OBS 

00200 

C3.77 

34.842 

27.71 

1469.0 

STD 

002  50 

03.85 

34.86 

27.71 

00.141 

1470.2 

OBS 

00250 

03.85 

34.862 

27.71 

147C.2 

STD 

003  00 

03.81 

34.87 

27.72 

00.162 

1470.8 

OBS 

003  00 

03.81 

34.866 

27.72 

1470.8 

STD 

00400 

03.72 

34.86 

27.72 

00.203 

1472.1 

OBS 

004  00 

03.72 

34.858 

27.72 

1472.1 

STD 

00500 

03.71 

34.88 

27.74 

00.245 

1473.7 

OBS 

00500 

03.71 

34.877 

27.74 

1473.7 

STD 

00600 

03.65 

34.88 

27.75 

00.286 

1475.1 

OBS 

00600 

03.65 

34.877 

27.75 

1475.1 

STO 

.   00700 

03.61 

34.68 

27.75 

00.328 

1 4  76  .  6 

OBS 

00700 

03.61 

34.876 

27.75 

1476  .6 

STD 

00800 

0  3.56 

34.87 

27.75 

00.370 

1 4  78  . 1 

OBS 

00800 

03.56 

34.867 

27.7  5 

1478.1 

STO 

C0900 

03.53 

34.88 

27.76 

00.412 

1479.6 

OBS 

00900 

03.53 

34.877 

27.76 

1479.6 

STO 

01000 

03.57 

34.88 

27.76 

00.456 

1481.5 

OBS 

01000 

03.57 

34.880 

27.76 

1481 .5 

STD 

01100 

03.56 

34.88 

27.76 

00.500 

1483.1 

OBS 

CllOO 

03.56 

34.880 

27.76 

14  83.1 

STD 

01200 

03.61 

34.90 

27.77 

00.544 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.899 

27.77 

1465.0 

STD 

01300 

03.62 

34.90 

27.77 

00.588 

1466.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.904 

27.77 

1486.7 

STO 

01400 

03.61 

34.91 

27.77 

00.634 

146b .4 

OBS 

01400 

03.61 

34.906 

27.77 

1486.4 

STO 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

00.679 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.916 

27.78 

1490.2 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    01  R  0 

DURATION  CO. 7 

CRIO    642    015 


TEN  SJ  1407 
5  S0U4RE  3 
2  S3U4RE  60 
1    SaUJRE    61 
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TABLE  XIV.— Continued 


S    T    fl     T     !     Ci    N 


REFIO       31  8073 

C0N5EC  0016 

UT             56  23       N 

LONG      050  51       w 


CASTNUW/TIME        LVLTYP 


YEAB 

i<?6e 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          01.7 

OIR    HOT    PER 

MINO-OIR    35 

INST    STD    kECORDER 

TEN    Si    1407 

MONTH 

12 

SHIP    CK 

KET 

BULB           00.6 

36 

2 

KINO-SPD    25 

TRACE    DIR                        0 

5    SOUARE       3 

DOY 

02 

0AT4    USE       1 

BARCMETR    0994.9 

SEA 

HINO-FJR 

DURATION                 00.7 

2    SQUARE    60 

HOUR 

19.2 

AREA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHEt^        XI 

ORIG    842    016 

1    SQUARE    60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMArT 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

3XYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

5103          PH 

STD 

COCOC 

'■4.18 

34.46 

27.36 

00.000 

1466.9 

0B5 

00000 

04.18 

34.462 

27.36 

1466.9 

STD 

00010 

04.  18 

34.46 

27.36 

00.007 

1467.1 

OBS 

CCOIO 

04.18 

34.462 

27.36 

1467.1 

STD 

00020 

04.18 

34.46 

27.36 

00.014 

1467.2 

OBS 

00020 

04.  18 

34.461 

27.36 

1467.2 

STD 

000  30 

04.18 

34.46 

27.36 

00.021 

1467.4 

OBS 

00030 

04.18 

34.461 

27.36 

1467.4 

STD 

CCC50 

04.18 

34.46 

27.36 

00.036 

1467.7 

OBS 

00050 

04.18 

34.461 

27.36 

1467.7 

STD 

00075 

04.18 

34.46 

27.36 

00.054 

1468.1 

OBS 

00075 

04.18 

34.460 

27.36 

1466.1 

STD 

00100 

03.99 

34.70 

27.57 

00.070 

1468.1 

OBS 

00100 

03.99 

34.7CC 

27.57 

1468.1 

STD 

00125 

03.99 

34.78 

27.63 

00.063 

1468.6 

OBS 

00125 

03.99 

34.780 

27.63 

1468 .6 

STP 

00150 

03.99 

34.81 

27.66 

00.095 

1469.0 

PBS 

00150 

03.99 

34.808 

27.66 

1469.0 

STO 

00200 

03.99 

34.83 

27.67 

00.117 

1469.9 

OBS 

00200 

03.99 

34.829 

27.67 

1469.9 

STD 

002  50 

03.95 

34.86 

27.70 

00.139 

1470.6 

OBS 

00250 

03.95 

34.856 

27.70 

1470.6 

STD 

003  00 

03.89 

34.86 

27.71 

OO.ltl 

1471.1 

oes 

00300 

03.89 

34.858 

27.7  1 

1471.1 

STD 

OCOO 

03.81 

34.87 

27.72 

00.20  3 

1472.5 

OBS 

00400 

03.81 

34.868 

27.72 

1472.3 

STO 

0C5  00 

03.75 

34.88 

27.73 

00.245 

1473.9 

OBS 

005  00 

03.75 

34.876 

27.73 

1473.9 

STD 

006  00 

03.72 

34.87 

27.7  4 

00.287 

1475.4 

OBS 

006  00 

03.72 

34.873 

27.74 

1475.4 

STD 

007  00 

03.69 

34.87 

27.74 

00.329 

1477.0 

OBS 

C0700 

03.69 

34.073 

27.74 

1477.0 

STD 

008  00 

03.63 

34.88 

27.75 

00.372 

1478.4 

OBS 

0C800 

03.63 

34.875 

27.7  5 

1478.4 

STD 

009  00 

03.62 

34.88 

27.75 

00.416 

1480.0 

OBS 

00900 

03.62 

34.878 

27.75 

1480.0 

STD 

CICOO 

03.61 

34.88 

27.75 

00.459 

1481 .6 

OBS 

01000 

03.61 

34.880 

27.75 

1481.6 

STD 

01100 

03.61 

34.88 

27.75 

0C.5C4 

1483.3 

OBS 

01100 

03.61 

34.879 

27.75 

1483.3 

STD 

01200 

03. 6i 

34.90 

27.77 

00.549 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.897 

27.77 

1485.0 

STD 

01300 

03.60 

34.91 

27.77 

00.593 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.906 

27.77 

1486.6 

STD 

01400 

03.60 

34.91 

27.77 

00.638 

1488.3 

OBS 

01400 

03.60 

34.906 

27.77 

1488.3 

STO 

01500 

03.60 

34.91 

27.78 

00.O84 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.908 

27.78 

1490.0 
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TABLE  XIV.— Continued 


S  I  «  T  I  0  M 


REFID  31  8073 
COK'iEC  0017 
LAT  56  17  N 
LONG   050  <.<.   u 


C4STNUM/TIHE   LVLTyP 


YEJO 

1968 

BOTOP    C3*75 

4If 

TENP         00. C 

DIF    MGT    PER 

WIMD-DIR    33 

INST    STD    RECORDER 

TEN    St]    1407 

'<C^T^ 

1       12 

SHIP    CK 

MET 

BULB       -00.6 

36 

1 

msD-SPD    25 

TR4CE    OIR                      D 

5    SQUARE       3 

Oil 

03 

04T4    USE        1 

B4P01ETR     099*. 9 

itt 

MIND-FOR 

DURATION                 00. t 

2    S0U4RE    60 

HOUF 

00.3 

4RE4                05 

CLOUD    T/4 

CL/TP 

KE4THtR       XI 

CRIG    B*2    017 

1     S3UARE     60 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

51GH4-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

CX»G              PD* 

TOT    P          NC2          N03 

S1D3          PM 

STO 

OCCOO 

0*.27 

3*.*5 

27.35 

00.000 

1*67.3 

OBS 

00000 

0*.27 

3*.*55 

27.35 

1*67.3 

STD 

00010 

0*.27 

3*.*5 

27.3* 

00.007 

1*67.* 

085 

00010 

0*.27 

3*.**9 

27.3* 

1*67.* 

STD 

00020 

0*.27 

3*.*5 

27.3* 

00.01* 

1*67.6 

085 

CP020 

0*.27 

3*.*51 

27.3* 

1*67.6 

STD 

00030 

0*.28 

3*.*5 

27.35 

00.022 

1*67.8 

08S 

00030 

0*.  28 

3*.*55 

27.35 

1*67.8 

STO 

00050 

0*.2  8 

3*.*5 

27.35 

00.037 

1*68.1 

OBS 

00050 

.  0*.28 

3*.*55 

27.35 

1*68.1 

STO 

CC075 

o*.2e 

3*.*6 

27.3  5 

00.055 

1*68.5 

085 

00075 

0*.28 

3*.*56 

27.3  5 

1*68.5 

STO 

00100 

0*.27 

3*.*5 

27.35 

00.07* 

1*68.9 

085 

00100 

0*.27 

3*.*5* 

27.35 

1*68.9 

OBS 

00120 

03.93 

3*. 601 

27.50 

1*66.0 

STD 

CC125 

03.92 

3*. 69 

27.57 

00.090 

1*68.2 

OBS 

00125 

03.92 

3*.o86 

27.57 

1*68.2 

STD 

00150 

03.90 

3*.  7* 

27.61 

00.103 

1*68.0 

OBS 

C0150 

03.90 

3*. 7** 

27.61 

1*68.6 

STD 

002  00 

03.89 

3*. 81 

27.67 

00.127 

1*69.* 

OBS 

OC200 

03.89 

3*. 815 

27.67 

1*69.* 

STD 

002  50 

03.90 

3*. 83 

27.69 

00.1*9 

1*70.3 

OBS 

002  50 

03.90 

3*. 835 

27.69 

1*70.3 

STD 

00300 

03.8* 

3*. 85 

27.71 

00.171 

1*70.9 

OBS 

003  00 

03.8* 

3*. 855 

27.71 

1*70.9 

S^D 

004C0 

03.80 

3*. 87 

27.72 

00.213 

1*72.* 

OBS 

00*00 

03.80 

3*. 868 

27.72 

1*72.* 

STO 

005  00 

03.72 

3*. 88 

27.7* 

00.25* 

1*73.8 

OBS 

005C0 

03.72 

3*. 876 

27.7* 

1*73.8 

STD 

006  00 

03.6* 

3*. 88 

27.75 

00.29  5 

1*75.1 

OBS 

006  CO 

03.6* 

3*. 878 

27.75 

1*75.1 

STD 

00700 

03.60 

3*. 88 

27.75 

00.337 

1*76.6 

OBS 

00700 

03.60 

3*. 878 

27.75 

1*76.6 

STO 

OC800 

03.56 

3*. 67 

27.75 

00.379 

1*76.1 

OBS 

00800 

03.56 

3*. 871 

27.75 

1*78.1 

STD 

DO'S  00 

03.5* 

3*. 88 

27.76 

C0.*21 

1*79.7 

QBS 

00900 

03.5* 

3*. 877 

27.76 

1*79.7 

STD 

.    01000 

03.55 

3*. 88 

27.76 

00. *6* 

1*81.* 

OBS 

01000 

03.55 

3*. 882 

27.76 

1*81.* 

STO 

01100 

03.55 

3*. 89 

27.77 

00.508 

1*83.1 

OBS 

01100 

03.55 

3*. 891 

27.77 

1*83.1 

STO 

01200 

03.56 

3*. 90 

27.78 

00.551 

1*8*. 8 

085 

01200 

03.56 

3*. 905 

27.78 

1*8*. 8 

STD 

01300 

C3.5e 

3*. 91 

27.78 

00.595 

1*86.5 

OBS 

01300 

03. 5o 

3*. 908 

27.78 

1*86.5 

STO 

01*00 

03.57 

3*. 91 

27.76 

00.639 

1*88.2 

OBS 

01*00 

03.57 

3*. 910 

27.76 

1*88.2 

STD 

01500 

03.58 

3*. 91 

27.78 

00.68* 

1*89.9 

085 

C150C 

03.58 

3*. 915 

27.78 

1*89.9 
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TABLE  XIV.— Continued 


NOOC  STATION  DATS 


SEFID       31  8073 

CONSEC  C018 

L«T             56  25       N 

LCNG       051  03       « 


C&STNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1968 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          01.7 

DIP     hGT     PER 

HINO-DIR    32 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

HONTr 

1       12 

SHIP    CK 

WET 

3UL6          CO.t 

31       , 

3 

HIND-SPD    17 

TRACE    OIR                      D 

5    SQUARE       3 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

6AP0METR    0995.3 

SEA 

JIND-FOR 

DURATION                 00.7 

2    SJUORE    60 

HOJR 

07.0 

AREA              05 

CLOUO     T/A 

CL/TP 

HEATHER       X2 

ORIG    842    018 

1    SOUAkE    01 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI6HA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33         PH 

STO 

000  00 

04.18 

34.46 

27.36 

00,000 

1466.9 

OBS 

000  00 

04.  18 

34.456 

27.36 

1466.9 

STO 

00010 

04.18 

34.46 

27.36 

00,007 

1467.1 

DBS 

00010 

C4.ie 

34.456 

27.36 

1467.1 

STO 

00020 

04.16 

34.46 

27.36 

00,014 

1467.2 

OBS 

00020 

04.18 

34.458 

^7.36 

1467.2 

STO 

C0C30 

04.18 

34.^6 

27,36 

00,021 

1467. <, 

OBS 

000  30 

04.18 

34.458 

27,36 

1467.4 

STO 

00050 

04.17 

34,46 

27.36 

00.036 

1467.7 

OBS     . 

00050 

04.17 

34.458 

27.36 

1467.7 

STD 

00075 

04.16 

34.4  6 

27.36 

00.054 

1468.0 

OBS 

00C75 

04.  16 

34.461 

27.36 

1468.0 

STO 

00100 

04.15 

34.54 

27.42 

00.072 

1468.5 

OBS 

00100 

04.15 

34.536 

27.42 

1468.5 

OBS 

00110 

04.06 

34,676 

^7.54 

1466.5 

STD 

00125 

04.06 

34.74 

27.60 

00.087 

1466.6 

OBS 

CC125 

04.06 

34.741 

27.60 

1468.8 

STD 

00150 

04.04 

34.78 

27.63 

00.099 

1469.2 

OBS 

0015  0 

04.04 

34.783 

27.63 

1469.2 

STO 

00200 

04.03 

34.82 

27.66 

00.123 

1470.0 

OBS 

00200 

04.03 

34.823 

27.66 

1470.0 

STO 

002  5C 

04.03 

34.84 

27.68 

00.146 

1470.9 

OBS 

00250 

04.03 

34.836 

27.66 

1470.9 

STO 

003  00 

04.02 

34.85 

27.69 

00.168 

1471.7 

OBS 

00300 

04.02 

34.855 

27.69 

1471.7 

STO 

OO'iOO 

03.90 

34.85 

27.70 

00.212 

1472.8 

OBS 

C040C 

03.90 

34.855 

27.70 

1472.8 

STD 

00500 

03.78 

34.8  6 

27.72 

00.255 

1474.0 

OBS 

00500 

03.78 

34.861 

27.72 

1474.0 

STD 

00600 

03.70 

34.86 

27.73 

00.298 

1475.3 

OBS 

00600 

03.70 

34.863 

27.73 

1475.3 

STD 

007  00 

03.64 

34.87 

27.74 

00.341 

1470.7 

OBS 

00700 

03.64 

34.866 

27.74 

1476.7 

STD 

00800 

03.63 

34.86 

27.74 

00.365 

1476.4 

OBS 

0C800 

03.63 

34.863 

27,74 

1478.4 

STD 

00900 

03.63 

34.67 

27.74 

00.429 

1480.0 

OBS 

009C" 

03.63 

34.866 

27.74 

1480.0 

STD 

01000 

03.63 

34.67 

27.74 

00.474 

1481 .7 

OBS 

01000 

03.63 

34.868 

27.74 

1481.7 

STO 

01100 

03.63 

34.87 

27.74 

00.519 

1463.4 

OBS 

01100 

03.63 

34.666 

27.74 

1483.4 

STD 

01200 

03.63 

34.87 

27.74 

00.566 

1485.0 

OBS 

01200 

03.63 

34.868 

27.74 

1485.0 

STO 

01300 

03.63 

34.86 

27.75 

00.613 

1486.7 

OBS 

01300 

03.63 

34.876 

27.75 

1486.7 

STO 

01400 

03.63 

34.89 

27.76 

00.659 

1468.4 

OBS 

01400 

03.63 

34.895 

27.76 

1488.4 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.77 

00.706 

1490.1 

OBS 

01500 

03.63 

34.906 

27.77 

1490.1 
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TABLE  XIV.— Continued 


S    T    «    T    I    C    N 


OEFID       31 

8073 

YEAO     19b8 

eOTDP    OB-iTS 

CONSEC 

0019 

HONT-I        12 

SHIP    CK 

Lf             56 

23       N 

DJy            C3 

0AT4    USE        1 

LONG      050 

43       w 

HOUR     12.3 

ARE4                05 

AIP     TEMP  01.7 

HET     BULB  00. C 

BARO'IETR    0994.9 
CLOUD     T/4 


Olf    hGT    PER 

31       5 
SEA 
CL/TR 


HIMO-OIR  31 

HIND-SPO  22 
■<1  NO-FDR 

HEATHER  XI 


INST    STO    FECORDER 
TRACE     DIR  D 

0URATI3N  00.6 

ORIG     B<.2    019 


TtN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUABc  60 
1     SOUAPE     60 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP  DEPTH 


STO 

06S 

STO 
OSS 

STO 
CBS 

STO 
OflS 

S'^0 
DBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
GCOOO 
OCOIO 
00010 
000  20 
00020 
00030 
00(^30 
00050 
C0C50 
00075 
00075 
OCIOO 
00100 
00125 
00125 
00150 
''C15C 
00200 
00200 
00250 
00250 
0C300 
00300 
0040C 
00400 
00500 
0C500 
00600 
00600 
00700 
00700 
00800 
00800 
009  00 
00900 
01000 
OlOOC 
01100 
01100 
01200 
01200 
0130C 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

03.94 
03.94 
03.94 
03.94 
03.94 
03.94 
03.94 
03,94 
03.94 
C3.94 
03.93 
03.9  3 
C3.e9 
03.89 
03.89 
03.89 
03.89 
03.89 
03.88 
03.88 
03.86 
03.86 
03.86 
03.86 
C3.85 
03.85 
03.85 
03.85 
03.82 
03.82 
03.85 
03.85 
C3.80 
03.80 
03.70 
03.70 
03.69 
C3.69 
03.68 
03.68 
03.68 
03.68 
03.67 
03.67 
03.66 
03.66 
03.65 
03.65 


SAL 

34.45 

34.453 

34.45 

34.454 

34.46 

34.456 

34.46 

34.456 

34.46 

34.457 

34.5  2 

34.525 

34.73 

34.726 

34.76 

34.759 

34.80 

34.796 

34.84 

34.843 

34.87 

34.869 

34.86 

34.864 

34.88 

34.880 

34.89 

34.886 

34.88 

34.876 

34.88 

34.882 

34.8  8 

34.876 

34.86 

34.878 

34.89 

34.886 

34.88 

34.884 

34.90 

34.902 

34.91 

34.914 

34.92 

34  .  9 1  6 

34.92 

34.922 


SIGM4-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P34       TOT    P 


27.38 
27.38 
27.30 
27.38 
27.38 
27.38 
27.38 
27.38 
27.38 
27.38 
27.44 
27.44 
27.60 
27.60 
27.63 
27.63 
27.66 
27.66 
27.70 
27. 7C 
27.72 
27.72 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.7  3 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.78 
27.78 


1465.9 
1465.9 
1466.0 
1466.0 
1466 .2 
1466.2 
1466,4 
1466.4 
1466.7 
1466.7 
1467.2 
1467.2 
1467.7 
1467.7 
1468.1 
1468.1 
1468.6 
1468.6 
1469.4 
1469.4 
1470.2 
1470.2 
1471 .0 
1471.0 
1472.7 
1472.7 
1474.3 
1474.3 
1475.8 
1475.8 
1477.6 
1477.6 
1479.1 
1479.1 
1480.3 
1480.3 
1482.0 
1482.0 
1483.6 
1483.6 
1485.3 
1485.3 
1487.0 
1467.0 
1488.6 
1488.6 
1490.2 
1490.2 
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TABLE  XIV.— Continued 


STATION 


BEFID       31  8073 

CONSEC  0020 

LflT              56  3  6       N 

LONG       050  51       W 


C»STNU^'/TIME 


YEAR 

1968 

BOTDP     03566 

AIR 

TEMP          03.3 

DIP     HOT     PER             WINO-DIP     27 

MONTH 

12 

SHIP    CK 

WET 

BULB          01.7 

3C 

2                         HINO-SPO    12 

0A1 

03 

DATS    USE        1 

BAfidETR    0993.9 

SEA 

UIND-FOR 

HOUli 

18.3 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

Cl/tr 

HEATHER        «1 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P3 

STO 

000  00 

O^i-Ol 

34.53 

27.44 

00.000 

1466.3 

DBS 

COCOO 

C.Ol 

34.533 

27.44 

1466.3 

STD 

00010 

0'..01 

34.54 

27.44 

00.006 

1466.4 

DBS 

00010 

04.01 

34.536 

27.44 

1466.4 

STD 

00020 

04.01 

34.54 

27.44 

00.013 

1466 .6 

OBS 

00020 

04.01 

34.538 

27.44 

1466.6 

STD 

000  30 

04. C2 

34.55 

27.45 

0G.C19 

1466.8 

OBS 

000  30 

04.02 

34.554 

27.45 

1466.8 

STD 

00050 

04.03 

34.5  8 

27.47 

00.032 

1467.2 

OBS 

000  50 

C4.03 

34.576 

27.47 

1467.2 

STD 

00075 

03.96 

34.70 

27.57 

00.046 

1467.5 

OBS 

C0''75 

03.96 

34.698 

27.57 

1467.5 

STO 

00100 

03.89 

34.74 

27.61 

00.059 

1467.7 

OBS 

00100 

03.89 

34.738 

27.61 

1467.7 

STO 

00125 

03.71 

34.82 

27.69 

00.071 

14t>7.4 

GBS 

00125 

03.71 

34.816 

27.69 

1467.4 

STO 

00150 

C3.44 

34.86 

27.75 

00.081 

1466  .6 

OBS 

00150 

03.44 

34.856 

27.75 

1466.8 

STO 

00200 

03.41 

34.86 

27.75 

00.099 

1467.5 

OBS 

CC20C 

03.41 

34.857 

27.75 

1467.5 

STO 

00250 

03.41 

34.66 

27.75 

00.118 

1468.3 

DBS 

00250 

03.41 

34.856 

27.75 

1468.3 

STD 

00300 

03.41 

34.86 

27.76 

00.136 

1469.1 

OBS 

00300 

03.41 

34.859 

27.76 

1469.1 

STO 

CC400 

03.41 

34.86 

27.76 

00.175 

1470.3 

OBS 

OO^OO 

03.41 

34.859 

27.76 

1470.8 

STD 

00500 

03.41 

34.86 

27.76 

00.213 

1472.4 

DBS 

00500 

03.41 

34.860 

27.76 

1472.4 

STO 

00600 

03.42 

34.85 

27.75 

00.253 

1474.1 

OBS 

C0600 

03.42 

34.859 

27.75 

1474.1 

STO 

00700 

03.42 

34.86 

27.76 

00.294 

1475.8 

OBS 

00700 

03.42 

34.863 

27.76 

1475.8 

STD 

00800 

03.43 

34.86 

27.76 

00.335 

1477.5 

OBS 

00800 

03.43 

34.863 

27.76 

1477.5 

STD 

0C900 

03.43 

34.86 

27.76 

00.377 

1479.2 

CBS 

009  00 

03.43 

34.865 

27.76 

1479.2 

STO 

01000 

03.45 

34.88 

27.76 

00.419 

1480.9 

OBS 

CICCO 

03.45 

34.876 

27.76 

1480.9 

STO 

01100 

03.46 

34.88 

27.76 

00.462 

1482.7 

DBS 

OllOC 

C3.46 

34.877 

27.76 

1482.7 

STD 

01200 

03.  50 

34.89 

27.77 

00.506 

1484.5 

OBS 

01200 

03.50 

34.886 

27.77 

1484.5 

STD 

01300 

03.  5C 

34.89 

27.77 

00.550 

1466.2 

OBS 

01300 

03.50 

34.886 

27.77 

1486.2 

STD 

C1*00 

03.50 

34.89 

27.77 

CO. 595 

1487.9 

OBS 

OltOO 

03.50 

34.886 

27.77 

1467.9 

STD 

01500 

03.51 

34.89 

27.77 

00.641 

1489.6 

OBS 

Cisco 

03.51 

34.890 

27.77 

1489.6 

INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    B42    C20 


TEN  S3  1407 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    6C 


P34       TOT    P 
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TABLE  XIV.— Continued 


S    T    t    7    I    0    N 


REFID      3!  8073 

CONSeC  0021 

L»7            56  33      N 

LONC-      05C  5'<      V 


VE«I!  1968 
MP'JTH  12 
OAV  Ct 

HOUR    CC.6 


B07DP  03*75 
SHIP  Ck 
DATS  USE   1 
4BE«      05 


Alls    TEMP  00.6 

«ET  BULB  -00.6 
BARQMETB  099".. 9 
CLOUO    T/A 


01  f     HOT     PER 

32       2 
SEA 

CL/TR 


WIND-DIR  30 

dlND-SPD  15 
WINO-FOP 

MEATHEf  Xi 


INST    STD    F-ECCROER 
TRACE     DIP  D 

DURATION  00. t 

ORIG    B<.2    021 


TEN  S3  l*')7 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


TASTNUM/TIXE        LVLTYP 


.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SiaMA-T 

OVNDPTH 

SNO  ' 

KEl 

STD 

00000 

0*. 

,06 

3*.*8 

27. 

.39 

00, 

,occ 

1*66 

.* 

DBS 

000  00 

0*. 

.06 

3*.*78 

27. 

.39 

1*66 

.* 

STD 

00010 

0*. 

.06 

3*.*8 

27, 

.39 

00, 

.007 

1*66 

.6 

DBS 

COO  10 

0*. 

,06 

3*.*7« 

27, 

.39 

1*66. 

.6 

STD 

00020 

0*. 

,06 

3*.*8 

27, 

.39 

00, 

.01* 

1*66. 

.7 

PBS 

000  20 

C*. 

,06 

3*.*e3 

27, 

.39 

1*66 

.7 

STD 

00030 

0*. 

,07 

3*.*8 

27.39 

00, 

.021 

1*67 

.0 

OPS 

00030 

0*. 

.07 

3*.*83 

27, 

.39 

1*67 

.0 

STD 

0C050 

C*. 

.07 

3*. 50 

27, 

.*0 

00, 

.03.. 

1*67, 

.3 

DBS 

00050 

0*. 

.07 

3*. 502 

27, 

.*0 

1*67 

.3 

STD 

00075 

0*. 

.07 

34.57 

27, 

.*6 

00, 

.051 

1*67 

.8 

DBS 

00075 

0*. 

.07 

3*.5o6 

27, 

.*6 

1*67 

.8 

STD 

00100 

03. 

.91 

3*. 72 

27, 

.59 

00, 

.066 

1*67 

.7 

DBS 

CO  ICO 

03. 

.91 

3*. 718 

27, 

.59 

1*67, 

.7 

STD 

00125 

03. 

.7* 

3*. 77 

27, 

.65 

00, 

.078 

1*67 

.5 

DBS 

00125 

03. 

.7* 

3*. 766 

27, 

.65 

1*67, 

.5 

STD 

00150 

03, 

.66 

3*. 85 

27, 

.72 

00, 

.089 

1*67 

.7 

DBS 

00150 

03, 

.66 

3*. 8*6 

27, 

.72 

1*67 

.7 

STD 

00200 

C3. 

.*e 

3*. 85 

27, 

.7* 

CO, 

.1C8 

1*67 

.8 

OBS 

00200 

03, 

.*8 

3*. 35* 

27, 

.7* 

1*67 

.8 

STD 

00250 

03, 

.** 

3*. 66 

27, 

.75 

00, 

.U7 

1*68 

.* 

DBS 

00250 

03, 

.  ** 

3*. 856 

27, 

.75 

1*66. 

.* 

STD 

00300 

03, 

,37 

3*. 85 

27, 

.75 

00, 

.1*6 

1*68 

,9 

OBS 

CC30C 

03. 

.37 

3*. 8*8 

27, 

.75 

1*66 

.9 

STD 

00*00 

03. 

,38 

3*.  86 

27, 

.76 

00, 

.16* 

1*70 

.6 

OBS 

00*00 

03, 

.38 

3*. 856 

27, 

.76 

1*70 

.6 

STD 

C0500 

03, 

.38 

3*. 86 

27, 

.76 

00, 

,223 

1*72 

.3 

OBS 

00500 

03, 

,38 

3*. 657 

27, 

.76 

1*72 

.3 

STD 

CC6CG 

03, 

.39 

3*. 85 

27, 

.75 

CO, 

.263 

1*7*. 

.0 

OBS 

006  00 

03, 

,39 

3*. 85* 

27, 

,75 

1*7* 

.0 

STD 

00700 

03, 

.39 

3*. 86 

27, 

.75 

00, 

.303 

1*75 

.7 

OBS 

00700 

03. 

.39 

3*. 856 

27, 

.75 

1*75, 

.7 

STD 

00800 

03. 

,39 

3*. 86 

27, 

.75 

00, 

.3*5 

1*77 

.3 

OBS 

008  00 

03. 

.39 

3*. 856 

27, 

.75 

1*77, 

.3 

STD 

009  00 

03, 

,39 

3*.  86 

27, 

.76 

00, 

.387 

1*79 

.0 

OBS 

00900 

03. 

,39 

3*. 857 

27, 

.76 

1*79, 

.0 

STD 

01000 

03, 

,39 

3*.  86  , 

27, 

.76 

00, 

.*2  9 

1*80, 

.7 

OBS 

01000 

03, 

.39 

3*. 857 

27, 

.76 

1*80, 

.7 

STD 

01100 

03. 

.** 

3*. 86 

27, 

.76 

CO, 

.*73 

1*82, 

.6 

OBS 

01100 

03. 

.** 

3*. 86* 

27, 

,76 

1*82 

.6 

STD 

01200 

03. 

.*8 

3*.  8  8 

27, 

,76 

00, 

.517 

1*8*, 

.* 

OBS 

01200 

C3, 

.*8 

3*. 876 

27, 

,76 

1*8*, 

.* 

STD 

01300 

03, 

.5* 

3*. 89 

27, 

.76 

00, 

.562 

1*86, 

.* 

OBS 

01300 

03, 

.5* 

3*. 886 

27, 

.76 

1*86, 

.* 

STD 

01*00 

03. 

,5* 

3*. 89 

27, 

,76 

00, 

.608 

1*88. 

.1 

OBS 

01*00 

03, 

.5* 

3*. 886 

27, 

.76 

1*88, 

.1 

STD 

01500 

03. 

,55 

3*.o8 

27, 

.76 

00, 

.65* 

1*89, 

.8 

OBS 

01500 

03. 

,  ^<^ 

3*. 885 

27, 

.76 

1*89, 

.8 

P3*       TOT    P 
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lABLE  XIV.— Continued 


NODC     STATION    DiT4 


ReFIO       31       8073             VE4R 

1968 

BOTOP    03475 

AIR 

TEMP          00.6 

DIR     HOT     PER 

wno-DiR  33 

CONSEC               0022            MONTH 

12 

SHIP    Ck 

WET 

8ULB       -01.7 

26 

2 

UIND-SPD    17 

L«T.            56    34       N             DAY 

05 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1012.5 

SEA 

HIND-FDR 

LONG       051     03       H             HOUR 

IB. 3 

AREA              05 

CLOUD     T/4 

CL/TF. 

MEATHEO        XI 

CASTNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG            ?:■ 

STD 

000  00 

03.99 

34.48 

27.39 

00.000 

1466.1 

17. <;          OBS 

00000 

03.99 

34.477 

27.39 

1466.1 

STD 

CCCIO 

C3.99 

34.48 

27.39 

00.007 

1466.3 

OSS 

00010 

03.99 

34.477 

27.39 

1466.3 

STD 

00020 

03.99 

34.48 

27.39 

00.013 

1466.4 

OBS 

0C020 

03.99 

34.477 

27.39 

1466.4 

STD 

00030 

03.99 

34.48 

27.39 

00.020 

1466.6 

OBS 

00030 

03.99 

34.477 

27.39 

1466.6 

STD 

000  50 

03.99 

34.48 

27.40 

00.034 

1466.9 

OBS 

00050 

03.99 

34.462 

27.40 

1466.9 

STD 

0C075 

03.99 

34.46 

27.39 

00.052 

1467.3 

OBS 

00075 

03.99 

34.478 

27.39 

1467.3 

STD 

00100 

03.99 

34. 5r 

27.41 

00.069 

1467.6 

OBS 

00100 

03.99 

34.497 

27.41 

1467.6 

STD 

00125 

03.96 

34.64 

27.52 

00.065 

1466.3 

OBS 

DC125 

C3.96 

34.636 

27.52 

1468.3 

STD 

00150 

03.91 

34.60 

27.66 

00.096 

1466.7 

OBS 

00150 

03.91 

34.798 

27.66 

1468.7 

STD 

00200 

03.86 

34.83 

27.69 

00.120 

1469.3 

OBS 

002  00 

03.86 

34.634 

27.69 

1469.3 

STD 

CC2  50 

03.81 

34.85 

27.71 

00.142 

1470.0 

OBS 

00250 

03.81 

34.846 

27.71 

1470.0 

STD 

00300 

03.74 

34.84 

27.71 

00.163 

1470.5 

OBS 

C03C0 

C3.74 

34.841 

27.71 

1470.5 

STD 

00<iOO 

03.68 

34.87 

27.74 

00.204 

1471.9 

oes 

C0400 

C3.68 

34.874 

27.74 

1471.9 

STD 

00500 

03.66 

34.67 

27.74 

00.245 

1473.5 

DBS 

00500 

03.66 

34.667 

27.74 

1473.5 

STD 

006  00 

03.63 

34.87 

27.74 

00.266 

1475.0 

OBS 

00600 

03.63 

34.867 

27.74 

1475.0 

STD 

00700 

r3.63 

34.87 

27.74 

0C.329 

1476.7 

OBS 

00700 

03.63 

34.866 

27.74 

1476.7 

STD 

ooeoo 

03.56 

34.67 

27.75 

00.372 

1478.1 

OBS 

00800 

C3.56 

34.667 

27.75 

1478.1 

STD 

00900 

03.54 

34.67 

27.75 

00.415 

1479.6 

DBS 

00900 

03.54 

34.666 

27.75 

1479.6 

STD 

01000 

03.54 

34.8  8 

27.76 

00.456 

1481.3 

OBS 

01000 

03.54 

34.876 

27.76 

1481.3 

STD 

once 

03.54 

34.88 

27.76 

CO. 502 

1483.0 

DBS 

01100 

03.54 

34.876 

2?. 76 

1483.0 

STD 

0120C 

03.54 

34.68 

27.76 

00.547 

1484.7 

OBS 

01200 

03.54 

34.679 

27.76 

1484.7 

STD 

01300 

C3.58 

34. 9C 

27.77 

00.592 

1466.6 

OBS 

01300 

03.5  6 

34.901 

^7.77 

1486.6 

STD 

Ol'.OO 

03.61 

34.90 

27.77 

00.637 

1468.4 

OBS 

C1400 

03.61 

34.900 

27.77 

1468.4 

STD 

01500 

03.61 

34.91 

27.76 

00.683 

1490.1 

OBS 

01500 

C3.61 

34.912 

27.78 

1490.1 

INST     STD    RECOKDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  0C.6 

ORIG    B42    022 


TcN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


p:'4     tct  p 
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TABLE  XIV.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFIO  31  8073 
CONSEC  0023 
L«T  56  23  N 
LONG   0  50  53   H 


CASTNUH/TIXe   LVLTYP 


YEa"* 

1966 

80TDP    03475 

AIR 

TEMP         02.2 

DIf    HGT    PER 

WI\D-DIR    06 

INST    STD    CECORDER 

MONTH 

12 

SHIP    CK 

WET 

BULB         01.1 

28 

2 

UISIO-SPD    14 

TRACE    OIR                      1 

0»Y 

06 

04T4    USE       1 

BACOMETR     1004.1 

SEA 

MIND-FDR 

DURATION                 00. 

HOUR 

00.3 

ASEA                05 

CLCUO    T/A 

CL/Tfi 

LEATHER       X2 

ORIG    B42    C23 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL 

OXYG                Pj4 

TOT    P         N02         N03 

Sfo 

00000 

04.04 

34.44 

27.36 

00.000 

1466.3 

OBS 

000  00 

04.04 

34.441 

27.36 

1466.3 

STD 

00010 

C4.C4 

34.44 

27.36 

CO. 00 7 

1466.4 

OBS 

00010 

04.04 

34.441 

27.36 

l46t .4 

sro 

00020 

04.04 

34.45 

27.37 

00.014 

1466.6 

OBS 

00020 

04.04 

34.448 

27.37 

1466.6 

STD 

00030 

04.04 

34.44 

27.36 

00.021 

1466 .8 

OBS 

00030 

04.04 

34.444 

27.36 

1466 .8 

STD 

0CC50 

C4.04 

34.45 

27.37 

00.036 

1467.1 

OBS 

00050 

04.04 

34.448 

27.37 

1467.1 

STD 

00075 

04.04 

34.45 

27.37 

00.054 

1467.5 

OBS 

CC075 

04.04 

34.448 

27.37 

1467.5 

STD 

00100 

03.87 

34.73 

27.60 

00.069 

1467.6 

OBS 

00100 

03.87 

34.726 

27.60 

1467.6 

STD 

00125 

03.87 

34.75 

27.63 

00.062 

1466.0 

OBS 

00125 

03.87 

34.754 

27.63 

1466.0 

STD 

00150 

03.92 

34.79 

27.65 

00.094 

1466.7 

OBS 

00150 

03.92 

34.786 

27.65 

1468.7 

STD 

C0200 

03.86 

34.81 

27.67 

00.117 

1469.3 

OBS 

002  00 

03.86 

34.812- 

27.67 

1469.3 

STD 

002  50 

03.82 

34.83 

27.69 

00.139 

1470.0 

OBS 

0C2  50 

03.82 

34.830 

27.69 

1470.0 

STD 

003  00 

03.78 

34.84 

27.70 

00.160 

1470.7 

OBS 

CC300 

03.78 

34.838 

27.70 

147C.7 

STD 

00<i00 

03.75 

34.85 

27.72 

00.203 

1472.2 

OBS 

00400 

C3.75 

34.854 

27.72 

147^.2 

STD 

005  00 

03.74 

34.86 

27.72 

00.246 

1473.6 

OBS 

00500 

03.74 

34.856 

27.72 

1473.8 

STD 

CC600 

03.67 

34.86 

27.73 

00.269 

1475.2 

OBS 

006  00 

03.67 

34.858 

27.73 

1475.2 

STD 

00700 

03.56 

34.85 

27.73 

00.332 

1476.5 

OBS 

00700 

03.58 

34.854 

27.73 

1476.5 

STO 

008  00 

03.55 

34.85 

27.74 

00.375 

1478.0 

OBS 

008  00 

03.55 

34.354 

27.74 

1478.0 

STD 

00900 

03.55 

34.85 

27.74 

00.420 

1479 .7 

OBS 

CC900 

03.55 

34.852 

27.74 

1479.7 

STO 

01000 

03.55 

34.85 

27.74 

00.464 

1461 .3 

OBS 

01000 

03.55 

34.855 

27.74 

1481 .3 

STD 

0110" 

03.55 

34.86 

27.74 

00.510 

1483.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.856 

27.74 

1483.0 

STD 

012C" 

03.57 

34.88 

27.75 

00.556 

1464.8 

OBS 

01200 

03.57 

34.878 

27.75 

1464.8 

STD 

01300 

03.63 

34.89 

27.76 

00.602 

1486.8 

OBS 

01300 

0  3.63 

34.886 

27.76 

1480.8 

STO 

01400 

03.64 

34.89 

27.76 

00.648 

1466.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.892 

27.76 

1486.5 

STD 

01500 

03.64 

34.89 

27.76 

00.695 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.895 

27.76 

1490.2 

TEN  SJ  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  XIV.— Continued 


NODC  STATION  DATA 


BEFIO      31       8073 
CONSEC  0024 

LAT  56    29       N 

LONG       051     13       H 


YEAR  1968 
MONTH  12 
DAY  06 

HOUR     06.8 


BOTDP    03523 
SHIP   CK 
DATA    USE        1 
ABEA  05 


AIP  TEMP  -00.6 
JET  6UL6  -Cl.l 
BAROHETR  0994.9 
CLOUD     T/A 


DIP     HGI    PER 

01       5 
SEA 

CL/TR 


WIMD-OIR     10 
UIND-SPD    2a 
WINO-FGR 
MEATHEP        X2 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    B42    C24 


TEN  SO  1407 

5  sau«»E  3 

2  SOUARc  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUB/TIME   LVLTYP    DEPTH 


06.6 


STO 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


000  00 
OOCOO 
00010 
00010 
00020 
00020 
C0C30 
00030 
00050 
0CC50 
00070 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
0C200 

002  00 
0025C 
00250 

003  00 
0C300 

004  00 
00400 
00500 
00500 
C0600 
006  00 
C0700 
00700 
00800 
C060C 
00900 
009  00 
01000 
01000 
0110" 
01100 
01200 
01200 
01500 
013C0 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

04.21 
C4.21 
04.22 
04.22 
04.22 
04.22 
04.22 
04.22 
04.21 
04.21 
03.81 
03. 8r 
03.80 
03.88 
03.88 
03.95 
03.95 
03.96 
03.96 
03.91 
03.91 
C3.87 
03.87 
03.84 
03.84 
03.77 
03.77 
03.75 
03.75 
03.71 
03.71 
r3.66 
03.66 
03.63 
C3.63 
03.62 
03.62 
03.63 
03.63 
0  3.63 
03.63 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 


SAL 

34.43 

34. 434 

34.43 

34.431 

34.43 

34.434 

34.43 

34.435 

34.44 

34.436 

34.451 

34.45 

34.452 

34.71 

34.714 

34.73 

34.726 

34.75 

34.754 

34.81 

34.806 

34.83 

34.831 

34.85 

34.851 

34.85 

34.851 

34.86 

34.860 

34.86 

34.864 

34.87 

34.866 

34.86 

34.862 

34.86 

34.862 

34.87 

34.668 

34.87 

34.870 

34.69 

34.686 

34.69 

34.691 

34.89 

34,694 

34.90 

34.696 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


27.34 
27.3  4 
27.33 
27.33 
27.33 
27.33 
27.34 
27.34 
27.34 
27.34 
27.39 
27.39 
27.39 
27.59 
27.59 
27.60 
27.60 
27.62 
27.62 
27.66 
27.66 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.7  5 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


1467.0 
1467.0 
1467.2 
1467.2 
1467.4 
1467.4 
1467.5 
1467.5 
1467.8 
1467.8 
1466.5 
1466.5 
1466.5 
1467.6 
1467.6 
1468.3 
1466.3 
1468.8 
1466.8 
1469.5 
1469.5 
1470.2 
1470.2 
1-.70.9 
1470.9 
1472.3 
1472.3 
1473.9 
1473.9 
1475.4 
1475.4 
1476.8 
1476.8 
1478.3 
1476.3 
1460.0 
1480.0 
1481.7 
1461.7 
1483.4 
1483.4 
1485.1 
1465.1 
1486.8 
1466.6 
1486.5 
1468.5 
1490.2 
1490.2 
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TABLE  XIV.— Continued 


NODC  ST4TICN  D4T4 


»eFIO      31       8073 
CONSeC  0025 

IIT  56    *6      N 

LONG       051    23       W 


C4STNUM/TIHE       LVLTyO 


YE«» 

1968 

BOTDP    03'.3e 

AIR 

TE"P          01.1 

DIB    H 

,iT    PER 

HINO-DIR     10 

INST    STO    BECCROER 

MOhH 

12 

SHIP    CK 

WET 

BULB         01.1 

12 

t> 

JIND-SPO    29 

TRACE    OIR                         0 

0«Y 

06 

D4T/1    USE       1 

BAROMETR    0968.1 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION                 00.7 

HOUt 

12.3 

»Re«              05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHEI        X6 

ORIG    842    C25 

.VLTyo 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISHA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXVG                PD4 

TOT    P          N02          N03 

STO 

000  00 

03.66 

34.45 

27.40 

00.000 

1464.7 

ons 

00000 

03.66 

34.448 

27.40 

1464.7 

STO 

OCOIO 

03.<>6 

34.46 

27.41 

00.006 

1464.9 

□  BS 

00010 

03.66 

34.456 

27.41 

1464.9 

STD 

0CC20 

03.66 

34.46 

27.41 

00.013 

1465.0 

OBS 

00020 

03. o6 

34.456 

27.41 

1465.0 

STO 

00030 

03.67 

34.46 

27.41 

00.020 

1465  .2 

OBS 

00030 

03.67 

34.462 

27.41 

1465.2 

STO 

00050 

03.66 

34.47 

27.42 

00.033 

1465.5 

OBS 

00050 

0  3.66 

34.466 

27.42 

1-.65  .5 

STO 

000  75 

03.67 

34.47 

27.42 

00.050 

1466.0 

OBS 

00075 

03.67 

34.47C 

27.^2 

1466 .0 

STO 

00100 

03.84 

34.70 

27.58 

00.065 

1467.4 

OBS 

00100 

03.84 

34.696 

27.58 

1467.4 

STO 

CC125 

03.87 

34.79 

27.66 

00.078 

1468.1 

OBS 

00125 

03.87 

34.79  3 

27.66 

1466.1 

STO 

00150 

03.84 

34.8  0 

27.67 

00.069 

1468.4 

OBS 

00150 

C3.e4 

34.800 

27.67 

1468.4 

STD 

002  00 

03.81 

34.83 

27.69 

00.111 

1469.1 

OBS 

OC200 

03.81 

34.829 

27.69 

1469.1 

STO 

002  50 

03.74 

34.83 

27.70 

00.132 

1469.7 

OBS 

00250 

03.74 

34.828 

27.70 

1469.7 

STO 

CO  3  00 

03.66 

34.63 

27.71 

00. 154 

1470.1 

OBS 

O03OO 

03.66 

34.833 

27.71 

1470.1 

STO 

00<.00 

03.67 

34.94 

27.71 

00.196 

1471.8 

OBS 

00400 

03.67 

34.839 

27.71 

1471.8 

STD 

005  00 

03.64 

34.84 

27.72 

00.239 

1473.4 

OBS 

00500 

03.64 

34.838 

27.72 

1473.4 

STO 

006  00 

03.63 

34.84 

27.72 

00.283 

1475.0 

OBS 

00600 

03.63 

34.638 

27.72 

1475.0 

STD 

00700 

03.55 

34.84 

27.72 

00.327 

1476.3 

OBS 

00700 

03.55 

34.838 

27.72 

1476.3 

STO 

00800 

03.54 

34.84 

27.73 

CC.371 

1477.9 

OBS 

00800 

03.54 

34.837 

27.73 

1477.9 

STD 

009  00 

03.54 

34.84 

27.73 

00.416 

1479.6 

OBS 

00900 

03.54 

34.838 

27.73 

1479.6 

STO 

01000 

03.54 

34.64 

27.73 

00.462 

1481.3 

OBS 

01000 

03.54 

34.836 

27.73 

1481 .3 

STO 

01100 

03.54 

34.84 

27.73 

00.509 

1483.0 

DBS 

01100 

03.54 

34.844 

27.73 

1483.0 

STD 

012  00 

03.54 

34.84 

27.73 

00.556 

1484.6 

OBS 

01200 

03.54 

34.843 

27.73 

1484.6 

STO 

C1300 

03.55 

34.86 

27.74 

OC.604 

1466.4 

OBS 

01300 

03.5  5 

34.858 

27.74 

1486.4 

STD 

01400 

03.63 

34.88 

27.75 

00.651 

1488.4 

OBS 

01400 

03.63 

34.876 

27.75 

1488.4 

STD 

01500 

03.64 

34.88 

27.75 

00.699 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.881 

27.75 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SJJARE    61 
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TABLE  XIV.— Continued 


S    T    4     T     I     0    h 


PEFID       31  8073 

coNser  0026 

L«T            56  31       N 

LONG       050  52       W 


VE45  1966 
MONTH  12 
DAY  06 

HOUR     18.5 


BCTDP    03*75 
SHIP    CK 
DAT*    USE       1 
4RE»  05 


4II>    TEMP  05.9 

WET  auLB  03.3 
B4R0METR  0982.1 
CLOUO    T/4 


a\f    HG 
16       2 
SEA 
CL/TR 


WlNO-OIB  15 

.<1MD-SP0  15 
WIND-f3B 

WEAThEO  X2 


INST     STO    lECCiOta 
TRACE    DI«  D 

OUPATION  00.7 

ORIG    B^Z    C26 


TEN  Sd  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SJJ'RE    60 


CASTMUH/TI«E        LVLTVP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND     VEL       3XYG 


P3<.       TOT    P 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
PBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


000  00 
000  00 
00010 
00010 
00020 
00020 
000  30 
00030 
00050 
00050 
00075 
0CC75 
00100 
00100 
0C125 
00125 
CC15C 
00150 
00200 
00200 
002  50 
C02  50 
00300 
00300 
00400 
00<.00 
00500 
00500 
00600 
00600 
00700 
00700 
00800 

008  00 

009  00 
009  00 
01000 
01000 
01100 
CllCO 
01200 
C12CC 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


04.00 
04.00 
04.00 
C4.C0 
04.00 
04.00 
C4.00 
04.00 
03.99 
03.99 
03.98 
C3.98 
03.91 
03.91 
03.86 
03.86 
03.86 
03.86 
03.64 
03.84 
03.79 
03.79 
03.76 
03.76 
03.75 
03.75 
03.67 
03.67 
03.67 
03.67 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
C3.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
13.64 
03.64 
03.64 
03.64 


34,44 

34.445 

34,44 

34.437 

34,44 

34,437 

34.45 

34.448 

34.47 

34.469 

34.55 

34.546 

34.73 

34,734 

34,75 

34,751 

34.78 

34,779 

34, 8i 

34.807 

34.82 

34.619 

34.8  3 

34.831 

34,85 

34,846 

34,85 

34,846 

34,85 

34,846 

34,84 

34,844 

34,85 

34, 646 

34,35 

34,847 

34. S5 

34,855 

34,86 

34,856 

34,86 

34,856 

34,8  8 

34,876 

34,88 

34,876 

34,88 

34,884 


27,37 
27.37 
27,36 
27,36 
27.36 
27,36 
27.37 
27.37 
27.39 
27.39 
27.45 
27.45 
27.61 
27.61 
27.62 
27.62 
27.65 
27,65 
27,67 
27.67 
27.69 
27,69 
27,70 
27,70 
27,71 
27,71 
27,72 
27.72 
27.72 
27,72 
27.72 
27,72 
27,72 
27,72 
27,72 
27.72 
27.7  3 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27,75 
27,75 
27,75 
27,75 
27,75 
27,75 


1466,1 
1466,1 
1466,3 
1466.3 
1466,4 
1466,4 
1466,6 
1466.6 
1466,9 
1466,9 
1467,4 
1467,4 
1467,8 
1467.8 
1468.0 
1468.0 
1468.4 
1468 .4 
l'.c9.2 
1469.2 
1469,9 
1469,9 
1470,6 
1470.6 
1472.2 
1472.2 
1473.5 
1473,5 
1475.2 
1475.2 
1476,7 
1476.7 
1476.4 
1478.1 
1480.0 
1480,0 
1481 ,7 
1461,7 
1483,4 
1483,4 
1465,1 
1485,1 
1486,8 
1466,8 
1488,5 
1483,5 
1490,2 
1490,2 
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TABLE  XIV.— Continued 


S  T  S  T  1  0  N 


BEFIO  31  8073 
COHSEC  0027 
L4T  56  25  N 
LONG   051  C9   U 


CASTNUM/TIME   LVL'^YP 


YE43 

1968 

90TDP    03511 

411! 

TEMP         03.9 

Oil.    HOT    PER 

WIND-Dlk    14 

INST    STD    RECCSOER 

MONTH 

1       12 

SHIP    CK 

WET 

9  UL  B          02 . 8 

06 

3 

WIND-SPD    13 

TRACE    DIR                      0 

D4y 

07 

D4T4    USE        1 

BABOMETS     0968.5 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.7 

HOUR 

06.5 

40E4              05 

CLOUD     T/4 

CL/TS 

-LEATHER       X2 

ORIS    B42    027 

VL'^YP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5HA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG            p:'4 

TOT    P          Na2          N03 

STD 

COO  00 

1-4.27 

34.42 

27.32 

OC.OOC 

1467.2 

OPS 

00000 

04.27 

34.416 

27.32 

1467.2 

STD 

00010 

04.27 

34.42 

27.32 

00.007 

1467  .4 

OBS 

coo  10 

04.27 

34.416 

27.32 

1467.4 

STD 

00020 

04.27 

34.42 

27.32 

00.015 

1467.5 

OBS 

00020 

04.27 

34.418 

27.32 

1467.5 

STD 

000  30 

04.27 

34.42 

27.32 

00.023 

1467.7 

OBS 

00030 

04.27 

34.418 

27.32 

1467.7 

STD 

OOC  5r 

04.28 

34.42 

27.32 

00.036 

1468.1 

OBS 

00050 

04.28 

34.422 

27.32 

1468.1 

STO 

00075 

04.29 

34.42 

27.32 

CO. 057 

1468 .5 

OBS 

00075 

04.29 

34.422 

27.32 

1468.5 

STO 

00100 

04.16 

34.56 

27.44 

00.075 

1468.6 

OBS 

CCIOO 

04.16 

34.560 

27.44 

1468.6 

STD 

00125 

03.93 

34.70 

27.57 

00.090 

1468.2 

OBS 

cri25 

03.93 

34.697 

27.5  7 

1468.2 

STD 

00150 

03.93 

34.74 

27.61 

00.103 

1468.7 

OBS 

00150 

03.93 

34.736 

27.61 

1468.7 

STD 

0020C 

03.92 

34.78 

27.64 

00.128 

1469.5 

OBS 

002  00- 

03.92 

34.776 

27.64 

1469.5 

STO 

00250 

03.87 

34.82 

27.67 

00.151 

1470.2 

OBS 

00250 

03.87 

34.816 

27.67 

1470.2 

STO 

00300 

03.86 

34.83 

27.69 

00.174 

1471.0 

OBS 

0C300 

C3.86 

34.830 

27.69 

1471.0 

STO 

00*00 

03.78 

34.85 

27.71 

00.217 

1472.3 

DOS 

00<.00 

03.78 

34.849 

27.71 

1472.3 

STO 

00500 

03.67 

34.85 

27.72 

00.260 

1473.5 

OBS 

00500 

03.67 

34.850 

27.72 

1473.5 

STD 

00600 

C3.66 

34.85 

27.72 

00.303 

1475.1 

OBS 

006  00 

03.66 

34.846 

27.72 

1475.1 

STD 

00700 

03.63 

34.85 

27.72 

00.347 

1476.7 

OBS 

00700 

03.63 

34.847 

27.72 

1476.7 

STO 

00800 

03.58 

34.85 

27.73 

00.392 

1478.1 

OBS 

CC800 

03.58 

34.846 

27.73 

14  78.1 

STO 

00900 

03.54 

34.85 

27.74 

00.436 

1479.6 

OBS 

00900 

03.54 

34.854 

27.74 

1479.6 

STO 

01000 

03.54 

34.86 

27.74 

00.481 

1481.3 

OBS 

01000 

03.54 

34.856 

27.74 

1481.3 

STO 

01100 

03.54 

34.85 

27.74 

00.527 

1483.0 

OBS 

01100 

03.54 

34.853 

27.74 

1483.0 

STD 

01200 

03.63 

34.88 

27.75 

00.573 

1485.1 

OBS 

01200 

03.63 

34.876 

27.75 

1485.1 

STO 

01300 

03.63 

34.88 

27.75 

00.O19 

1486.7 

OBS 

01300 

03.63 

34.877 

27.75 

1486.7 

STD 

01400 

03.64 

34.8  8 

27.75 

00.667 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.881 

27.75 

1488.5 

STD 

C1500 

03.64 

34.88 

27.75 

00.715 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.885 

27.75 

1490.2 

TEN  S3  1407 
5  SOUARt  3 
2  SuUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  XIV.— Continued 


STAT     I     G    N 


REFID       31       8073 
CONSEC  0028 

L4T  56    22       N 

LONG       0  50    5  8       U 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAB 

1968 

eOTDP    03566 

AIR 

'EMP          04.4 

DIR    Hi 

ST     PER 

MINO-OIR    13 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SJ    1407 

MONTH 

12 

SHIP    CK 

HET 

BULB          03.3 

09       ■ 

tf 

KINO-SPD    15 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE        3 

0A» 

C7 

DATA    USE       1 

BAROMETR     0970.2 

SEA 

WlND-FDR 

DURATION                   00.6 

2     SQUARE     60 

HOUP 

12.1 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TB 

HEATHER        X2 

GRIG     842     028 

1     SQUARE     60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGft-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34 

TQT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STO 

00000 

04.17 

34.42 

27.33 

00.000 

1466.6 

DBS 

00000 

04.17 

34.418 

27.33 

1466.6 

STD 

eooio 

04.  10 

34.42 

27.33 

CO. 007 

1466.7 

OBS 

00010 

04.10 

34.418 

27.33 

1466.7 

STD 

0002C 

04.09 

34.42 

27.34 

00.015 

1466 .8 

DBS 

00020 

04.09 

34.419 

27.34 

1466.6 

STO 

000  30 

04.08 

34.42 

27.34 

00.022 

1466.9 

OBS 

0C030 

04.08 

34.419 

27.34 

1466.9 

STD 

00050 

04.07 

34.42 

27.34 

00.037 

1467.2 

OBS 

00050 

04.07 

34.420 

27.34 

1467.2 

STD 

00075 

04.07 

34.43 

27.34 

00.056 

1467.6 

OBS 

00075 

04.07 

34.426 

27.34 

1467,6 

STO 

CCIOO 

03.98 

34.58 

27.47 

00.073 

1467.9 

OBS 

00100 

03.98 

34.576 

27.47 

1467.9 

STD 

CC125 

03.87 

34.71 

27.59 

00.087 

1468.0 

OBS 

00125 

03.87 

34.712 

27.59 

1468.0  . 

STD 

00150 

03.92 

34.76 

27.62 

00.100 

1466.7 

OBS 

00150 

03.92 

34.757 

27.62 

1468.7 

STD 

00200 

03.95 

34.61 

27.66 

00.124 

1469.7 

DBS 

002  00 

03.95 

34.806 

27.66 

1469.7 

STD 

00250 

03.87 

34.82 

27.68 

00.147 

1470.2 

CBS 

00250 

03.87 

34.817 

27.68 

1470.2 

STD 

00300 

03.85 

34.83 

27.69 

00.169 

1470.9 

OBS 

003  00 

03.85 

34.833 

27.69 

1470.9 

STO 

004  00 

03.78 

34.84 

27.70 

CO. 213 

1472.3 

OBS 

00400 

03.78 

34.841 

27.70 

1472.3 

STD 

005  00 

03.67 

34.84 

27.72 

00.256 

1473.5 

OBS 

00500 

C3.67 

34.844 

27.72 

1473.5 

STO 

00600 

03.67 

34.84 

27.71 

00.300 

1475.2 

OBS 

00600 

r3.67 

34.639 

27.71 

1475.2 

STD 

00700 

03.67 

34.85 

27.72 

00.345 

1476.8 

OBS 

00700 

03.67 

34.846 

27.72 

1476.8 

STD 

oceoo 

C3.64 

34.04 

27.72 

00.390 

1476.4 

OBS 

00600 

03.64 

34.840 

27.72 

1478.4 

STO 

00900 

03.64 

34.84 

27.72 

00.436 

1480.0 

OBS 

C09C0 

03.64 

34.839 

^7.72 

1480.0 

STD 

01000 

03.58 

34.85 

27.74 

00.482 

1481.5 

OBS 

OICCO 

03.58 

34.855 

27.74 

1481.5 

STD 

01100 

03.58 

34.65 

27.74 

00.526 

1463.1 

OBS 

01100 

03.58 

34.855 

27.74 

1483.1 

STO 

C1200 

03.64 

34.87 

27.74 

00.575 

1485.1 

OBS 

01200 

03.64 

34.666 

27.74 

1485.1 

STD 

01300 

03.64 

34.68 

27.75 

00.622 

1486.8 

OBS 

01300 

03.64 

34.876 

27.75 

1486.6 

STD 

01400 

03.64 

34.88 

27.75 

0U.669 

1486.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.676 

27.75 

1468.5 

STD 

01500 

03.64 

34.88 

27.75 

00.716 

1490.2 

DBS 

C1500 

C3.64 

34.863 

27.75 

1490.2 
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TABLE  XIV.— Continued 


STATION 


REFIO       31       8073 
CONSEC  0029 

L»T  56    25      N 

LONG       050    «!       W 


CiSTNUM/TIME 


YE40 

1966 

BOTOP    03*75 

AIR 

TEMP         02.2 

DIP     HGT    PER 

JINO-DIR    18 

INST    STD    fECORDER 

MONTH 

12 

SHIP    CK 

JET 

BULE          01.7 

06 

3 

«1ND-SP0    04 

TRACE    OIR                      0 

DIT 

08 

D«T4    USE       1 

BiROMETR    0977.3 

SEA 

MINO-FOR 

DURATION                   00.6 

HOUR 

01.7 

ARE4              05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER        X2 

ORIG    bt2    C29 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

3XYG                »34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

03.82 

34.46 

27.40 

00.000 

1465.4 

DBS 

COOCC 

C3.62 

34.464 

27.40 

1465.4 

STO 

00010 

03.80 

34.48 

27.41 

00.006 

1465.5 

OBS 

00010 

03.80 

34.476 

27.41 

1465.5 

STD 

0C02C 

03.79 

34.48 

27.41 

00.013 

1465.6 

OBS 

000  20 

03.79 

34.476 

27.41 

1463.6 

STD 

00030 

03.78 

34.52 

27.45 

00.020 

1465.8 

OBS 

00030 

03.78 

34.516 

27.45 

1465.8 

STD 

00050 

03.78 

34.57 

27.49 

00.032 

1466.2 

OBS 

000  50 

03.78 

34.569 

27.49 

1466.2 

STD 

00075 

03.83 

34.64 

27.54 

00.047 

1466.9 

OBS 

00075 

C3.83 

34.636 

27.54 

1466 .9 

STD 

00100 

03.85 

34.72 

27.60 

00.060 

1467.5 

OBS 

00100 

03.65 

34.725 

27.60 

1467.5 

STD 

00125 

03.77 

34.80 

27.67 

00.072 

1467.7 

OBS 

00125 

03.77 

34.796 

27.67 

1467.7 

STO 

00150 

03. 7o 

34.81 

27.68 

00.083 

1468.1 

OBS 

C0150 

03.76 

34.806 

27.68 

1466.1 

STO 

00200 

03.68 

34.82 

27.70 

00.105 

1468.6 

OBS 

C0200 

03.68 

34.817 

27.70 

1466.6 

STO 

002  50 

03.6". 

34.82 

27.70 

00. L26 

1469.2 

08S 

002  50 

03.64 

34.822 

27.70 

1469.2 

STD 

CCiOO 

03.55 

34.82 

27.71 

00.147 

1469.7 

OBS 

00  3  00 

03.55 

34.820 

27.71 

1469.7 

STD 

00*00 

03.39 

34.81 

27.72 

00.189 

1470.6 

OBS 

OO'fOO 

03.39 

34.814 

27.72 

1470.6 

STO 

005  00 

03.39 

34.82 

27.73 

00.231 

1472  .3 

OBS 

00500 

03.39 

34.819 

27.73 

1472.3 

STD 

006  00 

03.<.1 

34.62 

27.72 

00.273 

1474.0 

OBS 

00600 

"3.41 

34.819 

27.72 

1474.0 

STD 

007  00 

03.38 

34.82 

27.72 

00.317 

14  75.6 

OBS 

00700 

03.38 

54.816 

27.72 

1475.6 

STD 

CC8CC 

C3.<.0 

34.82 

27.72 

CO. 361 

1477.3 

oes 

00800 

03.40 

34.818 

27.72 

1477.3 

STD 

009  00 

03.38 

34.82 

27.72 

00.406 

1478.9 

OBS 

00900 

03.38 

34.817 

27.72 

1478.9 

STD 

ClOOO 

03.39 

34.82 

27.72 

00.452 

1480.0 

OBS 

01000 

03.39 

34.817 

27.72 

1480.6 

STD 

01100 

03.41 

34.82 

27.72 

00.498 

1482.4 

OBS 

01100 

03.41 

34.819 

27.72 

1482.4 

STD 

01200 

03.44 

34.82 

27.73 

00.546 

1 4  84  . 2 

OBS 

01200 

03.44 

34.825 

27.73 

1484.2 

STO 

01300 

03.47 

34.83 

27.73 

00.594 

1466.0 

OBS 

01300 

03.47 

34.834 

27.73 

1486.0 

STD 

Cl^iOC 

C3.52 

34.84 

27.73 

CO. 642 

1487.9 

OBS 

01400 

03.52 

34.841 

27.73 

1487.9 

STD 

01500 

03.56 

34.85 

27.74 

00.692 

1489.8 

OBS 

C1500 

03.56 

34.853 

27.74 

1489.8 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOJAOE     60 
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TABLE  XV. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  CHIN- 
COTEAGUE  at  Ocean  Station  BRAVO,  9  December  1968-1  January  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-1393. 


S    T     S     T     1     C     IM 


PcFIO       31       1393 

YEA' 

1968 

BOTDP    03656 

AIR 

TEMP         00.7 

DIP.     H, 

ST    PER 

UlND-OIP 

08 

INST    NANSEM    CAST 

TEN    SJ    1407 

CONSEC                0001 

HONTH       12 

SHIP    CC 

WET 

BULB       -00.5 

04 

^INO-SPD 

25 

TKACE    DIk 

5    SauARE       3 

LAT             56    24       N 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BAROMFTP     1022.0 

SEA 

3 

«IND-fOR 

DURATION 

2    SUJARE    60 

LONG       05C     34       V 

HOUP 

13.5 

AREA                05 

CLCUD    T/A          6/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

OftIG     B43    001 

1    SJUARE    60 

CASTNUM/mE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTh 

SND   vel 

JXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SI35         ?H 

STD 

CCOCO 

C3.23 

34.52 

27.51 

OC.OGO 

1463.0 

13.5 

OPS 

00000 

03.23 

34.525 

27.51 

1463.0 

STO 

00010 

03.22 

34.53 

27.51 

00.005 

1463.1 

STO 

'00020 

C3.21 

34.53 

27.51 

00.011 

14o3.2 

13.5 

OBS 

00029 

03.21 

34.533 

27.51 

1463.4 

STO 

CCC3C 

C3.21 

34.53 

27.51 

00.017 

1463.4 

STD 

00050 

03.23 

34.53 

27.51 

00.029 

1463.6 

13.5 

QBS 

00056 

C3.23 

34.  53j 

27.51 

1463.9 

STD 

00075 

03.29 

34.55 

27.52 

00.043 

1 464  .  5 

STD 

00100 

03.40 

34.61 

27.56 

00.057 

1465.4 

13.5 

OBS 

com 

03.45 

34.637 

27.57 

1465.9 

STD 

00125 

03.58 

34.71 

27.62 

00.070 

1466.6 

STD 

00150 

03.74 

34.62 

27.69 

00.082 

1466.0 

13.5 

OBS 

00164 

03.79 

34.855 

27.71 

1 466 . 5 

STD 

002  00 

03.75 

34.87 

27.73 

00.102 

1468.9 

13.5 

OBS 

TC0216 

05.73 

34.868 

27.73 

1469.1 

STD 

002  50 

03.70 

34.86 

27.73 

00.122 

1469.6 

13.5 

OBS 

00268 

03.69 

34.662 

27.73 

1469.6 

STO 

00300 

03.66 

34.86 

27.73 

00.142 

1470.2 

13.5 

OBS 

00320 

03.64 

34.65= 

27.73 

1470.4 

STD 

0C4C0 

C  J.64 

34.87 

27.74 

00.162 

1471.6 

13.5 

OBS 

00422 

03.64 

34.870 

27.74 

1472.1 

STD 

CG50C 

03.58 

34.67 

27.75 

00.223 

1473.1 

13.5 

OBS 

00524 

03.56 

34.668 

27.75 

1473.3 

STD 

00600 

03.53 

34.67 

27.75 

00.263 

1474.6 

13.5 

OBS 

TCC621 

03.52 

3-*.B66 

27.75 

1474.9 

STD 

007  00 

03.49 

34.67 

27.75 

00.304 

1476.1 

STD 

OOBOO 

03.47 

34.66 

27.75 

00.346 

1477.7 

13.5 

OBS 

00358 

05.47 

34.664 

27.75 

1476.3 

STD 

009  00 

03.47 

54.66 

27.75 

00.388 

1479.4 

STD 

OICOO 

05.46 

54.07 

27.75 

00.432 

1461.1 

13.5 

OBS 

T01045 

03.49 

34.670 

27.76 

1481.9 

13.5 

OSS 

T01646 

03.62 

34. 955 

27.61 

1492.6 

N    0 

DC          S    T    A 

T    I     0    N 

DAT 

A 

REFID       31       1393 

YEAR 

1968 

BOTDP    03658 

AIR 

TtMP      -CO. 5 

OIR    HGT    PER 

UIND-DIR 

34 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO     1407 

OONSEC               0002 

MONTH       12 

SHIP    CC 

UET 

BULB       -02.0 

34 

HIND-SPD 

16 

TRACE    DIR 

5     SQUARE       3 

LAT             56    24       N 

DAY 

20 

DATA    USE       1 

6AR0METR    1006.0 

SEA 

2 

HINO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     60 

LONG      051    07       H 

HOUR 

13.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          5/6 

CL/TR 

LEATHER 

X6 

ORIG    845    002 

1     SaUARE    61 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P0  4 

TOT    P         N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

03.09 

34.56 

27.55 

00.000 

1462.4 

13.9 

OBS 

00000 

03.09 

34.562 

27.55 

1 462 . 4 

STD 

00010 

03.  10 

34.56 

27.55 

00.005 

1462.6 

STO 

00020 

03.11 

34.56 

27.55 

00.011 

1462.8 

13.9 

OBS 

00025 

03.11 

34.565 

27.55 

1462.9 

STD 

000  30 

03.11 

34.56 

27.54 

00.016 

1463.0 

STD 

00050 

03.12 

34.54 

27.53 

00.027 

1463.3 

13.9 

OBS 

00050 

03.  12 

34.544 

27.53 

1465.3 

STD 

00075 

03.39 

34.62 

27.57 

00.041 

1465.0 

STD 

00100 

03.59 

34.69 

27.61 

00.054 

1466 .4 

13.9 

OBS 

00100 

03.59 

34.694 

27.61 

1  466  '.  4 

STD 

00125 

03.74 

34.78 

27.66 

00.066 

1467.5 

STD 

CC150 

03.81 

34.83 

27.70 

00.077 

1468.3 

13.9 

OBS 

00150 

03.81 

34.635 

27.70 

1466.3 

13.9 

OBS 

T00199 

03.74 

34.647 

27.71 

1468.8 

STD 

00200 

03.74 

34.8  5 

27.71 

00.098 

1468.8 

13.9 

OBS 

00246 

03.67 

34.659 

27.73 

1469.3 

STD 

CC250 

05.68 

34.86 

27.73 

00. 118 

1469.4 

13.9 

OBS 

00294 

03.73 

34.870 

27.73 

1470.4 

STD 

00300 

03.75 

34.67 

27.73 

00.136 

1470.5 

13.9 

OBS 

T00388 

03.66 

34.874 

27.74 

1471.7 

STD 

00400 

03.65 

34.87 

27.74 

00.178 

1471.6 

13.9 

OBS 

00483 

03.59 

34.667 

27.74 

1472.9 

STD 

00500 

03.59 

34.87 

27.75 

00.218 

1473.2 

13.9 

OBS 

T00579 

03.60 

34.877 

27.75 

1474.6 

STD 

006  00 

03.59 

34.88 

27.75 

00.259 

1474.9 

STD 

00700 

03.55 

34.67 

27.75 

00.300 

1476.-. 

13.9 

OBS 

C0775 

C3.54 

34.869 

27.75 

1477.6 

STD 

00800 

03.55 

34.87 

27.75 

00.342 

1476.0 

STD 

00900 

03.57 

34.86 

27.75 

00.385 

1479.8 

13.9 

OBS 

TCC968 

03.56 

34.879 

27.75 

1481.0 

13.9 

OBS 

T01526 

03.62 

34.913 

27.76 

1490.5 
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TABLE  XV.— Continued 


STATION 


6EFI0       31       1393 

YEAS 

1908 

BOTDP    03658 

MR 

TEMP       -01.5 

Olf    HOT    PER 

UlND-OIR 

36 

INST    N4NSEN    CAST 

COMSEC               0003 

MONTH       12 

SHIP    CC 

MET 

BULB       -02.5 

36 

HINO-SPD 

25 

TRACE    DIR 

l«T            56    36      N 

DAY 

22 

D4T4    USE       1 

BAROMETR    J010.6 

SEA 

5 

«IND-FOR 

DURATION 

LONf.       0  50    ".J       « 

HOU* 

17.7 

SRE4              05 

CLOUO    T/4          6/8 

CL/TB 

HEATHER 

xe 

ORIG    843    003 

CaSTNUM/TlME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMl-T 

OYNDPTM 

SND    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT     P          N02          N03 

5T0 

000  00 

03.33 

3".. 51 

27.48 

00.000 

1463.4 

OBS 

00000 

C3.33 

S^.SOc 

27.48 

1463.4 

STO 

00010 

03.33 

3*. 51 

27.49 

00.006 

1463.5 

STD 

00020 

03.32 

3'..  51 

27.49 

00.012 

1463.7 

OBS 

00027 

03.32 

Si.. 515 

27.49 

1463.8 

STD 

00030 

03.32 

3*. 52 

27.49 

00.018 

1463.8 

STD 

00050 

03.31 

34.52 

27.49 

00.030 

1464.1 

OBS 

00053 

03.31 

34.516 

27.49 

1464.2 

STD 

00075 

03.^6 

34.52 

27.50 

00.045 

1464.3 

STD 

00100 

03.20 

34.53 

27.52 

00.060 

1464.5 

oes 

00107 

03.18 

34.535 

27.52 

1464.5 

STD 

00125 

03.<.1 

34.67 

27.61 

00.073 

1466.0 

STO 

00150 

03.63 

34.81 

27.69 

00.065 

1467.5 

DBS 

00159 

03.68 

34.840 

27.71 

1467.9 

STD 

CC20C 

03.71 

34.86 

27.73 

00.105 

1468.7 

OBS 

700^09 

03.71 

34.862 

27.73 

1468.9 

STO 

00250 

03.68 

34.87 

27.74 

00.12  5 

1469.5 

DBS 

00263 

03.07 

34.871 

27.74 

1469.0 

STD 

00300 

03.60 

34.87 

27.75 

00.145 

1469.9 

OBS 

00316 

03.58 

34.872 

27.75 

1470.1 

STO 

00<,00 

03.57 

34.88 

27.75 

00.163 

1471.5 

OBS 

T00<,20 

03.57 

34.877 

27.75 

1471.8 

STD 

00500 

03.59 

34.87 

27.75 

00.223 

1473.2 

OBS 

00518 

03.59 

34.870 

27.75 

1473.5 

STD 

CC6C0 

03.56 

34.87 

27.75 

00.263 

1474.7 

OBS 

TOOolB 

03.55 

34.875 

27.75 

1475.0 

STO 

00700 

03.53 

34.87 

27.75 

00.30  4 

1476.3 

STD 

008  00 

03.51 

34.87 

27.75 

00.346 

1477.9 

OBS 

00808 

03.51 

34.869 

27.75 

1478.0 

STO 

0090(^ 

03.51 

34. B7 

27.75 

00.388 

1479.5 

OBS 

T00977 

03.51 

34.871 

27.76 

1480.8 

OBS 

701528 

03.60 

34.893 

27.76 

1490.5 

N    0    D    C           ST 

4    T    1    0    N 

1          OAT 

A 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1    SOJARE    60 


REFIO      31       1393 
CONSEC  0004 

LAT  56    30      N 

LONG       051    06      M 


YEAS  1968 
lONTH  12 
DAY  23 

HOUR     13.2 


BOTDP    03475 
SHIP    CC 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  00.0 

MET  BULB  -02. C 
BAROMETR  1015. o 
CLOUD     T/4  8/6 


DIP    hGT    PER 

25 
SEA  1 

CL/TR 


KINO-DIR  25 

HIND-SPO  05 
WIND-FOR 

WEATHER  X8 


INST    NANSEN     CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B43    C04 


TEN  SO  lt07 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGHA-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P34   TOT  P 


STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
DBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 


000  00 
OOOOD 
00010 
C0020 
00024 
00030 
00050 
00050 
00075 
00099 
00100 
00125 
00149 
CO  150 
002  00 
002  00 
002  50 
002  50 
003C0 
00300 
004  00 

TC04C1 
00500 
CC50C 
006  00 
00601 
C0700 
00800 
00801 
009  00 
01000 

TOIOOO 
01500 

T01500 
01750 

T01994 
02000 
C2  5  00 

T02512 
03000 

T03004 

103309 
03384 


02.94 
02.94 
02.94 
02.94 
02.94 
02.9  5 
02.97 
02.97 
03.48 
03.80 
03.80 
03.67 
03.90 
03.90 
03.83 
03.83 
03.72 
03.72 
03.73 
03.73 
03.70 
03.70 
03.62 
03.62 
03.51 
03.51 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.63 
03.63 
03.59 
03.50 
03.50 
03.  17 
03.16 
02.75 
02.75 
02.33 
02.01 


34.55 

34.553 

34.56 

34.56 

34.558 

j>4.  56 

34.55 

34.555 

34.68 

34.762 

34.  76 

34.81 

34.837 

34.84 

34.85 

34.851 

34.86 

34.859 

34.87 

34.866 

34.86 

34.860 

34.87 

34.869 

34.87 

34.872 

34.87 

34.87 

34. 867 

34.87 

34.87 

34.868 

34.90 

3 -..90  5 

34.92 

34.932 

34.93 

34.93 

3'..935 

34.93 

34.930 

34.909 

34.897 


27.50 
27.56 
27.56 
27.56 
27.56 
27.56 
27.55 
27.55 
27.60 
27.64 
27.64 
27.67 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27. 7o 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 
27.77 
27.79 
27.80 
27.80 
7.l'4 
27.64 
27.67 
27.87 
27.89 
27.91 


00.005 
00.010 


00.016 
00.027 


00.052 
00.063 


00.074 
00.09  5 


00.299 
00.341 


00.364 
00.427 


1461.7 
1401.7 
1461 .9 
1462.1 
1462.1 
1462.3 
1402.7 
1462.7 
1465.5 
1467.3 
1467.4 
1468.1 
1468.7 
1468.7 
1469.2 
1469.2 
1469.6 
1469.6 
1470.5 
1470.5 
1472.0 
1472.0 
1473.3 
1473.3 
1474.5 
1474.5 
1476.2 
1477.9 
1477.9 
1479.6 
1481.2 
1461.2 
1490.1 
1490.1 
1494.2 
1498.0 
1498.1 
IpOi.i 
1505.4 
1512.1 
1512.2 
1515.7 
1515.6 
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TABLE  XV.— Continued 


NODC  STATION  DATA 


REFIO       31  1393 

CONSEC  0005 

LAT            56  30      N 

LONG       051  06      U 


CASTNUM/TIME        LVLTVP 


12. 

12. 


yEAR 

196U 

BOTDP     03566 

AIR 

TEMP       -00.3 

DIR    MGT    PER 

WIND-DIR     15 

INST    NANSEN    CAST 

MONTH        12 

SHIP    CC 

WET 

BULB      -Cl.l 

07 

MIND-SPD    16 

TRACE    DIR 

DAY 

24 

DATA    USE       1 

3AR0METB     1019.0 

SEA 

1 

WIND-FOk 

DURATION 

HOJR 

12.6 

AREA                05 

Cl-OUO    T/A          6/8 

CL/TR 

WEATHER       Xd 

GRIG     B43    005 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

S.-^D    VEL 

OXVG                P04 

TOT    P          N02          N03 

STD 

000  00 

03.04 

34.54 

27.54 

00.000 

1462.2 

DBS 

00000 

03.04 

34.543 

27.54 

1462.2 

STD 

00010 

03.04 

34.54 

27.54 

00.005 

1462.3 

STD 

00020 

03.04 

34.54 

27.54 

00.011 

1462.5 

OBS 

00024 

03.04 

34.545 

27.54 

1462.6 

STD 

00030 

03.04 

34.54 

27.54 

00.016 

1462.7 

OBS 

00048 

03.04 

34.543 

27.54 

1463.0 

STD 

00050 

03.04 

34.54 

27.54 

00.027 

1463.0 

STD 

00075 

03.05 

34.55 

27.54 

00.041 

1463.'. 

OBS 

00095 

03.05 

34.550 

27.54 

1463.8 

STD 

00100 

03.14 

34.58 

27.56 

00.055 

1464.3 

STD 

00125 

03.51 

34.69 

27.61 

00.068 

1  466  .  4 

OBS 

00143 

03.72 

34.757 

27.64 

1467.7 

STD 

00150 

03.79 

34.78 

27.65 

00.080 

1468.1 

OBS 

00191 

04.01 

34.847 

27.69 

1469.0 

STD 

00200 

03.97 

34.85 

27.69 

00.103 

1469.6 

OBS 

00239 

03.66 

34.651 

27.70 

1470.0 

STD 

002  50 

03.86 

34.65 

27.70 

00.124 

1470.2 

OBS 

00267 

03.84 

34.855 

^7.71 

1470.7 

STD 

003  00 

03.83 

34.66 

27.71 

00.145 

1470.9 

OBS 

TC0382 

03.74 

34.866 

27.73 

1471.9 

STD 

004  00 

03.72 

34.87 

27.73 

00.167 

1472.1 

OBS 

00479 

03.66 

34.668 

27.74 

1473.2 

STD 

005  00 

03.65 

34.67 

27.74 

00.228 

1473.4 

OBS 

T00576 

03.60 

34.672 

27.75 

1474.5 

STO 

00600 

C3.59 

34.87 

27.75 

00.269 

1474.9 

STD 

00700 

03.54 

34.66 

27.74 

00.311 

1476.3 

OBS 

00772 

03.52 

34.657 

27.74 

1477.4 

STD 

ooeoo 

03.51 

34.86 

27.74 

00.353 

1477.9 

STD 

00900 

03.50 

34.66 

27.74 

00.397 

1479.5 

OBS 

00968 

03.50 

34.655 

27.74 

1460.6 

OBS 

T01471 

03.63 

34.894 

27.76 

1489.0 

TEN  50  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


STATION 


REFID       31 

1393 

YEAR 

1966 

eOTDP    03475 

AIR 

TEMP          03.1 

DIP    HGT    PER 

WIND-OIR 

12 

INST    NANSEN    CAST 

CONSEC 

0006 

MONTH       12 

SHIP    CC 

WET 

BUL6          01.9 

06 

WIND-SPD 

16 

TRACE    OIR 

LAT            56 

30      N 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

BAROMtTR     1002.5 

SEA 

7 

WIND-FOR 

DURATION 

LONG       051 

05       W 

HOUR 

16.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A          6/5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    843    006 

CASTNUM/ 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPT 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

03.07 

34.54 

27.53 

00.00  ' 

1462.3 

18.0 

OBS 

000  00 

03.07 

34.536 

27.53 

1462.3 

STD 

00010 

03.07 

34.54 

27.53 

00.00  5 

1462.4 

STD 

00020 

03.07 

34.54 

27.53 

00.01' 

1462.6 

STD 

00030 

03.07 

34.54 

27.53 

00.01 

1462.8 

16.0 

OBS 

00030 

03.07 

34.538 

27.53 

1402.8 

STD 

00050 

03.07 

34.54 

27.53 

00.028 

1463.1 

18.0 

OBS 

0C057 

03.09 

34.543 

27.53 

1463.3 

STO 

00075 

03.2  8 

34.64 

27.59 

00.041 

1464.5 

STD 

00100 

03.48 

34.74 

27.65 

00.053 

1466.0 

18.0 

OBS 

00115 

03.56 

34.780 

27.66 

1466.7 

STD 

00125 

03.63 

34.  79 

27.68 

00.065 ' 

1467.1 

STD 

CC150 

03.71 

34.62 

27.69 

00.075 

1467.9 

18.0 

OBS 

00174 

03.76 

34.639 

27.70 

1468.5 

STD 

002C0 

03.75 

34.85 

27.71 

00.096 

1468.9 

18.0 

OBS 

T00231 

03.73 

34.652 

27.72 

1469.3 

STD 

00250 

03.69 

34.85 

27.72 

00.117 

1469.5 

16. C 

OBS 

0C289 

03.65 

34.845 

27.72 

1469.9 

STD 

003  00 

03.66 

34.85 

27.72 

00.137 

1470.2 

18.0 

OBS 

00349 

03.70 

34.863 

27.73 

1471.2 

STD 

00400 

03.65 

34.66 

27.73 

00.176 

1471.8 

13.0 

OBS 

00462 

03.61 

34. 862 

27.74 

1472.7 

STO 

00  5  CO 

C3.60 

34.86 

27.74 

00.219 

1473.3 

18.0 

OBS 

00575 

03.57 

34.864 

27.74 

1474.4 

STD 

006  00 

03.54 

34.  86 

27.74 

00.260 

1474.7 

18.0 

DBS 

00087 

03.48 

34.858 

27.75 

1475.8 

STD 

00700 

03.46 

34.86 

27.75 

00.302 

1476.0 

STD 

0C800 

03.46 

34.80 

27.75 

00. 344 

1477.7 

STD 

00900 

03.46 

34.86 

27.75 

00.367 

1479.4 

IB.O 

OBS 

00909 

03.46 

34.659 

27.75 

1479.5 

STD 

01000 

03.46 

34.66 

27.75 

00.430 

1481.0 

STD 

01100 

03.48 

34.66 

27.75 

00.475 

1462.7 

18. C 

OBS 

01131 

03.48 

34.657 

27.75 

1483.2 

18.0 

OBS 

T01699 

03.58 

34.912 

27.78 

1493.3 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  XV.— Continued 


STaTlCN  DATA 


BEFIO       31        1393 
CONSEC  CC07 

L4T  56    2')       N 

LONG       C51     12       X 


YEAR  1968 
MONTH  12 
OAY  31 

HOUS     12.9 


BOTDP    0365a 
SHIP    CC 
DATA    USE        1 
AREA  C5 


CASTNUH/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.9 


12.9 


12.9 


12.9 
12.9 


12.9 
12.9 


STD 
OBS 
STD 
STD 
OBS 
STD 
STD 
OBS 
STD 
STD 
OBS 
STD 
STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
STD 
STD 
DBS 
STD 
STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
0002B 
00030 
00050 
00055 
00075 
00100 
00109 
00125 
00150 
00163 
00200 
T0C217 
00250 
C0270 
00300 
00323 
OCOO 
T00427 
00500 
00531 
0O60O 
0063'! 
007  00 
006  00 
00857 
009  00 
01000 
T01066 
T01650 


TEfP 

02.96 

02.96 

02.96 

02.97 

02.97 

02.97 

02.99 

02.99 

03.04 

03.19 

03.26 

03.53 

03.03 

03.92 

03.87 

03.65 

03.62 

03.79 

03.73 

03.70 

03.66 

03.67 

C3.63 

03.62 

03.61 

03.60 

03.57 

03.54 

03.53 

03.53 

03.52 

03.52 

03.60 


AIR    TEMP         01.9 
hET    BULB  01.4 

BARDMETR    0993.1 
CLOUD    T/4  6/6 


DIR    HOT    PER 


SEA 
CL/TR 


SAL 

34.53 

34.529 

34.52 

34.52 

34.514 

34.51 

34.52 

34.518 

34.55 

34.60 

34.628 

34.71 

34.81 

34.840 

34.84 

34.840 

34.85 

34.858 

34.86 

34.859 

34.86 

34.863 

34.87 

34.874 

34.86 

34.862 

34.86 

34.87 

34.867 

34.87 

34.88 

34.886 

34.914 


27.53 

27.53 

27.53 

27.52 

27.52 

27.52 

27.52 

27.52 

27.54 

27.57 

27.59 

27.63 

27.67 

27.69 

27.69 

27.70 

27.71 

27.72 

27.72 

27.73 

27.73 

27.73 

27.74 

27.75 

27.74 

27.74 

27.74 

27.75 

27.75 

27.75 

^7.76 

27.77 

27.78 


OO.OCO 


00.005 
00.011 


00.017 
00.028 


00.042 
00.056 


00.069 
00.080 


00.102 
00.123 


00. 165 
00.226 


00.309 
00.351 


00.394 
00.437 


1461.8 

1461.8 

1462.0 

1462.1 

1462.3 

1462.3 

1462.7 

1462^3 

I  463 . 4 

1464.5 

1465.0 

1466.6 

1468.3 

1469.0 

1469.4 

1469.6 

14  70.0 

1470.2 

1470.5 

1470.7 

1471.9 

1472.3 

1473.4 

147319 

1474.9 

1475.5 

1476.4 

1478.0 

1478.9 

1479.6 

1481.3 

1482.4 

1492.6 


HINO-DIR    26 
WINO-SPD    19 
HINO-FOR 
HEATHER        X8 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG     B43    007 


TEN  SJ  1407 
5  SaoARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOJARe    61 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXY G 


P04       TOT    P 


N03         SI  03 
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TABLE  XVI. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  CAMP- 
BELL at  Ocean  Station  BRAVO,  1-23  January  1969,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-1413. 


S    T    A     T     I     C    N 


REFIO      31       1*13 

YE4< 

196'9 

BOTOP    03475 

AIR 

TEMP          04.4 

DIR     HOT     PER 

KINO-DIR 

18 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    SB    1407 

CONSEC               0001 

MONTH       01 

SHIP    CM 

WET 

BULB         03.9 

14 

3         3 

WINO-SPD 

08 

TRACE     OIR 

5     SauARE        3 

L»T            56    29      N 

D4Y 

03 

DAT*    USE       1 

BAROMETR     1009.8 

SEA 

.(IND-fOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG      050    56       M 

HOUR 

14.3 

AREA                0  5 

CLOUO    T/A         5/6 

CL/TB 

HEATHER 

X6 

ORIS     B44    001 

1     SQUARE     60 

CSSTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STO 

00000 

03.34 

34.42 

27.41 

oo.oco 

1463.3 

14.3 

06  S 

00000 

03.34 

34.422 

27.41 

1463.3 

STD 

00010 

03.34 

34.42 

27.41 

00.006 

1463.4 

STO 

00020 

03.34 

34.42 

27.41 

00.013 

1463.6 

1<..3 

OBS 

00026 

03.34 

34.422 

27.41 

1463.7 

STD 

00030 

03.33 

34.42 

27.42 

00.020 

1463.7 

STD 

00050 

03.29 

34.42 

27.42 

00.033 

1463.9 

14.3 

OBS 

00051 

03.29 

34.421 

27.42 

1463.9 

STD 

00075 

03.42 

34.48 

27.45 

00.050 

1464.9 

STD 

00100 

03.49 

34.53 

27.49 

00.066 

1465.7 

14.3 

OBS 

00103 

03.49 

34.  53  8 

27.49 

1465.8 

STO 

00125 

03.44 

34.55 

27.50 

00.061 

1466.0 

STD 

00150 

03.39 

34.59 

27.55 

00.09  5 

1466.2 

1*.3 

OBS 

00155 

03.38 

34.607 

27.56 

1466.3 

STD 

002  00 

04.23 

34.82 

27.64 

00.121 

1470.9 

14.3 

OBS 

T00209 

04.30 

34.843 

27.65 

1471.3 

STD 

00250 

04.08 

34.84 

27.67 

00.145 

1471.1 

14.3 

OBS 

00262 

04.04 

34.845 

27.68 

1471.1 

STD 

00300 

04.01 

34.66 

27.69 

00.167 

1471.7 

14.3 

OBS 

00315 

04.00 

34.863 

27.70 

1471.9 

STD 

00400 

03.91 

34.87 

27.72 

00.210 

1472.9 

14.3 

OBS 

00423 

03.88 

34.874 

27.72 

1473.2 

STO 

00500 

03.75 

34.87 

27.73 

00.253 

1473.9 

14.3 

OBS 

00531 

03.71 

34.868 

27.73 

1474.2 

STD 

00600 

03.69 

34.87 

27.73 

00.295 

1475.3 

14.3 

OBS 

T00641 

03.67 

34.864 

27.73 

1475.9 

STD 

O07O0 

03.03 

34.86 

27.74 

00.338 

1476.7 

STO 

00  BOO 

03.59 

34.87 

27.74 

00.361 

1478.2 

14.3 

OBS 

00858 

03.57 

34. 866 

27.75 

1479.1 

STD 

00900 

03.57 

34.87 

27.75 

00.424 

1479.8 

STO 

01000 

03.  58 

34.87 

27.75 

00.468 

1481.5 

14.3 

OBS 

T01083 

03.58 

34.869 

27.75 

1482.9 

14.3 

OBS 

T01632 

03.58 

34.913 

27.78 

1492.2 

N    0 

DC           S    T    A 

T     I     0    N 

DAT 

A 

REFID       31        1413 

YEAR 

1969 

BOTDP    03502 

AIR 

TEMP          03.9 

DIR     HGT     PER 

WINO-DIR 

15 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SQ     1407 

CONSEC                0002 

MONTH       01 

SHIP    CM 

WET 

BULB         C2.9 

IC 

5         4 

WIND-SPD 

01 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LAT             56    34       N 

DAY 

04 

DATA    use       1 

BAROMETR     1019.2 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    60 

LONG      050    55       U 

HOUR 

14.1 

AREA                05 

CLOUO     T/A          8/4 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    B44    C02 

1     SQUARE     60 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

03.11 

34.39 

27.41 

00. )00 

1462.3 

14.1 

OBS 

COOOO 

03.11 

34.394 

27.41 

1462.3 

STO 

00010 

03.12 

34.40 

27.41 

00.006 

14o2.5 

STD 

00020 

03.13 

34.40 

27.41 

00.C13 

1402.7 

14.1 

OBS 

00025 

03.14 

34.397 

27.41 

1402.8 

STD 

00030 

03.15 

34.40 

27.41 

00.020 

1462.9 

SID 

000  50 

03.20 

34.41 

27.42 

00.033 

1 4o3 . 5 

14.1 

OBS 

00051 

03.2  0 

34.413 

27.42 

1463.5 

STO 

00075 

03.22 

34.51 

27.49 

00.049 

1464.1 

STD 

00100 

03.25 

34.57 

27.54 

00,064 

1464.7 

14.1 

OBS 

00100 

03.25 

34.571 

27.54 

1464.7 

STD 

CC125 

03.27 

34.58 

27.54 

00.078 

1465.3 

STD 

00150 

03.30 

34.5  9 

27.55 

00.092 

1465.8 

14.1 

OBS 

00151 

03.30 

34.586 

27.55 

1465.8 

STD 

00200 

03.87 

34.79 

27.65 

00.118 

1469.3 

14.1 

OBS 

00202 

03.88 

34.795 

27.66 

1469.4 

STD 

00250 

03.77 

34.83 

27. 7C 

00.140 

1469.8 

14.1 

OBS 

00253 

03.77 

34.831 

27.70 

1469.8 

STD 

00300 

03.72 

34.84 

27.71 

00.161 

1470.4 

14.1 

OBS 

00304 

03.72 

34.840 

27.71 

1470.5 

STD 

00400 

03.66 

34.86 

27.73 

00.203 

1471.8 

14.1 

OBS 

T00403 

03.66 

34.860 

27.73 

1471.9 

STD 

005  00 

03.61 

34.86 

27.74 

00.244 

1473.3 

14.1 

OBS 

00506 

03.61 

34.862 

27.74 

1473.4 

STD 

00600 

03.59 

34.86 

27.74 

00.286 

1474.9 

14.1 

OBS 

T00602 

03.59 

34.863 

27.74 

1474.9 

STD 

00  7  00 

03.54 

34.86 

27.74 

00.32  6 

1470.3 

STD 

008  00 

03.51 

34.86 

27.74 

00.370 

1477.8 

14.1 

OBS 

0  0811 

03.51 

34.857 

27.74 

1478.0 

STD 

00900 

03.51 

34.86 

27.75 

00.414 

1479.5 

STD 

01000 

03.52 

34.86 

27.75 

00.458 

1481.2 

14.1 

OBS 

T01019 

03.52 

34. 864 

27.75 

1481.5 

14.1 

OBS 

T01524 

03.60 

34.900 

27.77 

1490.4 
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TABLE  XVI.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFID 

CONSEC 

LAT 

lOUG   0 


1413 

YEAR 

1969 

BOTDP    03640 

AIR 

TEMP      -00.5 

DIR    HOT    PER 

HINO-DIR 

05 

INST     HANSEN    CAST 

0003 

MONTI 

H         01 

SHIP    CM 

WET 

SULB       -01. i 

03 

1          2 

WINO-SPO 

10 

TRACE    DIR 

3C.0N 

DAY 

C'6 

DATA    USE       1 

BAkOMETR     10  14.2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

02. SB 

HOUft 

14.8 

AREA                05 

ClOUO     T/A          8/6 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    844    003 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEl 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

03.17 

34.45 

27.45 

00.000 

1462.6 

1<>.S 

08  S 

00000 

03.17 

34.453 

27.45 

1462.6 

STD 

00010 

03.17 

34.45 

27.45 

00.006 

1462.8 

STD 

00020 

03.18 

34.44 

27.44 

00.012 

1462.9 

I*. 8 

OSS 

00025 

03.18 

34.439 

27.44 

1463.0 

STD 

00030 

03.18 

34.44 

27.44 

00.019 

1463.1 

STD 

00050 

03.19 

34.44 

27.44 

00.032 

1463.5 

1*.B 

OBS 

00051 

03.19 

34.435 

27.44 

1 463 . 5 

STD 

00075 

03.30 

34.49 

27.47 

00.048 

1464.4 

STD 

00100 

03.41 

34.5-. 

27.50 

00.063 

1465.4 

14. B 

OBS 

00101 

03.41 

34.536 

27.50 

1465.4 

STD 

00125 

03.44 

34.56 

27.52 

00.078 

1466.0 

STD 

00150 

03.56 

34.62 

27.55 

00.093 

1466.9 

14.8 

OBS 

00152 

03.57 

34.621 

27.55 

1467.0 

STD 

00200 

04.10 

34.80 

27.64 

00.119 

1470.3 

14.8 

OBS 

00203 

04.  11 

34.806 

27.64 

1470.4 

STD 

002  50 

03.97 

34.84 

27.68 

00.142 

1470.6 

14.8 

OBS 

C0254 

03.96 

34.838 

27.68 

1470.7 

STD 

00300 

03.99 

34.86 

27.69 

00.164 

1471.6 

14.8 

OBS 

00306 

03.99 

34.858 

27.70 

1471.7 

STD 

00400 

03.87 

34.87 

27.72 

00.207 

1472.7 

14.8 

OBS 

T004  09 

03.86 

34.869 

27.72 

1472.8 

STD 

00500 

03.73 

34.87 

27.73 

00.250 

1473.8 

14.8 

OBS 

00509 

03.72 

34.868 

27.73 

14  73.9 

STD 

00600 

03.71 

34.88 

27.74 

00.291 

1475.4 

14.8 

OBS 

T006  11 

03.71 

34.880 

27.74 

1475.6 

STD 

00700 

03.64 

34.88 

27.75 

00.334 

1476.7 

STD 

00800 

03.58 

34.87 

27.75 

00.376 

1478.1 

14.8 

OBS 

00820 

03.57 

34.873 

27.75 

1478.4 

STD 

00900 

03.56 

34.67 

27.75 

00.419 

1479.7 

STO 

OlOOO 

03.55 

34.88 

27.76 

00.462 

1481.4 

14.8 

OBS 

T01026 

03.55 

34.678 

27.76 

1481  .8 

14.8 

OBS 

T01540 

03.60 

34.918 

27.78 

1490.7 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


STATION 


REFID      31  1413  YEAR    1969  BOTDP    03521 

CONSEC  0004  MONTH       01  SHIP    CM 

LAT            56  34      N  DAY            13  DATA    USE       1 

LONG      050  55      M  HOUR    19.0  AREA              05 


AIR    TEMP  C2.7 

WET  auie       00.7 

BAROMETR     1020-0 
CLOUO    T/A  8/7 


DIR     HGT    PER 

07       7  4 

SEA 
CL/TF 


WIND-DIR    06 
WIND-SPD    22 
WIND-fOR 
WEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG     844    004 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


19.0 
19.0 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

SID 

oes 

STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00023 
00030 
00043 
00050 
00075 
00086 
00100 
00125 
00130 
CO  150 

T00173 
00200 
00215 
00250 
00260 
00300 

T00345 
00400 
00430 
0C5C0 

T00514 
006  00 
006  80 
00700 
00800 

T00840 

T01329 


TEMP 

03.15 
03.15 
03.17 
03.18 
03.18 
03.18 
03.18 
03.  18 
03.20 
03.20 
03.20 
03.21 
03.21 
03.66 
03.98 
04.04 
04.05 
03.98 
03.96 
03.93 
03.89 
03.82 
03.78 
03.70 
03.69 
03.65 
03.63 
03.63 
03.65 
03.66 
03.64 


SAL 

34.47 

34.472 

34.47 

34.47 

34.475 

34.47 

34.471 

34.47 

34.47 

34.469 

34.47 

34.48 

34.477 

34.65 

34.782. 

34.82 

34.841 

34.86 

34.868 

34.87 

34.870 

34.88 

34.883 

34.87 

34.871 

34.88 

34.881 

34.88 

34.89 

34.892 

34.900 


SliMA-T 

27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.46 
27.47 
27.47 
27.47 
27.56 
27.64 
27.66 
27.68 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 


OYNDPTH 
00.000 


00.006 
00.012 


00.031 
00.046 

00.062 
00.078 

00.093 

00.118 

00.140 

00.161 

00.203 

00.244 

00.286 

00.32  7 
00.369 


SND    VEL       OXYG 

1462.5 
1462.5 
1462.8 
14O3.0 
1463.0 
1463.2 
1463.4 
1463.5 
1464.0 
1464.2 
1464.4 
1464.9 
1464  .9 
1467.4 
1469.3 
1470.1 
1470.4 
1470.7 
1470.8 
1471.3 
1471 .9 
1472.5 
1472.9 
1473.7 
1473.9 
1475.1 
1476.4 
1476.7 
1478.5 
1479.2 
1487.3 


P34       TOT    P 
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TABLE  XVI.— Continued 


NODC  STITICN  D4T4 


BEFID       31  1*13 

CQNSEC  0005 

L4T             56  31       N 

LONG      0  50  54      « 


YE4R 

1969 

BOTDP    C2917 

AIR 

TEMP 

02.4 

DIP    H 

GT    PER 

MONTH       01 

SHIP    CM 

rfET 

BULB 

00.2 

09 

2         3 

DAY 

14 

D4TA    USE       1 

BAROMETR    : 

1016.9 

SEA 

HCUS 

16.4 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

5/6 

CL/TP 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND   VEI 

STO 

CCOOO 

03.21 

34, 

.49 

27 

.46 

oo.occ 

1462.8 

OBS 

000  00 

03.21 

34. 

.488 

27, 

.48 

1462. a 

STD 

00010 

03.21 

34, 

,48 

27, 

.47 

00.006 

1463.0 

STO 

000  20 

03.21 

34. 

.47 

27, 

.47 

00.012 

1463.1 

OBS 

00027 

03.21 

34, 

.470 

27, 

.46 

1463.2 

STD 

CC030 

03.21 

34, 

...7 

27, 

.46 

00.018 

1463.3 

STD 

00050 

03.20 

34. 

.47 

27, 

.46 

00.031 

1 463 . 6 

OBS 

00053 

03.20 

34. 

,467 

27. 

.46 

1 463 . 6 

STD 

00075 

03.21 

34, 

.47 

27, 

.46 

00.047 

1464.0 

STD 

00100 

03.23 

34, 

.47 

27. 

,46 

00.063 

1464.5 

OBS 

00106 

03.23 

34. 

,472 

27. 

.  46 

1464.6 

STD 

00125 

03.37 

34, 

.52 

27. 

.49 

00.078 

1465.6 

STD 

00150 

03.56 

34. 

.60 

27. 

.53 

00.093 

1466.9 

OBS 

00159 

03.63 

34, 

,629 

27. 

.55 

1467.4 

STO 

002  00 

04.03 

34, 

.79 

27. 

.64 

00.119 

1470.0 

OBS 

C0214 

04.09 

34. 

,828 

27, 

.66 

1470.5 

STD 

002  50 

04.02 

34. 

,07 

27. 

,70 

00.142 

1470.9 

OBS 

002  66 

03.99 

34. 

,880 

27. 

.71 

1471.0 

STD 

00300 

03.95 

34. 

,87 

27. 

.71 

00.163 

1471.4 

OBS 

00319 

03.93 

34. 

,870 

27. 

,71 

1471.6 

STD 

00400 

03.83 

34. 

88 

27. 

,73 

00.2C5 

1472.6 

OBS 

T00425 

03.81 

34. 

,887 

27. 

,74 

1472.9 

STD 

00500 

03.76 

34. 

,89 

27. 

,74 

00.246 

1473.9 

OBS 

00530 

03.74 

34. 

,888 

27. 

,75 

1474.4 

STD 

00600 

03.71 

34. 

,89 

27. 

,75 

00.287 

1475.4 

OBS 

T00637 

03.69 

34. 

891 

27. 

.75 

1475.9 

STD 

00700 

03.66 

34. 

,89 

27. 

,76 

00.328 

1476.8 

STD 

00800 

03.62 

34. 

,89 

27. 

,76 

00.369 

1478.4 

OBS 

C0854 

03.61 

34. 

,893 

27. 

,76 

1479.2 

STD 

009  00 

03.61 

34. 

,89 

27. 

,76 

00.411 

1480.0 

STD 

01000 

03.62 

34. 

89 

27. 

,76 

00.454 

1481.7 

OBS 

T01071 

03.62 

34. 

,886 

27. 

,76 

1482.9 

OBS 

T01620 

03.57 

34. 

,911 

27. 

,78 

1491.9 

WIND-Dlft    08 
rflUD-SPD    10 
WlND-fOk 
UEATHEP        XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    844    005 


TEN    SO    1407 
5    SQUARE       3- 
2     SOUARE     60 
1    SOJARE    60 


P04       TOT    P 


STATION 


REFIO       31  1413 

CONSEC  0C06 

LAT             56  30. IN 

LONG       050  59. 5H 


YEAR  1969 
MONTH  01 
DAY  15 

HOUR     13.5 


BOTDP    03557 
SHIP    CM 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR     TEMP  01.4 

UET    BULB  00.0 

BAROMETR     1019.0 
CLOUD    T/A  8/6 


DIR    HGT     PER 

12       2         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR     36 
WIND-SPD    03 
HINO-fOR 
HEATHER       XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     B44    006 


TEN  SO  1407 
5  S9UARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUH/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL        OXYG 


P34       TOT     P 


16. 
16. 


STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
08  S 

oes 


00000 

oocoo 

00010 
00020 
00024 
00030 
0C049 
00050 
00075 
00098 
00100 
00125 
00147 
00150 

T00195 
002  00 
0C246 
00250 
00296 
00300 
00395 
004  00 
00494 
00500 

T00594 
00600 
00700 
00795 
00800 
009  00 

T00992 

T015G1 
01750 

T01950 
02000 

T02434 
C2500 
02934 
03000 

TO  3222 

T03334 


03.06 
03.06 
03.06 
03.06 
03.06 
03.06 
03.08 
03.08 
03.09 
03.12 
03.12 
03.18 
03.22 
03.30 
04.02 
03.99 
03.79 
03.79 
03.82 
03.82 
03.75 
03.75 
03.69 
03.69 
03.69 
03.68 
03.60 
03.54 
03.54 
03.52 
03.51 
03.59 
03.56 
03.49 
03.46 
03-17 
C3.i5 
02.65 
02.77 
02.46 
02.29 


34.47 

34.466 

34.46 

34.45 

34.449 

34.45 

34.463 

34.46 

34.47 

34.471 

34.47 

34.49 

34.511 

34.54 

34.821 

34.82 

34.836 

34.84 

34. 860 

34.86 

34.871 

34.87 

34.876 

34.88 

34.874 

34.87 

34.88 

34.876 

34.88 

34.87 

34.871 

34.908 

34.93 

34.937 

34.94 

34.947 

34. J5 

34.944 

34.93 

34.924 

34.930 


27.48 
27.48 
27.47 
27.46 
27.46 
27.46 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.49 
27.50 
27.51 
27.66 
27.67 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.76 
27.76 
27.75 
27.76 
27.78 
27.79 
27.81 
27.81 
27.85 
27.85 
27.88 
27.88 
27.89 
27.91 


00.006 
00.012 


00.031 
00.046 


00.062 
00.078 


00.286 
00.328 


00.369 
00.412 


1462.1 
1462.1 
1462.3 
1462.5 
1462.5 
1462.6 
1463.0 

1 463 . 0 
1  463  .  5 
1464.0 
1464.1 
1464. 
1465. 
1465  . 
1469. 
1469. 
1469. 
1469. 
1470. 
1470. 
1472.1 
1472.2 
1473.5 
1473.6 
1475.2 
1475.3 
1476.6 
1477.9 
1478.0 
1479.6 

1481 .1 
1490.0 
1494.1 
1497.2 
1497.9 
1504.1 
1505.2 
1511.4 
1512.2 
1514.7 
1516.0 
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TABLE  XVI.— Continued 


NODC  STATION         DATA 


REFIO       31 

I'.U 

VEAS 

1969 

BOTOP    035te 

AI  R 

TEMP          01.3 

OIR    H 

GT     PER 

WINO-DIR 

36 

CONSEC 

0007 

MONTH       01 

SHIP    CM 

WET 

BULB          00-0 

35 

2          2 

HIND-SPD 

08 

LAT             56 

31. JN 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

BAROMETH     1018.2 

SEA 

WlND-f OB 

LONG      C50 

59. 8W 

HOUR 

17.6 

AREA                05 

CLOOD     T/A          6/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

CASINUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

DXYG 

PO 

STD 

00000 

03.09 

34.48 

27.49 

00.000 

1462.3 

17.6 

OBS 

00000 

03.09 

34.483 

27.49 

1462.3 

STD 

00010 

03.  10 

34.49 

27.49 

00.006 

1462.5 

STD 

C0020 

03.10 

34.50 

27.50 

00.012 

1462.7 

17.6 

08  S 

00023 

03.10 

34.497 

27.50 

1462.7 

STD 

00030 

03.09 

34.50 

27.50 

00.018 

1462.8 

17.6 

OBS 

OOO".? 

03.09 

34.504 

27.50 

1463.1 

STD 

00050 

03.09 

34.50 

27.50 

00.030 

1463.2 

STO 

00075 

03.12 

34.51 

27.50 

00.044 

1463.7 

17.6 

DBS 

00092 

03.13 

34.512 

27.51 

1464.0 

STD 

00100 

03.13 

34.51 

27.51 

00.059 

1464.2 

STD 

00125 

03.13 

34.5  2 

27.51 

00.074 

1464.6 

17.6 

OBS 

00129 

03.13 

34.527 

27.52 

1464.8 

STO 

00150 

03.43 

34.63 

27.57 

00.088 

1466.4 

17.6 

OBS 

Tooies 

0<..01 

34.845 

27.68 

1469.7 

STD 

002  00 

03.9". 

34.87 

27.71 

00.112 

1469.7 

17.6 

OBS 

00232 

03.84 

34.890 

27.74 

1469.9 

STO 

002  50 

03.82 

34.89 

27.74 

00.132 

1470.0 

17.6 

OBS 
STD 

00279 
00300 

03.78 
03.76 

34.882 

27.74 

1470.4 

17.6 

OBS 
STD 

00373 
00400 

03.71 
03.71 

17.6 

OBS 
STD 

00".  66 
005C0 

03.71 
03.71 

17.6 

OBS 
STD 
STD 

T00561 
006  00 
0C700 

03.71 
03.70 
03.65 

17.6 

OBS 
STO 
STD 

00751 
008  00 
00900 

03.62 
03.57 
03.50 

17.6 

OBS 

T00938 

03.48 

17.6 

OBS 

T01432 

C3.el 

34.910 

27.78 

1488.9 

INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    644    007 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


STATION 


REFID       31       1413 
CONSEC  0008 

LAT  56    28. 8N 

LONG       050    57. 6« 


YEAR  1969 
MONTH  01 
DAY  17 

HOUR     18.4 


BOTDP    03493 
SHIP    CM 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEMP  00.7 
MET  BULB  -01.3 
BAROMETB  1021.0 
CLOUO    T/A  8/7 


DIR    HGT    PER 

36       2         2 
SEA 
CL/TP 


HIND-DIR  32 

KIND-SPD  13 
HIND-FDR 

HEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B44    008 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


STO 
OBS 

STD 

SID 
DBS 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
DBS 

STO 

STO 
06  5 

STO 

STO 
OBS 
OBS 


coooo 

00000 
00010 
00020 
00024 
C0C30 
00049 
00050 
00075 
00097 
COIOO 
00125 
00146 
00150 
T00194 
00200 
00244 
002  50 
C0294 
00300 
00393 

004  00 
00492 

005  00 
T00595 

006C0 
00700 
00792 
CC8CC 
00900 
T 00994 
T01501 


03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.03 
03.02 
03.02 
03.03 
03.03 
03.09 
03.54 
03.81 
03.84 
04.03 
04.03 
03.99 
03.98 
03.93 
03.92 
03.78 
03.78 
03.74 
03.74 
03.69 
03.69 
03.66 
03.64 
03.64 
03.62 
03.60 
03.60 


34.46 

34.462 

34.46 

34.46 

34.458 

34.46 

3t.449 

34.45 

34.45 

34.453 

34.47 

34.62 

34.713 

34.72 

34.810 

34.82 

34.849 

34.85 

34.865 

34.87 

34.869 

34.87 

34.858 

34.86 

34.853 

34.85 

34.86 

34.860 

34.86 

34.86 

34.861 

34.894 


27.46 
27.48 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.48 
27.55 
27.60 
27.60 
27.65 
27.66 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
2(.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.76 


00.006 
00.012 


00.031 
00.046 


00.062 
00.077 


00.137 
00.158 


00.286 
00.329 


00.373 
00.418 


1462.0 
1462.0 
1462.2 
1 462 . 3 
1462.4 
1462.5 
1462.8 
1462.8 
1463.2 
1463.6 
1463.9 
1466.5 
1468.1 
1466.3 
1469.9 
1470.0 
1470.6 
l'<70.7 
1471.2 
1471.3 
1472.2 
1472.3 
1473.7 
1473.8 
1475.2 
1475.3 
1476.8 
1476.3 
1478.4 
1480.0 
1481.5 
1490.0 
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TABLE  XVI.— Continued 


NQDC  STJTICN  DATS 


REFID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG      0  50 


l<.13 

VEA» 

1969 

BOTDP    03557 

AIR 

TEMP          00.0 

OIR    H 

GT    PER 

HINO-OIR 

20 

INST     NANSEN    CAST 

0009 

MONTH       01 

SHIP    CM 

WET 

BULB       -01.1 

21 

UIND-SPD 

25 

TRACE     OIR 

31. ON 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

BAROMETft    1012.2 

SEA 

3 

HINO-FOR 

DURATION 

56. 3H 

HOUR 

15.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TB 

WEATHER 

XI 

ORIG     844    009 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TCT    P         N02         N03 

STD 

00000 

03.01 

34.44 

27.46 

00.000 

1461.9 

15.2 

OSS 

000  00 

03.01 

34.436 

27.46 

1461.9 

STD 

00010 

03.02 

34.44 

27.46 

00.006 

1462.1 

STD 

00020 

03.04 

34.44 

27.46 

00.012 

1462.3 

15.2 

OBS 

00020 

03.0". 

34.439 

27.46 

1462.3 

STD 

000  30 

03.06 

34.44 

27.46 

00.019 

1462.6 

15.2 

OBS 

00039 

03.07 

34.444 

27.46 

1462:8 

STo 

00050 

03.07 

34.45 

27.46 

00.031 

1 463 . 0 

STD 

00075 

03.09 

34.45 

27.46 

00.047 

1463.5 

15.2 

OBS 

00078 

03.10 

34.448 

27.46 

1463.6 

STD 

00100 

03.16 

34.48 

27.48 

00.063 

1464.2 

15.2 

OBS 

00115 

03.20 

34.529 

27.51 

1464.7 

STD 

00125 

03.52 

34.61 

27.55 

00.078 

1466.4 

STD 

00150 

04.07 

34.75 

27.60 

00.091 

1469.3 

15.2 

OBS 

T00153 

04.11 

34.765 

27.61 

1469.5 

15.2 

OSS 

00192 

04.13 

34.814 

27.65 

1470.3 

STO 

00200 

04.09 

34.82 

27.65 

00.116 

1470.3 

15.2 

OBS 

00230 

03.97 

34.821 

27.67 

1470.3 

STD 

002  50 

03.95 

34.83 

27.68 

00.139 

1470.5 

STD 

003  00 

03.89 

34.84 

27.69 

00.161 

1471.1 

15.2 

OBS 

T00307 

03.88 

34.844 

27.70 

1471.2 

15.2 

06  S 

00379 

03.74 

34.850 

27.72 

1471.8 

SIO 

00*00 

03.75 

34.85 

27.72 

00.204 

1472.2 

15.2 

OBS 

TCCil 

03.75 

34.854 

27.72 

1473.2 

STD 

00500 

03.74 

34.86 

27.72 

00.247 

1473.8 

STD 

00600 

03.70 

34.86 

27.73 

00.290 

1475.3 

15.2 

OBS 

00612 

03.69 

34.864 

27.73 

1475.5 

STO 

00700 

03.64 

34.56 

27.73 

00.333 

1476.7 

15.2 

OBS 

T00772 

03.61 

34.861 

27.74 

1477.8 

15.2 

OBS 

T01238 

03.65 

34.881 

27.75 

1485.8 

TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SOJARE     60 


STATION 


REFIO       31  1413 

CONSEC  0010 

LAT             56  30       N 

LONG       051  00      W 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03548 

AIR 

TEMP         01.1 

OIR    HGT    PER 

WIND-DIR    26 

INST     NANSEN     CAST 

MONTH       01 

SHIP    CM 

WET 

BULB          00.6 

27 

2         2 

WIND-SPD    04 

TRACE     DIR 

DAY 

19 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013.9 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

HOUR 

11.8 

AREA                05 

CLOUO    T/A          8/6 

CL/TR 

.(EATHER       X7 

ORIG     B44    010 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

02.99 

34.45 

27.47 

00.000 

1461.8 

OBS 

00000 

02.99 

34.451 

27.47 

1461.8 

STO 

00010 

03.00 

34.45 

27.47 

00.006 

1462.1 

STD 

00020 

03.02 

34.46 

27.47 

00.012 

1462.3 

OBS 

CC024 

03.02 

34.458 

27.47 

1462.4 

STD 

00030 

03.02 

34.46 

27.47 

00.016 

1462.5 

OBS 

00046 

03.03 

34.462 

27.46 

1462.8 

STD 

00050 

03.03 

34.46 

27.47 

00.031 

1462.8 

STD 

00075 

03.05 

34.46 

27.47 

00.046 

1463.3 

OBS 

00097 

03.06 

34.461 

27.47 

1463.7 

STO 

00100 

03.10 

34.47 

27.48 

00.062 

1 463 . 9 

STD 

00125 

03.37 

34.55 

27.51 

00.077 

1465.6 

OBS 

00145 

03.56 

34.620 

27.55 

1466.9 

STD 

00150 

03.61 

34.65 

27.57 

00.091 

1467.2 

OBS 

TC0192 

03.92 

34.807 

27.66 

1469.4 

STD 

00200 

03.96 

34.62 

27.67 

00.116 

1 469 . 7 

OBS 

00242 

04.06 

34.857 

27.69 

1470.9 

STD 

C0250 

04.04 

34.86 

27.69 

00.138 

1470.9 

OBS 

00291 

03.93 

34.857 

27.70 

1471.2 

STD 

00300 

03.92 

34.  86 

27.70 

00.160 

1471.3 

OBS 

T00393 

03.81 

34.868 

27.72 

1472.4 

STD 

00400 

03.80 

34.87 

27.72 

00.202 

1472.4 

OBS 

00487 

03.70 

34.867 

27.73 

1473.5 

STD 

00500 

03.70 

34.87 

27.73 

00.244 

1473.7 

OBS 

TOC563 

03.68 

34.870 

27.74 

1475.0 

STD 

006  00 

03.67 

34.67 

27.74 

00.286 

1475.2 

STO 

00700 

03.62 

34.88 

27.75 

00.328 

1476.7 

OBS 

00783 

03.59 

34.882 

27.76 

1477.9 

STD 

008  00 

03.59 

34.88 

27.76 

00.370 

1478.2 

STD 

00900 

03.58 

34.88 

27.76 

00.412 

1479. B 

OBS 

T00975 

03.57 

34.860 

27.76 

1481.0 

OBS 

T01481 

03.60 

34.923 

27.79 

1489.7 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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lABLE  XVI. — Continued 


NOOC     STATION    D»T» 


REFIO      31       1413 

YEIR 

1969 

BOTDP    03502 

AIR 

TEMP          01.1 

DIR    HOT    PER 

|<1N0-DIR 

04 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    Sa    1407 

coNSEC         con 

MONTH       01 

SHIP    CM 

WET 

BULB           00.0 

32 

2         3 

WIND-SPO 

15 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LIT           56   28      N 

DAY 

20 

04TA    USE       1 

BAROMETR     1003.4 

SEA 

HIND- FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG      0  50    55      H 

HCUK 

13.6 

AREl              05 

CLOUD    T/A         8/6 

CL/T(> 

.LEATHER 

XI 

OR  10     844    Oil 

1    SQUARE    60 

CSSTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

JXYG 

PD4 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

02.92 

34.55 

27.56 

00.000 

1461.7 

13.6 

06  S 

00000 

02.92 

34.554 

27.56 

1461.7 

STD 

00010 

02.99 

34.57 

27.57 

00.005 

1462.2 

STO 

C0020 

03.04 

34.58 

27.57 

00.010 

1462.5 

13.6 

OBS 

00021 

03.04 

34.584 

27.57 

1462.6 

STD 

00030 

03.04 

34.58 

27.57 

00.015 

1462.7 

13.6 

OBS 

C0042 

03.04 

34.586 

27.57 

1462.9 

STD 

00050 

03.05 

34.59 

27.57 

00.026 

1463.1 

STD 

00075 

03.07 

34.59 

27.57 

00.039 

1463.6 

13.6 

OBS 

00084 

03.08 

34.586 

27.57 

1463.6 

STD 

00100 

03.10 

34.59 

27.57 

00.053 

1464.1 

STD 

00125 

03.13 

34.59 

27.57 

00.0t6 

1464.7 

13.6 

OBS 

00125 

03.13 

34.592 

27.57 

1464.7 

STD 

00150 

03.67 

34.77 

27.66 

00.078 

1467.6 

13.6 

OBS 

T00166 

03.86 

34.843 

27.70 

1468.8 

STD 

00200 

03.80 

34.85 

27.71 

00.100 

1469.1 

13.6 

OBS 

0C209 

03.79 

34.851 

27.71 

1469.2 

STD 

00250 

03.74 

34.87 

27.73 

00.120 

1469.7 

13.6 

OBS 

002  50 

03.74 

34.872 

27.73 

1469.7 

STO 

00300 

03.67 

34.87 

27.74 

00.140 

1470.2 

13.6 

OBS 

T00332 

03.64 

34.871 

27.74 

1470.6 

STD 

CO'.OO 

03.64 

34.86 

27.75 

00.180 

1471.8 

13.6 

OBS 

OO'tl'. 

03.64 

34.676 

27.75 

1472.0 

13.6 

OBS 

00'*9e 

03.60 

34.677 

27.75 

1473.2 

STD 

00500 

03.60 

34.88 

27.75 

00.219 

1473.2 

STD 

00600 

03.50 

34.87 

27.76 

00.259 

1474.5 

13.6 

OBS 

00664 

03.46 

34.866 

27.76 

1475.4 

STO 

00700 

03.46 

34.66 

27.75 

00.300 

1476.0 

STD 

ooeoo 

03.46 

34.66 

27.75 

00.342 

1477.6 

13.6 

OBS 

00829 

03.46 

34.660 

27.75 

1478.1 

13.6 

OBS 

T01296 

03.54 

34.877 

27.76 

1486.3 
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TABLE  XVII. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  CHASE 
at  Ocean  Station  BRAVO,  23  January-14  February  1969,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-8082. 


STATION 


REFID      31       8062 
CONSEC  0001 

1ST  56    30      N 

LONG      050    5«      H 


MONTH       01 
OAJ  22 

HOUR    20-0 


BOTDP    03658 
SHIP    El 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  02. <i 

MET    BULB  01.3 

BAROHETR     lOO^.l 
CLOUD    T/A  8/7 


DIP     HGT 

11       5 
SEA 
CL/TR 


PER 
5 


UIND-DIR  IB 

KI>JO-SPD  05 
UlNO-FOR 

HEATHER  Xfa 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    Dl« 
DURATION 
ORIG    B^iS    001 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STO 
DBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
00020 
00027 
000  30 
00C50 
000  5  3 
00075 
00100 
00107 
00125 
00150 
00161 
002  00 
T00216 

002  50 
00270 

003  00 
0032'. 
001,00 

T0O'i2B 
00500 
005*1 
006  00 

T00653 
00700 
OC800 
00869 
00900 
01000 

T01088 


TEMP 

03.13 
03.13 
03. 1<. 
03. 1<. 
03.14 
03.14 
03.13 
03.13 
03.16 
03.19 
03.20 
03.42 
03.62 
03.66 
0  3.50 
03.47 
03.49 
03.50 
03.44 
03.40 
03.37 
03.36 
03.34 
03.33 
03.34 
03.35 
03.35 
03.36 
03.36 
03.36 
03.38 
03.40 


SAL 

34.51 

34.511 

34.51 

34.51 

34.505 

34.51 

34.51 

34.509 

34.51 

34.52 

34.520 

34.61 

34.70 

34.731 

34.76 

34.776 

34.83 

34.847 

34.85 

34.844 

34. B4 

34.845 

34.83 

34.833 

34.84 

34.844 

34.84 

34.84 

34.841 

34.84 

34.84 

34.843 


SIGMA-T    OVNDPTH   SND  VEL   OX* G 


P34       TOT    P 


27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.50 
27.51 
27.51 
27.55 
27.61 
27.63 
27.67 
27.68 
27.72 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.74 
27.7  4 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 


00.005 
00.011 

00.017 
00.02  9 

00.044 
00.059 

00.073 
00.067 

00.110 

00.132 

00.152 

00.191 

00.230 

00.271 

00.312 
00.354 

00.397 
00.441 


1462.5 
1462.5 
1462.7 
1462.9 
1463.0 
1463.0 
1463.3 
1463.4 
1463.9 
1464.4 
1464.6 
1466.0 
1467.3 
1467.7 
1467.7 
1467.9 
1468.6 
1469.0 
1469.2 
1469.5 
1470.6 
1471 .0 
1472.1 
1472.7 
1473.8 
1474.7 
1475.5 
1477.2 
1478.3 
1478.9 
1480.6 
1482.2 


STATION 


REFIO  31  8082 
CONSEC  0002 
LAT  56  30  N 
LONG   051  00   « 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          00.8 

OIR    HGT    PER 

WIND-DIR    02 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SQ    1407 

MONTH 

1       01 

SHIP    El 

WET 

6ULB          00.4 

06 

5         4 

UlND-SPD    3D 

TRACE    DIR                      D 

5    SQUARE       3 

DAY 

23 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1007.0 

SEA 

WIND-FOft 

DURATION                   00.7 

2    SQUARE    60 

HOUR 

12.7 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        X7 

ORIG    B45    002 

1    SQUARE    61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P         N02         N03 

SID3         PH 

STD 

00000 

02.98 

34.46 

27.48 

00.000 

1461.8 

OBS 

00000 

02.98 

34.465 

27.46 

1461.8 

STD 

OOCIO 

02.98 

34.46 

27.46 

00.006 

1462.0 

OBS 

00010 

02.98 

34.465 

27.46 

1462.0 

STD 

00020 

02.98 

34.46 

27.48 

00.012 

1462.1 

OBS 

00020 

02.98 

34.465 

27.46 

1462.1 

STD 

00030 

02.99 

34.46 

27.46 

00.016 

1462.3 

OBS 

000  30 

02.99 

34.465 

27.46 

1462.3 

STD 

00050 

02.70 

34.47 

27.51 

00.030 

1461.4 

OBS 

00050 

02.70 

34.474 

27.51 

1461.4 

STD 

00075 

02.70 

34.48 

27.52 

00.044 

1461 .8 

OBS 

00075 

02.70 

34.485 

27.52 

1461.8 

STD 

00100 

02.73 

34.49 

27.53 

00.059 

1462.4 

OBS 

00100 

02.73 

34.494 

27.53 

1462.4 

STD 

00125 

02.82 

34.51 

27.54 

00.073 

1463.2 

OBS 

00125 

02.62 

34.515 

27.54 

1463.2 

STO 

00150 

03.37 

34.58 

27.54 

00.067 

1466.1 

OBS 

00150 

03.37 

34.583 

27.54 

1466.1 

STD 

002  00 

03.83 

34.80 

27.66 

00.113 

1469.2 

OBS 

002  00 

03.83 

34.796 

27.66 

1469.2 

STO 

002  50 

03.84 

34.82 

27.68 

00.135 

1470.1 

OBS 

00250 

03.84 

34.624 

27.68 

1470.1 

STD 

00300 

03.79 

34.83 

27.70 

00.157 

1470.7 

OBS 

00300 

03.79 

34.832 

27.70 

1470.7 

STD 

00400 

03.75 

34.85 

27.71 

00.200 

1472.2 

OBS 

00400 

03.75 

34.850 

27.71 

1472.2 

STD 

00500 

03.76 

34.87 

27.73 

00.243 

1473.9 

DBS 

00500 

03.76 

34.B68 

27.73 

1473.9 

STD 

00600 

03.74 

34.67 

27.73 

00.286 

1475.5 

OBS 

006  00 

03.74 

34.868 

27.73 

1475.5 

STD 

00700 

03.69 

34.87 

27.73 

00.329 

1476.9 

OBS 

00700 

03.69 

34.867 

27.73 

1476.9 

STD 

008  00 

03.60 

34.87 

27.74 

00.372 

1478.2 

OBS 

00800 

03.60 

34.867 

27.74 

1478.2 

STD 

00900 

03.60 

34.87 

27.74 

00.416 

1479.9 

OBS 

009  00 

03.60 

34.867 

27.74 

1479.9 

STD 

01000 

03.65 

34.87 

27.74 

00.461 

1481.8 

OBS 

01000 

03.65 

34.867 

27.74 

1461.6 

STO 

01100 

03.63 

34.87 

27.74 

00.506 

1483.4 

OBS 

01100 

03.63 

34.867 

27.74 

1463.4 

STD 

01200 

03.69 

34.89 

27.75 

00.553 

1485.3 

OBS 

01200 

03.69 

34.666 

27.75 

1485.3 

STD 

01300 

03.70 

34.90 

27.76 

00.599 

1487.1 

OBS 

01300 

03.70 

34.696 

27.76 

1467.1 

165 

STD 

01400 

03.69 

34.90 

27.76 

00.646 

1488.7 

OBS 

01400 

03.69 

34.897 

27.76 

1488.7 
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STATION 


REFIO       31       8082 
CONSEC  0003 

LAT  56    31        N 

LONG       051    04      W 


YEA»  1969 
MONTH  01 
0A»  25 

HOUR    16.* 


BOTDP    03840 
SHIP    El 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP       -01.6 
HET    BULB 
BARO'IETR    1022.5 
CLOUD    T/A  B/7 


DIR    HGT    PER 

33       5         3 
SEA 
CL/TP 


HIND-DIR    32 
WINO-SPD    2D 
KINO-FOR 
HEATHED       X7 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    Did 
DURATION 
ORIS    B45    003 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SaUARE  6C 
1     SOUARE     61 


CASTNUN/TIHE       LVLTYP  DEPTH 


18.4 
18.4 


18.4 
18.4 


STD 
OflS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
000  22 
00030 
00C44 
00050 
00075 
00088 
00100 
00125 
00132 
00150 
00177 
00200 
00221 
00250 
00266 
00300 
T00353 

004  00 
004*5 

005  00 
T00540 

006  00 

007  00 
00722 

008  00 
00900 

T00910 
T01404 


TEMP 

02.85 
02.85 
02.85 
02.85 
02.85 
02.85 
02.86 
02.87 
02.93 
02.97 
03.03 
03.14 
03.17 
03.22 
03.29 
03.84 
04.  10 
03.94 
03.87 
03.83 
03.78 
03.75 
03.72 
03.66 
03.62 
03.57 
03.51 
03.50 
03.50 
03.50 
03.50 
03.63 


SAL 

34.52 
34.524 
34.52 
34.52 

34.522 

34.52 

34.521 

34.52 

34.54 

34.550 

34.56 

34.59 

34.603 

34.61 

34.652 

34.76 

34.829 

34.84 

34.847 

34.85 

34.665 

34.88 

34.881 

34.67 

34.870 

34.87 

34.86 

34.659 

34.86 

34.66 

34.860 

34.892 


SI3HA-T    OVNDPTH   SND  VEL   OXrG 


P34       TOT    P 


27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.55 
27.55 
27.56 
27.57 
27.57 
27.57 
27.60 
27.64 
27.66 
27.69 
27.70 


.71 
.72 
.73 


27. 

27. 

27. 

27.74 

27.74 

27.74 

27.74 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.76 


00.00  5 
00.011 


00.027 
00.041 


00.055 
00.069 


00.275 
00.317 


00.359 
00.4C2 


1461.3 
1461.3 
1461.5 
1461.6 

1461 .7 

1461 .8 
1462.1 
1462.2 
1462.9 
1463.3 
1463.8 
1464.7 
1465.0 
1465.5 
1466.3 
1469.2 
1470.7 
1470. 
1470. 
1470. 
1471. 
1472. 
1472. 
1473.5 
1474.0 
14  74.6 
1476.2 
1476.5 
1477.8 
1479.5 
1479.6 
1488.5 


STATION 


PEfID       31 

8082 

YEAR 

1969 

BOTDP    03840 

AIR 

TEMP         01.9 

DIP    HGT    PER 

WIND-DIR    17 

CONSEC 

0004 

MONTh 

1       01 

SHIP    El 

UET 

BULB          01.3 

06 

4         5 

HIMD-SPD    19 

LAT            56 

43      N 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1016.1 

SEA 

.(IND-FOR 

LONG       050 

49. 5W 

HOUR 

12.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/8 

CL/TR 

WEATHER       X2 

CASTNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    «EL 

OKYG                PD 

STD 

00000 

02.98 

34.47 

27.49 

00.000 

1461.6 

12.9 

OBS 

00000 

02.93 

34.473 

27.49 

1461.6 

STD 

000  10 

02.96 

34.47 

27.49 

00.006 

1461.9 

12.9 

DBS 

00016 

02.94 

34.473 

27.49 

1461 .9 

STD 

000  20 

02.93 

34.47 

27.49 

00.012 

1461.9 

STD 

00030 

02.89 

34.48 

27.50 

00.018 

1461.9 

12.9 

OBS 

00035 

02.68 

34.480 

27.50 

1462 .0 

STD 

00050 

02.66 

34.51 

27.63 

00.029 

1462  .2 

12.9 

OBS 

00067 

02.84 

34.525 

27.54 

1462.4 

STD 

00075 

02.74 

34.52 

27.55 

00.043 

1462.1 

12.9 

OBS 

00097 

02.60 

34.514 

27.55 

1461 .6 

STD 

00100 

02.62 

34.52 

27.56 

00.057 

1461.9 

STD 

0C125 

02.74 

34.54 

27.57 

00.071 

1462.9 

12.9 

OBS 

T00126 

02.75 

34.544 

27.57 

1463.0 

STD 

00150 

03.61 

34.72 

27.63 

00.084 

1467.3 

12.9 

OBS 

00152 

03.64 

34.728 

27.63 

1467.5 

13.6 

OBS 

00178 

03.47 

34.739 

27.65 

1467.2 

STD 

00200 

03.66 

34.80 

27.68 

00.107 

1468.5 

13.6 

OBS 

T00231 

03.61 

34.854 

27.71 

1469.7 

STD 

002  50 

03.77 

34.86 

27.72 

00.128 

1469.8 

13.6 

OBS 

00286 

03.71 

34.860 

27.73 

1470.2 

STD 

00300 

03.71 

34.66 

27.73 

00.146 

1470.4 

13.6 

OBS 

T00344 

03.70 

3'.. 870 

27.74 

1471.1 

STD 

00400 

03.68 

34.86 

27.74 

00.168 

1471 .9 

13.6 

OBS 

004  57 

03.66 

34.676 

27.75 

1472.8 

STD 

00500 

03.65 

34.68 

27.75 

00.22  9 

1473.5 

13.6 

OBS 

T00577 

03.62 

34.675 

27.75 

1474.6 

STD 

006  00 

03.61 

34.87 

27.75 

00.270 

1475.0 

STD 

00700 

03.  5o 

34.67 

27.75 

00.311 

1476.4 

STD 

00800 

03.51 

34.67 

27.75 

00.353 

1477.8 

13.6 

OBS 

T00e32 

03.49 

34.866 

27.75 

1478.3 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    645    004 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  XVII.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFIO   31 
CONSEC 
LIT     56 
LONG   050 


8082 

YEAR 

1909 

BOTOP     03649 

AIR 

TEMP           02.9 

DIR    HGT    PER 

UINO-DIR    19 

INST    NANSEN    CAST 

0005 

MONTH       01 

SHIP    El 

WET 

BULB          02.4 

20 

4         3 

HIND-SPO    20 

TRACE    DIR 

3*       N 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

6AR0METR    1016.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

49       W 

HOUR 

13.1 

AREA              05 

CLOUD    T/A          7/8 

CL/TR 

HEATHER       X4 

ORIG    645    005 

'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         NQ2         N03 

STO 

00000 

02.92 

34.53 

27.54 

00.000 

1461.6 

13.1 

oes 

000  00 

02.92 

34.534 

27.54 

1461.6 

STD 

00010 

02.92 

34.53 

27.54 

00.005 

1461 .8 

STO 

000  20 

02.91 

34.53 

27.54 

00.011 

1461.9 

13.1 

OBS 

0002'. 

02.91 

34.532 

27.54 

1462.0 

STD 

00030 

02.95 

34.54 

27.54 

00.016 

1462.3 

13.1 

OBS 

00043 

03.02 

34.550 

27.55 

1462.8 

STD 

00050 

03.03 

34.55 

27.55 

00.027 

1462.9 

STD 

00075 

03.06 

34.56 

27.55 

00.041 

1463.5 

13.1 

OBS 

000  84 

03.07 

34.564 

27.55 

1463.7 

STO 

00100 

03.12 

34.5  7 

27.55 

00.055 

1464.2 

STD 

00125 

03.29 

34.62 

27.57 

00.068 

1465.4 

13.1 

OBS 

•00126 

03.30 

34.618 

27.57 

1465.5 

STD 

00150 

03.63 

34.74 

27.63 

00.081 

1467.6 

13.1 

OBS 

T00168 

03.87 

34.800 

27.66 

1468.8 

STD 

00200 

03.95 

34.85 

27.69 

00.104 

1469.8 

13.1 

OBS 

00212 

03.96 

34.858 

27.70 

1470.0 

STO 

00250 

03.89 

34.86 

27.71 

00.125 

1470.3 

13.1 

OBS 

00255 

03.88 

34.863 

27.71 

1470.4 

STD 

00300 

03.85 

34.87 

27.72 

00.146 

1471.0 

13.1 

OBS 

T00339 

03.83 

34.876 

27.73 

1471.6 

STD 

00400 

03.76 

34.88 

27.74 

00.187 

1472.3 

13.1 

OBS 

00423 

03.75 

34.882 

27.74 

1472.6 

STO 

00500 

03.77 

34.89 

27.75 

00.227 

1474.0 

13.1 

OBS 

T00510 

03.77 

34.892 

27.75 

1474.2 

STD 

006  00 

03.68 

34.89 

27.75 

00.268 

1475.3 

13.1 

OBS 

006  82 

03.65 

34.885 

27.75 

1476.5 

STO 

00700 

03.66 

34.89 

27.75 

00.310 

1476.9 

STD 

008  00 

03.72 

34.90 

27.75 

00.352 

1478.8 

13.1 

OBS 

T00854 

03.74 

34.901 

27.76 

1479.8 

13.1 

OSS 

T01297 

03.65 

34.902 

27.77 

1486.8 

STD 

01300 

03.65 

34.90 

27.77 

1486.9 

STD 

01400 

03.67 

34.90 

27.77 

1486 .6 

STD 

01500 

03.71 

34.91 

27.76 

1490.5 

STD 

01750 

03.87 

34.92 

27.76 

1495.4 

13.1 

OBS 

101758 

03.88 

34.921 

27.76 

1495.6 

TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 


STATION 


REFID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG      050 


8082 

YEAR 

1969 

BOTOP    03621 

AI  R 

TEMP         02.1 

DIR     HGT    PER 

yIND-OIR     33 

INST     NANSEN    CAST 

0006 

MONTH       01 

SHIP    El 

WET 

BULB         01.9 

18 

3         4 

KIND-SPD    05 

TRACE    DIR 

22       N 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

BABOMETR    1017.9 

SEA 

yIND-FOR 

DURATION 

51       H 

HOUR 

12.8 

AREA              05 

CLOUD     T/A          7/8 

CL/TB 

HEATHER        X6 

ORIG     645    006 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

02.92 

34.53 

27.54 

00.000 

1461.6 

12.8 

OBS 

00000 

02.92 

34.532 

27.54 

1461.6 

STD 

00010 

02.91 

34.53 

27.54 

00.005 

1461.8 

STD 

000  20 

02.90 

34.53 

27.54 

00.011 

1461.9 

12.6 

OBS 

00028 

02.90 

34.532 

27.54 

1462.0 

STD 

00030 

02.90 

34.53 

27.54 

00.016 

1462.0 

STD 

000  50 

02.90 

34.53 

27.54 

00.02  7 

1462.4 

12.8 

OBS 

00055 

02.90 

34.534 

27.54 

1462.5 

STD 

00075 

02.91 

34.53 

27.54 

00.041 

1462.8 

STD 

00 1 00 

02.92 

34.54 

27.54 

00.055 

1463.3 

12.8 

OBS 

00109 

02.93 

34.536 

27.54 

1463.5 

STD 

00125 

03.24 

34.61 

27.57 

00.069 

1465.1 

STD 

00150 

03.55 

34.70 

27.61 

00.082 

1467.0 

12.6 

OBS 

00163 

03.64 

34.737 

27.64 

1467.7 

STD 

002  00 

03.48 

34.82 

27.7  1 

00.104 

1467.7 

12.6 

OBS 

T00217 

03.43 

34.839 

27.74 

1467.6 

STD 

002  50 

03.36 

34.84 

27.75 

00.124 

1466.1 

12.8 

OBS 

002  73 

03.34 

34.842 

27.75 

14oe.4 

STO 

00300 

03.35 

34.84 

27.75 

00.143 

1468.8 

12.8 

OBS 

00327 

03.35 

34. 846 

27.75 

1469.3 

STO 

00400 

03.34 

34.84 

27.75 

00.182 

1470.5 

12.6 

OBS 

T00439 

03.34 

34.844 

27.75 

1471.1 

STO 

00500 

03.32 

34.84 

27.75 

00.221 

1472.0 

12.8 

OBS 

00545 

03.32 

34.843 

27.75 

1472.8 

STO 

00600 

03.33 

34.84 

27.75 

00.261 

1473.7 

12.8 

OBS 

T006  57 

03.34 

34.840 

27.75 

1474.7 

STD 

007  00 

03.34 

34.84 

27.75 

00.302 

1475.4 

STD 

00800 

03.35 

34.84 

27.74 

00.344 

1477.1 

12.8 

OBS 

00874 

03.36 

34.836 

27.74 

1476.4 

STO 

00900 

03.37 

34.64 

27.74 

00.367 

1478.9 

STD 

01000 

03.39 

34.64 

27.74 

00.431 

1480.6 

12.8 

OBS 

T01099 

03.41 

34.841 

27.74 

1462.4 

12.8 

OBS 

T01659 

03.57 

34.672 

27.75 

1492.5 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE     60 
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TABLE  XVII.— Continued 


STATION 


REFIO      31  8062 

CQNSEC  0007 

L4T           56  33. 3N 

LONG      051  04.6W 


YES"  1969 
MONTH  01 
DAY  29 

HOUR    13.0 


BOTDP    03651 
SHIP    El 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEMP  -02.9 
HET  8UI.B  -03.9 
BAROMETR  10*0.9 
CLOUD    T/A  8/8 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

OOCOO 

02.53 

3*. 5* 

27.58 

00.000 

1*59.9 

13.0 

OBS 

00000 

02.53 

3*. 537 

27.58 

1*59.9 

STD 

00010 

02.5* 

3*.  5* 

27.58 

00.005 

1*60.1 

STD 

00020 

02.5* 

3*. 53 

27.58 

00.010 

1*60.3 

13.0 

DBS 

0002* 

02.5* 

3*. 53* 

27.58 

1*60.* 

STD 

000  30 

02.5* 

3*.  5 3 

27.57 

00.015 

1*60.5 

13.0 

OBS 

000*9 

02.5* 

3*. 530 

27.57 

1*60.6 

STD 

00050 

02.5* 

3*.  53 

27.57 

00.026 

1*60.8 

STO 

00075 

02.57 

3*. 55 

27.58 

00.039 

1*61.* 

13.0 

OBS 

00098 

02.60 

3*. 563 

27.59 

1*61.9 

STD 

00100 

02.60 

3*. 56 

27.59 

00.052 

1*61.9 

STO 

00125 

02.6* 

3*. 58 

27.60 

00.06* 

1*62.5 

13.0 

OBS 

001*7 

02.67 

3*. 592 

27.61 

1*63.1 

STO 

00150 

02.79 

3*. 61 

27.62 

00.077 

1*63.7 

13.0 

OBS 

00197 

03.99 

3*. 856 

27.69 

1*69.9 

STD 

00200 

03.97 

3*.  86 

27.70 

00.100 

1*69.8 

13.0 

OBS 

002*7 

03.76 

3*. 882 

27.7* 

1*69.8 

STD 

00250 

03.76 

3*. 88 

27.7* 

00.120 

1*69.8 

13.0 

OBS 

00297 

03.75 

3*. 901 

27.75 

1*70.6 

STD 

003  00 

03.75 

3*. 90 

27.76 

00.139 

1*70.6 

13.0 

OBS 

T00395 

03.69 

3*. 912 

27.7  7 

1*71.9 

STO 

00*00 

03.69 

3*. 91 

27.77 

00.177 

1*72.0 

13.0 

OBS 

00*9* 

03.64 

3*. 918 

27.7  8 

1*73.* 

STO 

00500 

03.6* 

3*. 92 

27.78 

00.21* 

1*73.5 

13.0 

OBS 

T005  9* 

03.60 

3*. 916 

27.78 

1*7*. 9 

STD 

O0600 

03.60 

3*. 92 

27.78 

00.252 

1*75.0 

STD 

00700 

03.56 

3*. 91 

27.78 

00.290 

1*76.5 

STD 

008  00 

03.53 

3*. 91 

27.78 

00.32  9 

1*78.0 

13.0 

OBS 

00862 

03.51 

3*. 909 

27.79 

1*78.9 

STO 

00900 

03.50 

3*. 91 

27.79 

00.368 

1*79.5 

13.0 

OBS 

T0099* 

03. *6 

3*. 907 

27.79 

1*81.0 

13.0 

OBS 

T01*98 

03.6* 

3*. 930 

27.79 

1*90.2 

OIR    HGT    PER 

»1ND-0IR 

32 

INST     NANSEN     CAST 

33       3         3 

MIND-SPD 

20 

TRACE    DIR 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

CL/TR 

HEATHER 

X7 

ORIG    B*5    007 

DPTH       SND    VEL 

OXYG 

P3* 

TOT    P         N02         N03 

TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


STATION 


BEFIO       31  8082 

CONSEC  0008 

LAT             56  30       N 

LONG   051  05   W 


YEAP  1969 
MONTH  01 
DAY  30 
HOUR  12.6 


BOTDP  03621 
SHIP  El 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR  TEMP  -02.2 
WET  BULB  -03. C 
BAROMETR  1031.1 
CLOUD     T/A  6/8 


DIB  HGT  PER 

2*   3    2 
SEA 
CL/TR 


HIND-DIP  23 

WIND-SPD  25 
WIND-FOR 

WEATHER  X7 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B*5    008 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

02.51 

3*. 5* 

27.58 

00.000 

1*59.9 

12.6 

OBS 

00000 

02.51 

3*. 538 

27.58 

1*59.9 

STO 

00010 

02.51 

3*. 5* 

27.58 

00.005 

1*60.0 

STD 

00020 

02.50 

3*. 5* 

27.58 

00.010 

1*60.2 

12.6 

OBS 

000  22 

02.50 

3*. 5*1 

27.58 

1*60.2 

STD 

00030 

02.52 

3*. 55 

27.59 

00.015 

1*60.* 

12.6 

OBS 

000** 

02.55 

3*. 56* 

27.60 

1*60.8 

STD 

0C050 

02.56 

3*. 57 

27.60 

00.025 

1*60.9 

STD 

00075 

02.69 

3*. 58 

27.61 

00.037 

1*61.5 

12.6 

OBS 

00088 

02.60 

3*. 589 

27.61 

1*61.8 

STO 

00100 

02.61 

3*. 59 

27.61 

00.050 

1*62.0 

STD 

00125 

02.63 

3*. 59 

27.61 

00.062 

1*62.5 

12.6 

OBS 

00133 

02.6* 

3*. 589 

27.61 

1*62.7 

STD 

00150 

02.66 

3*.  5  9 

27.61 

00.07* 

1*63.1 

12.6 

OBS 

T0C178 

02.70 

3*. 639 

27.65 

1*63.8 

STO 

00200 

03.27 

3*. 7* 

27.67 

00.098 

1*66.7 

12.6 

OBS 

00223 

03.65 

3*. 810 

27.69 

1*68.8 

STO 

002  50 

03.71 

3*. 8* 

27.71 

00.120 

1*69.5 

12.6 

OBS 

00267 

03.73 

3*. 857 

27.72 

1*69.9 

STD 

0C300 

03.72 

3*. 86 

27.73 

00.1*0 

1*70.* 

12.6 

OBS 

T00361 

03.70 

3*. 873 

27.7* 

1*71.* 

STO 

00*00 

03.66 

3*. 87 

27.7* 

00.180 

1*71.9 

12.6 

OBS 

00*51 

03.66 

3*. 876 

27.7* 

1*72.7 

STD 

00500 

03.65 

3*. 88 

27.75 

00.221 

1*73.5 

12.6 

OBS 

T005*8 

03.63 

3*. 878 

27.75 

1*7*. 2 

STD 

006  00 

03.60 

3*.  8  8 

27.75 

00.261 

1*7*. 9 

STO 

007  00 

03.5* 

3*. 87 

27.75 

00.302 

1*76.3 

12.6 

OBS 

007  3* 

03.53 

3*. 871 

27.75 

1*76.8 

STD 

008  00 

03.51 

3*. 87 

27.75 

00.3** 

1*77.9 

STO 

00900 

03.50 

3*. 87 

27.76 

00.3  86 

1*79.5 

12.6 

OBS 

T00926 

03.50 

3*. 871 

27.76 

1*79.9 

12.6 

OBS 

T01*22 

03.65 

3*. 909 

27.77 

1*88.9 

PO*       TOT     P 
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STATION 


REFID       31  8082 

CONSEC  0009 

LAT            56  31. 6N 

LONG      050  51. OW 


IfEAP  1969 
MONTH  01 
DAY  31 

HOUP     13.6 


BOTOP    03535 
SHIP     El 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AlP  TEMP  -03.3 
WET  BULB  -0^.8 
BABOHETR  1027.2 
CLOUD    T/A  6/5 


DIR    HOT     PER 

28       5  * 

SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  30 

WIND-SPD  06 
WIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     01 R 
DURATION 
ORIG    B»5    009 


TEN  Su  1*07 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.6 
12.6 

12.6 

12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 
12.6 

12.6 


12.6 
12.6 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STP 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
0C020 
0002'. 
00030 
00049 
00050 
C0C75 
00098 
COIOO 
00125 

ooi'.e 

00150 
T00196 
00200 
002  <.7 
00250 
00297 
0O30O 
T00394 
OCOO 
00496 
0050C 
T00598 
00600 
00700 
00798 

008  00 

009  00 
T00998 
TC1503 


TEMP 

0  2.59 
02.59 
02.59 
C2.60 
02.60 
02.61 
02.62 
02.62 
02.63 
02.63 
02.63 
02.66 
02.68 
02.75 
03.78 
03.78 
03.76 
03.76 
03.73 
03.73 
03.66 
03.66 
05.61 
03.61 
03.56 
03.56 
03.51 
03. ".S 
03. ".8 
03.49 
03.50 
03.63 


SAL 

34.59 

34.586 

34.59 

34.59 

34.588 

34.59 

34.590 

34.59 

34.59 

34.588 

34.59 

34.59 

34.592 

34.61 

34.838 

34.84 

34.859 

34.86 

34.872 

34.87 

34.875 

34.88 

34.883 

34.88 

34.875 

34.87 

34.67 

34.868 

34.87 

34.87 

34.876 

34.916 


SIGMA-T 

27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.62 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.78 


DYNDPTH 
00.000 


00.004 
00.009 


00.024 
00.036 

00.049 
00.061 

00.073 

00.096 

00.117 

00.137 

00.177 

00.216 

00.257 
00.297 

00.339 
00.381 


SND    VEL       OXYG 

1460.3 
1460.3 
1460.5 
1460.6 
1460.7 
1460.8 
1461 .2 
1461.2 
1461.7 
1462.1 
1462.1 
1462.6 
1463.1 
1 463  . 5 
1468.9 
1469.0 
1469.7 
1469.8 
1470.4 
1470.5 
1471.8 
1471.6 
1473.2 
1473.3 
1474.7 
1474.7 
1476.2 
1477.7 
1477 .7 
1479.4 
1481 .1 
1490.2 


P34   TOT  P 


STAT  I  C  N 


REFID 
CONSEC 
LAT 
LONG   0 


8082 

YEAR 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP       -04.1 

DIP    HGT    PER 

WIND-DIR 

30 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    SO    1407 

0010 

MONTH       02 

SHIP    El 

HET 

BULB       -05.2 

30 

3         3 

WIND-SPD 

18 

TRACE    01  R 

5    SQUARE       3 

27      N 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1015. C 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

04      W 

HOUR 

13.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/5 

CL/TR 

HEATHER 

X7 

ORIG    645    010 

1     SQUARE    61 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT     P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

02.36 

34.54 

27.60 

00.000 

1459.2 

13.1 

OBS 

00000 

02.36 

34.543 

27.60 

1459.2 

STD 

00010 

02.38 

34.54 

27.60 

00.005 

1459.5 

13.1 

OBS 

00014 

02.38 

34.5*2 

27.60 

1459.5 

STD 

00020 

02.38 

34.54 

27.60 

00.010 

1459.6 

13.1 

OBS 

000  29 

02.36 

34.542 

27.60 

1459.8 

STD 

00030 

02.38 

34.54 

27.60 

00.015 

1459.6 

STD 

000  50 

02.39 

34.54 

27.60 

00.025 

1460.2 

13.1 

OBS 

00057 

02.40 

34.545 

27.60 

1460.3 

STO 

00075 

02.43 

34.54 

27.59 

00.037 

1460.6 

13.1 

OBS 

00085 

02.48 

34.542 

27.59 

1461.1 

STO 

00100 

02.60 

34.57 

27.60 

00.050 

"1462.0 

13.1 

OBS 

00111 

02.72 

34.591 

27.61 

1462 .7 

STD 

00125 

02.93 

34.64 

27.63 

00.063 

1463.9 

13.1 

OBS 

00146 

03.24 

34.720 

27.66 

1465.7 

STD 

00150 

03.31 

34.74 

27.67 

00.074 

1466.1 

13.1 

OBS 

00176 

03.68 

34.846 

27.72 

1468.2 

STD 

00200 

03.73 

34.87 

27.74 

00.095 

1466.9 

13.1 

OBS 

T00246 

03.78 

34.909 

27.76 

1469.9 

STD 

00250 

03.78 

34.91 

27.76 

00.114 

1469.9 

STD 

00300 

03.75 

34.91 

27.76 

00.133 

1470.7 

13.1 

OBS 

00306 

03.75 

34.912 

27.76 

1470.7 

13.1 

OBS 

T00374 

03.68 

34.887 

27.75 

1471.5 

STD 

00400 

03.66 

34.89 

27.75 

00.171 

1471.9 

13.1 

OBS 

00490 

03.61 

34.686 

27.76 

1473.2 

STD 

00500 

03.61 

34.69 

27.76 

00.210 

14  73.3 

STD 

00600 

03.57 

34.66 

27.76 

00.249 

1474.8 

13.1 

OBS 

T00600 

03.57 

34.884 

27.76 

1474.8 

STO 

00700 

03.54 

34.8  8 

27.76 

00.290 

1476.3 

STD 

00800 

03.51 

34.88 

27.76 

00.331 

1477.9 

13.1 

OBS 

700895 

03.49 

34.876 

27.76 

1479.4 
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S    T    4     T     I     0    N 


«EfIO      31  8082  YE4R    1969 

CONSEC  0011  MONTH       02 

LAT            56  23      N  DAY            04 

LONG       051  10      u  HOUR    13.0 


BOTOP    03567 
SHIP    El 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEMP  -02.3 
HET  BULB  -O'l.S 
BAS01ETR  1022.2 
CLOUO    T/A  6/5 


01 R    HGT    PER 

29       2  3 

SEA 
CL/TP 


KIND-OIR  24 

wnO-SPD  05 
WIND-F3R 

wEAThEC  XI 


INST     NANSEN     CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    Bt5    Oil 


TEN  SO  1*07 
5  SJUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE    61 


'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

02. 

.29 

34.5  2 

27.59 

00 

.000 

1456.9 

13.0 

DBS 

00000 

02 

.29 

34.521 

27.59 

1456.9 

STD 

00010 

02 

.29 

34.52 

27.58 

00, 

.005 

1459.1 

STD 

000  20 

02. 

.30 

34.52 

27.58 

00 

.010 

1459.2 

13.0 

DBS 

00028 

02. 

.30 

34.515 

27.56 

1459.4 

STD 

000  30 

02. 

.30 

34.51 

27.56 

00 

.015 

1459.4 

STD 

00050 

02. 

.30 

34.51 

27.56 

00, 

.025 

1459.7 

13. C 

OBS 

0005". 

02. 

.30 

34.515 

27.58 

1459.8 

STO 

00075 

02. 

.34 

34.52 

27.58 

00. 

.038 

1460.3 

STO 

00100 

02. 

.38 

34.53 

27.59 

00. 

.051 

1461 .0 

13. P 

OBS 

00109 

02. 

,40 

34.536 

27.59 

1461.2 

STD 

00125 

02. 

.64 

34.59 

27.61 

00. 

.064 

1462.5 

STD 

00150 

03, 

.01 

34.67 

27.64 

00. 

.076 

1464.7 

13.0 

OBS 

00163 

03. 

.20 

34.7  08 

27.66 

1465.8 

STD 

002  00 

03, 

,84 

34.62 

27.68 

00. 

,099 

1469.2 

13.0 

OBS 

T00218 

04, 

,00 

34.855 

27.69 

1470.3 

STO 

002  50 

03. 

,92 

34.86 

27.71 

00. 

.120 

1470.5 

13.0 

OBS 

00272 

03. 

,68 

34.666 

27.7  1 

1470.7 

STO 

00300 

03, 

,84 

34.87 

27.72 

00. 

,141 

1471.0 

13.0 

OBS 

00326 

03, 

,81 

34.674 

27.73 

1471.3 

STO 

00400 

03. 

,77 

34.88 

27.74 

00. 

,182 

1472.3 

13.0 

OBS 

T00432 

03. 

.75 

34.881 

27.74 

1472.8 

STO 

00500 

03. 

.68 

34.88 

27.75 

00. 

,22  3 

1473.6 

13.0 

OBS 

00543 

03. 

.65 

34.661 

27.75 

1474.2 

STD 

00600 

03. 

,63 

34.8  8 

27.75 

00. 

,263 

1475.0 

13.0 

OBS 

T006  50 

03. 

61 

34.680 

27.75 

1475.6 

STD 

00700 

03. 

59 

34.88 

27.75 

00. 

,305 

1476.5 

STD 

ooeoo 

03. 

56 

34.68 

27.76 

00. 

346 

1478.1 

13.0 

OBS 

00872 

03. 

.54 

34.879 

27.76 

1479.2 

STO 

00900 

03. 

54 

34.88 

27.76 

00. 

388 

1479.6 

STD 

01000 

03. 

53 

34.88 

27.76 

00. 

431 

1481.3 

13.0 

OBS 

T01093 

03. 

53 

34.878 

27.76 

1462.3 

13.0 

OBS 

T01644 

03. 

60 

34.923 

27.79 

1492.5 

P34       TOT    P 


STATION 


REFID       31  8082 

CONSEC  0012 

LAT            56  24      N 

LONG      050  46       U 


YEA5  1969 
MONTH  02 
OAY  09 

HOUR    13.4 


BOTOP    03567 
SHIP    El 
DATA    USE       1 
APEA  05 


AIR  TEMP  -C3.9 
iJET  BULB  -04.8 
6AR0METR  1011.5 
CLOUD    T/A  8/8 


OIP    HGT    PER 

16       3         4 
SEA 
CL/TR 


HIND-OIR  27 

«IN0-SPO  08 
HIND-FOR 

HEATHER  X7 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B45    012 


TEN  SO  140  7 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  OEFTH 


13.4 

13.4 
13.4 
13.4 
13.4 
13.4 
13.4 
13.4 

13.4 


13.4 
13.4 


STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 

STO 
DBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00027 
00C30 
00050 
00053 
00C75 
00100 
00106 
00125 
00150 
00159 
002  00 

T00211 
002  50 
00265 
00300 
00319 
00400 

T00428 
005  00 
OC531 
00600 

T00634 
00700 
00800 
008  51 
00900 
01000 

T01064 

T01606 


TEMP 

02.34 
02.34 
02.35 
02.36 
02.36 
02.36 
02.37 
02.37 
02.47 
02.56 
02.60 
02.66 
02.73 
02.76 
03.62 
03.75 
03.72 
03.71 
03.69 
03.66 
03.67 
03.66 
03.59 
03.57 
03.56 
03.55 
03.52 
0  3.49 
03.46 
03.48 
03.49 
03.50 
03.61 


SAL 

34.57 

34.573 

34.57 

34.57 

34.569 

34.57 

34.57 

34.566 

34.59 

34.61 

34.619 

34.63 

34.65 

34.653 

34.63 

34. 662 

34.87 

34.869 

34.68 

34.679 

34.66 

34.682 

34.88 

34.679 

34.68 

34.880 

34.88 

34.87 

34.674 

34.67 

34.87 

34.875 

34.917 


SIGMA-T 

27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.63 
27.64 
27.64 
27.64 
27.65 
27.65 
27.71 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.78 


OYNOPTH 

00.000 

00.004 
00.009 

00.014 
00.024 

00.036 
00.048 

00.059 
00.071 

00.093 

00.113 

00.132 

00.172 

00.211 

00.251 

00.292 
00.333 

00.375 
00.417 


SND    VEL       OXYG 

1459.2 
1459.2 
1459.4 
1459.6 
1459.7 
1459.8 
1460.1 
1460.2 
1461.0 
1461 .9 
1462.1 
1462.7 
1463.4 
1463.7 
1468.3 
1469.1 
1469.6 
1469.8 
1470.3 
1470.6 
1471.9 
1 4  72  .  3 
1473.2 
1473.6 
1474.7 
1475.3 
1476.2 
1477.8 
1478.6 
1479.4 
1481.1 
1462.2 
1491.9 


Pa4       TOT    P 
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TABLE  XVII.— Continued 


NODC  STATION         DATA 


REFID      31  8082 

CONSEC  0013 

CAT            56  ".4      N 

LONG       051  25       « 


YEAR     1969  BOTDP    03567  AID     TEMP       -02.2 

MONTH       02  SHIP    El  WET    BULB       -0*.l 

DAY  10  DATA    USE       1  BAROMETR     1030.8 

HOUR     12.9  AREA  05  CLOUD    T/A  6/6 


OIR     HGT     PER 

17       ■*         4 
SEA 
CL/TR 


JIND-DIR  25 

UINO-SPD  X6 
MINO-FOR 

WEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    645    013 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


12.9 
12.9 

12.9 

12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 
12.9 

12.9 


12.9 
12.9 


STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 
STD 
STD 
STD 

OBS 


000  00 
000  00 
00010 
00020 
00024 
00030 
00049 
00050 
00^75 
00098 
00100 
0C125 
00147 
00150 

T00197 
002  00 
0C247 
002  50 
002  97 
00300 

T003  99 
00400 
00494 

005  00 
T00593 

006  00 
C0700 
00792 
00800 
00900 

T00993 

TC1491 

01500 

01750 

020  00 

T02017 


TEMP 

02.77 
02.77 
02.78 
02.79 
02.79 
02.79 
02.78 
02.78 
02.75 
02.72 
02.76 
03.17 
03.43 
03.46 
03.70 
03.69 
03  57 
03.57 
03.56 
03.56 
03.57 
03.57 
03.49 
03.49 
03.51 
03.51 
03.45 
03.42 
03.42 
03.41 
03.41 
03.48 
03.48 
03.54 
03.60 
03.61 


SAL 

34.50 

34.500 

34.50 

34.50 

34.499 

34.50 

34.497 

34.50 

34.54 

34.594 

34.60 

34.68 

34.741 

34.75 

34.841 

34.84 

34.860 

34.86 

34.869 

34.87 

34.867 

34.87 

34.868 

34.87 

34.869 

34.87 

34.87 

34.864 

34.86 

34.86 

34.861 

34.872 

34.87 

34.89 

34.93 

34.928 


SIGMA-T 

27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.56 
27.61 
27.61 
27.64 
27.66 
27.66 
27.71 
27.71 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.79 
27.79 


OYNOPTH 
00.000 


00.00  5 
00.011 


00.028 
00.042 

00.055 
00.067 

00.078 

00.100 

00.120 

00.139 

00.178 

00.218 

00.258 
00.298 

00.339 
00.381 


SND    VEL       OXYG 

1460.9 
1460.9 

1461 .2 

1461 .3 
1461.4 
1461 .5 
1461.8 
1461 .8 
1462.1 
1462.5 
1462.7 
1464.9 
1466.5 
1466.7 
1468.6 
1468.6 
1468.9 
1469.0 
1 469  . 7 
1469.8 

1471 .4 
1471.5 
1472.7 
1472 .8 
1474.4 
1474.5 
1475.9 
1477.3 
1477.5 
1479.1 
1480.6 
1469.3 
1489.5 
1494.0 
1498.5 
1498.9 


P04       TOT    P 
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TABLE  XVIII. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  BOUT- 
WELL  at  Ocean  Station  BRAVO,  14  February-8  March  1969,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1401. 


N    0 

DC          S    T    A 

T     1     C     N 

DAT 

A 

REFID      31       1401 

ITEiP 

1969 

BOTOP    03658 

AIR 

TEMP          04.4 

DIR     HOT     PER 

MIND-DIR 

15 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    Sa     140  7 

CONSEC             0001 

MONTH       02 

Ship  ou 

HET 

BULB          03.9 

15 

2         3 

Ml'(D-SPD 

07 

TRACE    OIR 

5    SauARE       3 

L»T            56    30      N 

DAY 

16 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1032.6 

SEA 

«(IND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG      051    00      W 

HOUR 

19.1 

AREA              05 

CLOUD    T/A         6/2 

CL/TR 

HEATHER 

Xl 

GRIG    646    001 

1     SauARE     61 

C4STNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

IDT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

02.67 

34.56 

27.60 

00.000 

1460.6 

19.1 

OBS 

00000 

02.67 

34.579 

27.60 

1460.  f. 

STD 

00010 

02.62 

34.57 

27.60 

00.005 

1460.6 

STO 

00020 

02.58 

34.57 

27.60 

OO.OiO 

1460.5 

19.1 

OBS 

00025 

02.56 

34.571 

27.60 

1460.5 

STO 

00030 

02.56 

34.57 

27.60 

00.014 

1460.6 

STO 

00050 

02.56 

34.58 

27.61 

00.024 

1461.0 

STD 

00075 

02.56 

34.58 

27.61 

00.037 

1461.4 

STD 

00100 

02.56 

34.59 

27.62 

00.049 

1461.6 

19.1 

OBS 

00101 

02.56 

34.587 

27.62 

1461.6 

STD 

00125 

02.59 

34.60 

27.63 

00.061 

1 462  . 4 

STD 

00150 

02.62 

34.6  2 

27.64 

00.07  3 

1462.9 

19.1 

OBS 

00152 

02.62 

34.623 

27.64 

1463.0 

STD 

00200 

03.87 

34.84 

27.70 

00.095 

1469.'. 

19.1 

OBS 

00203 

03.91 

34.851 

27.70 

1469.6 

STD 

00250 

03.84 

34.  86 

27.71 

00.116 

1470.1 

19.1 

OBS 

002  54 

03.83 

34.860 

27.71 

1470.1 

STD 

00300 

03.  75 

34.87 

27.73 

00.137 

1470.6 

19.1 

OBS 

00305 

03.74 

34.066 

27.73 

1470.6 

STD 

00<.00 

03.70 

34.88 

27.74 

00.177 

1472.0 

19.1 

OBS 

T00409 

03.70 

34.877 

27.74 

1472.2 

STD 

005  00 

03.64 

34.6  6 

27.75 

00.218 

1473.4 

19.1 

OBS 

00507 

03.64 

34.879 

27.75 

1473.5 

STO 

00600 

03.61 

34.88 

27.75 

00.256 

1475.0 

19.1 

OBS 

T006  06 

03.61 

34.879 

27.75 

1475.1 

STD 

00700 

03.55 

34.88 

27.76 

00.299 

1476.4 

STO 

00800 

03.50 

34.86 

27.76 

00.340 

1477.6 

19.1 

OBS 

00812 

03.50 

34.861 

27.76 

1478.0 

STD 

00900 

03.50 

34.88 

27.76 

00.362 

1479.5 

STD 

01000 

03.49 

34.87 

27.76 

00.424 

1481.1 

19.1 

OBS 

01015 

03.49 

34.873 

27.76 

1481.4 

19.1 

OBS 

T01529 

03.62 

34.916 

27.78 

1490.6 

STATION 


REFID      31       1401  YEAR    1969  BOIDP    03566 

CONSEC               0002  MONTH      02  SHIP    OU 

LAT            56    30      N  DAY            17  DATA    USE       1 

LONG       051    02      W  HOUR    12.6  AREA              05 


AIR    TEMP  03.9 

WET    BULB  03.3 

BAROMETR     103O.8 
CLOUD    T/A  7/8 


DIR     HGT    PER 

15       2  3 

SEA 
CL/IB 


HINO-OIR  33 

MIND-SPD  15 
rflND-FOR 

HEATHER  X<, 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B46    002 


TEN  sa  1407 
5  SaUARE  3 
2  SajARE  60 
1    SgUARE    6l 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12.8 
12.8 


STO 
OBS 

SID 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

SID 
OBS 

STD 
DBS 

STO 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 
DBS 


00000 
000  00 
00010 
00020 
00022 
00030 
00045 
00050 
00075 
00090 
00100 
00125 
C0136 
00150 
100181 
002  00 
00228 

002  50 
00274 

003  00 
100369 

004  00 
00460 
00500 

T00557 
006  00 
00700 
00750 
00800 
00900 

100946 
01441 


TEMP 

02.54 
02.54 
02.56 
02.57 
02.57 
02.57 
02.58 
02.58 
02.59 
02.59 
02.84 
03.33 
03.49 
03.62 
03.80 
03.78 
03.75 
03.74 
03.72 
03.70 
03.67 
03.67 
03.66 
03.64 
03.61 
03.59 
03.54 
03.52 
03.50 
03.48 
03.48 
03.64 


SAL 

34.58 

34.578 

34.57 

34.57 

34.570 

34.57 

34.572 

34.57 

34.59 

34.599 

34.64 

34.73 

34.765 

34.80 

34.658 

34.86 

34.871 

34.67 

34.872 

34.87 

34.878 

34.86 

34.682 

34.88 

34.879 

34.88 

34.88 

34.875 

34.87 

34.87 

34.671 

34.900 


SIOMA-T 

27.61 
27.61 
27.61 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.61 
27.62 
27.62 
27.64 
27.66 
27.67 
27.69 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.7  5 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 


DVNDPTH 
00.000 


00.004 
00.009 


00.024 
00.037 

00.049 
00.060 

00.071 

00.092 

00.112 

00.132 

00.171 

00.211 

00.251 
00.292 

00.333 
00.376 


SND    VEL       OXYG 


PD4       TOT     P 


1460. 

1460. 

1460. 

1460. 

1460. 

1460. 

1461. 

1461. 

1461  . 

1461. 

1463. 

1465. 

1466. 

1467.5 

1468.3 

1469.0 

1469.4 

1469.7 

1470.0 

1470.4 

1471.4 

1471.9 

1472.9 

1473.4 

1474.2 

1474.9 

1476.3 

1477.1 

1477.8 

1479.4 

1480.2 

1489.2 
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TABLE  XVIII.— Continued 


STATION 


aEflD       31        l-iOl 

YEftP 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          02.2 

Dlf    HOT    PER 

rtlND-DIR    30 

CONSEC                0003 

MONTH       01 

SHIP    OU 

HET 

bULB          CI. 7 

34 

2         2 

rflND-SPD    06 

L«T             56    32       N 

DAY 

le 

OATA    USE       1 

BASOMETR     1025.4 

SEA 

rflND-fOR 

LONG       050    56      w 

HOUB 

12.6 

ASEA                05 

CLCUO    T/A          6/2 

CL/TR 

HEATHER        XI 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

0XY6                P]' 

STD 

00000 

02.45 

34.53 

27.66 

00.000 

1459.6 

12.6 

OBS 

COCOO 

02.45 

34.527 

27.66 

1459.6 

STD 

00010 

02. 46 

34.53 

27.56 

00.005 

1459. B 

STD 

00020 

02.47 

34.53 

27.58 

00.010 

1460.0 

12.6 

OBS 

0002-, 

02.48 

34.527 

27.56 

1460.1 

STO 

00030 

02.50 

34.53 

27.56 

00.015 

1460.3 

12.6 

OBS 

00049 

02.53 

34.534 

27.58 

1460.6 

STO 

00050 

02.53 

34.53 

27.66 

00.026 

1460.8 

STO 

00075 

02.52 

34.54 

27.58 

00.039 

1461.2 

12.6 

OBS 

0C0  97 

02.  52 

34.548 

27.59 

1461.6 

STD 

00100 

02.52 

34.55 

27.59 

00.052 

1461.6 

STD 

C0125 

02.55 

34.56 

27. 6C 

00.064 

1462.1 

12.6 

OBS 

001^.6 

02.56 

34.572 

27.60 

1462.6 

STD 

00150 

02.72 

34.60 

27.61 

00.077 

1463.3 

12.6 

OBS 

TCC195 

03.75 

34.793 

27.67 

140b. 7 

STD 

00200 

03.76 

34.60 

27.67 

00.101 

1468.9 

12.6 

OBS 

002<.5 

03.81 

34.849 

27.71 

1469.9 

STD 

00250 

03.80 

34.85 

27.71 

00.122 

1469.9 

12.6 

OBS 

00295 

03.75 

34.859 

27.72 

1470.5 

STD 

C03CO 

03.75 

34.86 

27.72 

00.143 

1470.5 

12.6 

OBS 

T0039<. 

03.70 

34.871 

27.74 

1471.9 

STD 

00<.00 

03.71 

34.87 

27.74 

00.164 

1472.1 

12.6 

OBS 

00<.9<. 

03.74 

34.679 

27.74 

1473.8 

STO 

00500 

03.73 

34.88 

27.74 

00.225 

1473.8 

12.6 

oes 

CC595 

03.57 

34.863 

27.74 

1474.7 

STD 

00600 

03.57 

34.86 

27.  74 

00.266 

1474.8 

STD 

00700 

03.52 

34.66 

27.75 

00.3C6 

1476.2 

12.6 

OBS 

00796 

03.51 

34.864 

27.75 

1477.8 

STO 

00600 

03.51 

34.66 

27.75 

00.350 

1477.9 

STD 

0C9CO 

03.54 

34.87 

27.75 

00.393 

1479.7 

12.6 

OBS 

00998 

03.57 

34.872 

27.75 

1481.4 

12.6 

QBS 

01501 

03.61 

34.906 

27.77 

1490.1 

INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

TRACE    OIR  5     SgUARE       3 

DUPATION  2     SQUARE    60 

ORI&     B46    003  I     SaJARE    60 
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TABLE  XIX. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  HAMIL- 
TON at  Ocean  Station  BRAVO,  8  March- 1  April  1969,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-8087. 


BEFID       31  6087 

CCNSEC  0001 

L4T             56  49       N 

LONG      0  50  3  5      w 


C«STNU"/TIME        LVLTyp 


^  c 

IDC           S    T    « 

I     T     I    C    N 

DAT 

A 

YEAR 

1969 

90T0P 

AIR 

TEMP          02.8 

DIF    HGT    PER 

WIMO-OIP     04 

INST    STD    FECORDER 

TEN    SJ    WOT 

MONTH 

03 

SHIP    hT 

WET 

BULB           01.7 

05 

7         6 

rflND-SPD    15 

TRACE    DIR                         0 

5    SQUARE       3 

DAY 

09 

DAT4    USE 

1             BAROMETR     1000.0 

SEA 

rtlND-FOR 

DURATION                   00.5 

2     SQUARE     60 

HOUR 

06.3 

AREA 

05             CLCUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER        XI 

ORIG     847    001 

1   Square   60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG                P?4 

TOT     P          N0>.          N03 

sn3       PH 

STO 

00000 

02.40 

34.52 

27.56 

00.000 

1459.4 

oes 

00000 

02.40 

34.524 

27.56 

1459.4 

STQ 

00010 

02.40 

34.52 

27.58 

00.005 

1459.5 

06S 

00010 

02.40 

34.525 

27.58 

1459.5 

STD 

00C20 

02.41 

34.5  3 

27.56 

00.010 

1459.7 

OBS 

00020 

02,41 

34.527 

27.58 

1459.7 

STD 

00030 

02.41 

34.53 

27.56 

00.015 

1459.9 

oes 

CCC30 

02.41 

34.529 

27.56 

1459.9 

STD 

00050 

02.43 

34.53 

27.59 

00.025 

1460.3 

OBS 

000  50 

02.43 

34.534 

27.59 

146C.3 

STD 

00075 

02.45 

34.54 

27.59 

00.038 

1460.8 

OBS 

00075 

02.45 

34.539 

27.59 

146C.8 

STD 

00100 

02.38 

34.54 

27.60 

00.051 

1460.9 

OBS 

00100 

02.36 

34.541 

27.60 

1460.9 

OBS 

C0115 

02.63 

34.549 

27.58 

1462.3 

STO 

00125 

02.23 

34.5  7 

27.63 

00.063 

1460.7 

OBS 

00125 

02.23 

34.569 

27.63 

1460.7 

STD 

00150 

02.23 

34.58 

27.64 

00.075 

1461.2 

OBS 

00150 

02.23 

34.578 

27.64 

1461  .2 

OBS 

coieo 

P2.42 

34.609 

27.65 

1462.5 

STD 

00200 

03.77 

34.81 

27.68 

00.09  8 

1468.9 

OBS 

00200 

03.77 

34.809 

27.68 

1468.9 

STD 

0C2  50 

03.97 

34.86 

27.70 

00.120 

1470.7 

OBS 

00250 

03.97 

34.859 

27.70 

1470.7 

STD 

00300 

03.97 

34.87 

27.71 

00.141 

1471.5 

OBS 

003  00 

03.97 

34.871 

27.71 

1471.5 

STD 

00<.00 

03.77 

34.86 

27.72 

00.164 

1472.3 

OBS 

00400 

03.77 

34.859 

27.72 

1472.3 

STD 

00500 

03.76 

34.87 

27.73 

00.226 

1473 .9 

OBS 

C0500 

03.76 

34.873 

27.73 

1473.9 

STD 

006  00 

03.75 

34.88 

27.74 

00.268 

1475.6 

OBS 

006  00 

03.75 

34.879 

27.74 

1475.6 

STD 

00700 

03.75 

34.6  6 

27.74 

00.311 

1477.2 

OBS 

00700 

03.75 

34.679 

27.74 

1477.2 

STD 

008P0 

03.71 

34.68 

27.74 

00.354 

1476.7 

OBS 

ooeoo 

03.71 

34.863 

27.74 

1476.7 

STD 

009  00 

03.69 

34.89 

27.75 

00.397 

1480.3 

OBS 

CC900 

03.69 

34.888 

27.75 

1480.3 

STD 

01000 

03.68 

34.89 

27.75 

00.441 

1481 .9 

OBS 

01000 

03.68 

34.689 

27.75 

1461 .9 

STD 

01100 

03.67 

34.89 

27.76 

00.486 

1483.6 

OBS 

01100 

03.67 

34.694 

27.76 

1483.6 

STD 

01200 

03.67 

34.90 

27.76 

00.530 

1465.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.897 

27.76 

1485.3 

STD 

01300 

03.67 

34.90 

27.76 

00.576 

1486.9 

OBS 

01300 

03.67 

34.898 

27.76 

1486.9 

STD 

ouoo 

03.65 

34.91 

27.77 

00.622 

1488.5 

OBS 

01400 

03.65 

34.909 

27.77 

1466.5 

STD 

01500 

03.62 

34.91 

27.77 

00.666 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.9C9 

27.77 

1490.1 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


OEFIO       31  8087 

CONSEC  0002 

L«T            56  J".      H 

LONG       051  17       W 


YE4B  1S69 
10NTH  03 
DAY  09 

HOUR     11.3 


BOTDP    035'.7 
Ship   hT 

DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  03.9 

WET    BULB  02.6 

BABOMETR     1000.3 
CLOUD     T/A 


OIR     HOT     PER 


SEA 
CL/TR 


rflND-OlR  Ob 

HIND-SPD  20 
WIND-FDR 

WEATHER  Xit 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.6 

ORI&    647    002 


TEN  SO  1407 
5  SJUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 
flBS 

STD 
06S 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
CCOCO 
00010 
00010 
CC020 
00020 
00C30 
00030 
00050 
00C50 
00075 
00075 
00090 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
C0190 
002  00 
002  00 
00250 
00250 
00300 
00300 
00400 
004  00 
00500 
00500 
00600 
006  00 
00700 
00700 
CObOC 
008  00 
00900 
C0900 
01000 
CICOO 
01100 
01100 
01200 
01200 
0130C 
01300 
014O0 
01400 
O15O0 
01500 


TEMP 

02.44 
02.44 
02.44 
02.44 
02.44 
02.44 
02.44 
02.44 
02.43 
C2.43 
02.43 
02.43 
02.43 
02.67 
02.67 
03.39 
03.39 
03.70 
03.70 
03.81 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.51 
03.51 
03.50 
03.50 
03.45 
03.45 
03.42 
03.42 
03.39 
03.39 
03.39 
03.39 
03.39 
03.39 
03.39 
03.39 
03.40 
03.40 
03.41 
03.41 
C3.41 
03.41 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 


SAL 

34.54 

34.537 

34.54 

34.537 

34.54 

34.537 

34.54 

34.537 

34.54 

34.537 

34.54 

34.537 

34.537 

34.59 

34.587 

34.7  2 

34.717 

34.83 

34.827 

34.847 

34.84 

34.837 

34.85 

34.847 

34.85 

34.847 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 

34.86 

34.857 


SIGMA-T 

27,59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.61 
27.61 
27.64 
27.64 
27.70 
27.70 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.7  5 
27.75 
27.75 


dyndptVi 

00.000 
00.005 
00.010 
00.015 
00.025 
00.038 

00.051 
00.063 
00.074 

00.094 
00.114 
00.134 
00.173 
00.213 
00.253 
00.294 
00.335 
00.377 
00.420 
00.464 
00.508 
00.554 
00.600 
00.647 


SND    VEL       OXYG 

1459-6 
1459.6 
1459.7 
1459.7 
1459.9 
14  59.9 
1460 .1 
1460.1 
1460.3 
1460.3 
1460.7 
1460.7 
1461.0 
1462.3 
1462.3 
1466.0 
1466.0 
1467.8 
1467.8 
1469.0 
1467.9 
1467.9 
1468.7 
1468.7 
1469.5 
1469.5 
1471.2 
1471.2 
1472.6 
1472.6 
1474.1 
1474.1 
1475.7 
1475.7 
1477.3 
1477.3 
1479.0 
1479.0 
1480.7 
1480.7 
1482.4 
1482.4 
1484.1 
1484.1 
1465.3 
14  65.3 
1467.5 
1487.5 
1489.2 
1489.2 


PD4       TOT    P 
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TABLE  XIX.— Continued 


S  T  4  T  1  C  N 


REFID  31  8087 
CONSEC  0003 
L«T  56  19. 8N 
LON'^   030  43. 2U 


CaSTNUH/TINE   LVLTYP 


YEAR 

19  69 

BOTOP     04566 

AlP 

TEMP          00.0 

DIR    HGT    PER 

KINO-OIR     36 

INST    STD    fECORDER 

TEN    SO    140  7 

^^DNT^ 

03 

SHIP     HT 

MET 

BULB 

36 

5         3 

UINO-SPD    30 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE       3 

0»y 

13 

04TA    USE        1 

BAPOMETR    0994.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2     S0U4RE     60 

HOUR 

18.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG    847    003 

1     SQUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                PD4 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

02.80 

34.50 

27.52 

00.000 

1461.3 

oes 

ccooo 

02.86 

34.505 

27.52 

1461.3 

STO 

00010 

02.85 

34.50 

27.53 

00.005 

1461.5 

08S 

000  10 

02.85 

34.505 

27.53 

1461.5 

STD 

00020 

02.84 

34.50 

27.53 

00.011 

1461 .6 

OBS 

000  20 

02.84 

34.505 

27.53 

1461.6 

STO 

000  30 

02.84 

34.50 

27.53 

00.017 

1461.7 

□es 

00030 

02.84 

34.505 

27.53 

1461.7 

STD 

00050 

02.65 

34.51 

27.53 

00.028 

1462.1 

OBS 

00050 

02.85 

34.508 

27.53 

1462.1 

STO 

00075 

02.85 

34.51 

27.53 

00.042 

1462.5 

OBS 

00C75 

02.85 

34.508 

27.53 

1462.5 

OBS 

00090 

02.86 

34.508 

27.53 

1462.8 

STD 

00100 

02.80 

34.51 

27.53 

00.057 

1462.7 

OBS 

00100 

02.80 

34.508 

27.53 

1462.7 

OBS 

00120 

02.50 

34.508 

27.56 

1461.8 

STO 

00125 

02.50 

34.52 

27.57 

00.070 

1461.8 

OBS 

00125 

02.50 

34.517 

27.57 

1461.6 

OBS 

001*0 

02.52 

34.575 

27.61 

1462.3 

STD 

C015C 

02.61 

34.59 

27.62 

00.083 

1462.8 

OBS 

00150 

02.61 

34.595 

27.62 

1462.8 

OBS 

00170 

02.82 

34.645 

27.64 

1464.2 

STD 

00200 

03.76 

34.81 

27.68 

00.106 

146B.9 

OBS 

002  00 

03.76 

34.813 

27.68 

1468.9 

OBS 

00220 

03.89 

34.826 

27.68 

1469.8 

STD 

00250 

03.90 

34.84 

27.69 

00.128 

1470.3 

OBS 

00250 

03.90 

34.844 

27.69 

1470.3 

STD 

003  00 

03.86 

34.86 

27.71 

00.150 

1471.0 

OBS 

00300 

03.86 

34.861 

27.71 

1471 .0 

STD 

00400 

03.74 

34.87 

27.73 

00. 191 

1472.2 

OBS 

00400 

03.74 

34.870 

27.73 

1472.2 

STO 

00500 

03.70 

34.88 

27.74 

00.232 

1473.7 

OBS 

OO500 

03.70 

34.880 

27.74 

1473.7 

STD 

006  00 

03.63 

34.88 

27.75 

00.273 

14  75.0 

OBS 

00600 

03.63 

34.875 

27.75 

1475.0 

STD 

00700 

03.58 

34.88 

27.75 

00.315 

1476.5 

OBS 

007  00 

03.58 

34.875 

27.75 

14  76.5 

STD 

00800 

03.53 

34.8  8 

27.76 

00.356 

1477.9 

OBS 

008  00 

03.53 

34.875 

27.76 

1477.9 

STD 

00900 

03.51 

34.88 

27.76 

00.399 

1479.5 

OBS 

009  00 

03.51 

34.875 

27.76 

1479.5 

STO 

01000 

03.50 

34.88 

27.76 

CO. 441 

1481.2 

OBS 

01000 

03.50 

34.875 

27.76 

1481.2 

STD 

01100 

03.51 

34.88 

<;7.76 

00.485 

1482.9 

OBS 

01100 

03.51 

34.875 

27.76 

1482.9 

STD 

012  00 

03.50 

34.88 

27.76 

00.529 

1484.5 

OBS 

01200 

03.50 

34.875 

27.76 

1484.5 

OBS 

01256 

03.50 

34.880 

27.76 

1485.5 

STD 

01300 

03.53 

34.89 

27.77 

00.574 

1486.3 

OBS 

01300 

03.53 

34.888 

27.77 

1486.3 

STD 

01400 

03.64 

34.91 

27.77 

00.619 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.911 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

00.66  5 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.916 

27.78 

1490.2 
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TABLE  XIX. — Continued 


STATION 


REFIO      31  80B7 

CQNSeC  000*. 

L«T             56  35       N 

LONG       050  50       U 


C4STNUM/TIME 


YEAP 

1969 

BOTDP    03*75 

JIB 

TEMP          00.0 

OIR    HOT    PER           vilNO-DIR    36 

INST    STO   RECORDER 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

BULB 

35 

6         4                UIND-SPO    25 

TRACE    OIR                      1 

DAY 

13 

DAT!    USE       1 

BAROMETR    0996.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                  OO.I 

HOUli 

23.7 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER        X2 

ORI&    B47    004 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                PQ4 

TOT     P          N02          N03 

STD 

00000 

02.49 

34.52 

27.57 

00.000 

1459.8 

OBS 

00000 

02.49 

34.521 

27.57 

1459.8 

STD 

000  10 

02.49 

34.53 

27.58 

00.005 

1459.9 

OBS 

00010 

02.49 

34.533 

27.58 

1459.9 

STD 

00020 

02.49 

34.53 

27.58 

00.010 

146C.1 

OBS 

00020 

0  2.49 

34.533 

27.58 

1460.1 

STD 

00030 

02.49 

34.53 

27.58 

00.015 

1460.3 

OBS 

C0C30 

02.49 

34.533 

27.58 

1460.3 

STD 

00050 

02.49 

34.53 

27.58 

00.026 

1460.6 

OBS 

00050 

02.49 

34.533 

27.56 

1460.6 

STO 

00075 

02.49 

34.53 

27.58 

00.039 

1461.0 

OBS 

00075 

0  2.49 

34.533 

27.56 

1461.0 

STO 

OCICO 

02.49 

34.53 

27.58 

00.052 

1461.4 

OBS 

00100 

02.49 

34.533 

27.58 

1461.4 

STD 

00125 

02.49 

34.53 

27.56 

00.065 

1461.8 

oes 

00125 

02.49 

34.533 

27.56 

1461.8 

STD 

00150 

02.44 

34.55 

27.60 

00.078 

1462.0 

OBS 

0015C 

02.44 

34.553 

27.60 

1462.0 

OBS 

00170 

02.40 

34.613 

27.65 

1462.3 

STO 

00200 

02.47 

34.62 

27.65 

00.102 

1463.1 

OBS 

00200 

02.47 

34.623 

27.65 

1463.1 

OES 

00210 

02.47 

34.633 

27.66 

1463.3 

OBS 

00220 

03.22 

34.733 

27.67 

1 466 . 8 

OBS 

002  ^O 

03.87 

34.813 

27.67 

1470.0 

STD 

002  50 

04.01 

34.66 

27. 7C 

00.124 

147C.8 

OBS 

00250 

04.01 

34.663 

27.70 

1470.6 

STD 

00300 

03.91 

34.86 

27.71 

00.145 

1471.2 

OBS 

00300 

03.91 

34.863 

27.71 

1471.2 

STO 

00400 

03.77 

34.87 

27.73 

00.187 

1472.3 

OBS 

OO'.OO 

03.77 

34.873 

27.73 

1472.3 

STD 

C0500 

03.71 

34.68 

27.74 

00.228 

1473.7 

OBS 

00500 

03.71 

34.383 

27.74 

1473.7 

STD 

00600 

03.67 

34.89 

27.76 

CO. 269 

1475.2 

OBS 

00600 

03.67 

34.893 

27.76 

1475.2 

STD 

00700 

03.58 

34.88 

27.76 

00.309 

1476.5 

OBS 

00700 

03.58 

34.883 

27.76 

1476.5 

STD 

00600 

03.54 

34.86 

27.76 

00.351 

1478.0 

OBS 

oceoo 

03.54 

34.676 

27.76 

1478.0 

STD 

009  00 

03.52 

34.67 

27.76 

00.393 

1479.6 

OBS 

00900 

03.52 

34.673 

27.76 

1479.6 

STO 

01000 

03.47 

34.87 

27.76 

00.436 

1481.0 

OBS 

01000 

03.47 

34.873 

27.76 

1481.0 

STD 

01100 

03.47 

34.87 

27.76 

00.479 

1482.7 

OBS 

01100 

03.47 

34.873 

27.76 

1482.7 

STD 

01200 

03.49 

34.68 

27.77 

00.523 

1484.5 

OBS 

01200 

03.49 

34.883 

27.77 

1484.5 

STD 

01300 

03.52 

34.88 

27.76 

00.568 

1486.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.683 

27.76 

1466.3 

STO 

01<.00 

03.63 

34.91 

27.76 

00.613 

1486.5 

OBS 

01<.00 

03.63 

34.913 

27.78 

1486.5 

STO 

01500 

03.64 

34.91 

27.76 

00.658 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.914 

27.78 

1490.2 

TEN  Sa  1407 
5  SauARE  3 
2  SaUARE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


SEFIO       31       8087 

YEAH 

1969 

BOTOP    03548 

Alk 

TEMP       -00.6 

DIR    HOT    PER            WIND-DIR    34 

CONSEC               0005 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

HET 

BULB 

35 

6          3                UIND-SPD    28 

LAT             56    38       N 

DAY 

U 

DATA    USE        1 

BAROMETR    0998.3 

SEA 

HIND-FOB 

LONG      0  50    5'.       H 

HOUR 

05.6 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHEt        X2 

CASTNUM/TIMF 

LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL       QXYG                PO' 

STO 

00  COO 

02.49 

34.50 

27.55 

00.000 

1459.7 

05.6 

OBS 

00000 

02.49 

34.49b 

27.55 

1459.7 

STO 

COO  10 

02.49 

34. 5C 

27.5  5 

00.0C5 

1459.9 

OBS 

00010 

02.49 

34.498 

27.55 

1459.9 

STO 

00020 

02.50 

34.50 

27.55 

00.010 

1460.1 

OBS 

00020 

02.50 

34.49  8 

27.55 

1460.1 

STD 

00030 

02.  50 

34.50 

27.55 

00.016 

1460.3 

OBS 

000  30 

02.50 

34.498 

27.55 

1460.3 

STO 

00050 

02.51 

34.50 

27.55 

00.027 

1460.6 

OBS 

00050 

02.51 

34.501 

27.55 

1460.6 

STO 

OOC75 

02.54 

34.51 

27.56 

00.041 

1461 .2 

OBS 

00075 

02.54 

34.511 

27.56 

1461.2 

STD 

00100 

02.55 

34.53 

27.57 

CO. 054 

1461.7 

OBS 

00100 

02.55 

34.531 

27.57 

1461 .7 

STD 

00125 

02.54 

34.53 

27.58 

00.067 

1462.0 

OBS 

C0125 

0  2.54 

34.535 

27.56 

1462.0 

STO 

00150 

02.77 

34.59 

27.60 

00.080 

1463.5 

OBS 

00150 

02.77 

34.591 

27.60 

1  463  . 5 

STD 

00200 

03.43 

34.73 

27.65 

00.104 

1467.4 

OBS 

002  00 

03.43 

34.728 

27.65 

1467.4 

STD 

0C250 

03.83 

34.83 

27.69 

00.127 

1470.0 

OBS 

002  50 

03.83 

34.831 

27.69 

1470.0 

STD 

003  00 

03.66 

34.85 

27.71 

00.149 

1471.0 

OBS 

00300 

03.86 

34.855 

27.71 

1471.0 

STD 

00<.00 

03.77 

34.98 

27.73 

00.190 

1472.3 

OBS 

00400 

03.77 

34.876 

27.73 

1472.3 

STD 

005  00 

03.70 

34.88 

27.74 

00.231 

1473.7 

OBS 

00500 

03.70 

34.877 

27.74 

1473.7 

STD 

00600 

03.65 

34.88 

27.75 

00.272 

1475.1 

OBS 

006  00 

03.65 

34.878 

27.7  5 

1475.1 

STD 

C0700 

03.59 

34.88 

27.7  5 

00.314 

1476.5 

OBS 

00700 

03.59 

34.879 

27.75 

1476.5 

OBS 

00710 

03.65 

34.897 

27.76 

1477.0 

OBS 

00720 

03.60 

34.871 

27.75 

1 4  76  .  9 

STD 

00800 

03.55 

34.8  8 

27.76 

00.356 

1478.0 

OBS 

00800 

03.55 

34.876 

27.76 

1478.0 

STO 

00900 

03.50 

34.87 

27.76 

00.398 

1479 .5 

OBS 

00900 

03.50 

34.870 

27.76 

1479.5 

STD 

01000 

03.47 

34.87 

27.76 

00.441 

1481.0 

OBS 

01000 

03.47 

34.870 

27.76 

1481.0 

STO 

01100 

03.49 

34.88 

27.76 

00.484 

1482.8 

OBS 

01100 

03.49 

34.876 

27.76 

1482.8 

STD 

01200 

03.49 

34.88 

27.76 

00.528 

1464.5 

OBS 

012C0 

C3.49 

34.677 

27.76 

1464.5 

STD 

01300 

03.52 

34.89 

27.77 

00.573 

1466.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.887 

27.77 

1486.3 

STD 

Ol'.OO 

03.61 

34.91 

27.77 

00.616 

1468.4 

OBS 

01400 

03.61 

34.906 

27.77 

1486.4 

STD 

01500 

03.65 

34.91 

27.77 

00.06 4 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.912 

27.77 

1490.2 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    647    005 


ItN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SauARE     60 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


REFIO   31  8087 

CQNSEC  0006 

LiT     56  27. 5N 

LONG   050  59   w 


Ca?TNUM/'IME   LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03511 

AIR 

TEMP       -01.1 

DIB     HGT     PER 

m»JD-DIR    35 

INST    STO    RECORDER 

TEN    Sa     140  7 

MONTh 

(       03 

SHIP    HT 

HET 

BULB 

35 

4          4 

HI\D-SPD    26 

TRACE    DIP                       0 

5     SQUARE        3 

DAY 

14 

DATA    USE        1 

BAROMETR     ICOO.C 

SEA 

JIND-FCR 

DJRAIIOK                   CO.  6 

2     SQUARE    60 

HOUR 

11.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

UEATHEf        X7 

ORIG    647    006 

1     SQUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTh 

SND    VEL 

OXYG                PD4 

TOT    P          N02          N03 

5103          PH 

STD 

000  00 

02.51 

34.51 

27.56 

00.000 

1459.8 

OBS 

00000 

02.51 

34.509 

27.56 

14  59.6 

STD 

OCCIO 

02.51 

34.51 

27.56 

CO. 005 

1460.0 

OBS 

00010 

02.51 

34.509 

27.56 

1460.0 

STD 

00020 

02.51 

34.51 

27.56 

00.010 

1460.2 

OBS 

00C20 

02.51 

34.509 

27.56 

1460.2 

STD 

00030 

02.51 

34.51 

27.56 

00.016 

1460.3 

OBS 

C0C3C 

02.51 

34.509 

27.56 

146C.3 

STD 

00050 

02.52 

34.51 

27.56 

00.027 

1460.7 

OBS 

00050 

02.52 

34.509 

27.56 

1460.7 

STD 

00075 

02.52 

34.51 

27.56 

00.040 

1461.1 

OBS 

00075 

02.52 

34.509 

27.56 

1461 .1 

STD 

COIOO 

02.56 

34.5  4 

27.58 

00.053 

1461.7 

OBS 

00100 

02.56 

34.539 

27.58 

1461 .7 

STD 

00125 

02.56 

34.55 

27.59 

00,066 

1462.2 

OBS 

00125 

02.56 

34.549 

27.59 

1462.2 

STD 

00150 

03.02 

34.59 

27.58 

00.080 

1464.6 

OBS 

CC150 

C3.C2 

34.589 

27.58 

1464.6 

OBS 

00160 

03.72 

34.749 

27.64 

1468.0 

OBS 

00180 

04.12 

34.809 

27.64 

1470.1 

STD 

C020C 

04.12 

34.83 

27.66 

00.104 

1470.4 

OBS 

002  00 

04.  12 

34.829 

27.66 

1470.4 

OBS 

00210 

03.77 

34.789 

27.66 

1469.1 

OBS 

002  40 

03.82 

34.829 

27.69 

1469.6 

STD 

002  50 

03.96 

34.86 

27.70 

00.127 

1470.6 

OBS 

00250 

03.96 

34.859 

27.70 

1470.6 

STO 

00300 

03.89 

34.87 

27.72 

00.148 

1471.2 

OBS 

00300 

03.89 

34.869 

27.72 

1471.2 

STO 

00400 

03.74 

34.88 

27.74 

00.169 

1472.2 

OBS 

00400 

03.74 

34.879 

27.74 

1472.2 

STD 

00500 

03.69 

34.88 

27.74 

00.230 

1473.6 

OBS 

0C50C 

03.69 

34.879 

27.74 

1 4  73  .  6 

STD 

00600 

03.64 

34.88 

27.75 

00.270 

1475.1 

OBS 

00600 

03.64 

34.883 

27.75 

1475.1 

STD 

00700 

03.60 

34.88 

27.76 

00.311 

1476.6 

OBE 

00700 

03.60 

34.883 

27.76 

1476.6 

STO 

0C80C 

03.55 

34.86 

27.76 

00.353 

1478.0 

OBS 

008  00 

03.55 

34.879 

27.76 

1478.0 

STD 

009  00 

03.51 

34.87 

27.76 

00.395 

1479.5 

OBS 

009  00 

03.51 

34.873 

27.76 

1479.5 

STO 

01000 

03.50 

34.87 

27.76 

00.438 

1481.2 

OBS 

01000 

03.50 

34.872 

27.76 

1461.2 

STD 

01100 

03.52 

34.88 

27.76 

00.482 

1462.9 

OBS 

01100 

03.52 

34.879 

27.76 

1482.9 

STD 

01200 

03.52 

34.88 

27.76 

00.526 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.882 

27.76 

1484.6 

STD 

01300 

03.52 

34.88 

27.76 

00.571 

1486.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.882 

27.76 

1486.3 

STO 

01400 

03.59 

34.89 

27.76 

00.617 

1488.3 

OBS 

01400 

03.59 

34.893 

27.76 

1468.3 

STD 

01500 

03.64 

34.91 

27.77 

00.663 

1490.2 

OBS 

C150C 

03.64 

34.909 

27.77 

1490.2 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


SEFIO       31       8087            YEAS 

1969 

BOTDP    03*75 

SIR 

TEMP       -00.6             DIR    H&T     PER 

CONSEC               0007            MONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

BULB 

3* 

*         2 

L«T             56    16. 5N             D4V 

l". 

04T4   USE       1 

BAPOMETR    1001.7            SEA 

LONG       051     01       H             HOUR 

17.5 

APE«              OS 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

CUSTNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEl 

STO 

00000 

02.67 

3*. 52 

27.55 

00.000 

1*60.5 

17.5      oes 

OCOCO 

02.67 

3*. 517 

27.55 

1*60.5 

STD 

00010 

02.67 

3*. 52 

27.55 

00.005 

1*60.7 

DBS 

00010 

02.67 

3*. 517 

27.55 

1*60.7 

STD 

00020 

02.67 

3*. 52 

27.55 

00.010 

1*60.9 

OBS 

00020 

02.67 

3*. 517 

27.55 

1*60.9 

STD 

000  30 

02.67 

3*. 52 

27.55 

00.016 

1*61.0 

OBS 

00030 

02.67 

3*. 517 

27.55 

1*61.0 

STD 

00050 

02.67 

3*. 52 

27.55 

00.02  7 

l*6l .* 

OBS 

0005C 

02.67 

34.517 

27.55 

1*61.* 

STD 

00075 

02.67 

3*. 52 

27.55 

00.0*1 

1*61  .8 

OBS 

C0C75 

C2.67 

3*. 517 

27.55 

1*61.8 

STO 

00100 

02.67 

3*. 53 

27.56 

00.05* 

1*62.2 

OBS 

00100 

02.67 

3*. 527 

27.56 

1*62 .2 

STO 

00125 

02.52 

3*. 51 

27.56 

00.068 

1*61.9 

OBS 

00125 

02.52 

3*. 507 

27.56 

1*61.9 

OBS 

00130 

02.92 

3*. 687 

27.66 

1*6*. 0 

STD 

00150 

03.27 

3*. 71 

27.65 

00.08  1 

1*65.8 

oes 

00150 

03.27 

3*. 707 

27.65 

1*65.8 

STD 

00200 

03.62 

3*.  81 

27.69 

00.103 

1*68.3 

CBS 

002  00 

03.62 

3*. 807 

27.69 

1*66.3 

STO 

00250 

03.93 

3*.  86 

27.70 

00.12* 

1*70.5 

OBS 

002  50 

03.93 

3*. 857 

27.70 

1*70.5 

STO 

00300 

03.92 

3*. 87 

27.71 

00.1*6 

1*71 .3 

OBS 

003  00 

03.92 

3*. 867 

27.71 

1*71.3 

STD 

00*00 

03.80 

3*. 88 

27.7* 

00  .  1  8  7 

1*72.5 

OBS 

OOAOO 

03.80 

3*. 883 

27.7* 

1*72.5 

STO 

00500 

03.71 

3*. 88 

27.7* 

00.228 

1*73.7 

oes 

00500 

03.71 

3*. 8 82 

27.7* 

1*73.7 

STO 

ro600 

03.66 

3*. 88 

27.75 

00.269 

1*75.2 

OBS 

006  00 

03.66 

3*. 885 

27.75 

1*75.2 

STO 

00700 

03.61 

3*.  89 

27.76 

00.310 

1*76.6 

OBS 

007  00 

03.61 

3*. 887 

27.76 

1*76.6 

STD 

00800 

03.53 

3*. 87 

27.75 

00.351 

1*77.9 

OBS 

oceoc 

03.53 

3*. 867 

27.75 

1*77.9 

STD 

009  00 

03.51 

3*. 87 

27.75 

00.39* 

1*79.5 

OBS 

00900 

03.51 

3*. 870 

27.75 

1*79.5 

STD 

01000 

03.51 

3*. 87 

27.75 

00.*37 

1*81.2 

OBS 

01000 

03.51 

3*. 870 

27.75 

1*81 .2 

STD 

01100 

03.55 

3*. 89 

27.76 

oo.*ei 

1*83.1 

OBS 

01100 

03.55 

3*. 887 

27.76 

1*83.1 

STD 

01200 

03.53 

3*. 89 

27.77 

00.525 

1*8* .6 

OBS 

01200 

03.53 

3*. 887 

27.77 

1*8*.  6 

STD 

01300 

03.58 

3*. 90 

27.77 

00.569 

1*86.6 

OBS 

C1300 

03.58 

3*. 897 

27.77 

1*86.6 

STD 

01*00 

03.63 

3*. 91 

27.77 

00.615 

1*88.5 

OBS 

01*00 

03.63 

3*. 907 

27.77 

l*8b .5 

STD 

01500 

03.63 

3*. 92 

27.78 

00.660 

1*90.2 

OBS 

01500 

03.63 

3*. 917 

27.78 

1*90.2 

HINO-DIR     3* 
HINO-SPD    25 
HIND-FOR 
HEATHER       XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR-  0 

DURATION  00.5 

GRIG    8*7    007 


TEN  Sa  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE    61 


P3*       TOT    P- 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    4     T     I     C    N 


SEFID       31        8087             YE«R 

1969 

BOTDP    03*75 

»If 

TEMP       -02.; 

:             DIR    HOT    PER             KINO-DIR     33 

CONSEC                0008             MONTH 

03 

SHIP    HT 

UET 

BULB 

02 

5          3                BIMD-SPD    24 

LJT             56    39       N             DAY 

1". 

04T4    USE       1 

BAftOMETR     1004.1 

ScA 

dIND-fOR 

LONG       0  51     11       H             HOUO 

23.6 

IREA                05 

CLOUD    T/a 

CL/TP 

WEATHER       XI 

CJSTNUM/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S«L 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL       Oxr&              P3 

STD 

00000 

02.43 

34.55 

27.59 

00.000 

1459.5 

23.6          OBS 

00000 

02.43 

34.546 

27.59 

1459.5 

STO 

ceo  10 

02. 43 

34.55 

27.60 

00.005 

1459.7 

OBS 

00010 

02.43 

34.555 

27.60 

1459.7 

STD 

000  20 

02.44 

34.56 

27.60 

OO.OIC 

1459.9 

OBS 

00020 

02.44 

34.558 

27.60 

1459.9 

STD 

00030 

02.45 

34.56 

27.60 

00.014 

1460.1 

OBS 

0CC30 

02.45 

34.558 

27.60 

1460.1 

STD 

00050 

02.45 

34.56 

27.60 

00.024 

1460.5 

DBS 

000  50 

C2.45 

34.558 

27. 6C 

1460  .5 

STD 

00075 

02.47 

34.56 

27.60 

00.037 

1461.0 

OBS 

00075 

02.47 

34.560 

27.60 

1461.0 

STD 

COIOC 

C2.47 

34.56 

27. 6C 

0C.049 

1461  .4 

OBS 

00100 

02.47 

34.560 

27.60 

1461.4 

STD 

00125 

02.47 

34.56 

27.61 

00.062 

1461.8 

OBS 

00125 

02.47 

34.565 

27.61 

1461.8 

OBS 

00135 

02.47 

34.555 

27.60 

1461.9 

STO 

00150 

02.62 

34.60 

27.63 

00.074 

1462.9 

OBS 

00150 

02.62 

34.605 

27.63 

1462.9 

OBS 

0016O 

02.72 

34.  625 

27.63 

1463.5 

OBS 

OCIBO 

03.32 

34.775 

27.70 

1466.6 

STD 

002  00 

03.42 

34.79 

27.70 

00.097 

1467.4 

OBS 

CC200 

03.42 

34.795 

27.70 

1467.4 

STO 

002  50 

03.70 

34.85 

27.72 

00.117 

1469.5 

OBS 

002  50 

C3.70 

34.855 

27.72 

1469.5 

STD 

00300 

03.64 

34.88 

27.75 

00.137 

1470.1 

OBS 

003  00 

03.64 

34.885 

27.75 

1470.1 

STO 

CCOO 

C3.56 

34.88 

27.75 

00.175 

1471.4 

OBS 

00<.00 

03.56 

34.875 

27.75 

1471 .4 

STO 

C0500 

C3.52 

34. 8S 

27.76 

00.214 

1472.9 

OBS 

00500 

03.52 

34.875 

27.76 

1472.9 

STD 

00600 

03.51 

34.88 

27.76 

00.254 

1474.5 

OBS 

00600 

03.51 

34.875 

27.76 

1474.5 

STD 

00700 

03.47 

34.88 

27.76 

00.294 

1476.0 

OBS 

007  00 

03.47 

34.875 

27.76 

1476.0 

STD 

00800 

03.42 

34.88 

27.77 

00.335 

1477.5 

OBS 

00800 

03.42 

34.875 

27.77 

1477.5 

STD 

00900 

C3.41 

34.86 

27.76 

00.376 

1479.1 

OBS 

00900 

03.41 

34.865 

27.76 

1479.1 

STD 

01000 

03.41 

34.88 

27.77 

00.418 

1480.8 

OBS 

01000 

03.41 

34.875 

27.77 

1480.8 

STD 

01100 

03.42 

34.88 

27.77 

00.461 

1482.5 

OBS 

01100 

03.42 

34.875 

27.77 

1482 .5 

STD 

01200 

03.42 

34.88 

27.77 

00.504 

1484.2 

OBS 

01200 

03.42 

34.875 

27.77 

1484.2 

STD 

013C0 

03.43 

34.88 

27.77 

00.549 

1485.9 

OBS 

01300 

03.43 

34.875 

27.77 

1485.9 

STD 

OHOO 

03.43 

34.88 

27.77 

CO. 594 

1487.6 

OBS 

01*00 

03.43 

34.875 

27.77 

1487.6 

STD 

01500 

03.44 

34.88 

27.77 

00.639 

1489.3 

OBS 

01500 

03.44 

34.879 

27.77 

1469.3 

INST    STD    FECORDER 
TRACE     OIR  D 

DURATION  00.6 

ORIG    847    008 


TtN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE    61 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


REFID       31        8087             YEAR 

1969 

BOTDP    03'.75 

AIR 

TEMP       -02.6 

DIP    HGT    PER            HIND-DIR    25 

CONSEC                0009             HOMTh 

C3 

SHIP    HT 

WET 

BULB 

25 

2         3               XIND-SPD    18 

LAT             56    17       N             DAY 

15 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1004.7 

SEA 

HIND-F3R 

LONG       0  51    12       w            HOUt 

23.8 

AREA                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND    VtL       OXYG                P3' 

STD 

00000 

02.72 

34.50 

27.54 

00.000 

1460.7 

23.8         CBS 

COCOO 

C2.72 

34.505 

27.54 

1 460  . 7 

STO 

00010 

02.72 

34.50 

27.54 

00.005 

1460.9 

0B5 

00010 

02.72 

34.505 

27.54 

1460.9 

STO 

00020 

02.72 

34.50 

27.54 

00.011 

1461 .1 

OSS 

0002  0 

02.72 

34.505 

27.54 

1461  .1 

STD 

ceo  30 

02.72 

34.50 

27.54 

00.016 

1461  .2 

DBS 

00030 

02.72 

34.505 

27.54 

1461 .2 

STD 

00050 

02.72 

34.51 

27.54 

00.028 

1461  .6 

OSS 

00050 

02.72 

34.511 

27.54 

1461  .6 

STD 

00075 

02.72 

34.52 

27.55 

00.041 

1462.0 

DBS 

00075 

C2.72 

34.523 

27.5  5 

1462 .0 

STD 

00100 

02.72 

34.53 

27.56 

00.055 

1462.4 

DBS 

00100 

02.72 

34.528 

27.56 

1462.4 

STD 

C0125 

02.75 

34.53 

27.56 

00.069 

1463.0 

DBS 

00125 

02.75 

34.533 

27.56 

1463.0 

STD 

OC  1  50 

02.59 

34.54 

27.58 

00.082 

1462.7 

DBS 

00150 

02.59 

34.543 

27.58 

1462.7 

oes 

00165 

02. 'iS 

34.543 

27.59 

1462.5 

DBS 

00190 

02.62 

34.593 

27.62 

1463.5 

STD 

00200 

02.87 

34.62 

27.62 

00.108 

1464.8 

DBS 

00200 

C2.67 

34.623 

27.62 

1464.8 

DBS 

00210 

03. '.7 

34.753 

27.67 

1467.7 

STO 

00250 

03.86 

34.82 

27.68 

00.131 

1470.2 

CBS 

00250 

03.86 

34.823 

27.68 

1470.2 

DBS 

00260 

03.7* 

34.823 

27.69 

1469.8 

DBS 

00270 

03.92 

34.843 

27.69 

1470.8 

STD 

00300 

03.86 

34.8  5 

27.71 

00.153 

1471.0 

DBS 

00300 

03.86 

34.853 

27.71 

1471 .0 

STD 

OCOO 

03.82 

34.87 

27.73 

00. 195 

1472.5 

DBS 

00*00 

03.82 

34.873 

27.7  3 

1472.5 

STD 

005  00 

03.72 

34.87 

27.74 

0C.237 

1473.8 

DBS 

00500 

03.72 

34.873 

27.74 

1473.8 

STD 

006  00 

03.67 

34.87 

27.74 

00.279 

1475.2 

DBS 

C0600 

03.67 

34.873 

27.74 

1475.2 

STD 

00700 

03.62 

34.87 

27.75 

00.321 

1476.7 

DBS 

C07CO 

03.62 

34.873 

27.75 

1476.7 

STO 

00800 

03.57 

34.67 

27.75 

00.363 

1478.1 

OBS 

00800 

03.57 

34.873 

27.75 

1478.1 

STD 

00900 

03.52 

34.87 

27.76 

00.4C6 

1479.6 

OBS 

009  00 

03.52 

34.873 

27.76 

1479.6 

STD 

01000 

03.51 

34.87 

27.76 

CO. 449 

1481.2 

OBS 

01000 

03.51 

34.873 

27.76 

1481 .2 

STD 

01100 

03.53 

34.87 

27.75 

00.493 

1483.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.873 

27.75 

1483.0 

STD 

01200 

03.52 

34.87 

27.76 

00.537 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.873 

27.76 

1484.6 

STD 

01300 

03.53 

34.8  7 

27.75 

00.583 

1486.3 

OBS 

01300 

03.53 

34.873 

27.75 

1486.3 

STD 

01400 

C3.62 

34.90 

27.76 

00.629 

1468.4 

OBS 

01<.00 

03.62 

34.897 

27.76 

1488.4 

STD 

01500 

03.  6<. 

34.90 

27.77 

00.076 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.903 

27.77 

1490.2 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    01 R  D 

DURATION  00.5 

ORIG    B47    C09 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    J    T    I    C    N 


REFID       31       8037             YEiP 

1969 

BOTOP    03<.75 

am 

TEMP       -02.2 

DIP     H 

ST     PER 

CONSEC              0010            MONTH 

C3 

SHIP    HT 

UET 

BULB 

24 

2          3 

L/lT            56    27      N            D4V 

16 

D4TS    USE       1 

RAPOMETR     1003.0 

SEA 

LCMC-        051     00       W             HOUR 

C5.7 

aSE4                C5 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

CaSTNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

OYNDPTH 

SNO    VEl 

STD 

000  00 

02. 41 

34.54 

27.59 

00.000 

1459.4 

05.7         OBS 

00000 

02.41 

34.539 

27.59 

1459.4 

STD 

00010 

02.41 

34.54 

27.59 

00.005 

1459.6 

□  BS 

CPOIO 

02.41 

34.539 

27.59 

1459.6 

STO 

00020 

02.41 

34.54 

27.59 

00.010 

1459.8 

OBS 

00020 

02.41 

34.539 

27.59 

1459.8 

STD 

00030 

02.41 

34.54 

27.59 

00.015 

1459.9 

OBS 

00030 

02.41 

34.539 

27.59 

1459.9 

STO 

000  50 

02.41 

34.54 

27.59 

00.025 

1460.3 

OBS 

00050 

02.41 

34.541 

27.59 

1460.3 

STD 

00075 

02.47 

34.56 

27.60 

00.038 

1461.0 

OBS 

C0r75 

02.47 

34.561 

27.60 

1461 .0 

STD 

00100 

02.47 

34.56 

27.60 

00.050 

1461.4 

CBS 

COIOO 

02.47 

34.561 

27. 6C 

1461.4 

STO 

00125 

02.45 

34.56 

27.61 

00.063 

1461.7 

OBS 

00125 

02.45 

34.561 

27.61 

1461 .7 

STD 

00150 

02.52 

34.57 

27.61 

00.075 

1462.4 

OBS 

00150 

02.52 

34.571 

27.61 

1462.4 

CBS 

00190 

C2.82 

34.611 

27.61 

1464.4 

STD 

002  00 

03.27 

34.77 

27.70 

00.098 

1466.8 

OBS 

002  00 

03.27 

34.771 

27.70 

1466  .8 

STD 

00250 

03.70 

34.82 

27.70 

00.119 

1469.5 

OBS 

00250 

03.70 

34.821 

27.70 

1469.5 

STO 

C030C 

03.82 

34.87 

27.72 

00.140 

1470.9 

OBS 

003  00 

03.82 

34.871 

27.72 

1470.9 

STO 

OO'.OO 

03.70 

34.89 

27.75 

00.160 

1472.0 

OBS 

OO'.OO 

03.70 

34.891 

27.75 

1472.0 

STO 

00500 

03.61 

34.89 

27.76 

00.219 

1473.3 

OBS 

CC500 

03.61 

34.891 

27.76 

1473.3 

STO 

00600 

03.53 

34.88 

27.76 

00.259 

1474.6 

DBS 

00600 

03.53 

34.881 

27.76 

1474.6 

STO 

00700 

03.52 

34.89 

27.77 

00.299 

1476.3 

OBS 

C0700 

03.52 

34.886 

27.77 

1476.3 

OBS 

C0750 

03.72 

34.901 

27.76 

1478.0 

STD 

00800 

03.52 

34.88 

27.76 

00.340 

1477.9 

OBS 

008  00 

03.52 

34.881 

27.76 

1477.9 

STD 

00900 

03.50 

34.88 

27.76 

00.381 

1479.5 

OBS 

00900 

03.50 

34.881 

27.76 

1479.5 

STO 

OICOC 

C3.51 

34.88 

27.76 

00.424 

1481.2 

OBS 

01000 

03.51 

34.881 

27.76 

1481 .2 

STO 

01100 

03.52 

34.88 

27.76 

00.467 

1482.9 

OBS 

01100 

03.52 

34.881 

27.76 

1482.9 

STD 

01200 

03.50 

34.86 

27.76 

00.511 

1484.5 

OBS 

01200 

03.50 

34.881 

27.76 

1484.5 

STO 

01300 

03.50 

34.88 

27.76 

00.556 

1486.2 

08  S 

01300 

03.50 

34.881 

27.76 

1486.2 

STO 

01400 

03.56 

34.90 

27.77 

00.601 

1488.2 

OBS 

01<.00 

03.56 

34.901 

27.77 

1488.2 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.77 

00.646 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.911 

27.77 

1490.2 

HIND-DIR  2'. 

MINO-SPD  10 
HINO-FOR 

WEATHER  XI 


INST    STO    RECORDER 
TR4CE    DIR  0 

DURATION  00.5 

ORI&    847    010 


TEN  SJ  1407 
5  S0U4RE  3 
2  SUU4RE  60 
1     SQU4RE     61 


P34      TOT    P 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    4     T     1     C    N 


OEFIO       31  8C87 

COK'SEC  0011 

L«T             56  28       N 

LONG       05c  50       w 


CSSTNUM/TI-f       LVITVP 


VEtR 

1969 

BOTOP    03511 

»IR 

TEMP       -CO.t 

DIF    hGT    PER 

WIND-DIR    21 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

HONTe 

1      03 

SHIP    HT 

KET 

BULB 

21 

2         3 

mSD-SPD    15 

TRACE    DIR                      0 

5    SQUARE       3 

0*» 

16 

04T4    USE        1 

BAROHETR     1002.4 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                 00. o 

2    SJUARE    6C 

HOUR 

11.7 

ARE4                05 

CLOUD     T/4 

CL/TP 

WEATHEf.        XI 

ORIG     647    Oil 

1     SQUARE     60 

VITVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGMi-T 

OyNOFTH 

SND    VEL 

OXTG                P34 

TOT    P          N02          NC3 

5  133          PH 

STD 

OCOOO 

02.43 

34.50 

27.56 

OCOOO 

1459.5 

DBS 

00000 

02.43 

34.504 

27.56 

1459.5 

STD 

00010 

02.43 

34.50 

27.56 

00.005 

1459.6 

CBS 

00010 

02.43 

34.505 

27.56 

1459.6 

STD 

00020 

02.44 

34.50 

27.56 

00.010 

1459.8 

OBS 

CC020 

02.44 

34.505 

27.56 

1459.8 

STD 

00030 

02.44 

34.50 

27.56 

00.016 

1460.0 

OBS 

00030 

02.44 

34.505 

27.56 

1460.0 

STO 

00050 

02.44 

34.50 

27.56 

00.026 

1460.3 

OBS 

00050 

02.44 

34.505 

27.56 

1460.3 

STD 

00r75 

02.44 

34.50 

27.56 

CO. 040 

1460.7 

OBS 

00075 

02.44 

34.505 

27.56 

1460.7 

STO 

00100 

02.47 

34.51 

27.57 

00.053 

1461.3 

OBS 

00100 

02.47 

34.515 

27.57 

1461.3 

STD 

00125 

02.50 

34.54 

27.58 

00.066 

1461.9 

OBS 

00125 

02.50 

34.54C 

27.58 

1461.9 

STD 

00150 

02.54 

34.55 

27.59 

00.079 

1462.5 

OBS 

00150 

02.54 

34.550 

27.59 

1462.5 

OBS 

00160 

02.55 

34.560 

27.59 

1462.7 

STO 

002  00 

03.86 

34.76 

27.64 

00.105 

1469.2 

OBS 

CC2C0 

03.86 

34.765 

27.64 

1469.2 

OBS 

00230 

04.15 

34.830 

27.66 

1471.0 

OBS 

002  40 

03.69 

34.759 

27.65 

1469.2 

STD 

C0250 

03.93 

34.84 

27.69 

00.128 

1470.5 

OBS 

00250 

03.93 

34.841 

27.69 

1470.5 

DBS 

00265 

C3.67 

34.789 

27.67 

1469.5 

OBS 

00280 

04.03 

34.860 

27.69 

1471.4 

STD 

003  00 

03.98 

34.86 

27.70 

00.149 

1471.5 

OBS 

0C30C 

C3.98 

34.860 

27.70 

1471.5 

CBS 

00555 

03.83 

34.865 

27.72 

1471.8 

OBS 

CC385 

03.83 

34.87C 

27.72 

1472.3 

STD 

00<,00 

03.89 

34.88 

27.73 

00.192 

1472.8 

OBS 

00400 

03.89 

34.885 

27.73 

1472.8 

STD 

00500 

03.73 

34.88 

27.74 

00.233 

1473.8 

OBS 

005  00 

03.73 

34.879 

27.74 

1473.8 

STD 

0060C 

03.69 

34.89 

27.75 

CO. 274 

1475.3 

OBS 

006  00 

03.69 

34.687 

27.75 

1475.3 

STD 

00700 

03.60 

34.88 

27.75 

CO. 316 

1-.76.6 

DBS 

00700 

03.60 

34.880 

27.75 

1476.6 

STD 

00800 

03.57 

34.88 

27.76 

00.357 

1478.1 

OBS 

CC8C0 

C3.57 

34.880 

27.76 

1478.1 

STD 

0O900 

03.52 

34.88 

27.76 

00.400 

1479.6 

OBS 

00900 

03.52 

34.878 

27.76 

1479.6 

STD 

OICOO 

03.51 

34.88 

27.76 

00.442 

1481.2 

OBS 

01000 

03.51 

34.876 

27.76 

1481.2 

STD 

cuco 

03.56 

34.88 

27.76 

00.486 

1485.1 

OBS 

01100 

03.56 

34.884 

27.76 

1483.1 

STO 

01200 

03.52 

34.3  8 

27.76 

00.530 

1484.6 

OBS 

01200 

C3.52 

34.880 

27.76 

1484.6 

STO 

01300 

03.56 

34.89 

27.77 

00.575 

1486.5 

OBS 

013C0 

0  3.56 

34.891 

27.77 

1486.5 

STD 

01400 

03.65 

34.90 

27.76 

00.621 

1488.5 

OBS 

01400 

03.65 

34.901 

27.76 

1488.5 

STO 

01500 

03.65 

34.91 

27.78 

00.667 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.915 

27.78 

1490.2 

184 


TABLE  XIX.— Continued 


S  T  A  T  I  C  N 


REf=ID   31  8087 

CONSEC  0012 

L«T     56  27. 2N 

LONG   05C  <i<..5w 


CaSTNUM/TIME   LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    C3566 

AIR 

TEMP          01.4 

DIR    HOT    PER 

UlND-OIP    21 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

BULB          00.6 

21 

3         2 

WINO-SPD    21 

TRACE    OIR                        D 

5    SQUARE       3 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

6AR0METP    1001.7 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                 CO. 6 

2     SOUASE    60 

HOUR 

18.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        XT 

ORIS    847    012 

1     SOUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTh 

SND    VEL 

3XYG                P34 

TOT     P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

CCPOP 

02.<.5 

34.50 

27.56 

00.000 

1459.6 

DBS 

000  00 

02.<.5 

34.503 

27.56 

1459.6 

STO 

00010 

02.<.5 

34.50 

27.56 

00.CC5 

1459.7 

DBS 

00010 

02. ".S 

34.503 

27.56 

1459.7 

STD 

00020 

02. '.5 

34.50 

27.56 

00.010 

1459.9 

OBS 

C0020 

02.45 

34.503 

27.56 

1459.9 

STD 

00030 

02.<.5 

34.50 

27.56 

OO.Olo 

1460.0 

OBS 

00030 

02.45 

34.503 

27.56 

1460.0 

STD 

00050 

02.45 

34.50 

<.7.56 

00.027 

1460.4 

OBS. 

00050 

02.45 

34.503 

27.56 

1460.4 

STD 

0C075 

02.46 

34.51 

27.56 

00.040 

1460.8 

OBS 

00075 

02.46 

34.506 

27.56 

1460.8 

STD 

OOIOO 

02.49 

34.52 

27.57 

00.053 

1461.4 

OBS 

00100 

02.49 

34.521 

27.57 

1461.4 

STD 

00125 

02.48 

34.52 

27.57 

00.067 

1461.8 

OBS 

PC  125 

C2.48 

34.522 

27.57 

1461.8 

STD 

00150 

02.50 

34.53 

27.56 

00.080 

1462.3 

OBS 

00150 

02.50 

34.529 

27.58 

1462.3 

OBS 

0C162 

02.53 

34.538 

27.58 

1462.6 

OBS 

00171 

03.42 

34.668 

27.60 

1466.6 

OBS 

00195 

04.01 

34.768 

27.64 

1469.8 

STD 

002  00 

03.89 

34.77 

27.63 

00.105 

1469.4 

OBS 

002  00 

03.89 

34.768 

27.63 

1469.4 

OBS 

00211 

03.46 

34.715 

27.64 

1467.7 

STD 

002  50 

0  3.80 

34.80 

27.67 

00.129 

1469.9 

OBS 

00250 

03.60 

34.601 

27.67 

1469.9 

OBS 

00260 

03.90 

34.821 

27.68 

1470.5 

STO 

00300 

03.90 

34.8  5 

27.70 

00.15  1 

1471.2 

OBS 

00300 

03.90 

34.848 

27.70 

1471.2 

STD 

00*0" 

03.  BC 

34.66 

27.72 

00.194 

1472.4 

PBS 

OO'.OO 

03.80 

34.864 

27.72 

1472.4 

STD 

005  00 

03.71 

34.  87 

27.73 

00.236 

14  73.7 

OBS 

00500 

03.71 

34.868 

27.73 

1473.7 

STO 

0060U 

03.66 

34.87 

27.74 

00.278 

1475.2 

OBS 

00600 

03.66 

34.668 

27.74 

1475.2 

STD 

00700 

03.64 

34.87 

27.74 

00.320 

1476.7 

OBS 

00700 

03.64 

34.670 

27.74 

1476.7 

STD 

00800 

03.58 

34.87 

27.75 

00.363 

1476.1 

OBS 

00800 

03.58 

34.868 

27.75 

1478.1 

STO 

00900 

0  3.59 

34.87 

27.75 

00.40  7 

1479.9 

OBS 

009  00 

03.59 

34.870 

27.75 

1479.9 

STD 

01000 

03.57 

34.87 

27.75 

00. 450 

1461.4 

OBS 

01000 

03.57 

34.871 

27.75 

1481 .4 

STD 

01100 

03.57 

34.87 

27.75 

00.495 

1463.1 

OBS 

OllOO 

03.57 

34.874 

27.75 

1483.1 

STD 

01200 

03.52 

34.87 

27.75 

00.540 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.670 

27.75 

1484.6 

OBS 

012tO 

03.52 

34.870 

27.75 

1465.3 

STD 

01300 

03.60 

34.88 

27.76 

00.586 

1466.6 

OBS 

01300 

0  3.60 

34.884 

27.76 

1486.6 

STO 

OUOO 

03.65 

34.90 

27.76 

00.632 

1488.5 

OBS 

Ol'.OO 

03.65 

34.898 

27.76 

1486.5 

STO 

01500 

03.65 

34.91 

27.77 

00.679 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.906 

27.77 

1490.2 
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TABLE  XIX.— Continued 


ST4TI0N  OATa 


SEflO       31       8087 
CONSEC  0013 

LiT  56    31       N 

LONG       050    33       n 


CaSTNU«/TlME 


YEAR     . -  -  - 

1969 

BOTOP    03511 

AIR    TEMP          00. C 

DIR    HiiT    PER            WIND-DIP    21 

INST     STD    RECORDER 

MONTH       0^ 

SHIP    HT 

WET    BULB 

21       i 

1          3                WINO-SPO    18 

TRACE     DIR                        0 

DAY 

lo 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1002.4 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                   CO. 6 

HOUP 

23.5 

AREA                05 

CLOUO 

I/A 

CL/TR 

kEATHER       X7 

ORI&    B47    013 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIuMA-T 

DYNDPTH 

SND    UEL       OXYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

OCOOO 

02.42 

34.51 

27.57 

00.000 

1459.4 

oes 

OOCOO 

02.42 

34.509 

27.57 

1459.4 

STO 

000 10 

02.42 

34.51 

27.57 

00. CCS 

1459.6 

oes 

00010 

02.42 

34.509 

27.57 

1 4  59  .  o 

STO 

00020 

02.42 

34.51 

27.57 

00.010 

1459.8 

DBS 

00020 

02.42 

34.510 

27.57 

1459.8 

STD 

00030 

02.42 

34.51 

27.57 

00.015 

1459.9 

P6S 

000  30 

C2.42 

34.51C 

27.57 

1459.9 

STD 

00050 

02.43 

34.51 

27.57 

00.026 

1460.3 

OBS 

00050 

02.43 

34.511 

27.57 

1460.3 

STO 

00C75 

02.43 

34.51 

27.57 

00.039 

1460.7 

OBS 

00075 

02.43 

34.511 

27.57 

1460.7 

OBS 

OOC90 

02.43 

34.516 

27.57 

1461  .0 

STO 

00100 

02.47 

34.53 

27.58 

00.053 

1461 .3 

OBS 

00100 

02.47 

34.526 

27.58 

1461.3 

STO 

00125 

02.47 

34.5  4 

27.58 

00.066 

1461.7 

OBS 

00125 

02.47 

34.536 

27.58 

1461.7 

STD 

0C150 

02.47 

34.54 

27.58 

00.079 

1462.2 

OBS 

00150 

02.47 

34.537 

27.58 

1462.2 

STD 

002  00 

02.47 

34.54 

27.59 

00.105 

1463.0 

OBS 

CC200 

02.47 

34.540 

27.59 

1463.0 

OBS 

00215 

02.47 

34.546 

27.59 

1463.2 

OBS 

00230 

03.84 

34. 746 

27.62 

1469.6 

STD 

00250 

04.  12 

34.84 

27.66 

00.120 

1471  .3 

OBS 

00250 

04.12 

34.836 

27.66 

1471.3 

OBS 

00270 

04.07 

34.816 

27.65 

1471.4 

OBS 

00285 

04.20 

34.866 

27.68 

1472.2 

STO 

00300 

03.94 

34.83 

27.66 

00.153 

1471 .3 

OBS 

003  00 

03.94 

34.826 

27.68 

1471 .3 

OBS 

00310 

03.81 

34.826 

27.69 

1470.9 

OBS 

CC350 

03.93 

34.866 

27.71 

1472.2 

STO 

00400 

03.82 

34.86 

27.71 

00.197 

1472.5 

OBS 

00400 

03.82 

34.856 

27.71 

1472.5 

STD 

00500 

03.80 

34.87 

27.72 

00.240 

1474.1 

OBS 

00500 

03.80 

34. 866 

27.72 

1474.1 

STO 

C0600 

C3.70 

34.07 

27.74 

00.282 

1-.75.3 

nBS 

CC600 

C3.70 

34.871 

27.74 

1475.3 

STD 

00700 

03.62 

34.87 

27.74 

00.325 

1476.6 

OBS 

00700 

03.62 

34. 866 

27.74 

1476.6 

STO 

008O0 

03.58 

34.68 

27.75 

00.367 

1478.2 

OBS 

00800 

03.58 

34.676 

27.75 

1478.2 

STD 

CC900 

03.54 

34.86 

27.76 

00. -.10 

1479.7 

OBS 

00900 

03.54 

34.876 

27.76 

1479.7 

STD 

01000 

03.54 

34.88 

27.76 

00.453 

1481.3 

OBS 

01000 

03.54 

34.876 

27.76 

1481 .3 

STO 

01100 

03.58 

34.88 

27.75 

00.497 

1483.2 

OBS 

cuoo 

03.58 

34.876 

27.75 

1483.2 

STD 

01200 

03.57 

34.8  8 

27.75 

00.542 

1484.8 

OBS 

0  12  00 

03.57 

34.876 

27.75 

1484.3 

STO 

013  00 

03.61 

34.89 

27.76 

00.588 

1466.7 

OBS 

01500 

03.61 

34.889 

27.76 

1486.7 

STD 

014  00 

03.63 

34.90 

27.76 

CO. 634 

1488 .4 

OBS 

01400 

03.63 

34.897 

27.76 

1486.4 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.77 

00.681 

1490.1 

OBS 

CISCO 

03.63 

34.909 

27.77 

1490.1 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SaUARE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


BEFIQ       31        8087 

VEAP 

1969 

BGTDP    03475 

AIR 

TEMP       -0C.6 

DIP     H 

GT    PER 

WIND-DIR    34             INST 

CONSEC               OCl'. 

MONTH 

C3 

SHIP    HT 

WET 

BULB 

33 

3         2 

UINO-SPO    15             TRAC 

LAT            56    2  3.  5N 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1004.4 

SEA 

rtlND-FOR                      DURA 

LONG       051    06      W 

HOUR 

05.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

rtEATHEl        X7             ORIG 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                Pa4       TGT     P 

STD 

00000 

02. 42 

34.58 

27.62 

oo.oco 

1459.5 

C5.6 

OBS 

000  00 

02.42 

34.579 

27.62 

1459.5 

STD 

00010 

02.44 

34. 5B 

27.62 

00.004 

1459.8 

OBS 

00010 

02.44 

34.579 

27.62 

14  59.8 

STO 

00020 

02.46 

34.58 

27.62 

00.009 

1460.0 

OBS 

00020 

C2.46 

34.579 

27.62 

1460.0 

STO 

CC030 

02.46 

34.58 

27.62 

00.014 

1460.2 

OBS 

00030 

02.46 

34.579 

27.62 

1460.2 

STD 

CCC50 

02.46 

34.58 

27.62 

00.024 

1460.5 

OBS 

00050 

0  2.46 

34.579 

27.62 

1460.5 

STD 

00075 

02.46 

34.58 

27.62 

00.036 

1460.9 

OBS 

00075 

02.46 

34.580 

27.62 

1460.9 

STO 

00100 

02.47 

34.53 

27.62 

00.048 

1461.4 

OBS 

00100 

02.47 

34.584 

27.62 

1461.-. 

STD 

00125 

02.49 

34.59 

27.62 

00.060 

1461 .9 

OBS 

00125 

02.49 

34.590 

27.62 

1461.9 

STD 

00150 

02.49 

34.59 

27.63 

00.072 

1462.3 

OBS 

00150 

02.49 

34.591 

27.63 

1462.3 

STO 

00200 

02.55 

34.60 

27.63 

CO. 096 

1463.4 

OBS 

00200 

02.55 

34.601 

27.63 

1463.4 

OBS 

00215 

03.57 

34.783 

27.66 

1468.3 

OBS 

CC2'.5 

03. 83 

34.849 

27.71 

14  70.0 

STO 

00250 

03.80 

34.85 

27.71 

00.119 

1469.9 

OBS 

002  50 

C3.80 

34.854 

27.71 

1469.9 

STD 

00300 

03.80 

34.88 

27.7  3 

00.139 

1470.8 

OBS 

003  00 

03.80 

34.876 

27.73 

1470.8 

STO 

OO-iCO 

C3.76 

34.89 

27.7  6 

CO. 179 

1472.3 

OBS 

00<.00 

03.76 

34.894 

27.75 

1472.3 

STD 

005  00 

03.68 

34.89 

27.76 

00.219 

1473.6 

OBS 

00500 

03.68 

34.894 

27.76 

1473.6 

STD 

006  00 

03.62 

34.89 

27.76 

00.258 

1475 .0 

OBS 

C0600 

03.62 

34.894 

27.76 

1475.0 

STD 

00700 

03.58 

34.89 

27.77 

00.298 

1476.5 

OBS 

00700 

03.58 

34.894 

27.77 

1476.5 

STD 

00800 

03.53 

34.89 

27.77 

00.339 

1478.0 

OBS 

006  00 

03.53 

34.894 

27.77 

1478.0 

STD 

00900 

03.51 

34.89 

27.77 

00.379 

1479.5 

OBS 

009  00 

03.51 

34.889 

27.77 

1479.5 

STD 

01000 

03.52 

34.89 

27.77 

00.421 

1481 .3 

OBS 

01000 

03.52 

34.894 

27.77 

1481 .3 

STD 

01100 

03.47 

34.88 

27.77 

00.464 

1482.7 

OBS 

01100 

03.47 

34.665 

27.77 

1462.7 

STO 

01200 

03.51 

34.89 

27.77 

00.507 

1 4  64  .  6 

OBS 

01200 

03.51 

34.894 

27.77 

1 4  64  . 6 

STD 

01300 

03.50 

34.89 

27.77 

00.551 

1486.2 

OBS 

01300 

03.50 

34.894 

27.77 

1486.2 

STD 

OHOO 

03.53 

34.90 

27.76 

00.595 

1486.0 

OBS 

01400 

03.53 

34.699 

27.78 

1486.0 

STD 

01500 

03.57 

34.91 

27.78 

00.640 

1469.9 

OBS 

01500 

03.57 

34.909 

27.78 

1489.9 

INST    STD    RECORDER 
D 
00.5 

C14 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SJUARE  60 
1  SQUARE  61 
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I'ABLE  XIX.— Continued 


STATION 


REflO       31       8087  VEAC     1969 

CONSEC  0C15  HONTM       03 

L»T  56    16       N  DAY  17 

LONG       051    06      «  HOUR     11.3 


BOTDP    03*95 
SHIP   HT 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP       -01.2 
WET    BULB 
BABOHETR    1007.6 
CLOUD    T/A 


DIB    HOT    PER 

36       2         3 
SEA 
CL/TR 


WINO-DIR    36 
WIMD-SPD    15 
HiND-FOR 
HEATHER       XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    B".?    015 


TEN  SO  1*07 
5  SaUARE  3 
2  SJUARE  60 
1     SJUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 
DBS 
STD 

oes 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
OSS 

STD 
08  S 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
OOCIC 
00020 
00020 
000  30 
00030 
OCO  50 
00050 
00075 
C0C75 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
0C180 
00200 
002  00 
00230 

002  50 
0C2  50 

003  00 
00300 
00*00 
00*00 
CC500 

005  00 

006  00 
0C600 
00700 

007  00 
00800 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
CHOC 
01200 
01200 
01300 
01300 
C1*CC 
01*00 
C1500 
01500 


TEMP 

02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02.38 
02. *2 
02. *2 
02. *9 
02. *9 
C2.52 
02.92 
02.92 
03.55 
03.62 
C3.62 
03.92 
03.92 
03.81 
03.61 
03.71 
03.71 
03.66 
03.66 
03.65 
03.65 
03.59 
03.59 
03.5* 
03.5* 
03.53 
03.53 
03.5* 
03.5* 
03.52 
03.52 
03.5* 
03.5* 
C3.t2 
03.62 
03.6* 
03.6* 


SAL 

3*. 55 
3*. 5*8 
3*.  5 5 
3*. 550 
3*.  5 5 
3*. 550 
3*. 55 
3*. 552 
3*. 55 
3*. 55* 
3*.  5  5 
3*. 555 
3*. 56 
3*. 556 
3*. 56 
3*. 56* 
3*.  5  a 
3*. 576 
3*. 59* 
3*. 68 
3*. 676 
3*. 79* 
3*. 81 
3*. 81* 
3*. 88 
3*. 875 
3*. 89 
3*. 889 
3*. 89 
3*. 89* 
3*. 89 
3*. 89* 
3*. 89 
3*. 89* 
3*. 89 
3*. 89* 
3*. 89 
3*. 89* 
3*.  69 
3*. 89* 
3*. 89 
3*. 39* 
3*.  89 
3*. 89* 
3*. 90 
3*. 90* 
3*. 92 
3*. 92* 
3*. 93 
3*. 93* 


SIGMA-T 

27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.63 
27.66 
27.66 
27.69 
27.70 
27.  7C 
27.72 
27.72 
27.7* 
27.7* 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
^7.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.79 
27.79 
27.79 


DYNDPTH 
00. OCO 
00.005 
00.009 
00.01* 
00.02* 
00.03  7 
00.0*9 
00.062 
00.07* 

00.098 

00.120 
00.1*1 
00.182 
00.222 
00.262 
00.303 
00.3** 
00.385 
O0.*2  7 
00.*69 
00.513 
00.557 
00.6C1 
00.6*5 


SND    VEL       OXYG 

1*59.3 

1*59.3 

1*59.5 

1*59.5 

1*59.6 

1*59.6 

1*59.8 

1*59.8 

1*60.1 

1*60.1 

1*60.6 

1*60.6 

1*61 .0 

1*61.0 

1*61.6 

1*61 .6 

1*62.3 

1*62.3 

1*62.9 

1*65.1 

1*65.1 

1*66.5 

1*69.1 

1*69.1 

1*71 .3 

1*71.3 

1*72.5 

1*72.5 

1*73.7 

1*73.7 

1*75.2 

1*75.2 

1*76.8 

1476. 

l*7b. 

1*78. 

1*79. 

1*79. 

1*81  . 

1*81. 

1*83.0 

1*83.0 

1*8*. 6 

1*8*. 6 

1*86.* 

1*66.* 

1*86.* 

1*68.* 

1*90.2 

1*90.2 


P3*       TOT    P 
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TABLE  XIX.— Continued 


STAT     ION 


BEFIO       31  8C87 

CPNSEC  0016 

L«T             56  3*       N 

LONG       051  03       W 


CASTNUM/TIME 


VE4B 

1969 

BOTOP    C3511 

AIR 

TEMP       -01.9 

DIP    HGT    PER           HIND-DIR    01 

INST     STD    fECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

BULB 

36 

2          2                UIMO-SPO    20 

TRACE    DIB                         a 

5    SOUARE       3 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1009.6 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                  00.6 

2    SQUARE    60 

HOOP 

17.6 

AREA                05 

CLCUO     T/A 

CL/TR 

HEATHER       X7 

ORIG     847    016 

1     SQUARE    61 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTM 

SND    VEL       OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

5TD 

CCCOC 

02.47 

34.55 

27.60 

00.000 

1459.7 

OBS 

OOOOC 

02.47 

34.553 

27.60 

1459.7 

STD 

00010 

02.47 

34.55 

27.60 

00.0C5 

1459.9 

OBS 

00010 

02.47 

34.553 

27.60 

1459.9 

STD 

00020 

02.47 

34.55 

27.60 

00.010 

1460.0 

OBS 

000  20 

02.47 

34.553 

27. 6C 

1460.0 

STO 

00030 

02.47 

34.55 

27.60 

00.015 

1460.2 

PBS 

00030 

02.47 

34.553 

27.60 

1460.2 

STD 

00050 

02.47 

34.55 

27.60 

00.02  5 

1460.5 

OBS 

00050 

02.47 

34.554 

27.60 

1 460 . 5 

STO 

0O075 

02.46 

34.55 

27.60 

00.037 

1460.9 

OBS 

00075 

02.46 

34.554 

27.60 

1460.9 

STO 

00100 

02.46 

34.56 

27.61 

00.050 

1461  .3 

OBS 

00100 

02.46 

34.564 

27.61 

1461  .3 

STO 

00125 

02.47 

34.57 

27.61 

00.062 

1461.8 

OBS 

00125 

02.47 

34.566 

27.61 

1461.8 

OBS 

00135 

02.47 

34.574 

27.61 

1462.0 

STD 

00150 

02.72 

34.66 

27.66 

00.07* 

1463.4 

OBS 

00150 

02.72 

34.664 

27.66 

1463.4 

DBS 

00169 

03.06 

34.734 

27.69 

1465.3 

OBS 

0C171 

03.44 

34.784 

27.69 

1467.0 

STO 

002  00 

03.91 

34.83 

27.68 

00.096 

1469.5 

OBS 

002  00 

03.91 

34.B29 

27.68 

1469.5 

OBS 

CC205 

03.95 

34.834 

27.68 

1469.6 

OBS 

00220 

03.72 

34.804 

27.68 

1469.0 

OBS 

00237 

03.76 

34.844 

27.71 

1469.5 

STD 

00250 

03.72 

34.85 

27.71 

00.116 

1469.6 

OBS 

00250 

03.72 

34.846 

27.71 

1469.6 

CBS 

00280 

03.77 

34.864 

27.72 

1470.3 

STD 

003  00 

03.62 

34.86 

27.74 

00.138 

1470.0 

DBS 

00300 

03.62 

34.864 

27.74 

1470.0 

OBS 

00323 

03.77 

34.864 

27.72 

1471.0 

OBS 

003  5  0 

03.62 

34.874 

27.75 

147C.9 

STD 

00400 

03.54 

34.87 

27.75 

00.177 

1471.3 

OBS 

00  ".00 

03.54 

34.870 

27.75 

1471  .3 

STD 

0050C 

03.54 

34.87 

27.75 

00.216 

1473.0 

OBS 

00500 

03.54 

34.874 

27.75 

1473.0 

STD 

006  00 

03.53 

34.87 

27.76 

00.256 

1474.6 

OBS 

006  00 

03.53 

34.874 

27.76 

14  74  . 6 

OBS 

00625 

03.53 

34.884 

27.76 

1475.0 

OBS 

00684 

03.66 

34.904 

27.77 

1476 .6 

STD 

00700 

03.64 

34.89 

27.76 

00.297 

1476.8 

OBS 

007  00 

03.64 

34.894 

27.76 

1476.8 

STD 

008  00 

03.51 

34.8  8 

27.76 

00.338 

1477.9 

OBS 

008  00 

03.51 

34.879 

27.76 

1477.9 

STD 

00900 

03.42 

34.87 

27.76 

00.360 

1479.1 

OBS 

009  00 

03.42 

34.668 

27.76 

1479.1 

STD 

01000 

03.42 

34.87 

27.77 

00.422 

1480.8 

OBS 

OlOCO 

03.42 

34.873 

27.77 

1480.8 

STD 

01100 

03.44 

34.87 

27.76 

00.465 

1462.6 

OBS 

01100 

03.44 

34.674 

27.76 

1482.6 

STD 

01200 

03.45 

34.87 

27.76 

00.509 

1484.3 

OBS 

01200 

03.45 

34.874 

27.76 

1464.3 

STD 

01300 

03.46 

34.87 

27.76 

00.55  . 

1486.0 

OBS 

01300 

03.46 

34.874 

27.76 

1486.0 

STD 

01400 

03.46 

34.87 

27.76 

00.59) 

1487.7 

OBS 

01400 

03.46 

34.674 

27.76 

1487.7 

STD 

01500 

03.47 

34.67 

27.76 

00.645 

1489.4 

OBS 

01500 

03.47 

34.874 

27.76 

1489.4 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    1    «    I    I    C    N 


REF'D       31       8087            rESI 

X969 

BOTDP    03505             AID 

TEMP       -02.2 

OIR    HOT    PER           .(ISD-DIfi    34 

CONSEC                0017             MONTH 

1       C3 

SHIP    NT 

MET 

BULB 

34 

4          3                WINO-SPO    19 

L4T            56    23       N            0«y 

17 

DATS    USE 

1             BAROMETR     1013.9 

SEA 

i<lN0-f0R 

LOMG       051    05      U            HOUR 

23.6 

AREA 

05             CLOUD    T/A 

CL/TR 

KEATHEfi       X7 

C4STNUM/TIME        LVLTKP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       ax»G              P3. 

STD 

000  00 

02.46 

34.55 

27.60 

00.000 

1459.7 

23.6         DBS 

00000 

02.46 

34.554 

27.60 

1459.7 

STD 

00010 

02.47 

34.55 

27.60 

00.005 

1459.9 

oes 

00010 

02.47 

34.554 

27.60 

1459.9 

STD 

00020 

02.47 

34.5  5 

27.60 

00.010 

1460.0 

DBS 

00020 

02.47 

34.554 

27.60 

1460.0 

STD 

000  30 

C2.47 

34.55 

27.60 

00.015 

1460.2 

DBS 

00030 

02.47 

34.554 

27.60 

1460.2 

STD 

00050 

02.48 

34.56 

27.60 

00.025 

1460.6 

QBS 

0CC50 

02.48 

34.556 

27.60 

1460.6 

STD 

00075 

02.49 

34.56 

27.60 

00.037 

1461  .0 

OBS 

00075 

02.49 

34.557 

27.60 

1461.0 

STD 

00100 

02.51 

34.56 

27.60 

00.050 

1461 .5 

OBS 

00100 

02.51 

34.559 

27.60 

1461.5 

STD 

00125 

02.51 

34.56 

27.60 

00.06  3 

1461.9 

DBS 

00125 

02.51 

34.559 

27.60 

1461.9 

STD 

0015C 

C2.51 

34.56 

27. 6C 

CO. 075 

1462.4 

OBS 

00150 

02.51 

34.564 

27.60 

1462.4 

CBS 

00170 

02.92 

34.694 

27.67 

1464.7 

OBS 

C0180 

03.52 

34.804 

27.70 

1467.5 

STD 

002  00 

04.08 

34.87 

27.70 

00.098 

1470.3 

DBS 

00200 

04.08 

34.874 

27.70 

1470.3 

OBS 

00210 

04.12 

34.869 

27.69 

1470.6 

STD 

00250 

04.00 

34.85 

27.69 

00.120 

1470.8 

CBS 

00250 

04.00 

34.854 

27.69 

1470.8 

STD 

00300 

03.87 

34.86 

27.71 

00.141 

1471.1 

OBS 

003  00 

03.87 

34.864 

27.7  1 

1471.1 

STD 

00*00 

03.74 

34.87 

27.73 

00.183 

147^.2 

OBS 

00400 

03.74 

34.874 

27.73 

1472.2 

STD 

00500 

03.72 

34.88 

27.74 

00.223 

1473.8 

OBS 

005  00 

03.72 

34.884 

27.74 

1473.8 

STD 

00600 

03.66 

34.88 

27.75 

00.264 

1475.2 

OBS 

006  00 

03.66 

34.884 

27.75 

1475.2 

STD 

00700 

03.64 

34.89 

27.76 

00.305 

1476.6 

OBS 

00700 

03.64 

34.894 

27.76 

1476.8 

STD 

OOBOO 

03.54 

34.88 

27.76 

00.347 

1478.0 

OBS 

008  00 

03.54 

34.876 

27.76 

1478.0 

STD 

oosoo 

0  3.52 

34.88 

27.76 

00.389 

1479.6 

OBS 

00900 

03.52 

34.875 

27.76 

1479.6 

STD 

OICOO 

03.52 

34.88 

27.76 

00.432 

1481.2 

OBS 

01000 

03.52 

34.877 

27.76 

1481.2 

STD 

01100 

03.52 

34.88 

27.76 

00.475 

1482.9 

OBS 

cuoo 

03.52 

34.884 

27.76 

1482.9 

STD 

01200 

03.52 

34.88 

27.76 

00.519 

1484.6 

OBS 

C1200 

C3.52 

34.884 

27.76 

1484.6 

STD 

01300 

03.52 

34.88 

27.76 

00.564 

1486.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.884 

27.76 

1486.3 

STD 

01400 

03.60 

34.90 

27.77 

00.609 

1480.3 

OBS 

ouoo 

03.60 

34.904 

27.77 

1488.3 

STD 

C1500 

03.64 

34.91 

27.78 

CO. 655 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.914 

27.78 

1490.2 

INST    STD    «ECOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    847    017 


TEN  SO  1407 
5  SaJARE  3 
2  SOJARE  60 
1    SJJARE    61 
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TABLE  XIX.— Continued 


S  T  »  T  I  0  N 


REFID  31  8067 
CONSEC  0018 
L4T  56  32  N 
LONG   051  06   H 


CaSTNUM/TIME 


YEA^ 

1969 

BOTOP    03511 

OIS 

TEMP       -02.6 

DIR    HGT    PER 

rtlNO-DlR     32 

INST     STD    RECORDER 

TEN    Sa    1407 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

BULB 

33 

3         3 

UIND-SPO    25 

TRACE    01  R                        0 

5    SQUARE       3 

DAY 

18 

DATA     USE        1 

BAROMETR     1015.9 

SEA 

,<IND-F3R 

DURATION                   00.6 

2     SOUARE     60 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

rtEATHEP        X7 

ORIG     647    018 

1     SQUARE    61 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISHA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P          N02          N03 

SIC3          PH 

STD 

00000 

02. 3T 

34.55 

27.61 

00.000 

1459.3 

DBS 

000  00 

02.37 

34.554 

27. ol 

1459.3 

STD 

CCCIO 

02.37 

34.55 

27.61 

00.004 

1459 .4 

OBS 

000  10 

02.37 

34.554 

27.61 

1459.4 

STD 

00020 

02.37 

34.55 

27.61 

00.009 

1459.6 

CBS 

0C020 

02.37 

34.554 

27.61 

1459.6 

STD 

00030 

02.37 

34.55 

27.61 

00.014 

1459.8 

OBS 

00030 

02.37 

34.554 

27.61 

1459.8 

STD 

00050 

02.38 

34.56 

27.61 

00.024 

1460.1 

OBS 

00050 

02.38 

34.556 

27.61 

1460.1 

STD 

0OC75 

02.40 

34.5  6 

27.61 

00.037 

1460.6 

OBS 

00075 

02.40 

34.558 

27.61 

1460.6 

STD 

00100 

02.43 

34.56 

27.61 

00.049 

1461  .2 

OBS 

00100 

02.43 

34.564 

27.61 

1461 .2 

OBS 

00115 

02.47 

34.569 

27.61 

1461.6 

STD 

C0125 

03.07 

34.60 

27.58   • 

00.062 

1464.4 

OBS 

00125 

03.07 

34.604 

27.58 

1464.4 

STD 

00150 

03.51 

34.81 

27.71 

00.073 

1467.0 

OBS 

00150 

03.51 

34.815 

27.71 

1467.0 

OBS 

00165 

03.44 

34.824 

27.72 

1467.0 

OBS 

00195 

03.57 

34.670 

27.75 

1468.1 

STO 

CC200 

03.61 

34.87 

27.74 

00.093 

1468.3 

OBS 

00200 

03.61 

34.869 

27.74 

1466.3 

STD 

0025C 

03.57 

34.66 

27.74 

00.112 

1469.0 

OBS 

00250 

03.57 

34.865 

27.74 

1469.0 

STD 

00300 

03.51 

34.87 

27.75 

00.131 

1469.6 

OBS 

00300 

03.51 

34.868 

27.75 

1469.0 

STO 

00400 

03.47 

34.87 

27.76 

00.169 

1471.0 

OBS 

00400 

03.47 

34. 867 

27.76 

1471 .0 

STD 

00500 

03.43 

34.66 

27.76 

00.208 

1472.5 

OBS 

00500 

03.43 

34.663 

27.76 

1472.5 

STD 

0C600 

03.38 

34.86 

27.76 

00.248 

1474.0 

OBS 

00600 

03.38 

34.860 

27.76 

1474.0 

STD 

C0700 

03.36 

34.66 

27.76 

00.288 

1475.5 

OBS 

00700 

03.36 

34.860 

27.76 

1475.5 

STO 

00800 

03.36 

34.86 

27.76 

00.328 

1477.2 

OBS 

00800 

03.36 

34.664 

27.76 

1477.2 

STD 

00900 

03.36 

34.87 

27.77 

00.369 

14  78.9 

OBS 

00900 

03.36 

34.867 

27.77 

1478.9 

STD 

01000 

03.37 

34.67 

27.77 

00.411 

1480.6 

OBS 

01000 

03.37 

34.868 

27.77 

1480.6 

STD 

01100 

03.38 

34.87 

27.77 

00.454 

1482.3 

OBS 

01100 

03.38 

34.869 

27.77 

1482.3 

STD 

01200 

03.39 

34.87 

27.77 

00.497 

1484.0 

OBS 

01200 

03.39 

34.670 

27.77 

1484.0 

STO 

01300 

03.39 

34.67 

27.77 

00.541 

1465.7 

OBS 

01300 

03.39 

34.872 

27.77 

1485.7 

STO 

01400 

03.40 

34.87 

27.77 

00.566 

1487.4 

OBS 

01400 

03.40 

34.874 

27.77 

1467.4 

STO 

01500 

03.41 

34.87 

27.77 

00.632 

1489.2 

OBS 

01500 

03.41 

34.874 

27.77 

1489.2 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    J     T     I     C    N 


RfFIO       31       8087 
CONSEC  0019 

L«T  56    2*      N 

LONG       051    08      H 


YEAR  1969 
MONTH  03 
D4V  18 

HOUR     ll.<. 


BOTDP    03495 
SHIP    HT 
0AT4    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP       -02.6 
WET    BULB 
BABOMETR     IC19.C 
CLOUD    T/A 


DIR    HOT     PER 

S*       5         3 
SEA 
CL/TR 


MIND-OIR  33 

WIND-SPO  16 
KINO-FDR 

HEATHER  XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG     e".?    019 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STO 
DBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
GBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

oes 

STD 
OBS 


OOCOO 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
000  30 
00030 
00050 
0C050 
00075 
000  7  5 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
002  00 
00200 
00250 

002  50 

003  00 
003  00 
00*00 
00".  00 
00500 
00500 
00600 
OC600 
007  00 
007  00 
006  00 
00600 
0C9Cf 
00900 
OICOO 
01000 
01100 
CI  100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01".  00 
01500 
01500 


TENP 

02.34 
02.34 
02.35 
02.35 
02.37 
02.37 
02.37 
02.37 
02.42 
02.42 
02.48 
02.48 
02.52 
02.52 
02.72 
02.72 
02.82 
02.82 
03.62 
03.62 
03.82 
03.82 
03.77 
03.77 
03.72 
03.72 
0  3.59 
03.59 
03.52 
03.52 
03.51 
03.51 
03.47 
03.47 
0  3.43 
03.43 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 
03.44 
03.44 
03.44 
03.44 


SAL 

34.52 

34.524 

34.53 

34.534 

34.54 

34.544 

34.54 

34.544 

34.55 

34.554 

34.55 

34.554 

34.59 

34.594 

34.60 

34.604 

34.69 

34.694 

34.80 

34.804 

34.65 

34.854 

34.87 

34.874 

34.88 

34.664 

34.87 

34.874 

34.87 

34.674 

34.87 

34.874 

34.87 

34.874 

34.67 

34.874 

34.87 

34.874 

34.87 

34.874 

34.86 

34.876 

34.8  8 

34.877 

34.66 

34.878 

34.66 

34.679 


SIGMA-T 

27.56 
27.56 
27.59 
27.59 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.63 
27.63 
27.62 
27.62 
27.66 
27.68 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


DYNDPTH 
00.000 
00.005 
00.010 
00.015 
00.025 
00.037 
00.050 
00.062 
00.073 
00.095 
00.116 
00.137 
00.177 
00.217 
00.257 
00.297 
00.338 
00.360 
00.422 
00.464 
00.508 
00.552 
00.597 
CC.642 


SNO    VEL       OXYG 

1459.1 
1459.1 
1 4  59  .  3 
1459.3 
1459.6 
1459.6 
1459.8 
1459.8 
1460.3 
1460.3 
1461.0 
1461  .0 
1461 .6 
1461  .6 
1462.9 
1462.9 
1463.9 
1463.9 
1468.3 
1466.3 
1470.0 
1470.0 
1470.7 
1470.7 
1472.1 
1472.1 
1473.2 
1473.2 
1474  .6 
1474.6 
1476.2 
1476.2 
1477.7 
1477.7 
1479.2 
1479.2 
1480.8 
1460. 8 
1462.5 
1462.5 
1464.2 
1484.2 
1485.6 
1485.8 
1487.6 
1467.6 
1469.3 
1489.3 


PJ4       TOT    P 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    i     T    I     0    N 


»EFIO      31       8087 
CONSEC  0020 

LAT  56    27       N 

LONG      051    09       H 


YEA5  1969 
MONTH  03 
DAY  19 

HOUR    05.3 


eOTOP    03535 
SHIP    HT 
DATA    USE       1 
ABE4  05 


AIP    TEMP       -03. 
HET    BULB 
BAROMETP     1022. 
CLOUO     T/4 


LlIR     HGT    PER 

35       4  2 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIR     35 
JIND-SPO    20 
WlND-Ft]R 
WEATHER        X7 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG     847    C20 


TEN  SJ  1*07 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


OYNDPTH   SNO  VEL   OXYG 


P3*t   TOT  P 


STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
DBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
085 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 


CCOCO 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
000  30 
00030 
C0C50 
00050 
00075 
00075 
00100 
OOIOC 
00110 
00125 
00125 
00150 
00150 
00165 
00180 
00200 
002  00 
00220 
002  50 

002  50 
00300 

003  00 
00400 
00400 

005  00 
00500 

006  00 
00600 
00700 
00700 
00800 
00300 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 

ouoo 

01500 
01500 


02.34 
02.34 
02.36 
02.36 
02.36 
02.36 
02.36 
02.36 
02.  36 
02.36 
02.37 
02.37 
02.38 
02.38 
02.39 
02.  50 
02.50 
02.47 
02.47 


02. 
03. 


47 
16 
03.32 
03.32 
03.62 
03.72 
03.72 
03.64 
03.64 
03.52 
03.52 
03.  51 
03.51 
03.44 
03.44 
03.42 
03.42 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 
03.42 


34.55 

34.552 

34.55 

34.552 

34.55 

34.552 

34.55 

34.552 

34.5  5 

34.552 

34.55 

34.554 

34.55 

34.554 

34.554 

34.57 

34.574 

34.57 

34.574 

34.584 

34.784 

34.79 

34.786 

34.854 

34.88 

34.879 

34.87 

34.868 

34.87 

34.869 

34.87 

34.86  9 

34.86 

34.864 

34.86 

34.859 

34.86 

34.857 

34.86 

34.859 

34.86 

34.862 

34.86 

34.864 

34.86 

34.864 

34.86 

34.664 

34.87 

34.866 

34.87 

34.870 


27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.01 
27.60 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.62 
27.72 
27.71 
27.71 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


00.117 
00.136 


00.379 
00.421 


1459.1 
1459.1 
1459.4 
1459.4 
1459.6 
1459.6 
1459.7 
1459.7 
1460.1 
1460.1 
1460.5 
1460.5 
1461  .0 
1461.0 
1461.2 
1461.9 
1461.9 
1462.2 
1462.2 
I  462 . 5 
1466.0 
1467.0 
1467.0 
1468.7 
1469.6 
1469.6 
1470.1 
1470.1 
1471.3 
1471 .3 
1472.9 
1472.9 
1474.2 
1474.2 
14  75.8 
1475.8 
1477.4 
1477.4 
1479.0 
1479.0 
1480.7 
1480.7 
1482.4 
1482.4 
1484.1 
1484.1 
1485.8 
1485.8 
1487.5 
1467.5 
1489.2 
1489.2 
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TABLE  XIX.— Continued 


NODC  STATICN         0AT4 


BEFID      31       6087 
CONSEC  0021 

L«T  56    20      N 

LONG      051    20      W 


»EA« 

1S69 

60T0P    03475 

Alt 

TEMP       -01.7 

DIB    H 

GT    PER 

i(IND-0IB    35 

INST     STD    PECOPOEB 

TEN    SO    1407 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

BULB 

35 

2          3 

HINO-SPD    15 

TRACE    01 R                         D 

5    SOUARE       3 

DAY 

19 

D4T4    USE        1 

BAOOMETR    102i.4 

SEA 

HINO-FCB 

DURATION                   00.6 

2    SQUARE    60 

HOUR 

11.6 

ARES                05 

CLOUD     T/4 

CL/TB 

HEATHER       X7 

ORIG    847    C21 

1    SSUARE    61 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

02.<.3 

34.53 

27.59 

00.000 

1459.5 

DBS 

000  OP 

02.43 

34.534 

27.59 

1459.5 

STO 

00010 

02.43 

34.53 

27.59 

00.00  5 

1459.7 

DBS 

CCOIO 

02.43 

34.534 

27.59 

1459.7 

STO 

00020 

02.43 

34.53 

27.59 

00.010 

1459.8 

DBS 

00020 

02.43 

34.534 

27.59 

1459.8 

STO 

00030 

02.43 

34.53 

27.59 

00.015 

1460.0 

DBS 

00030 

02.43 

34.534 

27.59 

1460.0 

STO 

00050 

02.43 

34.53 

27.59 

00.025 

146C.3 

OBS 

00050 

02.43 

34.534 

27.59 

1460.3 

STO 

00075 

02.43 

34.54 

27.59 

00.038 

1460.8 

DBS 

C0075 

02.43 

34.541 

27.59 

1460.8 

STO 

00100 

02.49 

34.54 

27.58 

00.051 

1461 .4 

OBS 

00100 

02.49 

34.539 

27.58 

1461 .4 

STO 

00125 

02.57 

34.56 

27.60 

00.064 

1462.2 

OBS 

00125 

02.57 

34.564 

27.60 

1462.2 

STD 

00150 

02.63 

34.55 

27.56 

00.077 

1462.9 

OBS 

00150 

02.63 

34.554 

27.58 

1 462  .  9 

OBS 

00170 

02.47 

34.532 

27.58 

1462.5 

OBS 

00186 

03.03 

34.594 

27.58 

1465.3 

OBS 

00196 

02.92 

34.579 

27.56 

1464.9 

STO 

002  00 

03.02 

34.63 

27.61 

00.102 

1465.5 

"BS 

002  00 

03.02 

34.634 

27.61 

1465.5 

OBS 

002  30 

04.  10 

34.834 

27.67 

1470.6 

STO 

002  50 

04.04 

34.8  5 

27.66 

00.126 

1470.9 

OBS 

002  50 

04.04 

34.849 

27.66 

1470.9 

STO 

00300 

03.89 

34.85 

27.70 

00.148 

1471.1 

OBS 

00300 

03.89 

34.649 

27.70 

1471.1 

STD 

OO'.OO 

03.79 

34.86 

27.72 

00.191 

1472.4 

OBS 

OO'.OO 

03.79 

34.864 

27.72 

1472.4 

STD 

OC500 

03.77 

34.87 

27.73 

00.233 

1474.0 

OBS 

00500 

03.77 

34.873 

27.73 

1474.0 

STD 

006  00 

03.73 

34.86 

27.74 

00.274 

1475.5 

OBS 

00600 

03.73 

34.864 

27.74 

1475.5 

STD 

007  00 

03.68 

34.86 

27.75 

00.316 

1476.9 

OBS 

00700 

03.63 

34.864 

27.75 

1476.9 

STD 

00800 

03.63 

34.88 

27.75 

00.359 

1478.4 

OBS 

oceoo 

03.63 

34.881 

27.75 

1478.4 

STD 

009  00 

03.64 

34.88 

27.76 

00.402 

1460.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.684 

27.75 

1460.1 

STD 

01000 

03.63 

34.89 

27.76 

00.445 

1481.7 

OBS 

01000 

03.63 

34.888 

27.76 

1481.7 

STD 

01100 

03.61 

34.89 

27.76 

00.489 

1483.3 

OBS 

01100 

03.61 

34.866 

27.76 

1483.3 

STD 

01200 

03.60 

34.89 

27.76 

00.534 

1464.9 

OBS 

01200 

03.60 

34.888 

27.76 

1464.9 

STD 

01300 

03.63 

34.90 

27.77 

00.579 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.899 

27.77 

1466.8 

STO 

Ol'.OO 

03.68 

34.91 

27.77 

00.624 

1486.7 

OBS 

Ol'.OO 

03.68 

34.910 

27.77 

1488.7 

STO 

01500 

03.68 

34.91 

27.77 

00.671 

1490.4 

OBS 

01500 

03.68 

34.914 

27.77 

1490.4 
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TABLE  XIX.— Continued 


S  T  4  T  I  0  N 


REFID  31  8087 
CONSEC  0022 
LAT     56  27. 8N 

LONG   051  13   H 


CSSTNUM/TIME        IVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

AIP 

TEMP          C2.C 

DIP     HGT    PER             .VIND-DIR    02 

INST     STO    RECORDER 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

BULB          01.1 

34 

4          2                XIMD-SPD    20 

TRACE    DIR                        D 

0»V 

19 

DOTS    USE        1 

BAPOMETR     1020.7 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                 00.5 

HOUR 

17.8 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER       XI 

ORIG     B47    022 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       OXVG              P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

000  00 

02.38 

34.54 

27.59 

00.000 

1459.3 

DBS 

000  00 

02.38 

34.538 

27.59 

1 4  59  .  3 

STD 

COCIO 

02.38 

34.54 

27.59 

C0.0C5 

1459.5 

OSS 

00010 

02.38 

34.538 

27.59 

1459.5 

STD 

00020 

02.37 

34.54 

27.59 

00.010 

1459.6 

OBS 

C0020 

02.37 

34.538 

27.59 

1459.6 

STD 

00030 

02.37 

34.54 

27.59 

00.015 

1459.7 

OBS 

OCC30 

02.37 

34.538 

27.59 

1459.7 

STD 

00050 

02.37 

34.54 

27.60 

00.025 

1460.1 

06  5 

00050 

02.37 

34. 544 

27.60 

1460.1 

STD 

0C075 

02.37 

34.54 

27.60 

00.037 

1460.5 

OBS 

000  75 

02.37 

34.544 

27.60 

1460.5 

STD 

00100 

02.37 

34.55 

27.60 

CO. 050 

1460.9 

OBS 

00100 

02.37 

34.546 

27.60 

1460.9 

STD 

00125. 

02.40 

34.55 

27.60 

00.063 

1461.5 

OBS 

00125 

02.40 

34.554 

27.60 

1461.5 

STD 

00150 

02.42 

34.56 

27.61 

00.075 

1462.0 

OBS 

00150 

"^2.42 

34.558 

27.61 

1462.0 

OBS 

00170 

02.50 

34.594 

27.63 

1462.7 

OBS 

00190 

02.72 

34.744 

27.73 

1464.2 

STD 

00200 

03.58 

34.84 

27.72 

00.098 

1468.2 

OBS 

00200 

03.58 

34.836 

27.72 

1468.2 

STD 

0C250 

03.67 

34.87 

27.74 

00.118 

1469.4 

OBS 

00250 

03.67 

34.868 

27.74 

1469.4 

STD 

00300 

03.56 

34.86 

27.74 

00.137 

1469.8 

OBS 

OC300 

03.56 

34.864 

27.74 

1469.8 

STD 

00<,00 

03.52 

34.86 

27.75 

00.176 

1471.2 

OBS 

00<t00 

03.52 

34.864 

27.75 

1471.2 

STD 

00500 

03.51 

34.86 

27.75 

00.216 

1472.9 

OBS 

00500 

03.51 

34.864 

27.75 

1472.9 

OBS 

00590 

03.51 

34.874 

27.76 

1474.4 

STO 

00600 

03.58 

34.8  8 

27.76 

00.256 

1474.8 

OBS 

00600 

03.58 

34.884 

27.76 

1474.8 

OBS 

00660 

03.42 

34.864 

27.76 

1475.1 

STO 

00700 

03.42 

34.86 

27.76 

00.296 

1475.8 

OBS 

007  00 

C3.42 

34.864 

27.76 

1475.8 

STD 

00800 

03.40 

34.86 

27.76 

00.337 

1477.4 

OBS 

008  00 

03.40 

34. 864 

27.76 

1477.4 

STD 

00900 

03.41 

34.86 

27.76 

00.379 

1479.1 

OBS 

00900 

03.41 

34.864 

27.76 

1479.1 

STD 

01000 

03.41 

34.86 

27.76 

00.421 

1480.8 

OBS 

01000 

03.41 

34.864 

27.76 

1480.8 

STD 

01100 

03.41 

34.87 

27.76 

00.46  5 

1482.4 

OBS 

01100 

03.41 

34.866 

27.76 

1482.4 

STD 

01200 

03.41 

34.6  7 

27.76 

00.508 

1484.1 

OBS 

01200 

03.41 

34.868 

27.76 

1484.1 

STD 

01300 

03.42 

34.87 

27.76 

00.553 

1485.8 

OBS 

01300 

03.42 

34.870 

27.76 

1485.8 

STD 

01400 

03.42 

34.87 

27.76 

00.596 

1487.5 

OBS 

OUOO 

03.42 

34.872 

27.76 

1487.5 

STD 

01500 

03.42 

34.87 

27.77 

00.644 

1489.2 

OBS 

01500 

03.42 

34.874 

27.77 

1489.2 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XIX.— Continued 


NODC  ST4TICN  D«T4 


oeFIO       31       8067 
CONSEC  0023 

Li'  56    45       N 

LONG      C5C    50      W 


C«STNUM/TI''E       LVLTyo 


yE»« 

1969 

BOTOP    03475 

AIR 

TEMP          CI. 7 

OIR    HOT    PER 

HIND-OIR    01 

INST     STD    fcECOROER 

TEN    SO     1407 

MONTh 

1      03 

SHIP    HT 

WET 

BULB          00.6 

02 

1         3 

KIND-SPD    06 

TRACE    OIR                      0 

5    SaUARE       3 

D»Y 

19 

D«Ta    USE       1 

8AR0HETR     1020.0 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.5 

2     SaUARE     60 

HOUR 

23.3 

ARES              05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHEP        XI 

CBIG    847    023 

1     SaUARE     60 

VLTyo 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL 

0XY6                P34 

TOT    P          N02          N03 

5103          Prt 

STD 

00000 

02.40 

34.50 

27.56 

00.000 

1459.3 

OBS 

00000 

02.40 

34.502 

27.56 

1459.3 

STD 

CCOIO 

02.38 

34. 5C 

27.56 

00.0C5 

1459.4 

OBS 

000  10 

02.38 

34.502 

27.56 

1459.4 

STO 

OOOiO 

02.38 

34.50 

27.56 

00.010 

1459.6 

OBS 

00020 

02.38 

34.502 

27.56 

1459.6 

STD 

00030 

02.38 

34.50 

27.56 

OO.Olo 

1459.7 

DBS 

000  30 

02.38 

34.502 

27.56 

1459.7 

STO 

00050 

02.38 

34.50 

27.56 

00.026 

1460.1 

OBS 

00050 

02.38 

34.502 

27.56 

1460.1 

STO 

00C75 

02.38 

34.51 

27.57 

00.040 

1460.5 

OBS 

00075 

02.38 

34.507 

27.57 

1460.5 

STO 

00100 

02.34 

34.53 

27.59 

CO. 053 

1460.8 

OBS 

00100 

02.34 

34.534 

27.59 

1460.8 

STO 

00125 

02.40 

34.54 

27.59 

00.065 

1461.4 

OBS 

00125 

02.40 

34.538 

27.59 

1461.4 

STO 

00150 

02.44 

34.55 

27.60 

00.078 

1462.1 

OBS 

00150 

02.44 

34.554 

27.60 

1462.1 

OBS 

00160 

02.52 

34.694 

27.71 

1462.8 

OBS 

00180 

03.26 

34.754 

27.69 

1466.4 

STO 

00200 

03.47 

34.83 

27.72 

OC  .  1 0  1 

1467.7 

OBS 

002  00 

03.47 

34.827 

27.72 

1467.7 

OBS 

00225 

03.89 

34.834 

27.69  « 

1469.9 

STO 

00250 

03.85 

34.84 

27.69 

00.122 

1470.1 

PBS 

00250 

03.85 

34.836 

27.69 

1470.1 

STO 

CC300 

03.87 

34.86 

27.71 

00.143 

1471.1 

OBS 

003  00 

03.87 

34.863 

27.71 

1471.1 

STO 

00400 

03.74 

34.87 

27.73 

00.185 

1472.2 

OBS 

00400 

03.74 

34.868 

27.73 

1472.2 

STO 

00500 

03.67 

34.87 

27.74 

00.226 

1473.6 

OBS 

005  00 

03.67 

34.874 

27.74 

1473.6 

STO 

00600 

03.64 

34.86 

27.75 

00.267 

1475.1 

OBS 

00600 

03.64 

34.878 

27.75 

1475.1 

STO 

007  00 

03.60 

34.87 

27.75 

00.308 

1476 .6 

OBS 

00700 

03.60 

34.874 

27.75 

1476.6 

STO 

00800 

03.56 

34.87 

27.75 

00.350 

1478.1 

OBS 

00800 

03.56 

34.874 

27.75 

1478.1 

STO 

00900 

03.53 

34.87 

27.76 

00.393 

1479.6 

OBS 

00900 

03.53 

34.874 

27.7c 

1479.6 

STO 

01000 

03.51 

34.67 

27.76 

00.436 

1481 .2 

OBS 

01000 

03.51 

34.874 

27.7b 

1481.2 

STD 

01100 

03.52 

34.88 

27.76 

00.480 

1482.9 

DBS 

01100 

03.52 

34.881 

27.76 

1482.9 

STO 

01200 

03.52 

34.88 

27.76 

00.524 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.881 

27.76 

1484.6 

STO 

01300 

03.52 

34.68 

27.76 

CC.569 

1486.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.884 

27.76 

1486.3 

STD 

01400 

03.58 

34.90 

27.77 

00.614 

1488.2 

OBS 

01400 

03.58 

34.900 

27.77 

1488.2 

STD 

01500 

03.64 

34.91 

27.78 

00.660 

1490.2 

OBS 

C1500 

03.64 

34.914 

27.78 

1490.2 
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TABLE  XIX.— Continued 


PEFID  31  8087 
CONSec  0C24 
LAT  56  21  N 
LONG   051  07   H 


N    0 

DC          S    T    « 

I     T     I     0    N 

OAT 

A 

YEH" 

1969 

BOTOP    03515 

AIB 

TEMP          01.4 

DIP    H 

ST    PER 

UIND-DIR    0^ 

INST     STD    RECORDER 

TEN    Sa    1407 

MONT^ 

1       C3 

SHIP    HT 

HET 

BULB         CC.6 

02 

2         2 

KIND-SPD    15 

Trace  dir                d 

5     SOyiRE        3 

OSY 

20 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1017. < 

SEA 

HIND-FGP 

DURATION                 00.5 

2     SQUARE     60 

HOUR 

05.6 

AREA              05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORIG    647    C24 

1     SJUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STO 

00000 

02. 43 

34.51 

27.57 

00.000 

1459.5 

OBS 

OOOCO 

02.43 

34.512 

27.57 

1459.5 

STO 

00010 

02.43 

34.51 

27.57 

00.005 

1459.6 

OBS 

00010 

02.43 

34.512 

27.57 

1459.6 

STD 

00020 

02.43 

34.51 

27.57 

00.010 

1459.8 

OBS 

00020 

02.43 

34.512 

27.57 

1459.6 

STD 

00C30 

02.43 

34.50 

27.56 

00.016 

1460.0 

OBS 

00030 

02.43 

34.502 

27.56 

1460.0 

STO- 

00050 

02.43 

34.52 

27.58 

00.026 

1460.3 

OBS 

C0C50 

02.43 

34.524 

27.58 

1460.3 

STD 

00075 

02.43 

34.52 

27.58 

00.039 

1460.7 

OBS 

0C075 

02.43 

34.524 

27.58 

1460.7 

STD 

00100 

02.40 

34.53 

27.58 

00.052 

1461.0 

OBS 

00100 

02.40 

34.530 

27.56 

1461.0 

STD 

C0125 

02.40 

34.54 

27.60 

00.065 

1461.5 

OBS 

00125 

02.40 

34.544 

27.60 

1461.5 

STD 

00150 

02.40 

34.54 

27.60 

00.078 

1461.9 

OBS 

00150 

02.40 

34.544 

27.60 

1461.9 

OBS 

00170 

02.44 

34.554 

27.60 

1462.4 

STD 

00200 

02.52 

34.57 

27.61 

00.103 

1463.3 

OBS 

002  00 

02.52 

34.574 

27.61 

1463.3 

OBS 

00210 

C3.12 

34.714 

27.67 

1466.2 

OBS 

00220 

03.82 

34.804 

27.67 

1469.5 

OBS 

002<.0 

04.  10 

34.854 

27.68 

1471.0 

STD 

C0250 

04.03 

34.83 

27.67 

00.127 

1470.9 

OBS 

00250 

04.03 

34.834 

27.67 

1470.9 

OBS 

002  75 

03.97 

34.874 

27.71 

1471.1 

STO 

00300 

04.04 

34.88 

27.70 

00.149 

1471.8 

OBS 

003  00 

04.04 

34.876 

27.70 

1471.8 

STD 

OO'kOO 

03.87 

34.88 

27.73 

00.191 

1472.8 

OBS 

00<.00 

03.87 

34.884 

27.73 

1472.8 

STD 

00500 

03.71 

34.88 

27.74 

00.233 

1473.7 

OBS 

005  00 

03.71 

34.876 

27.74 

1473.7 

STD 

00600 

03.64 

34.88 

27.75 

00.274 

1475.1 

OBS 

0C6CC 

03.64 

34.884 

27.75 

1475.1 

STD 

00700 

03.61 

34.88 

27.76 

00.315 

1476.6 

OBS 

007  00 

C3.61 

34.884 

27.76 

1476.6 

STO 

ooeoo 

03.58 

34.8  8 

27.76 

00.356 

1478.2 

OBS 

008  00 

03.58 

34.884 

27.76 

1478.2 

STD 

00900 

03.52 

34.87 

27.76 

00.398 

1479.6 

OBS 

00900 

03.52 

34.874 

27.76 

1479.6 

STD 

01000 

03.53 

34.88 

27.76 

00.441 

1481.3 

OBS 

01000 

03.53 

34.878 

27.76 

1481.3 

STD 

01100 

03.53 

34.88 

27.76 

00.465 

1483.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.884 

27.76 

1463.0 

STO 

01200 

03.51 

34.88 

27.76 

00.529 

1464.6 

OBS 

01200 

03.51 

34.881 

27.76 

1484.6 

STO 

01300 

03.52 

34.89 

27.77 

00.573 

1486.3 

DBS 

01300 

03.52 

34.888 

27.77 

1486.3 

STO 

01*00 

03.61 

34.90 

27.77 

00.619 

1488.4 

OBS 

01400 

03.61 

34.904 

27.77 

1488.4 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.78 

00.664 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.914 

27.78 

1490.2 

197 


TABLE  XIX.— Continued 


S  T  »  T  I  C  h 


REFIO  31  8087 
CONSEC  0025 
LAT  56  20  N 
LONG   051  08   W 


CaSTNUM/TI^E   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03'.75 

Al  P 

TEMP          00.6 

DIP    HOT    PER            «!NO-DIR    36 

INST     STD    tECORDER 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

HET 

BULB           00. C 

01 

6         5               WIND-SPO   26 

TRACE    DIR                         D 

DAY 

2C 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1C13,2 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                 00.6 

HOUP 

17.7 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

ORIS    647    025 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P:4 

TOT     P          N02          N03 

STD 

000  00 

03.09 

34.49 

27.50 

00.000 

1462.3 

oes 

00000 

03.09 

34.494 

27.50 

1462.3 

STD 

OCOIO 

03.09 

34.49 

27.50 

00.006 

1462.5 

OBS 

00010 

03.09 

34.494 

27.50 

1462.5 

STD 

00020 

03.09 

34.49 

27. 5C 

00.012 

1462 .6 

OBS 

00020 

03.09 

34.494 

27.50 

1462.6 

STD 

00030 

03.09 

34.49 

27.50 

00.018 

1462.8 

OBS 

00C30 

03.09 

34.494 

27.50 

1462.8 

STD 

000  50 

03.09 

34.49 

27.50 

00.030 

1463.1 

□  BS 

00050 

03.09 

34.494 

27.50 

1463.1 

OBS 

00C7C 

02.71 

34.514 

27.55 

1461.9 

STD 

00075 

02.71 

34.53 

27.56 

00.044 

1462.0 

DBS 

00075 

02.71 

34.528 

27.56 

1462.0 

OBS 

00090 

02.71 

34.519 

27.55 

1462.2 

STD 

00100 

02.56 

34.52 

27.56 

00.057 

1461.7 

OBS 

00100 

02.56 

34.519 

27.56 

1461  .7 

STD 

00125 

02.49 

34.53 

27.58 

00.071 

1461.8 

OBS 

C0125 

02.49 

34.528 

27.58 

1461.8 

STD 

00150 

02.39 

34.53 

27.58 

00.064 

1461  .8 

OBS 

00150 

02.39 

34.529 

27.58 

1461.8 

STO 

00200 

02.46 

34.56 

27.60 

OO.ilO 

1463.0 

OBS 

00200 

02.46 

34.559 

27.60 

1463.0 

OBS 

C02  3C 

C2.49 

34.684 

27.70 

1463.8 

STO 

00250 

03.52 

34.78 

27.68 

00.133 

1468.7 

OBS 

00250 

03.52 

34.784 

27.68 

1468.7 

OBS 

00280 

C4.02 

34.859 

27.69 

1471.4 

OBS 

00290 

03.94 

34.834 

27.68 

1471.2 

STD 

00300 

03.94 

34.85 

27.69 

00.155 

1471.3 

OBS 

00300 

03.94 

34.848 

27.69 

1471.3 

STD 

or<,00 

03.84 

34.87 

27.72 

00.198 

1472.6 

OBS 

OO'.OO 

03.84 

34.870 

27.72 

1472.6 

STD 

00500 

03.76 

34.88 

27.74 

00.240 

1 4  73  .  9 

OBS 

00500 

03.76 

34.881 

27.74 

1473.9 

STD 

00600 

03.70 

34.88 

27.74 

00.282 

1475.3 

OBS 

00600 

03.70 

34.882 

27.74 

1475.3 

STD 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

00.323 

1477.0 

OBS 

007  00 

03.70 

34.891 

27.75 

1477.0 

STO 

00800 

03.66 

34.89 

27.76 

00.365 

1478.5 

OBS 

008  00 

03.66 

34.891 

27.76 

1478.5 

STO 

CC90G 

03.60 

34.86 

27.76 

00.40  8 

1479.9 

OBS 

00900 

03.60 

34.885 

27.76 

1479.9 

STD 

01000 

03.60 

34.89 

27.76 

00.450 

1461.6 

OBS 

CICOO 

03.60 

34.891 

27.76 

1461.6 

STD 

01100 

03.60 

34.88 

27.76 

00.494 

1483.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.884 

27.76 

1483.3 

STD 

01200 

03.62 

34.89 

27.76 

00.539 

1485.0 

OBS 

01200 

03.62 

34.895 

27.76 

1485.0 

STD 

01300 

03.64 

34.91 

27.77 

00.584 

1486.8 

DBS 

01300 

03.64 

34.909 

27.77 

1486.8 

STD 

01400 

03.65 

34.91 

27.78 

00.62  9 

14  68.6 

OBS 

OliiOO 

03.65 

34.914 

27.78 

1488.6 

STD 

01500 

03.65 

34.91 

27.78 

00.675 

1490.2 

CBS 

01500 

03.65 

34.914 

27.78 

1490.2 

TEN  SQ  1407 
5  SaUARE  3 
2  SOUARE  60 
1  SOUARE  61 
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TABLE  XIX.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFID  31  80B7 
CONSEC  0026 
LiT  56  3  6  N 
LONG   050  49   U 


VESR  1969 
MONTH  03 
DAV  22 
HOUR  05.5 


BOTDP  03'.75 
SHIP  HT 
DATS  J5E   1 
IDEA      05 


AIP  TEMP  01.6 
HET  BULB  CO. 9 
B4R0METR  101".. 2 
CLOUD  T/4 


C4STNUM/TIME   LVLTYP 


DIR    HOT    PER 

HIND-DIR 

31 

INST     STO    FECOROER 

5         X 

WIND-SPD 

1<. 

TRACE    DIR                         D 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION                 00.5 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORI&    647    026 

lOPTH       SND    VEL 

JXYG 

PD<. 

TOT    P          N02          N03 

TEN  Sa  1407 
5  SaUSRE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  oO 


STO 

00000 

02. 

.42 

34, 

.56 

27, 

,6l 

00. 

,000 

1459, 

.5 

OBS 

ccooc 

02. 

.42 

34. 

,562 

27, 

,61 

1459, 

.5 

STO 

000  10 

02. 

,42 

34. 

,56 

27, 

.61 

00. 

,004 

1459, 

.7 

06  S 

00010 

02. 

.42 

34, 

.562 

27, 

.61 

1459.7 

STO 

00C20 

02. 

,42 

34, 

.56 

27, 

.61 

00. 

009 

1459, 

.8 

OBS 

00020 

02. 

,42 

34. 

,558 

27, 

.61 

1459, 

.8 

STD 

00030 

02. 

,42 

34. 

.56 

27. 

,61 

00. 

,014 

146C, 

.0 

OBS 

000  30 

02. 

,42 

34. 

,558 

27.61 

1460, 

.0 

STO 

00050 

02. 

.42 

34, 

,56 

27, 

.61 

00. 

,024 

1460, 

.3 

OBS 

00C5C 

02. 

,42 

34, 

.558 

27, 

,61 

1460, 

.3 

STO 

00075 

02. 

,42 

34, 

,56 

27, 

,61 

00. 

,037 

1460, 

.7 

OBS 

00075 

02. 

,42 

34, 

,564 

27, 

.61 

1460, 

.7 

STD 

COIOO 

02. 

,43 

34, 

,56 

27, 

.61 

00. 

,049 

1461, 

.2 

06  S 

00100 

02. 

.43 

34, 

.564 

27, 

.61 

1461  , 

.2 

STO 

CC125 

02. 

.44 

34. 

,57 

27, 

.61 

00. 

061 

1461, 

,7 

OBS 

00125 

02. 

.44 

34, 

.572 

27, 

,61 

1461, 

.7 

OBS 

00135 

02. 

.47 

34, 

.574 

27, 

.61 

1462, 

.0 

STO 

C0150 

02, 

.72 

34, 

.69 

27, 

.69 

00. 

,073 

1463, 

.5 

OBS 

00150 

02. 

.72 

34. 

.694 

27. 

.69 

1463, 

.5 

OBS 

00170 

03. 

,60 

34. 

.794 

27, 

.68 

1467, 

.7 

STD 

C0200 

03. 

,54 

34. 

.79 

27, 

.69 

00. 

,094 

1467, 

.9 

OBS 

002  00 

03. 

,54 

34, 

.794 

27, 

.69 

1467, 

.9 

OBS 

00230 

03. 

.52 

34, 

.804 

27, 

.7C 

1468, 

.4 

STD 

002  50 

03. 

.63 

34, 

.85 

27, 

.73 

00. 

.115 

1469 

.2 

OBS 

00250 

03. 

.63 

34, 

.854 

27, 

.73 

1469, 

.2 

STO 

P0300 

03. 

.64 

34, 

.87 

27, 

.74 

00, 

.135 

1470, 

.1 

OBS 

00300 

03. 

.64 

34, 

,874 

27, 

.74 

1470, 

.1 

STD 

004  00 

03. 

,62 

34. 

.86 

27, 

.73 

00. 

.174 

1471 

.7 

OBS 

00400 

03. 

,62 

34, 

.856 

27, 

.73 

1471, 

.7 

STD 

00500 

03. 

,60 

34, 

.87 

27, 

.75 

00, 

.215 

1473 

.3 

OBS 

CP500 

03. 

.60 

34, 

.874 

27, 

,75 

1473, 

.3 

STD 

00600 

03. 

,53 

34, 

.87 

27, 

.76 

00, 

.255 

1474. 

.6 

OBS 

006  00 

03. 

,53 

34, 

.874 

27, 

.76 

1474, 

.6 

STD 

00700 

03. 

.58 

34, 

,87 

27, 

.75 

00. 

.296 

1476, 

.5 

OBS 

00700 

03. 

.58 

34, 

.874 

27, 

.75 

1476, 

.5 

STO 

00800 

03. 

.44 

34, 

.86 

27 

.76 

00. 

.336 

1477 

.5 

OBS 

00800 

03. 

.44 

34, 

,864 

27, 

,76 

1477, 

.5 

STD 

00900 

03. 

.43 

34, 

,66 

27, 

.75 

00. 

.360 

1479, 

.2 

OBS 

00900 

03, 

.43 

34, 

,857 

27, 

.75 

1479 

.2 

STD 

01000 

03, 

.41 

34, 

,  86 

27 

.75 

00. 

.423 

1480 

.8 

OBS 

01000 

03. 

.41 

34, 

,857 

27 

.75 

1480, 

.8 

STD 

CllOO 

03, 

,42 

34, 

.86 

27, 

.76 

00, 

.467 

1482 

.5 

OBS 

01100 

03, 

,42 

34, 

.864 

27, 

.76 

1462, 

.5 

STD 

01200 

03, 

,44 

34, 

.87 

27 

.76 

00, 

.511 

1484 

.2 

OBS 

01200 

03, 

.44 

34, 

.866 

27, 

.76 

1484 

.2 

STD 

01300 

03, 

,45 

34, 

.87 

27, 

.76 

00, 

.556 

1486, 

.0 

OBS 

013C0 

03, 

,45 

34, 

.868 

27, 

.76 

1486, 

.0 

STD 

01400 

03, 

.47 

34, 

.67 

27, 

.76 

00, 

.602 

1487, 

.7 

OBS 

01400 

03, 

.47 

34, 

.872 

27, 

.76 

1487 

.7 

STD 

01500 

03, 

.49 

34, 

.87 

27, 

.76 

00.649 

1489 

.5 

OBS 

01500 

03, 

,49 

34, 

.874 

27 

.76 

1469 

.5 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


«EHO       31       8087 
CONSEC  0027 

L«T  56    26       N 

LONG       050    41       H 


C«STNUM/T1ME        LVLTYP 


YE4R 

1969 

BOTDP    03456 

A  IB 

TEMP         02.6 

DIB     HGT     PER 

HIND-DIR     31 

INST    STD    PECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

UET 

BULB         01.9 

05 

4         4 

WINO-SPO    12 

TRACE    DIR                      0 

5     SQUARE        3 

D-r 

22 

D»T«    USE       1 

eAfOMETR    1C17.3 

SEA 

JINO-FOR 

DURATION                   00.6 

2     SQUARE     60 

HOUfi 

12.6 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER        X2 

ORIG     B47    027 

1     SOUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND    VEL 

OXVG                P:14 

TOT     P          N02          N03 

Sn3          PH 

STD 

000  00 

02.45 

34.54 

27.59 

00.000 

1459.6 

DBS 

00000 

02.<.5 

34.542 

27.59 

1459.6 

STO 

DOC  10 

02. '.5 

34.54 

27.59 

00.005 

1459.8 

PBS 

00010 

02.45 

34.542 

27.59 

1459.8 

STD 

00020 

02.45 

34.54 

27.59 

00.010 

1459.9 

OBS 

000  20 

02.45 

34.542 

27.59 

1459.9 

STD 

00030 

02.45 

34.54 

27.59 

00.015 

1460.1 

OBS 

00030 

02.45 

34.542 

27.59 

1460.1 

STO 

00050 

02.45 

34.54 

27.59 

00.025 

1460.4 

OBS 

00050 

02.45 

34.542 

27.59 

1460.4 

STD 

00075 

02.44 

34.55 

27.60 

00.058 

1460.8 

OBS 

00075 

02.44 

34.550 

27.60 

1460.6 

STD 

00100 

02.43 

34.56 

27.61 

00.050 

1461.2 

OBS 

CCIOO 

02.43 

34.565 

27.61 

1461.2 

STD 

00125 

02.44 

34.57 

27.61 

00.063 

1461.7 

OBS 

00125 

02.44 

34.568 

27.61 

1461.7 

STO 

00150 

02.45 

34.57 

27.61 

00.075 

1462.1 

OBS 

00150 

02.45 

34.569 

27.61 

1462.1 

OBS 

00176 

02.48 

34.580 

27.62 

1462.7 

OBS 

00189 

02.81 

34.730 

27.71 

1464.5 

STD 

002  00 

03.62 

34.60 

27.69 

00.098 

1468.3 

OBS 

002  00 

03.62 

34.605 

27.69 

1466.3 

OBS 

00210 

03.77 

34.819 

27.69 

1469.1 

OBS 

00232 

03.63 

34.835 

27.69 

1469.7 

STD 

002  50 

03.73 

34.64 

27.71 

00.119 

1469.6 

OBS 

00250 

03.73 

34.841 

27.71 

1469.6 

OBS 

C0270 

03.77 

34.865 

27.72 

1470.2 

STD 

00300 

03.  73 

34.66 

27.73 

00.140 

1470.5 

OBS 

00300 

03.73 

34.865 

27.73 

1470.5 

STD 

OO'.OO 

03.61 

34.87 

27.74 

00.160 

1471.6 

OBS 

OO'.OO 

03.61 

34.866 

27.74 

1471.6 

STD 

C0500 

03.64 

34.68 

27.75 

00.220 

1473.4 

OBS 

00500 

03.64 

34.875 

27.75 

1473.4 

STD 

006  00 

03.58 

34.6  8 

27.7  5 

00.261 

1474.8 

OBS 

006  00 

03.58 

34.875 

27.75 

1474.8 

STD 

00700 

03.51 

34.87 

27.75 

00.302 

1476.2 

OBS 

C0700 

03.51 

34.867 

27.75 

1476.2 

STD 

ooeoo 

03.44 

34.86 

27.75 

00.344 

1477.5 

OBS 

008  00 

03.44 

34.858 

27.75 

1477.5 

STD 

C0900 

03.44 

34.86 

27.75 

00.366 

1479.2 

OBS 

009  00 

03.44 

34.858 

27.75 

1479.2 

STD 

01000 

03.41 

34.86 

27.75 

00.430 

1480.7 

OBS 

OlOOO 

03.41 

34.857 

27.75 

1460.7 

STD 

01100 

03.42 

34.86 

27.76 

00.473 

1462.5 

OBS 

01100 

03.42 

34.864 

27.76 

1482.5 

STD 

01200 

03.43 

34.86 

27.76 

00.518 

1464.2 

OBS 

01200 

03.43 

34.865 

27.76 

1484.2 

STD 

01300 

03.44 

34.86 

27.76 

00.563 

1485.9 

OBS 

01300 

03.44 

34.665 

27.76 

1485.9 

STO 

ouoc 

03.45 

34.67 

27.76 

00.6C9 

1487.6 

OBS 

Ol^iOO 

03.45 

34.866 

27.76 

1467.6 

STD 

01500 

03.46 

34.87 

27.76 

00.655 

1469.4 

OBS 

01500 

03.46 

34.869 

27.76 

1489.4 
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TABLE  XIX.— Continued 


S  T  4  T  I  0  N 


"EFID  31  8087 
CONSEC  0026 
L«T  56  15  N 
LONG   050  <.5.5W 


YEAR 

1969 

BOTOP    03'.75 

«IR 

TEMP         02.5 

DIf>    HOT    PER            MINO-DIK    30 

INST    STD   fECORDER 

MO"JTh 

1       03 

SHIP    HT 

WET 

BULB          Cl.l 

03 

7         3               WIND-SPD    11 

TR4CE    DIR                      D 

Oir 

22 

DATA    USE        1 

B4R0METP    1020.3 

SE4 

UIND-FOR 

0UR4TIDN                 00.6 

HOUR 

18.2 

4SE4                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

fclEiTHER       XI 

ORIG    647    C28 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

OVNDPTH 

SNO     VEL       OXYG                P34 

TOT     P          N02          N03 

STD 

00000 

02.95 

34.56 

27.57 

00.000 

1461.8 

OBS 

00000 

02.95 

34.577 

27.57 

1461.8 

STD 

00010 

02.95 

34.58 

27.57 

00.005 

1462.0 

OBS 

00010 

02.95 

34.577 

27.57 

1462.0 

STD 

0C020 

02.95 

34.58 

27.57 

00.010 

1462.2 

OBS 

O0C20 

02.95 

34.577 

27.57 

1462.2 

STD 

00030 

02.92 

34.58 

27.58 

00.015 

1462.2 

OBS 

000  30 

02.92 

34.577 

27.58 

1462.2 

STD 

00050 

02.84 

34.58 

27.58 

00.026 

1462.2 

OBS 

C0P50 

02.84 

34.577 

27.56 

1462.2 

STO 

00075 

02.82 

34.58 

27.59 

00.039 

1462.5 

OBS 

00075 

02.82 

34.577 

27.59 

1462.5 

STD 

OCIOO 

02.72 

34.60 

27.61 

00.051 

1462.5 

OBS 

00100 

02.72 

34.597 

27.61 

1462.5 

STO 

0012  5 

02.72 

34.60 

27.61 

00.064 

1462.9 

OBS 

00125 

02.72 

34.597 

27.61 

1462.9 

STD 

00150 

02.72 

34.60 

27.62 

00.076 

1463.3 

OBS 

00150 

02.72 

34.603 

27.62 

1463.3 

OBS 

00160 

02.72 

34.603 

27.62 

1463.5 

STO 

002  00 

02.92 

34.65 

27.63 

00.100 

1465.1 

OBS 

00200 

02.92 

34.647 

27.63 

1465.1 

OBS 

00210 

03.72 

34.737 

27.63 

1466.6 

OBS 

00222 

03.52 

34.757 

27.66 

1466.2 

STO 

00250 

03.72 

34.80 

27.66 

00.124 

1469.5 

OBS 

002  50 

03.72 

34.797 

27.68 

1469.5 

OBS 

002  70 

03.64 

34.637 

27.69 

1470.4 

STD 

00300 

03.84 

34.85 

27.71 

00.146 

1470.9 

OBS 

00300 

03.64 

34.850 

27.71 

1470.9 

STD 

OCOO 

03.60 

34.66 

27.73 

00. 166 

1472.4 

OBS 

OO'.OO 

03.80 

34.877 

27.73 

1472.4 

STD 

005  00 

03.72 

34.86 

27.74 

00.229 

1473.8 

OBS 

00500 

03.72 

34.877 

27.74 

1473.6 

STD 

006  00 

03.66 

34.68 

27.74 

00.270 

1475.2 

OBS 

00600 

03.66 

34.877 

27.74 

1475.2 

STO 

007  00 

03.59 

34.88 

27.75 

00.312 

1476.5 

OBS 

007  00 

03.59 

34.877 

27.75 

1476.5 

STD 

00800 

03.53 

34.68 

27.76 

00.353 

1477.9 

OBS 

008  00 

03.53 

34.877 

27.76 

1477.9 

STD 

00900 

03.51 

34.88 

27.76 

00.395 

1479.5 

OBS 

00900 

03.51 

34.677 

27.70 

1479.5 

STD 

01000 

03.51 

34.88 

27.76 

00.438 

1481.2 

OBS 

01000 

03.51 

34.877 

27.76 

1461.2 

STO 

01100 

03.52 

34.66 

27.76 

00.482 

1482.9 

OBS 

01100 

03.52 

34.877 

27.76 

1482.9 

STD 

01200 

03.52 

34.86 

27.76 

00.526 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.661 

27.76 

1464.6 

STO 

01300 

03.54 

34.69 

27.76 

00.571 

1466.4 

OBS 

01300 

03.54 

34.887 

27.76 

1486.4 

STD 

01400 

03.62 

34.90 

27.77 

00.616 

1488.4 

OBS 

OUOO 

03.62 

34.901 

27.77 

1486.4 

STD 

01500 

03.64 

34.91 

27.78 

00.662 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.915 

27.78 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SaU4RE  3 
2  S0U4RE  60 
1  SOJARE  60 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


PEFID       31       6087 
CONSEC  0029 

LtT  56    36      N 

LONG      051    28      W 


C»STNU"/TlMe 


YElK 

1969 

60TDP    03475 

AIF 

TEMP          01.7 

DIR    HGT    PER 

^INO-OIR    02 

INST     STD    SECOSDER 

TEN    SO     1407 

MONTH       C3 

SHIP    NT 

HET 

BULB         CI. 7 

05      ' 

4          3 

MIND-SPO    20 

TRACE    DIR                         0 

5     SaUARE        3 

Oir 

24 

D«TA    JSE        1 

BAROXETR    1009.5 

SEA 

HiND-fOR 

DURATION                 00.5 

2     SQUARE     60 

HOUR 

23.7 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG     847    C29 

1    SQUARE    61 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYO               P04 

TOT     P          N02          N03 

SIG3         Ph 

STD 

00000 

02.50 

34.48 

27.53 

00.000 

1459.7 

QBS 

COCOO 

02.50 

34.478 

27.53 

1459.7 

STD 

000  10 

02.50 

34.48 

27.53 

00.005 

1 4  59  .  9 

OBS 

00010 

02.50 

34.478 

27.53 

1459.9 

STO 

COO  20 

02.50 

34.48 

27.53 

00.011 

1460.1 

OBS 

00020 

02.50 

34.478 

27.53 

1460.1 

STD 

00030 

02.50 

34.48 

27.53 

00.016 

1460.2 

OBS 

COO  30 

02.50 

34.476 

27.5  3 

1460.2 

STD 

00050 

02.50 

34.48 

27.54 

00.028 

1460.6 

OBS 

00050 

02.50 

34.480 

27.54 

1460 .6 

STD 

00075 

02.52 

34.49 

27.54 

00.042 

1461 .1 

OBS 

00075 

02.52 

34.486 

27.54 

1461  .1 

STD 

00100 

02.52 

34.49 

27.54 

CO. 0  56 

1461 .5 

QBS 

00100 

02.52 

34.486 

27.54 

1461.5 

STD 

00125 

02.47 

34.49 

27.55 

00.070 

1461 .7 

OBS 

0C125 

02.47 

34.49C 

27.55 

1461 .7 

STD 

00150 

02.51 

34.50 

27.55 

00.064 

1462.3 

OBS 

00150 

02.51 

34.500 

27.55 

1462.3 

OBS 

0C188 

02.66 

34.525 

27.56 

1463.6 

STD 

00200 

02.48 

34.52 

27.57 

CO. Ill 

1463.0 

OBS 

00200 

02.48 

34.525 

27.57 

1463.0 

OBS 

00212 

03.05 

34.574 

27.56 

1465.7 

OBS 

00218 

02.74 

34.594 

27.61 

1464.5 

OBS 

00235 

03.27 

34.700 

27.64 

1467.2 

STD 

00250 

03.38 

34.69 

27.62 

00.137 

1467.9 

OBS 

0025C 

C3.38 

34.668 

27.62 

1467.9 

OBS 

00278 

03.96 

34.781 

27.64 

1471 .0 

STD 

00300 

04.01 

34.82 

27.66 

CO. 161 

1471.0 

OBS 

003  00 

04.01 

34.820 

27.66 

1471 .0 

OBS 

00312 

04.03 

34.835 

27.67 

1471.9 

STD 

CCOO 

03.79 

34.84 

27.70 

C0.2C6 

1472.4 

OBS 

OCOO 

03.79 

34.841 

27.70 

1472.4 

OBS 

00'.57 

03.77 

34.856 

27.72 

1473.2 

OBS 

00461 

03.83 

34.860 

27.71 

1473.6 

STD 

00500 

03.76 

34.85 

27.72 

00.250 

1473.9 

OBS 

00500 

03.76 

34.855 

27.72 

14  73.9 

OBS 

00529 

03.85 

34.869 

27.72 

1474.8 

OBS 

00570 

03.81 

34.870 

27.72 

1475.3 

OBS 

0058". 

03.86 

34.870 

27.72 

1475.7 

STD 

006  00 

03.81 

34.86 

27.71 

00.294 

1475.8 

oes 

00600 

03.81 

34.856 

27.71 

1475.8 

STO 

0C7  00 

03.70 

34.86 

27.73 

00.336 

1477.0 

OBS 

007  00 

03.70 

34.864 

27.73 

1477.0 

STD 

00800 

03.64 

34.86 

27.74 

00.382 

1478.4 

OBS 

CC800 

03.64 

34.864 

27.74 

1478.4 

STD 

009  00 

03.61 

34.86 

27.74 

00.426 

14  79.9 

OBS 

00900 

03.61 

34.864 

27.74 

1479.9 

STO 

CICOC 

03.65 

34.38 

27.74 

00.470 

1481.8 

CBS 

01000 

03.65 

34.875 

27.74 

1481.8 

STD 

OllOU 

03.64 

34.88 

27.75 

00. 516 

1483.4 

OBS 

01100 

03.64 

34.876 

27.75 

1483.4 

STD 

01200 

03.65 

34.8  8 

27.75 

00.561 

1485.2 

OBS 

01200 

03.65 

34.885 

27.75 

1485.2 

STD 

01300 

03.70 

34.90 

27.76 

00.607 

1487.1 

OBS 

01300 

03.70 

34.900 

27.76 

1487.1 

STD 

01400 

03.67 

34.90 

27.76 

00.654 

1488. o 

OBS 

C1400 

03.67 

34.900 

27.76 

1488.6 

OBS 

01472 

03.64 

34.900 

27.77 

1489.7 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    A     T     I     C    N 


31 


OEFID 

CONSEC  0030 

LOT             56  34       N 

LONG       C51  35       w 


CASTNU"/TIME 


YEAa 

1969 

BOTOP    03565 

AIP 

TEMP         01. 7 

DIP    H 

GT    PER 

UISIO-OIR     34 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SQ     140  7 

MONTH       03 

SHIP    HT 

HET 

BULB         01.3 

04 

4          3 

HIMD-SPO    18 

TRACE    DIP                         U 

5     SJUARE        3 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

BABOMETR     1006.4 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                   00.6 

2     SQUARE     60 

HOUB 

C5.'. 

APEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

HEATHER       X7 

OR IG    B47    030 

1     SQUARE     6l 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S13MA-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL 

OXVG                PT4 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STO 

OOCOC 

02.58 

34.49 

27.53 

00.000 

1460.1 

OBS 

00000 

02.58 

34.487 

27.53 

1460.1 

STD 

00010 

02.  58 

34.48 

27.53 

00.005 

1460.3 

OBS 

OCCIC 

02.58 

34.483 

27.53 

1460.3 

STD 

00020 

02.58 

34.48 

27.53 

00.011 

1460.4 

OBS 

00020 

02.58 

34.483 

27.53 

1460.4 

STD 

000  30 

02.51 

34.46 

27.54 

00.016 

1460.3 

OBS 

00030 

02.51 

34.483 

27.54 

1460.3 

STO 

00C50 

02.51 

34.48 

27.54 

00.02  8 

1460.6 

OBS 

00050 

02.51 

34.483 

27.54 

1460.6 

STD 

00075 

02.46 

34.48 

27.54 

00.042 

1460.6 

OBS 

00075 

02.46 

34.483 

27.54 

1460.8 

STD 

00100 

02.51 

34.50 

27.55 

00.055 

1461.5 

OBS 

00100 

02.51 

34.503 

27.5  5 

1461.5 

STD 

00125 

02.57 

34.51 

27.56 

00.069 

1462.2 

OBS 

00125 

02.57 

34.515 

27.56 

1462.2 

STD 

00150 

02.63 

34.53 

27.57 

00.083 

1462.8 

OBS 

00150 

02.63 

34.533 

27.57 

1462.8 

□  BS 

00175 

02.87 

34.613 

27.61 

1464.4 

STD 

00200 

03.13 

34.64 

27.61 

00.109 

1466 .0 

OBS 

00200 

03.13 

34.643 

27.61 

1466.0 

OBS 

C0225 

03.52 

34.763 

27.67 

1468.2 

STO 

00250 

03.72 

34.78 

27.66 

00.133 

1469.5 

OBS 

002  50 

03.72 

34.783 

27.66 

1469.5 

OBS 

00290 

04.17 

34.843 

27.66 

1472.1 

STD 

003  00 

04.12 

34.82 

27.65 

00.156 

1472.1 

OBS 

00300 

04.12 

34.818 

27.65 

1472.1 

OBS 

00320 

03.92 

34.843 

27.69 

1471 .6 

STO 

00<,00 

03.84 

34.84 

27. 7C 

00.202 

1472.6 

OBS 

00<.00 

03.84 

34.845 

27.70 

1472 .6 

STD 

005  00 

03.84 

34.86 

27.72 

00.246 

1474.3 

OBS 

00500 

03.84 

34.863 

27.72 

1474.3 

STO 

006  00 

03.70 

34.86 

27.73 

00.290 

1475.3 

OBS 

00600 

03.70 

34.863 

27.73 

1475.3 

STD 

00700 

03.64 

34.86 

27.74 

00.333 

1476.7 

DBS 

00700 

03.64 

34.863 

27.74 

1476.7 

STD 

00800 

03.64 

34.86 

27.74 

00.376 

1478.4 

OBS 

00800 

03.64 

34.863 

27.74 

1476.4 

STD 

009  00 

03.55 

34.8  5 

27.74 

00.420 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.653 

27.74 

1479.7 

STD 

01000 

03.53 

34.85 

27.74 

00.465 

1461 .3 

OBS 

01000 

03.53 

34.853 

27.74 

1481.3 

STO 

01100 

03.53 

34.65 

27.74 

00.511 

1482.9 

OBS 

01100 

03.53 

34.853 

27.74 

1482.9 

STD 

01200 

03.52 

34.65 

27.74 

00.557 

1464.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.853 

27.74 

1484.6 

STD 

01300 

03.60 

34.87 

27.75 

00.6C4 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.873 

27.75 

1486.6 

STO 

01<.00 

03.64 

34.89 

27.75 

00.651 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.687 

27.75 

1468.5 

STD 

01500 

03.64 

34.90 

27.77 

00.698 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.903 

27.77 

1490.2 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


BEfID       31       8087 
C0N5EC  0031 

LIT  56    33       N 

LONC       051    33       W 


C4STNUN/TIHE 


YEA» 

1969 

BOTDP    03*75 

AIR 

TEMP          03.3 

DIR    HGT    PER            KIND-DIR    32 

INST    STD    ^ECORDER 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

MET 

BULB          02.2 

32 

4         3               UINO-SPD    23 

TRACE    OIR                      1 

DAY 

25 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1012.0 

SEA 

(ilND-FOR 

DURATION                 00. 

HOUR 

11.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG    8*7    031 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

00000 

02.60 

3*. 50 

27.5* 

00.000 

1460.2 

OBS 

00000 

02.60 

3*.*97 

27.5* 

1460.2 

STD 

00010 

02.60 

3*. 50 

27.5* 

00.005 

1460.4 

oes 

00010 

02.60 

3*.*97 

27.5* 

146C .* 

STO 

00020 

02.60 

3*. 50 

27.5* 

00.011 

1*60.5 

OBS 

00020 

02.60 

3*.*97 

27.5* 

1*60.5 

STO 

000  30 

02.60 

3*. 50 

27.5* 

00.016 

1*60.7 

OBS 

00030 

02.60 

3*.*97 

27.5* 

1*60.7 

STD 

00050 

02.61 

3*. 50 

27.5* 

00.02  7 

1461.1 

OBS 

00050 

02.61 

3*.*97 

27.5* 

1461.1 

STD 

00075 

02.62 

3*. 50 

27.5* 

00.0*1 

1461 .5 

OBS 

C0075 

02.62 

3*. 503 

27.5* 

1461.5 

STO 

00100 

02.6* 

3*. 50 

27.5* 

00.055 

1462 .0 

OBS 

00100 

02.6* 

3*. 505 

27.5* 

1462.0 

STD 

00125 

02.66 

3*. 51 

27.5* 

00.069 

1462.5 

oes 

00125 

02.66 

3*. 507 

27.5* 

1462.5 

OBS 

001*6 

02.69 

3*. 515 

27.55 

1463.0 

STO 

00150 

02.62 

3*. 52 

27.56 

00.083 

1462.8 

OBS 

00150 

02.62 

3*. 517 

27.56 

1462.8 

OBS 

00157 

02.73 

3*. 517 

27.55 

1463  .4 

oes 

00170 

02. *6 

3*. 535 

27.58 

1462  .4 

OBS 

00 190 

02. *a 

3*. 552 

27.60 

1462.9 

STD 

00200 

02.9* 

3*. 65 

27.6* 

00.109 

1465.2 

OBS 

00200 

02.9* 

3*. 655 

27.6* 

1465.2 

OBS 

00227 

03.65 

3*.72C 

27.62 

1468.7 

OBS 

00232 

03.50 

3*. 720 

27.6* 

1468.2 

STD 

00250 

03.93 

3*. 80 

27.66 

00.132 

1470.4 

OBS 

00250 

03.93 

3*. 805 

27.66 

1470.4 

OBS 

00260 

0*.  11 

3*. 835 

27.66 

1471.4 

OBS 

00290 

03.8* 

3*. 825 

27.69 

1470.7 

STD 

00300 

0*.07 

3*. 86 

27.69 

00.155 

1471 .9 

oes 

00300 

0*.07 

3*. 857 

27.69 

1471.9 

OBS 

00313 

0*.10 

3*. 871 

27.6? 

1472.3 

□es 

003*3 

03.98 

3*. 866 

27.70 

1472.2 

OBS 

00362 

0*.l* 

3*. 892 

27.71 

1473.3 

DBS 

00378 

0*.0* 

3*. 895 

27.72 

1*73.1 

OBS 

00384 

0*.ll 

3*. 900 

27.72 

1*73.5 

STD 

00*00 

0*.ll 

3*. 90 

27.72 

00.199 

1*73.8 

OBS 

00*00 

0*.  11 

3*. 905 

27.72 

1*73.8 

OBS 

00*35 

0*.03 

3*. 895 

27.72 

1*7*. 0 

OBS 

00**0 

03.90 

3*. 870 

27.71 

1*73.5 

STD 

00500 

03.76 

3*. 86 

27.73 

00.241 

1*73.9 

OBS 

00500 

03.76 

3*. 865 

27.73 

1*73.9 

STD 

00600 

03.80 

3*. 88 

27.7* 

00.284 

1*75.8 

OBS 

006  00 

03.80 

3*. 883 

27.7* 

1*75.8 

STD 

00700 

03.72 

3*. 88 

27.7* 

00.327 

1*77.1 

OBS 

007  00 

03.72 

3*. 876 

27.7* 

1*77.1 

STO 

00800 

03.67 

3*. 88 

27.7* 

00.370 

1*78.5 

OBS 

00800 

03.67 

3*. 878 

27.7* 

1*78.5 

STD 

C0900 

03.62 

3*. 88 

27.75 

00.413 

1*80.0 

OBS 

00900 

03.62 

3*. 879 

27.75 

1*60.0 

STD 

01000 

03.55 

3*. 86 

27.75 

00.457 

1*81 .* 

OBS 

01000 

03.55 

3*. 865 

27.75 

1*81 .* 

STD 

01100 

03.58 

3*. 88 

27.76 

00.501 

1*83.2 

OBS 

01100 

03.58 

3*. 880 

27.76 

1*63.2 

STO 

01200 

03.55 

3*. 88 

27.75 

00.546 

1*8*. 7 

OBS 

01200 

03.55 

3*. 875 

27.75 

1*6*. 7 

STD 

01300 

03.68 

3*. 90 

27.76 

00.592 

1*87.0 

OBS 

01300 

03.68 

3*. 900 

27.76 

1*67.0 

STD 

01*00 

03.66 

3*. 90 

27.77 

00.638 

1488.6 

OBS 

01*00 

03.66 

3*. 905 

27.77 

1488.6 

STO 

01500 

03.6* 

3*. 91 

27.77 

00.684 

149C.2 

OBS 

01500 

03.6* 

3*. 910 

27.77 

1*90.2 

TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE     61 


204 


TABLE  XIX.— Continued 


NOOC     STATION    DATA 


REFID   31  8067 

CONSEC  0032 

L»T     56  29   N 

LONG   051  26   W 


VEAR  1969 
MONTH  C3 
DAy  25 
HOUR  17.5 


60T0P  03495 
SHIP  HT 
DATA  USE   1 
AREA       05 


AIR    TEKP  04.4 

WET    BULB  03.3 

BAROMETP     1014. t 
CLOUD     T/A 


DIP     HST    PER 

28       4  2 

SEA 
CL/TR 


HIND-DIP     28 
<1ND-SPD    20 
WINO-FOR 
WEATHEF        X2 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG     B47    C32 


TEN  SO  1407 
5  SaOARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOJARE    61 


CASTNUH/TIME        LVLTYP 


OYNDPTH       SNO    VEL       OXVG 


PD4       TOT    P 


STO 

00000 

02. 

,78 

34.50 

27, 

.53 

00. 

.000 

1461 

.0 

OBS 

OOCOO 

02. 

.78 

34. 

,498 

27, 

.53 

1461 

.0 

STD 

00010 

02. 

.78 

34, 

,51 

27, 

.53 

00, 

.005 

1461 

.2 

OBS 

OOCIO 

02, 

.78 

34. 

,508 

27, 

.53 

1461 

.2 

STO 

000  20 

02. 

.78 

34. 

,51 

27, 

.53 

00, 

.011 

1461 

.3 

OBS 

00020 

02. 

.78 

34. 

.508 

27, 

.53 

1461 

.3 

STD 

000  30 

02. 

.78 

34. 

,51 

27. 

.53 

CO, 

.016 

1461 

.5 

OBS 

00030 

02. 

.78 

34, 

,508 

27. 

,53 

1461 

.5 

STD 

00050 

02. 

.75 

34. 

.51 

27, 

.54 

CO, 

.028 

1461 

.7 

OBS 

00050 

02. 

.75 

34. 

,508 

27. 

.54 

1461 

.7 

STD 

00075 

02. 

.71 

34. 

,52 

27. 

.55 

00. 

,042 

1461 

.9 

OBS 

00C7  5 

02. 

.71 

34. 

,516 

27, 

.55 

1461 

.9 

STD 

00100 

02. 

.62 

34. 

,53 

27. 

.56 

00. 

.055 

1462 

.0 

OBS 

00100 

02. 

.62 

34, 

,528 

27. 

.56 

1462 

.0 

STO 

00125 

02. 

,50 

34. 

,53 

27, 

.57 

00. 

.069 

1461 

.9 

OBS 

00125 

02. 

.50 

34. 

,528 

27, 

,57 

1461, 

.9 

STD 

00150 

C2. 

,46 

34. 

,53 

27. 

.56 

00. 

.062 

146^. 

.1 

OBS 

00150 

02. 

,46 

34. 

,532 

27. 

.56 

1462 

.1 

OBS 

00170 

02. 

.42 

34. 

,548 

27, 

.60 

1462, 

.3 

OBS 

00190 

02. 

,47 

34. 

,546 

27. 

,59 

1462 

.6 

STD 

002  00 

02. 

,44 

34. 

,55 

27. 

.60 

00. 

.108 

1462 

.9 

OBS 

00200 

02. 

,44 

34. 

,548 

27. 

.60 

1462 

.9 

OBS 

00225 

02. 

,44 

34, 

,548 

27. 

.60 

1463 

.3 

OBS 

00240 

03. 

,42 

34. 

,708 

27. 

.63 

1468 

.0 

STD 

00250 

03. 

,52 

34. 

,73 

27, 

.64 

00. 

.133 

1468 

.6 

OBS 

00250 

03. 

,52 

34. 

,726 

27. 

.64 

1468 

.6 

STD 

00300 

04. 

,12 

34. 

,86 

27, 

.68 

00. 

.156 

1472 

.1 

OBS 

003  00 

04. 

,  12 

34. 

,858 

27. 

,68 

1472 

.1 

OBS 

003  50 

03. 

,92 

34. 

,84  8 

27. 

,70 

1472, 

.1 

STO 

00400 

03. 

,86 

34. 

,86 

27, 

.71 

00. 

.200 

1472, 

.7 

OBS 

00400 

03. 

,86 

34. 

,656 

27. 

,71 

1472, 

.7 

STD 

00500 

03. 

,77 

34. 

,87 

27. 

.73 

00. 

.243 

1474, 

.0 

OBS 

00500 

03. 

,77 

34. 

,668 

27. 

.73 

1474 

.0 

STD 

00600 

03. 

.77 

34. 

89 

27. 

.74 

00. 

.285 

1475 

.7 

OBS 

006  00 

03. 

,77 

34. 

,668 

27. 

,74 

1475, 

.7 

CBS 

00620 

03. 

,82 

34, 

,878 

27. 

.73 

1476, 

.2 

OBS 

00660 

C3. 

,72 

34. 

,876 

27. 

.74 

1476, 

.4 

STD 

00700 

03. 

,77 

34. 

,89 

27. 

.74 

00. 

.327 

1477, 

.3 

OBS 

007  00 

03. 

,77 

34. 

,888 

27. 

.74 

1477, 

.3 

OBS 

C0710 

03. 

,82 

34, 

,891 

27. 

,74 

1477, 

.7 

STD 

00800 

03. 

,81 

34. 

,89 

27. 

.74 

00. 

.571 

1479. 

.1 

OBS 

00800 

03. 

,81 

34. 

,891 

27. 

.74 

1479. 

.1 

STO 

009  00 

03. 

,70 

34. 

,89 

27. 

.75 

00, 

.415 

1480 

.3 

OBS 

00900 

03. 

,70 

34. 

,686 

27. 

.75 

14  60, 

.3 

STD 

01000 

03. 

,64 

34. 

,66 

27. 

.75 

00. 

,459 

1461. 

.6 

OBS 

01000 

03. 

,64 

34. 

,882 

27. 

.75 

14B1. 

.6 

STO 

01100 

03. 

,63 

34. 

,86 

27. 

.75 

00. 

,503 

1483, 

.4 

OBS 

01100 

03. 

,63 

34. 

,882 

27. 

.75 

1483. 

.4 

STD 

01200 

03. 

,62 

34, 

,88 

27. 

,75 

00. 

.549 

1485, 

.0 

OBS 

01200 

03. 

,62 

34. 

,878 

27. 

,75 

1485. 

,0 

STD 

01300 

03. 

,62 

34. 

,89 

27. 

.76 

00. 

.595 

1486. 

.7 

OBS 

0130C 

03. 

,62 

34. 

,688 

27. 

,76 

1486. 

,7 

STD 

01400 

03. 

70 

34. 

,91 

27. 

.76 

00. 

,641 

1486. 

,6 

OBS 

01400 

03. 

,70 

34. 

,906 

27, 

,76 

1488, 

.8 

STO 

01500 

03. 

,70 

34. 

,91 

27, 

.77 

00. 

683 

1490. 

.4 

CBS 

01500 

03. 

70 

34. 

,906 

27. 

,77 

1490. 

,4 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    A     7     I     C    N 


1EFI0      31  8087 

CPNSEC  0033 

LST             56  26       N 

LONG       051  26.5m 


C4STNUM/TIHE 


rE»« 

1969 

BOTOP    O3530 

AIR 

TEMP          01. 9 

DIR    HOT    PER 

HIND-DIP    28 

INST    STO    RECORDER 

TEN    Sa     1407 

HONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

9ULB          01.1 

30 

4          2 

HIND-SpD    15 

TRACE    DIR                      0 

5    SUO'RE       3 

DAY 

25 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1018.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2     SQUARE     60 

HOUR 

23.7 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TF 

HEATHER        X2 

ORIS     B47    033 

1     SaUARE     61 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

cocoo 

C2.72 

34.51 

27.54 

00.000 

1460.7 

OBS 

00000 

02.72 

34.506 

27.54 

1460.7 

STD 

00010 

02.71 

34.51 

27.54 

00.005 

1460.9 

OBS 

00010 

02.71 

34.507 

27.54 

1460.9 

STD 

00020 

02.71 

34.51 

27.54 

00.011 

1461.0 

OBS 

00020 

02.71 

34.507 

27.54 

1461 .0 

STD 

000  30 

02.71 

34.51 

27.54 

00.016 

1461.2 

QBS 

00030 

02.71 

34.507 

27.54 

1461 .2 

STO 

00050 

02.66 

34.5  2 

27.55 

00.027 

1461 .3 

OBS 

00050 

02.66 

34.520 

27.55 

1461.3 

STD 

C0C75 

02.66 

34.51 

27.55 

00.041 

1461 .7 

OBS 

00075 

02.66 

34.513 

27.55 

1461.7 

STD 

00100 

02.62 

34.53 

27.57 

00.055 

1462.0 

OBS 

00 100 

02.62 

34.534 

27.57 

1462.0 

OBS 

00110 

02.53 

34.525 

27.57 

1461.7 

STD 

C0125 

02.51 

34.54 

27.58 

00.068 

1461 .9 

OBS 

00125 

02.51 

34.536 

27.58 

1461.9 

STD 

00150 

0  2.54 

34.57 

27.61 

00.081 

1462.5 

OBS 

00150 

02. 5<. 

34.572 

27.61 

1462.5 

OBS 

00160 

02.9-. 

34.624 

27.61 

1464.5 

STD 

002C0 

03.37 

34.71 

27.64 

00.105 

1467.1 

OBS 

002  00 

03.37 

34.707 

27.64 

1467.1 

OBS 

0C2*0 

C4.20 

34.833 

27.65 

1471.4 

STO 

002  50 

0<..20 

34.84 

27.66 

00.129 

1471.6 

OBS 

00250 

04.20 

34.844 

27.66 

1471.6 

CBS 

002  8  0 

04.17 

34.850 

27.67 

1472.0 

STO 

00300 

04.00 

34.83 

27.67 

00.152 

1471 .6 

OBS 

00300 

C4.0C 

34.832 

27.67 

1471.6 

DBS 

00308 

03.89 

34.832 

27.69 

1471 .2 

STD 

00<,00 

03.90 

34.87 

27.71 

00.196 

1472.9 

OBS 

OOiOO 

03.90 

34.866 

27.71 

1472.9 

STD 

0C5C0 

03.74 

34.86 

27.73 

00.239 

1473.8 

OBS 

00500 

03.74 

34.864 

27.73 

1473.8 

STD 

006  OO 

03.71 

34.87 

27.73 

00.281 

1475.4 

OBS 

006CO 

03.71 

34.870 

27.73 

1473.4 

STD 

00700 

03.79 

34.89 

27.74 

00.324 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.890 

27.74 

1477.4 

STD 

008C0 

03.  77 

34.89 

27.74 

00.367 

1479.0 

OBS 

ooeoo 

03.77 

34.890 

27.74 

1479.0 

STD 

00900 

03.69 

34.88 

27.75 

00.411 

1480.3 

OBS 

00900 

03.69 

34.882 

27.75 

1460.3 

STD 

01000 

03.61 

34.88 

27.75 

00.455 

1461 .6 

OBS 

01000 

03.61 

34.875 

27.7  5 

1461 .6 

STD 

01100 

03.65 

34.89 

27.75 

00.500 

1483 .5 

OBS 

cuoo 

03.65 

34.888 

27.75 

1483.5 

STD 

ouoo 

03.60 

34.88 

27.75 

00.545 

1484.9 

OBS 

01200 

C3.60 

3*. 880 

27.75 

1484.9 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.76 

00.591 

1486.8 

DBS 

C13CC 

03.64 

34.896 

27.76 

1486.8 

STD 

01^00 

03.69 

34.91 

27.77 

00.637 

1466.7 

OBS 

onoo 

03.69 

34.908 

27.77 

1468.7 

STD 

C150C 

03.68 

34.91 

27.77 

00.6B3 

1490.4 

OBS 

01500 

03.68 

34.910 

27.77 

1490.4 

206 


TABLE  XIX.— Continued 


S    T    4     T     I    0    N 


REFID       31        8087 
CONSEC  0034 

L»T  56    29       N 

LONG      051    00. 5U 


VEa<  1969 
MONTH  03 
D4Y  26 

HOUR    05.4 


BOTDP    C3<.75 
SHIP    HT 
D4T4    USE        1 
4REA  05 


AIR    TEMP  01.7 

HE T    BULB  01.1 

BAROMETR     1021.0 
CLPUD    T/4 


DIf     HGT     PER 

27       2         2 
SEA 
CL/TR 


.(IND-DIli    2b 
HIND-SPD   02 
WINO-FOR 
WEATHER       X2 


INST     STD    fECORDER 
TRACE    01 R  0 

DURATION  00.6 

OR  10     B47    034 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


DVNOPTh       SNO    VEL       OXTG 


PD4       TOT    P 


STD 

00000 

02. 

.95 

34. 

.57 

27, 

.57 

00, 

.000 

14ol 

.8 

DBS 

00000 

02. 

,95 

34, 

,571 

27, 

.57 

1461 

.8 

STO 

00010 

02. 

.95 

34. 

.57 

27, 

.57 

00 

.005 

1462 

.0 

OBS 

00010 

02.95 

34. 

.571 

27, 

.57 

1462 

.0 

STD 

00020 

02. 

,95 

34, 

.57 

27. 

.57 

00 

.010 

1462 

.1 

OBS 

00020 

02, 

,95 

34. 

.571 

27, 

,57 

1462 

.1 

STD 

00C30 

02. 

.95 

34. 

.57 

27, 

.57 

00, 

.015 

1462 

.3 

OBS 

00030 

02. 

,95 

34. 

.571 

27, 

.57 

1462 

.3 

STD 

00050 

02. 

,95 

34. 

.57 

27, 

.57 

00, 

.026 

1462. 

.6 

OBS 

00050 

02. 

,95 

34 

.573 

27. 

.57 

1462 

.6 

STD 

00075 

02. 

,92 

34. 

.56 

27, 

.57 

00 

.039 

1462. 

.9 

DBS 

00075 

02. 

.92 

34, 

.563 

27, 

.57 

1462 

.9 

STD 

00100 

02. 

,80 

34, 

.59 

27, 

.60 

00 

.052 

1462 

.8 

OBS 

00100 

02. 

,80 

34. 

,595 

27, 

.60 

1462 

.8 

STD 

CC125 

02. 

,77 

34 

.59 

27, 

.60 

00, 

.065 

1463 

.1 

OBS 

00125 

02. 

,77 

34, 

.595 

27  , 

.60 

1463 

.1 

STO 

0C150 

02. 

,77 

34. 

.59 

27, 

.60 

CO, 

.078 

1463 

.5 

OBS 

00150 

02. 

,77 

34, 

.595 

27, 

.60 

1463 

.5 

STD 

00200 

02. 

,82 

34. 

.63 

27. 

.63 

CO, 

.102 

1464 

.6 

OBS 

00200 

02. 

,62 

34. 

.633 

27. 

.63 

1464 

.6 

OBS 

002  2  5 

03. 

,22 

34. 

,763 

27, 

.70 

1466 

.9 

STD 

C0250 

03. 

,67 

34. 

,82 

27. 

.70 

OC. 

,125 

1469 

.3 

OBS 

00250 

03. 

,67 

34, 

.823 

27. 

.70 

1469 

.3 

OBS 

00270 

03. 

,92 

34. 

,853 

27. 

.70 

1470 

.3 

OBS 

00280 

03. 

.84 

34, 

,829 

27. 

.69 

1470 

.6 

STD 

00300 

03. 

,84 

34, 

,84 

27. 

.70 

00, 

,146 

1470. 

.9 

CBS 

00300 

03. 

,84 

34. 

,843 

27. 

.70 

1470 

.9 

STO 

00400 

03. 

,80 

34. 

.67 

27. 

.72 

00, 

,189 

1472 

.4 

OBS 

00400 

03. 

.80 

34. 

,867 

27. 

.72 

1472, 

.4 

STD 

00500 

03. 

.71 

34. 

.67 

27. 

.74 

00. 

,231 

1473 

.7 

OBS 

005  00 

03. 

,71 

34. 

,873 

27. 

.74 

1473, 

.7 

STO 

00600 

C3. 

.67 

34. 

,87 

27. 

.74 

00. 

,272 

1475, 

.2 

OBS 

00600 

03. 

,67 

34. 

,873 

27. 

,74 

1475 

.2 

STD 

007  00 

03. 

,63 

34. 

,87 

27. 

,74 

CO. 

,314 

1476, 

.7 

OBS 

00700 

03. 

63 

34. 

,673 

27. 

74 

1476, 

.7 

STD 

008  00 

03. 

59 

34. 

,87 

27. 

,75 

00. 

,357 

1476, 

.2 

OBS 

00600 

C3. 

,59 

34. 

,873 

27. 

,75 

1476, 

.2 

STD 

00900 

03. 

54 

34. 

,87 

27. 

,75 

00. 

,400 

1479, 

.7 

OBS 

00900 

03. 

.54 

34. 

,873 

27. 

,75 

1479, 

,7 

STD 

01000 

03. 

52 

34. 

,87 

2  7 . 

,76 

00. 

,443 

1481, 

,2 

OBS 

01000 

03. 

52 

34. 

,873 

27. 

,76 

1481. 

,2 

STD 

01100 

0  3. 

57 

34. 

,88 

27. 

,76 

00. 

,487 

1483, 

,1 

OBS 

01100 

03. 

57 

34. 

,883 

27. 

,76 

1483.1 

STO 

01200 

03. 

52 

34. 

,88 

27. 

,76 

00. 

,531 

1484, 

.6 

OBS 

C120C 

C3. 

52 

34. 

,878 

27. 

76 

1484, 

.6 

STD 

01300 

03. 

58 

34. 

,89 

27. 

,77 

00.576 

1486. 

.5 

OBS 

01300 

03. 

,58 

34. 

893 

27. 

77 

1466. 

,5 

STD 

01400 

03. 

64 

34. 

91 

27. 

77 

00. 

,622 

1468.5 

OBS 

01400 

03. 

64 

34. 

,910 

27. 

77 

1488. 

.5 

STD 

01500 

03. 

64 

34. 

91 

27. 

78 

00. 

,667 

1490. 

.2 

OBS 

01500 

03. 

64 

34. 

,913 

27. 

,78 

1490. 

.2 
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TABLE  XIX.— Continued 


ST4TI0N  DATA 

TEN    Sa     1407 
REFID       31        6087  YEA»      196.5  BOTUP    Oi*„  .,-     .tn.  w.,  ..^     -y     ■ -■■  -^    y^^    ^^  ,„C  E     aiR  0  5     SQUARE       3 

CONSEC  0035  «0~T«       03  SHIP    HT  ^f,„S"!f|  °Vl  SeI  -    n5-F0R  DURATION  CO. 6  2    SOUARE    6C 

LAT  56    30       N  DAV  26  DATA    USE     _^1  6AR0METR  ^  10  23.4  5EA^^  LEATHER       X2  ORKi     BW    035  1     SQUARE     60 

LCH&      050    51       M 

CASTNUH/flME 


YEAS 
MONTH 
DAV 
HOUR 

196'3 

1       03 

26 

11.5 

BOTDP    C3475 
SHIP    MT 
DATA    USE        1 
AREA                05 

AIR    TEMP         CI. 7 
HET    BULB          00.6 
BAROMETR     1023.4 
CLOUD    T/A 

DIR    HOT    PER            HINO-DIR    27 
27       2         2               UIND-SPD    05 
SEA                                    JIND-FOR 
CL/TR                            HEATHER       X2 

INST     STO    tECOROER 
TRACE     DIR                         D 
DURATION                   CO. 6 
ORIC;    647    035 

VLTYP 

DEP'H 

TEXP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

COCOO 

02.47 

34.54 

27.59 

00.000 

1459.7 

DBS 

000  00 

02.47 

34.538 

27.59 

1459 .7 

STO 

COCIO 

02.48 

34.54 

27.59 

00.005 

1459.9 

DBS 

00010 

02.48 

34.539 

27.59 

1459.9 

STO 

00020 

02.48 

34.54 

27.59 

00.010 

1460.1 

OBS 

000  20 

02.48 

34.539 

27.59 

1460.1 

STD 

00030 

02.48 

34.54 

27.59 

00.015 

1460.2 

OBS 

00030 

02.48 

34.539 

27.59 

1460 .2 

STO 

00050 

02.48 

34.54 

27.59 

00.025 

1460.6 

OBS 

00050 

02.48 

34.539 

27.59 

1460.6 

STD 

C0C75 

02.44 

34.54 

27.59 

00.038 

1460.8 

OBS 

00075 

02.44 

34.545 

27.69 

1460.6 

STD 

OCIOO 

02.42 

34.56 

27.61 

CO. 051 

1461.1 

OBS 

00100 

02.42 

34.560 

27.61 

1461 .1 

STD 

00125 

02.43 

34.56 

27.61 

00.063 

1461.6 

DBS 

0C125 

02.43 

34.56C 

27.61 

1461 .6 

STD 

00150 

02.44 

34.57 

27.62 

00.076 

1462.1 

OBS 

00150 

02.44 

34.573 

27.62 

1462.1 

OBS 

00170 

02.54 

34.593 

27.62 

1462 .9 

OBS 

00190 

02.97 

34.703 

27.67 

1465.2 

STO 

CC20P 

03.42 

34.79 

27.70 

00.098 

1467.4 

OBS 

002  00 

03.42 

34.791 

27.70 

1467.4 

PBS 

002  20 

03.86 

34.  83  6 

27.69 

1469.7 

OBS 

002  35 

03.77 

34.825 

27.69 

1469.5 

STD 

00250 

03.82 

34.86 

27.71 

00.119 

1470.0 

OBS 

00250 

C3.82 

34.859 

27.71 

147C.0 

STO 

003  00 

03.79 

34.86 

27.72 

00.140 

1470.7 

OBS 

00300 

03.79 

34.859 

27.72 

1470,7 

STD 

00400 

03.72 

34.87 

27.74 

00.181 

1472.1 

OBS 

00400 

03.72 

34.873 

27.74 

1472.1 

STD 

C0500 

03.62 

34.87 

27.74 

OC.222 

1473.3 

OBS 

00500 

03.62 

34.869 

27.74 

1473.3 

STD 

00600 

03.56 

34.87 

27.75 

00.263 

1474.7 

OBS 

C0600 

03.56 

34.866 

27.75 

1474.7 

STD 

00700 

03.64 

34.88 

27.75 

00.304 

1476.8 

OBS 

0C700 

C3.64 

34.882 

27.75 

1476 .8 

STD 

OOEOO 

03.57 

34.67 

27.75 

00.346 

1478.1 

OBS 

008  00 

03.57 

34.874 

27.75 

1476  .1 

STO 

C0900 

03.51 

34.87 

27.75 

00.389 

1479.5 

OBS 

009  00 

03.51 

34.869 

27.75 

1479.5 

STD 

01000 

C3.50 

34.87 

27.76 

0C.432 

1481 .2 

OBS 

01000 

03.50 

34.872 

27.76 

1481 .2 

STD 

01100 

03.51 

34.87 

27.76 

00.476 

1482 .9 

OBS 

01100 

03.51 

34.871 

27.76 

1482 .9 

STO 

01200 

03.49 

34.87 

27.76 

00.521 

1484.5 

OBS 

C1200 

03.49 

34.670 

27.76 

1484.5 

STD 

01300 

03.51 

34.86 

27.76 

00.566 

i486 .2 

OBS 

01300 

03.51 

34.875 

27.76 

1486.2 

STD 

C14C0 

03.54 

34.88 

27.76 

00.612 

1488.0 

OBS 

01400 

03.54 

34.884 

27.76 

1468.0 

OBS 

01447 

C3.56 

34.891 

27.77 

1488  .9 

OBS 

01460 

03.63 

34.900 

27.77 

1489.5 

STD 

01500 

03.60 

34.89 

27.77 

00.658 

1490.0 

oes 

C1500 

C3.6C 

34.895 

27.77 

1490.0 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


ReFlO  31  8087 
CCNSEC  0C36 
LJT  56  32  N 
LONG   0  50  "iZ   H 


YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

AIR 

TEKP          02.8 

OIP     HOT     PER 

UINO-OIR    21              INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MOMTH 

03 

SHIP    HT 

HET 

BULB          01.7 

00 

0          X 

wnO-SPO   03            TOAC  E    OIR                      0 

5     SQUARE       3 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1024. C 

SEA 

HIND-FOR                      DURATION                   00.5 

2    SQUARE    60 

HOUR 

17. C 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER        X2             CRIO     847    C 36 

1     SQUARE     60 

.VLTYO 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34       TOT    P          N02          M03 

SU3          PH 

5T0 

000  00 

02.55 

34.54 

27.56 

00.000 

1460.0 

res 

coooo 

02.55 

34.540 

27.58 

1460.0 

STD 

00010 

02.55 

34.54 

27.58 

00.005 

1460.2 

OBS 

COCIO 

02.55 

34.540 

27.58 

1460.2 

STD 

00020 

02.52 

34.54 

27.56 

00.010 

1460.2 

OBS 

00020 

02.52 

34.540 

27.58 

1460.2 

STD 

000  30 

02.52 

34.54 

27.58 

00.015 

1460.4 

OBS 

00030 

02.52 

34.540 

27.58 

1460.4 

STD 

0C0  5O 

02.52 

34.54 

27.56 

00.025 

1460.7 

DBS 

00050 

02.52 

34.540 

27.58 

1460.7 

OBS 

00060 

02.52 

34.548 

27.59 

1460.9 

STD 

C0C75 

02.43 

34.57 

27.61 

00.038 

1460.8 

OBS 

00075 

02.43 

34.568 

27.61 

1460.8 

STD 

OCIOC 

C2.42 

34.57 

27.61 

CO. 050 

1461.2 

OBS 

00100 

02.42 

34.568 

27.61 

1461.2 

- 

STD 

00125 

02.42 

34.57 

27.61 

00.063 

1461 .6 

OBS 

00125 

02.42 

34.568 

27.61 

1461  .6 

OBS 

00140 

02.42 

34.574 

27.62 

1461.8 

STD 

00150 

02.49 

34.60 

27.63 

00.075 

1462.3 

OBS 

00150 

02.49 

34.596 

27.63 

1462.3 

OBS 

00170 

02.82 

34.638 

27.63 

1464.1 

OBS 

0C190 

03.52 

34.768 

27.67 

1467.6 

STD 

002  00 

03.77 

34.82 

27.69 

00.098 

1466.9 

OBS 

00200 

C3.77 

34.818 

27.69 

1468.9 

OBS 

00220 

03.82 

34.628 

27.69 

1469.5 

STD 

00250 

03.64 

34.82 

27.70 

00.119 

1469.2 

OBS 

0C250 

03.64 

34.818 

27.70 

14C9.2 

STD 

003  00 

03.57 

34.86 

27.74 

00.140 

1469.8 

OBS 

00300 

03.57 

34.858 

27.74 

1469.8 

STD 

00400 

03.64 

34.88 

27.75 

00.179 

1471 .8 

OBS 

004  00 

03.64 

34.878 

27.75 

147i.B 

STD 

CC500 

C3.6C 

34.88 

27.75 

CO. 219 

1473.3 

OBS 

00500 

03.60 

34.876 

27.75 

1473.3 

OBS 

00550 

03.64 

34.888 

27.76 

1474.3 

OBS 

00590 

03.57 

34.868 

27.75 

1474.6 

STD 

006  00 

03.52 

34.87 

27.75 

00.259 

1474.6 

OBS 

00600 

C3.52 

34.868 

27.75 

1474.6 

STD 

007  00 

03.47 

34.87 

27.76 

00.300 

1476.0 

OBS 

007  00 

03.47 

34.868 

27.76 

1476.0 

STD 

008  00 

03.44 

34.87 

27.76 

00.341 

1477.6 

OBS 

008  00 

03.44 

34.868 

27.76 

1477.6 

STO 

00900 

03.42 

34.66 

27.76 

00.363 

1479.1 

OBS 

00900 

03.42 

34.662 

27.76 

1479. 1 

STO 

01000 

03.41 

34.86 

27.75 

00.426 

14  80.6 

OBS 

01000 

03.41 

34.858 

27.75 

1460.8 

STD 

01100 

03.42 

34.66 

27.76 

00.469 

1482.5 

OBS 

01100 

03.42 

34.862 

27.76 

1482.5 

STD 

01200 

03.42 

34.87 

27.76 

00.514 

1484.2 

OBS 

01200 

03.42 

34.86  8 

27.76 

1484.2 

STD 

01300 

03.43 

34.87 

27.76 

00.556 

1485.9 

OBS 

01300 

03.43 

34.868 

27.76 

1485.9 

STO 

01400 

0  3.43 

34.67 

27.76 

00.O04 

1487.6 

OBS 

01400 

03.43 

34.866 

27.76 

1487.6 

STD 

01500 

03.45 

34.68 

27.76 

00.650 

1489.3 

OBS 

01500 

03.45 

34.675 

27.76 

1469.3 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    J     7    I     C    N 


REFIO      31       6067 
CONSEC  0037 

LAT  56    34       N 

LONG       050    37. 6W 


C4STNUM/TIME 


VE4R 

1969 

eOTDP    03475 

AIF 

TEMP          02.8 

DIB     HGT     PER             WIND-OIR    11 

INST    STO    RECORDER 

H0N7M 

03 

SHIP    HT 

WET 

3ULB          01.4 

11 

1         2               hHO-SPD    15 

TRACE    01  R                      1 

DAY 

26 

OATS    USE        1 

BAPOMETR    1021.3 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION                   00.1 

HCJB 

23.3 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TB 

HEATHEB        X2 

ORIG     347    C37 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL       DXYG                PJ4 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

02.45 

34.56 

27.60 

00.000 

1459.6 

OPS 

00000 

02.45 

34.556 

27.60 

1459.6 

STD 

00010 

02.45 

34.5  6 

27.60 

00.005 

1459.6 

OBS 

CCCIO 

02.45 

34.556 

27.60 

1459.6 

STD 

00020 

02.45 

34.5  6 

27.60 

00.010 

1460.0 

"65 

00020 

02.45 

34.556 

27.60 

1460.0 

STD 

000  30 

02.45 

34.56 

27.60 

00.015 

1460.1 

DBS 

00030 

02.45 

34.556 

27.60 

1460.1 

STD 

00050 

02.45 

34.56 

27. 6C 

00.025 

1460.4 

QBS 

00050 

02.45 

34.556 

27.60 

1460.4 

STD 

00075 

02.42 

34.57 

27.61 

00.037 

1460.7 

OBS 

00075 

02.42 

34.567 

27.61 

1460.7 

STO 

00100 

02.42 

34.57 

27.62 

00.049 

1461 .2 

OBS 

COIOO 

C2.42 

34.571 

27.62 

1461.2 

STD 

00125 

02.43 

34.57 

27.62 

00.061 

1461 .6 

OBS 

00125 

02.43 

34.572 

27.62 

1461.6 

STD 

00 150 

02.47 

34.59 

27.63 

00.074 

1462.2 

OBS 

00150 

02-47 

34.592 

27.63 

1462.2 

STD 

00200 

03.65 

34.83 

27.71 

00.096 

1468.4 

IBS 

00200 

03.65 

34.631 

27.71 

1466.4 

OBS 

00212 

03.80 

34.645 

27.71 

1469.3 

STD 

00250 

C3.82 

34.85 

27.71 

00. 117 

1470.0 

OBS 

00250 

03.82 

34.851 

27.71 

1470.0 

OBS 

00268 

03.63 

34.63  1 

27.71 

1469.5 

OBS 

00285 

03.73 

34.881 

27.74 

1 4  70  .  3 

STD 

00300 

03.73 

34.67 

27.73 

00.137 

1470.5 

OBS 

003  00 

03.73 

34.872 

27.7  3 

1470.5 

OBS 

00322 

03.62 

34.666 

27.74 

1470.4 

STD 

004  00 

03.56 

34.87 

27.75 

00.177 

1471.5 

oes 

00400 

03.58 

34.870 

27.75 

1471.5 

STO 

00500 

03.52 

34.87 

27.75 

00.216 

1472.9 

DBS 

00500 

03.52 

34.872 

27.75 

1472.9 

STO 

0C600 

03.51 

34.86 

27.76 

00.256 

1474.5 

OBS 

00600 

03.51 

34.675 

27.76 

1474.5 

STO 

00700 

03.49 

34.67 

27.76 

00.296 

1476.1 

OBS 

00700 

03.49 

34.872 

27.76 

1476.1 

STD 

008  00 

r3.46 

34.87 

27.76 

00.337 

1477.6 

OBS 

00800 

03.46 

34.871 

27.76 

1477.6 

STD 

00900 

03.43 

34.67 

27.76 

00.379 

1479.2 

oes 

00900 

03.43 

34.868 

27.76 

1479.2 

STD 

01000 

03.41 

34.67 

27.76 

00.421 

1460.6 

OBS 

01000 

03.41 

34.668 

27.76 

1480.8 

STO 

01100 

03.42 

34.67 

27.76 

00.464 

1482.5 

oes 

01100 

03.42 

34.670 

27.76 

1482.5 

STD 

01200 

03.42 

34.67 

27.76 

00.508 

1464.2 

OBS 

01200 

03.42 

34.872 

27.76 

1484.2 

STD 

01300 

03.44 

34.87 

27.76 

00.553 

1485.9 

OBS 

01300 

03.44 

34.673 

27.76 

1465.9 

STD 

0140C 

03.44 

34.68 

27.77 

00.598 

1487.6 

OBS 

01400 

03.44 

34.875 

27.77 

1487.6 

STD 

01500 

03.46 

34.88 

27.76 

00.644 

1489.4 

065 

01500 

03.46 

34.876 

27.76 

1469.4 

TEN  SJ  140  7 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE     oO 
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TABLE  XIX.— Continued 


S     T    4     T     I     C    N 


'EFID       31        8087 
CONSEr  C036 

If  56    33       M 

LONG       051    03       W 


YE«3     19o9 

6PT0P    03475 

AIP    TEMP          02. 

>2 

DIP     HGT 

PER 

KIND-DIP 

13 

INiT     STO    PECCPOER 

MONTH       C3 

Ship  ht 

NET    BULB          OC- 

.6 

13       2 

2 

WINO-SPD 

3: 

TRACE    31 K                        0 

oar          27 

0»T4    USE       1 

BABOMETP     1011- 

.9 

SEA 

UIND-F3P 

DURATION                   00.0 

H0U6     05.5 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

JEAThc" 

X6 

ORIli    c?   C3e 

TEN  SJ  1*07 
5  SJUAPE  3 
2  SUUAPE  60 
1     S«UAPE     61 


C«5TNU«</TI"E        LULTVP 


DVMDOTH       SND    VEL       OXYG 


STO 

00000 

02, 

.85 

34, 

.54 

27, 

,55 

00. 

,000 

1461 

.3 

PBS 

f-COCO 

C2, 

.85 

34. 

,536 

27, 

.55 

1461 

.3 

5T0 

00010 

02, 

.85 

34. 

.54 

27. 

,55 

00. 

.005 

1461 

.5 

DBS 

00010 

02, 

.85 

34. 

.536 

27  , 

.55 

1461 

.5 

STO 

00020 

02, 

.65 

34. 

,54 

27, 

.55 

00, 

.010 

1461 

.7 

DBS 

000  2  0 

02. 

.85 

34. 

.536 

^7 . 

.55 

1461 

.7 

STD 

CCC3C 

C2, 

.85 

34. 

.54 

27, 

.55 

00. 

.016 

1461 

.8 

DBS 

00030 

02. 

.85 

34, 

.536 

27. 

.55 

1461 

.8 

STD 

00050 

02. 

.85 

34. 

.53 

27. 

.55 

00. 

.027 

1462 

.2 

DBS 

000  50 

02. 

.85 

34. 

,533 

27. 

.55 

1462 

■  2 

CBS 

00060 

02. 

.62 

34. 

.543 

27. 

.56 

1461 

.3 

STD 

0C075 

02. 

.  6C 

34. 

.54 

27. 

.56 

00. 

.040 

1461 

.5 

Of  S 

00075 

02. 

.60 

34. 

.543 

27. 

.58 

1461 

.5 

STO 

00100 

02. 

.57 

34. 

.55 

27 . 

.59 

CO. 053 

1461 

.3 

OBS 

00100 

02. 

.57 

34. 

.551 

27. 

.59 

1461, 

.8 

GBS 

00110 

02. 

.92 

34. 

.568 

27. 

,57 

1463, 

.5 

STD 

0C125 

C2. 

.78 

34. 

,60 

27. 

,61 

CO. 

,066 

1463. 

.2 

OBS 

00125 

02. 

.78 

34, 

.605 

27. 

,61 

1463, 

.2 

STO 

00150 

02. 

,74 

34. 

,60 

27 . 

.62 

00. 

.078 

1463, 

.4 

OBS 

00150 

02.74 

34. 

,605 

27. 

,62 

1463. 

.4 

STD 

00200 

02. 

.77 

34. 

,62 

27. 

,63 

00. 

.103 

1464, 

.4 

OBS 

0020c 

02. 

.77 

34. 

,623 

27. 

,63 

1464 

.4 

OBS 

00225 

03. 

.12 

34. 

.713 

27. 

,67 

1466, 

.4 

STO 

002  50 

03. 

.52 

34. 

,78 

27, 

,68 

00. 

.126 

1468 

.7 

OBS 

002  50 

03. 

,52 

34. 

,783 

27, 

.68 

1463 

.7 

STO 

00300 

03. 

,84 

34. 

.86 

27. 

,72 

00. 

.148 

1470, 

.9 

OBS 

00300 

03. 

.84 

34. 

,863 

27. 

,72 

147C, 

.9 

OBS 

00340 

03. 

,87 

34. 

.873 

27. 

,72 

1471, 

.7 

OBS 

00350 

04. 

,07 

34. 

.903 

27. 

.72 

1472, 

.8 

STD 

CCOC 

04. 

,0C 

34. 

.90 

27. 

.73 

00. 

,169 

1475, 

.3 

OBS 

00400 

04. 

,00 

34. 

.901 

27. 

,73 

14  73 

.3 

STD 

00500 

C3. 

,92 

34. 

,91 

27. 

,75 

oc. 

,^30 

1474, 

.7 

nBS 

00500 

03. 

,92 

34. 

,913 

27. 

,75 

1474, 

.7 

STO 

00600 

03. 

,82 

34. 

,90 

27  . 

.75 

00. 

,271 

1475, 

.9 

OBS 

r0600 

03. 

,62 

34. 

,9C5 

27. 

,75 

1475, 

.9 

STO 

00700 

03. 

,69 

34. 

,90 

27. 

.76 

00. 

,312 

1477 

.0 

PBS 

00700 

C3. 

,69 

34. 

,901 

27  . 

,76 

1477, 

.0 

STD 

006  00 

03. 

,61 

34. 

.90 

27. 

,77 

00. 

,353 

1476, 

.3 

OBS 

00800 

03. 

,61 

34. 

,897 

27. 

.77 

1478, 

.3 

STD 

0090C 

C3. 

,57 

34. 

,88 

27  . 

.76 

00. 

,395 

1479, 

.8 

OBS 

00900 

03. 

,57 

34. 

,88j 

27. 

,7o 

1479 

.8 

STD 

01000 

03. 

,57 

34. 

,69 

27. 

,77 

00. 

,438 

1481, 

.5 

OBS 

01000 

03. 

,57 

34. 

,895 

2  7. 

,77 

1481, 

.5 

STO 

01100 

03. 

,55 

34. 

,89 

27. 

,77 

00. 

,481 

1463, 

.1 

OBS 

Clion 

03. 

,55 

34. 

,693 

27. 

,77 

1463, 

.1 

STD 

01200 

03. 

,52 

34. 

,89 

27. 

,77 

00. 

,524 

1484. 

.0 

CBS 

01200 

C3. 

,52 

34. 

,893 

27. 

,77 

1484 

.6 

STO 

01300 

03. 

,62 

34. 

,91 

27. 

,78 

00. 

,568 

I486, 

.7 

OBS 

01300 

03. 

,62 

34. 

,910 

27. 

,78 

1486, 

.7 

STD 

01400 

03. 

,64 

34. 

,92 

27. 

,76 

CO. 

,613 

1468, 

.5 

OBS 

01400 

03. 

,64 

34. 

,923 

27. 

,78 

1486. 

.5 

STD 

01500 

03. 

,62 

34. 

,92 

27. 

,79 

00. 

,656 

149C. 

.1 

OBS 

01500 

03. 

,62 

34. 

,923 

27. 

.79 

1490. 

.1 
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TABLE  XIX, 


ontinued 


^EFlil       31        8087 

y?ia 

196V 

60TDP    03475 

«IP 

TEKP          02.6 

01''    HOT    PER            rtlUD-DIR    15 

CONSeC               0039 

MCMt^ 

;      C3 

SHIP    HT 

WET 

BULB          02. <- 

19 

7         4               HI\D-Si-D    2^ 

Lif            56    17       N 

D»» 

27 

04TS    USE       1 

PARCMETC     0999.2 

SEA 

wIND-FTR 

LONG      050    4*      W 

HCU6 

23. <. 

4HEA               J5 

CLOUD    T/4 

CL/TF 

WEATHER        X-. 

C»ST\UM/T!He 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-I 

Or.MOPTH 

SNO    VEL        OXYG               Pj 

STO 

00000 

03.10 

34.54 

27.53 

OO.OCO 

1462.4 

2J.4 

oes 

00000 

03.10 

34.544 

27.53 

1462.4 

STO 

00010 

03.10 

34.54 

27.53 

OO.Cui 

1462.6 

r^S 

COCIC 

C3.10 

34. 544 

27.53 

1462. o 

STd 

00020 

03.10 

34.54 

27.53 

00.011 

1462.6 

OBS 

00020 

03.  10 

34.544 

^7.53 

1462.8 

STD 

CCC3C 

03.10 

34.54 

27.5:- 

OO.Olo 

1462.9 

OBS 

000  30 

03.10 

34.544 

27.53 

1462.9 

STD 

Crrjsr 

C3.1C 

34.54 

27.53 

CO. 028 

1463.2 

OBS 

00050 

03.10 

34.544 

27.55 

1463.2 

OBS 

00062 

03.10 

34.544 

27.53 

1463.4 

STD 

rOC75 

02.92 

34.56 

27.56 

00.042 

1402.9 

OBS 

00075 

02.92 

34.55b 

27.56 

1462.9 

STD 

CCIOC 

C2.82 

34.59 

27.59 

CC.055 

1462.9 

OBS 

00100 

02.82 

34.566 

27.59 

1462 .9 

STD 

00125 

02.81 

34.61 

27.61 

00.067 

I4t3.3 

03S 

C0125 

C2.ei 

34.612 

27.61 

1463.3 

STD 

00150 

02.61 

34.62 

27.62 

00.080 

1463.7 

OBS 

00150 

02.61 

34.62C 

27.62 

1463.7 

STD 

00200 

02.82 

34.63 

27.62 

00.104 

1464.6 

OBS 

002  00 

02.82 

34.626 

27.62 

1464.6 

OPS 

00220 

02.64 

34.636 

27.63 

1465.1 

STD 

00250 

03.28 

34.76 

27.68 

00.127 

1466.0 

DBS 

(^0250 

03.38 

34.756 

27.66 

1468.0 

oes 

00265 

03.66 

34.841 

27.70 

1470.8 

STD 

00300 

03.69 

34.85 

27.70 

00.149 

1471.1 

OBS 

C030C 

C3.e9 

34.852 

27. 7C 

1471.1 

STO 

OO'.OO 

03.77 

34.67 

27.72 

00.192 

1472.3 

OBS 

00400 

03.77 

34.666 

27.72 

1472.3 

STD 

005  00 

03.71 

34.67 

27.74 

00.233 

1473.7 

OBS 

00500 

03.71 

34.672 

27.74 

1473.7 

STO 

C06C0 

C3.t5 

34.66 

27.75 

00.275 

1475.1 

OBS 

006  00 

03.65 

34.877 

27.75 

1475.1 

STD 

00700 

0  3.62 

34.86 

27.75 

00.316 

1476.7 

oes 

00700 

03.62 

34.860 

27.75 

147c. 7 

STD 

OOBOO 

03.57 

34.88 

27.75 

00.358 

1476.1 

oes 

cceoo 

03.57 

34.876 

27.7  5 

1476.1 

STD 

00900 

03.53 

34.67 

27.75 

00.401 

1479. o 

OBS 

00900 

03.53 

34.871 

27.75 

1479.0 

STD 

01000 

03.47 

34.67 

27.76 

00.444 

1461.0 

OBS 

01000 

03.47 

34.866 

27.76 

1461 .0 

STD 

CHOC 

03.51 

34.67 

27.76 

cc.-.8a 

1462.9 

OBS 

01100 

03.51 

34.872 

27.76 

1482.9 

STD 

01200 

03.54 

34.86 

27.76 

00.532 

1484.7 

oes 

01200 

03.54 

34.861 

27.76 

1484.7 

STD 

01300 

03.56 

34.69 

27.76 

00.576 

1466.5 

OBS 

0130C 

C3.56 

34.686 

27.76 

1480.5 

STO 

Ol'.OO 

03.63 

34.91 

27.77 

00.623 

1468.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.906 

27.77 

1485.5 

STO 

01500 

03.04 

34.91 

27.77 

00.069 

1490.2 

"BS 

01500 

03.64 

34.911 

27.77 

1490.2 

I  «S7     blu    -cCOnbER 
TRACE    01 1  D 

DUfATIQN  Oj.5 

ORI&    847    C39 


TEI,  S.  i-.:7 
5  SJJti)E  3 
2  SjUARE  60 
1    SaUAPE    er 


TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


REFID       3!  8087  VESB     1969 

CONSEC  00<.0  MONTH       03 

L4T             56  09       N  DAY             29 

LONG       f51  13      W  HOUR    23.6 


BOTDP    03*75 
SHIP    HT 
DATA    use       1 
AREA  C5 


AIR     TEMP  02.2 

HET    BULB  01.1 

bardmetr  1017.9 
Cloud  t/a 


DIP    HGT  PER            WINO-DIR  22  INST    STO    FECO'DER  TEN    SO    IWl 

28       ".  3                UIND-SFD  12  TRACE    OIR                         0  5     SQUARE        3 

SEA  rtlNO-FOB  DURATION                   00.6  2     SJUARE     60 

CL/TR  WEATHER  XI  ORIG     B<.7    040  1     SJJARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

S-'D 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


000  00 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
00030 
0CC50 
00050 
CCC75 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
001*0 
00150 
00150 
00185 

002  00 
C0200 
00250 
00250 
00257 

003  00 
003  00 
00*00 
00400 
005  00 

005  00 
0C600 

006  00 
00700 
00700 
00800 
00600 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
C1300 
01*00 
01*00 
01500 
01500 


TEMP 

02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.97 
02.98 
02.98 
03.03 
03.03 
03.05 
02.82 
02.82 
03.17 
02.90 
02.90 
03.8* 
03.8* 
03.9* 
03. B5 
03.85 
03.87 
03.67 
03.71 
03.71 
03.71 
03.71 
03.62 
03.62 
03.56 
03.56 
03.52 
03.52 
03.53 
03.53 
03.53 
03.53 
03.57 
03.57 
03.6* 
03.6* 
03.62 
03.62 
03.60 
03.60 


SAL 

3*. 55 

3*. 5*8 

34.55 

3*. 5*8 

3*. 55 

3*. 548 

34.55 

34.548 

34.55 

34.548 

34.55 

34.548 

34.55 

34.546 

34.57 

34.568 

34.573 

34.59 

3*. 588 

3*. 66* 

3*.  62 

3*. 620 

3*. 81 

3*. 806 

3*. 818 

3*.  83 

3*. 832 

3*. 88 

3*. 878 

3*. 86 

34.862 

3*. 87 

34.873 

34.87 

34.868 

34.66 

34.865 

34.86 

3*. 86* 

3*. 87 

3*. 866 

34.87 

34.866 

34.88 

3*. 878 

3*. 90 

3*. 896 

3*. 90 

34.899 

34.91 

34.907 


SIGMA-T 

27.55 
27.55 
27.55 
27.5  5 
27.55 
27.5  5 
27.55 
27.55 
27.55 
27.55 
27.55 
27.55 
27.55 
27.55 
27.56 
27.56 
27.56 
27.59 
27.59 
27.62 
27.61 
27.61 
27.67 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.7  5 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


DYNDPTH 
CO.O&O 
00.005 
00.011 
00.016 
00.02  7 
00.041 
00.055 
00.066 

00.082 

00.107 
00.131 

00.153 
00.196 
00.238 
00.281 
CO. 323 
00.366 
00.409 
00.453 
00.497 
00.5*2 
00.568 
00.634 
00.660 


SNO    VEL       OXYG 

1461.9 
1461 .9 
1462.0 
1462.0 
1462.2 
1462.2 
1462 .4 
1462.4 
1462.7 
1462.7 
1463.1 
1463.1 
1463.6 
1463.6 
1464.2 
1*64.2 
1*6*. 5 
1*63.7 
1*63.7 
1*65.9 
1465.0 
1465,0 
1470.0 
1470.0 
1470.6 
1470.9 
1470.9 
1472.7 
1472.7 
1473.7 
1473.7 
1475.4 
1475.4 
1476.7 
1476.7 
1478.1 
1478.1 
1479.6 
1479.6 
1481.3 
1481.3 
1482.9 
1*82.9 
1*84.8 
1484.8 
1486.6 
1466.8 
1488.4 
1488.4 
1490.0 
1490 .0 


PD4       TOT     P 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    «     T     1     C    N 


lEFIO       31  8087 

CONSEC  00".! 

L«T             56  09. 5N 

LONG      051  10      H 


CaSTNUM/TIME        LVLTYP 


YEao 

1969 

BOTOP    03600 

AlB 

TEMP          01.9 

DIP    HOT    PEP 

WIND-OIB    20 

INST     STD    BECCSDES 

TEN    SO     1407 

MONTH 

03 

SHIP    HT 

WET 

BULB          00.6 

23 

3         2 

UIMD-SPO    13 

TRACE    OIR                        D 

5     SaUAFE        3 

OAY 

30 

DATS    USE       1 

BAPOMETP     1014.6 

SEA 

WINO-FPR 

DURATION                 00.6 

2     SOUASE     60 

HOUB 

05.5 

AREA                05 

CLOU")     T/A 

CL/TR 

WEATHER        Xl 

OOIG    847    041 

1     SQUARE    61 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNOPTH 

SND    WEL 

OXVG                P34 

TOT    P          N02          N03 

S133          PH 

STO 

000  00 

03.14 

34.51 

27.50 

00.000 

1462.5 

OBS 

00000 

03.14 

34.511 

27.50 

1462.5 

STD 

00010 

03.14 

34.51 

27.50 

00.005 

1462 .7 

□  BS 

00010 

03.14 

34.511 

27.50 

1462.7 

STD 

CC020 

03.14 

34.52 

27.51 

00.011 

1462.9 

OBS 

00020 

03.14 

34.516 

27.51 

1462.9 

STO 

000  30 

r3.2C 

34.52 

27.51 

00.017 

1463.3 

OBS 

00030 

03.20 

34.521 

27.51 

1463.3 

STD 

00050 

03.21 

34.52 

27.51 

00.029 

1463.7 

OBS 

000  50 

03.21 

34.525 

27.51 

1463.7 

STO 

00075 

03.23 

34.53 

27.51 

00.044 

1464.2 

OBS 

00075 

03.23 

34.529 

27.51 

1464.2 

STD 

00100 

03.27 

34.54 

27.52 

00.058 

1464 .6 

OBS 

00100 

03.27 

34.541 

27.52 

1464.8 

STD 

0C125 

C3.27 

34.56 

27.53 

00.073 

1465.2 

OBS 

00125 

03.27 

34.561 

27.53 

1465.2 

OBS 

00140 

03. B7 

34.631 

27.53 

1466.1 

STD 

00150 

03.44 

34.5  8 

27.53 

00.087 

1466,4 

OBS 

00150 

03.44 

34.581 

27.53 

1466.4 

OBS 

00160 

03.77 

34.671 

27.57 

1468.1 

DBS 

00170 

03.47 

34.681 

27.61 

1467.0 

OBS 

00180 

03.82 

34.731 

27.61 

1468.7 

STD 

00200 

03.77 

34.76 

27.64 

00.114 

1468.9 

OBS 

002  00 

03.77 

34.761 

27.64 

1468.9 

OBS 

00225 

04.08 

34.841 

27.67 

1470.7 

STO 

002  50 

04.  12 

34.85 

27.68 

00.  137 

1471  .3 

OBS 

002  50 

04.12 

34.855 

27.66 

1471.3 

STD 

00300 

04.11 

34.87 

27.69 

00.159 

1472.1 

OBS 

00300 

04.  11 

34.871 

27.69 

1472.1 

STO 

00400 

03.99 

34.88 

27.72 

00.202 

1473.3 

OBS 

004  00 

03.99 

34.884 

27.72 

1473.3 

STD 

00500 

03.90 

34.89 

27.73 

00.245 

1474.5 

OBS 

005  00 

03.90 

34.891 

27.73 

1474.5 

STO 

00600 

03.84 

34.89 

27.74 

00.287 

1476.0 

OBS 

0060C 

03.84 

34.895 

27.74 

1476.0 

STD 

00700 

03.  76 

34.69 

27.75 

00.329 

1477.3 

OBS 

00700 

03.76 

34.89  1 

27.75 

1477.3 

STD 

00800 

03.65 

34.87 

27.74 

00.372 

1478.4 

DBS 

00800 

03.65 

34.871 

27.74 

1478.4 

STO 

C0900 

03.62 

34.88 

27.75 

00.416 

1480.0 

OBS 

00900 

03.62 

34.881 

27.75 

1480.0 

STD 

01000 

03.62 

34.68 

27.75 

00.459 

1481 .7 

OBS 

01000 

03.62 

34.881 

27.75 

1481 .7 

STD 

01100 

03.62 

34.6  8 

27.75 

00.504 

1483.3 

OBS 

CI  100 

03.62 

34.881 

27.75 

1483.3 

STD 

01200 

03.62 

34.89 

27.76 

00.549 

1485.0 

OBS 

01200 

03.62 

34.891 

27.76 

1485.0 

STD 

01300 

03.63 

34.90 

27.77 

00.59  4 

1486.8 

OBS 

013  00 

03.63 

34.899 

27.77 

1486.6 

STD 

014CO 

C3.63 

34.90 

27.77 

00.6  40 

1468.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.903 

27.7  7 

1486.5 

STO 

01500 

03.61 

34.91 

27.78 

00.665 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.909 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XIX.— Continued 


STATION 


REFID       31        8087             VE4P 

1969 

BOTDP     03493 

AIR 

TEMP       -01.4 

DIR     HOT    PER             MIND-DIR    02 

CONSEC                PCia             MONTH 

1      03 

SHIP    HT 

«ET 

BULB 

07 

2         2               HIMD-SPD    05 

L4T             56    06       N             DAY 

30 

DATA    USE        I 

BAROMETR     1007.5 

SEA 

HINO-FOR 

LONG      C51    50       W            HOUR 

23.9 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

LEATHER        X7 

CASTNUM/TIME       LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                PD 

STD 

00000 

03.07 

34.52 

27.52 

OO.OCO 

1462.3 

23.9         OBS 

000  00 

03.07 

34.520 

27.52 

1462.3 

STD 

00010 

03.07 

34.52 

27.52 

00.005 

1462.4 

OBS 

000  10 

03.07 

34.520 

27.52 

1462.4 

STD 

00020 

03.07 

34.52 

27.52 

00.011 

1462 .6 

OBS 

00020 

03.07 

34.520 

27.52 

1462.6 

STD 

00030 

03.07 

34.52 

27.52 

00.017 

1462.8 

OBS 

00030 

03.07 

34.520 

27.52 

1462.6 

STD 

000  50 

03.07 

34.52 

27.5  2 

00.028 

1463.1 

OBS 

00050 

03.07 

34.520 

27.52 

1463.1 

STD 

00075 

03.08 

34.52 

27.52 

00.043 

1463.5 

OBS 

00075 

03.08 

34.521 

27.52 

1463.5 

STD 

00100 

03.09 

34.52 

27.52 

00.058 

1464.0 

OBS 

00100 

03.09 

34.521 

27.52 

1464.0 

STD 

00125 

03.09 

34.52 

27.52 

00.072 

1464.4 

OBS 

00125 

03.09 

34.520 

27.52 

1 464 . 4 

STO 

00150 

03.07 

34.53 

27.53 

00.087 

1464.7 

DBS 

00150 

03.07 

34.533 

27.53 

1464.7 

STD 

00200 

02.97 

34.59 

27.58 

00.114 

1465.2 

OBS 

002  00 

02.97 

34.593 

27.58 

1465.2 

STD 

002  50 

03.70 

34.73 

27.63 

00.140 

1469.4 

OBS 

002  50 

03.70 

34.733 

27.63 

1469.4 

OBS 

00275 

03.85 

34.748 

27.62 

1470.4 

OBS 

00285 

03.66 

34.703 

27.61 

1469.7 

OBS 

00291 

04.07 

34.813 

27.65 

1471 .7 

STD 

003  00 

03.74 

34.74 

27.63 

00.165 

1470.4 

OBS 

00300 

03.74 

34.743 

27.63 

1470.4 

OBS 

00308 

03.60 

34.733 

27.64 

1469.9 

OBS 

00338 

04.14 

34.833 

27.66 

1472.8 

OBS 

00356 

03.77 

34.773 

27.65 

1471.5 

STD 

004  00 

03.95 

34.85 

27.69 

00.212 

1473.0 

OBS 

OCOO 

03.95 

34.847 

27.69 

1473.0 

STD 

00500 

03.78 

34.86 

27.72 

00.256 

1474.0 

OBS 

00500 

03.78 

34.857 

27.72 

1474.0 

OBS 

00579 

03.77 

34.873 

27.73 

1475.3 

STD 

006  00 

03.90 

34.89 

27.73 

00.299 

1476.2 

OBS 

00600 

03.90 

34.693 

27.73 

1476.2 

OBS 

006  <.0 

03.70 

34.867 

27.73 

1476.0 

STD 

00700 

03.72 

34.87 

27.74 

00.343 

1477.1 

OBS 

00700 

03.72 

34.873 

27.74 

1477.1 

STO 

00800 

03.70 

34.88 

27.75 

00.366 

1476.7 

OBS 

00800 

03.70 

34.883 

27.75 

1478.7 

STD 

00900 

03.63 

34.87 

27.74 

00.429 

1480.0 

OBS 

009  00 

03.63 

34.873 

27.74 

1480.0 

STO 

01000 

03.62 

34.87 

27.75 

00.474 

1481.7 

OBS 

01000 

03.62 

34.873 

27.75 

1481.7 

STD 

01100 

03.64 

34.88 

27.75 

00.519 

1483.4 

OBS 

01100 

03.64 

34.883 

27.75 

1483.4 

STD 

01200 

03.65 

34.89 

27.75 

00.564 

1485.2 

OBS 

01200 

03.65 

34.868 

27.75 

1485.2 

STO 

01300 

03.67 

34.90 

27.76 

00.610 

1486.9 

OBS 

01300 

03.67 

34.900 

27.76 

1486.9 

STO 

01400 

03.66 

34.90 

27.77 

00.656 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.903 

27.77 

1488.6 

STD 

01500 

03.64 

34.91 

27.77 

00.702 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.908 

27.77 

1490.2 

INST     SID    FECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIS    B47    042 


TEN  Sa  1407 
5  SOUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SaUARE     61 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    4    T     I    0    N 


OEFID      31       B087 
CONSEC  OCi 

LAT  55    15       N 

LONG       052    07      W 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


YEAP 

1969 

BOTDP    03515 

AI» 

TEHP          CO.C 

DIP    HGT    PER 

UIND-DIR    17 

INST    SID    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONT^- 

1       03 

SHIP    HT 

HET 

8ULB 

19 

3         2 

MIMD-SPD    23 

TRACE    DIR                      D 

5    SQUARE       3 

DAY 

31 

DATA    USE       1 

BABOMETR    0996.3 

SEA 

tilNO-fOR 

DURATION                 00.6 

2    SQUARE    62 

HOUR 

05.7 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

.(EATHEP        X7 

00 IG    B47    043 

1    SJUARE    62 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STO 

OOCOO 

03.02 

34.49 

27.50 

OC.OCO 

146^.0 

OBS 

000  00 

03.02 

34.494 

27.50 

1462 .0 

STD 

00010 

03.02 

34.50 

27.50 

00.0C5 

1462.2 

OBS 

00010 

03.02 

34.496 

27.50 

1462.2 

STD 

00020 

03.07 

34.50 

27.50 

00.011 

1462.6 

OBS 

OC0  20 

03.07 

34.496 

27.50 

1462.6 

STD 

00030 

03.07 

34.50 

27.50 

00.017 

1462.7 

OBS 

00030 

03.07 

34.496 

27.50 

1462.7 

STD 

00050 

03.07 

34.50 

27.50 

00.029 

1463.1 

□es 

000  50 

03.07 

34.500 

27.50 

1463.1 

STD 

C0075 

03.09 

34.51 

27.50 

00.044 

1463.6 

OBS 

00075 

03.09 

34.506 

27.50 

1463.6 

STD 

00100 

03.  11 

34.51 

27.50 

00.059 

1464.1 

OBS 

00100 

03.11 

34.506 

27.50 

1464.1 

STD 

00125 

03.12 

34.58 

27.56 

00.073 

1464.6 

OBS 

00125 

03.12 

34.576 

27.56 

1464.6 

OBS 

00140 

03.22 

34.596 

27.56 

1465.3 

STD 

00150 

03.  11 

34.61 

27.56 

00.067 

1465.0 

OBS 

00150 

03.11 

34.606 

27.58 

1465.0 

STO 

002  00 

02.83 

34.61 

27.61 

00.113 

1464.6 

OBS 

002  00 

02.83 

34.606 

27.61 

1464.6 

OBS 

00230 

02.92 

34.676 

27.66 

1465.6 

STD 

0C250 

03.60 

34.75 

27.65 

00.137 

1468.9 

OBS 

00250 

03.60 

34.746 

27.65 

1468.9 

OBS 

002  60 

03.94 

34.796 

27.65 

1470.6 

STO 

00300 

04.  16 

34.8  5 

27.67 

00.160 

1472.3 

OBS 

'003  00 

04.16 

34.854 

27.67 

1472 .3 

OBS 

00360 

04.12 

34.876 

27. 7C 

1473.1 

STD 

00<.00 

03.94 

34.88 

27.72 

00.205 

1473.0 

OBS 

00<.00 

03.94 

34.876 

27.72 

1473.0 

STD 

00500 

03.98 

34.88 

27.71 

00.248 

1474.9 

OBS 

005  00 

03.98 

34.876 

27.71 

1474.9 

STO 

0060C 

03.74 

34.66 

27.74 

00.291 

1475.5 

OBS 

00600 

03.74 

34.876 

27.74 

1475.5 

STO 

00700 

03.82 

34.90 

27.74 

00.334 

1477.5 

OBS 

00700 

03.82 

34.896 

27.74 

1477.5 

STO 

008  00 

03.80 

34.90 

27.75 

00.377 

1479.1 

OBS 

008  00 

03.80 

34.896 

27.75 

1479.1 

STO 

00900 

03.72 

34.90 

27.75 

00.420 

1480.4 

oas 

00900 

03.72 

34.896 

27.75 

1480.4 

STO 

010  00 

03.64 

34.89 

27.76 

00.464 

1481.8 

OBS 

01000 

03.64 

34.894 

27.76 

1481 .8 

STD 

01100 

03.62 

34.89 

27.76 

00.5C7 

1483.4 

OBS 

01100 

03.62 

34.892 

27.76 

1483.4 

STD 

01200 

03.67 

34.90 

27.76 

00.552 

1485.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.896 

27.76 

1485.3 

STD 

01300 

03.68 

34.91 

27.77 

00.597 

1487.0 

OBS 

01300 

03.68 

34.909 

27.77 

1487.0 

STD 

01400 

03.66 

34.92 

27.78 

00.643 

1488.6 

OBS 

01400 

03.60 

34.916 

27.78 

1486.6 

STD 

01500 

03.64 

34.92 

27.78 

00.688 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.916 

27.78 

1490.2 
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TABLE  XIX.— Continued 


S    T    4    T    I    C    w 


REFID       31  8087 

CONSEC  00<i4 

L«T             55  43       N 

LONG       C51  35       W 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03375 

AIR 

TEMP       -C5.5            DIP    HOT    PER            rflND-DIR    27 

INST    STD    (.tCORDER 

MONTh- 

1       0<. 

SHIP    HT 

UET 

8ULB 

26 

4         2               .(IMD-SPO    17 

TRACE     DIP                         1 

DAV 

01 

DATA    USE       1 

BAfOMETR     1011.7             SEA 

JIND-FOR 

DURATION                 00.1 

HOUR 

C5.6 

AREA                C5 

CLOUD     T/A 

CL/Tf 

HEATHEJ        X2 

OR  10     847    044 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL       OXYG                P34 

TOT     P          N02          N03 

STD 

COCOO 

01.73 

34.38 

27.52 

00.000 

1456.2 

DBS 

00000 

01.73 

34.377 

27.52 

1456.2 

STO 

00010 

01.73 

34.38 

27.52 

00.005 

1456.4 

06S 

00010 

01.73 

34.377 

27.52 

1456.4 

STD 

00020 

01.73 

34.38 

27.52 

00  .  0 1 1 

1456.6 

OBS 

0002C 

01.73 

34.377 

27.52 

1456.6 

STD 

000  30 

01.73 

34.38 

27.52 

00.017 

1456.7 

OBS 

00030 

01.73 

34.377 

27.52 

1456.7 

STO 

00050 

01.73 

34.38 

27.52 

00.029 

1457.0 

OBS 

000  50 

01.73 

34.377 

27.52 

1457.0 

STD 

CC075 

01.76 

34.38 

27.51 

00.043 

1457.6 

OBS 

00075 

01.76 

34.379 

27.51 

1457.6 

STD 

00100 

01.86 

34.43 

27.55 

00.057 

1458.5 

OBS 

00100 

01.86 

34.429 

27.55 

1458.5 

OBS 

00110 

02.42 

34.539 

27.59 

1461.3 

STD 

0012  5 

02.52 

34.59 

27.62 

00.070 

1462.0 

OBS 

00i25 

02.52 

34.589 

27.62 

1462.0 

STO 

00150 

02.85 

34.64 

27.63 

00.082 

1 463 . 9 

OBS 

00150 

02.85 

34.639 

27. o3 

1463.9 

OBS 

00170 

02.72 

34.720 

27.71 

1463 .8 

STO 

CC200 

03.72 

34.82 

27.69 

00.105 

1468.7 

OBS 

00200 

03.72 

34.819 

27.69 

1468.7 

OBS 

00210 

03.82 

34.839 

27.70 

1469.3 

STO 

00250 

03.68 

34.82 

27.70 

00.126 

1469.4 

OBS 

002  50 

03.68 

34.821 

27.70 

1469.4 

STD 

00300 

03.77 

34.87 

27.73 

00.147 

147C.7 

OBS 

003  00 

03.77 

34.869 

27.73 

1470.7 

OBS 

00350 

03.94 

34.899 

27.73 

1472.2 

STD 

00400 

03.97 

34.91 

27.74 

00.188 

1473.2 

OBS 

00400 

03.97 

34.909 

27.74 

1475.2 

CBS 

00450 

04.02 

34.919 

27.74 

1474.3 

STO 

00500 

03.92 

34.91 

27.74 

00.229 

1474.7 

OBS 

00500 

03.92 

34.909 

27.74 

1474.7 

OBS 

00560 

04.02 

34.929 

27.75 

1476.1 

STD 

00600 

03.94 

34.92 

27.75 

00.270 

1476.4 

OBS 

00600 

03.94 

34.919 

27.75 

1476.4 

STD 

00700 

03.76 

34.90 

27.75 

00.312 

1477.3 

OBS 

00700 

03.75 

34.899 

27.75 

1477.3 

STD 

0080C 

03.60 

34.88 

27.75 

00.354 

1478.2 

OBS 

00800 

03.60 

34.879 

27.75 

1478.2 

STD 

00900 

03.58 

34.88 

27.75 

00.396 

1479.8 

OBS 

00900 

03.58 

34.879 

27.75 

1479.8 

STD 

01000 

03.53 

34.88 

27.76 

00.439 

1481.3 

OBS 

OICCO 

03.53 

34.879 

27.76 

1481.3 

STD 

01100 

03.53 

34.88 

27.76 

00.48  3 

1483.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.879 

27.76 

1483.0 

STD 

01200 

03.51 

34.88 

27.76 

00.527 

1484.6 

oes 

01200 

03.51 

34.879 

27.76 

1464.6 

OBS 

01250 

03.52 

34.879 

27.76 

1485.4 

STD 

01300 

03.59 

34.90 

27.77 

00.572 

1486.6 

OBS 

01300 

03.59 

34.899 

27.77 

1486.6 

OBS 

01350 

03.63 

34.907 

27.77 

1487.6 

STD 

01400 

03.64 

34.92 

27.78 

00.617 

1488.5 

OBS 

C1400 

03.64 

34.919 

27.78 

1488.5 

STO 

01500 

03.63 

34.92 

27.78 

00.662 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.919 

27.78 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  4C 
1     SQUARE     51 
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TABLE  XX. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  COOK 
INLET  at  Ocean  Station  BRAVO,  1-23  April  1969,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-8089. 


REFID  31  8089 
CONSEC  0001 
L»T  56  34  N 
LONG   050  57   W 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


N    0 

DC           S    T    A 

TICK 

OAT 

A 

y£4o 

1969 

BOTOP    03511 

AlP 

TEMP       -06.0 

OIP    HGT    PER 

MINO-DIR     25 

INST    STO   RECORDER 

TEN    S3    1407 

MONTH 

0<. 

SHIP   CO 

WET 

BULB       -07.2 

26      4         3 

WINO-SPD    12 

TRACE    OIR                      0 

5     SJUARE        3 

DAY 

05 

D4TA    USE       1 

6AR0METR     1014.6 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE    60 

HOUP 

00.0 

APEA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER        X3 

ORIG    348    001 

1     SdUARE     60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGWA-T 

DVNPPTH 

SND    VEL 

OXYG                P-'4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

000  00 

02.29 

34.58 

27.63 

00.000 

1459.0 

OSS 

OOCOO 

02.29 

34.579 

27.63 

1459.0 

STD 

00010 

02.29 

34.5  8 

27.63 

00.004 

1459.1 

OBS 

OOCIO 

02.29 

34.577 

27.63 

1459.1 

STO 

000  20 

02.27 

3-.. 58 

27.64 

00.0C9 

1 4  59  .  2 

OBS 

00020 

02.27 

34.582 

27.64 

1459.2 

STD 

000  30 

02.27 

34.58 

27.64 

CO. 014 

1459  .4 

DBS 

000  30 

02.27 

34.582 

27.64 

1459.4 

STD 

00050 

02.27 

34.5  8 

27.64 

00.023 

1459.7 

OBS 

000  50 

02.27 

34.585 

27.64 

14  59.7 

STO 

00075 

02.36 

34.63 

27.67 

00.034 

1460.6 

DBS 

00075 

02.36 

34.628 

27.67 

1460.6 

STD 

00100 

03.29 

34.73 

27.66 

00.045 

1465.1 

OBS 

00100 

03.29 

34.730 

27.66 

1465.1 

STD 

00125 

03.83 

34.88 

27.73 

00.056 

1468.0 

OBS 

00125 

03.83 

34.880 

27.73 

1468.0 

STO 

00150 

03.86 

34.88 

27.73 

00.065 

1468.6 

OBS 

00150 

03.86 

34.881 

27.73 

1468.6 

STO 

00200 

03.86 

34.89 

27.73 

00.08  5 

1469.4 

OBS 

00200 

03.86 

34.89C 

27.73 

1469.4 

STD 

00250 

03.83 

34.90 

27.74 

00.104 

1470.1 

OBS 

002  50 

03.83 

34.896 

27.74 

1470.1 

STO 

00  3  00 

03.81 

34.90 

27.74 

00.124 

14  70.9 

OBS 

00300 

03.81 

34.896 

27.74 

1470.9 

STD 

OCOO 

C3.66 

34.91 

27.77 

CO. 162 

1471.9 

OBS 

00<.00 

03.66 

34.906 

27.77 

1471.9 

STD 

005  00 

03.61 

34.90 

27.77 

00.200 

1473.3 

DBS 

00500 

03.61 

34.904 

27.77 

1473.3 

STD 

006  00 

03.56 

34.90 

27.77 

00.238 

1474.8 

OBS 

CC600 

03.56 

34.897 

27.77 

1474.8 

STO 

00700 

03. 5<. 

34.89 

27.77 

00.278 

1476.3 

OBS 

00700 

03.54 

34.894 

27.77 

1476.3 

STD 

00800 

03.54 

34.90 

27.78 

00.318 

1478.0 

OBS 

006  00 

03.54 

34.901 

27.78 

1478.0 

STD 

0C900 

03.54 

34.90 

27.78 

00.358 

1479.7 

OBS 

00900 

03.54 

34.901 

27.78 

1479.7 

STD 

01000 

03.54 

34.90 

27.77 

00.399 

1481 .4 

OBS 

OICOC 

03.54 

34.897 

27.77 

1481.4 

STD 

01100 

03.54 

34.91 

27.78 

00.441 

1463.0 

OBS 

01100 

03.54 

34.911 

27.78 

1463.0 

STD 

01200 

03.56 

OBS 

01200 

03.56 

STD 

01300 

03.56 

OBS 

013  00 

03.56 

218 


TABLE  XX.— Continued 


S  T  a  T  I  C  N 


REFID  31  8089 
CONSEC  0002 
L4T  56  35  N 
LOWG   050  53   W 


CaSTNU^'/T  IME 


VEAP 

I'SbS 

BDTDP    03475 

AIR 

TENP       -06.1 

OIR    HGT    PER 

WIND-DIR    24 

INST     STD    RECORDER 

TEN    Sa     1407 

MONTH 

O* 

SHIP    CO 

WET 

BULB       -07.3 

29 

3         3 

alMD-SPD    09 

TRACE    OIR                         0 

5     SdUARE        3 

OAir 

C5 

D4TA    USE        1 

6AB0METP     1C15.C 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION                   00.3 

2     S0U4RE     60 

HOUP 

06  .6 

ABEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHEa        X8 

06 IG     846    002 

1     SQUARE     60 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG                Pr4 

TOT     P          N02          N03 

sn3      PH 

STD 

00000 

02.31 

34.59 

27.64 

00.000 

1459.1 

OBS 

00000 

02.31 

34.588 

27.64 

1459.1 

STD 

COO  10 

02.31 

34.59 

27.64 

00.00-. 

1459.2 

OBS 

00010 

02.31 

34.587 

27.64 

1459.2 

STO 

00020 

02.31 

34.58 

27.64 

00.009 

1459.4 

OBS 

ceo  20 

02.31 

34.585 

27.64 

1 4  59  . 4 

STD 

00030 

02.31 

34.5  8 

27.64 

00.013 

1459.5 

OBS 

0C030 

02.31 

34.585 

27.64 

1459.5 

STD 

00050 

02.31 

34.58 

27.64 

00.023 

1459.9 

OBS 

00050 

02.31 

34.585 

27.64 

1459.9 

STD 

00075 

02.31 

34.59 

27.64 

00.034 

1460.3 

OBS 

00075 

02.31 

34.589 

27.64 

1460.3 

STD 

00100 

02.42 

34.60 

27.64 

00.046 

1461.2 

OBS 

00100 

02.42 

34.597 

27.64 

1461.2 

STD 

00125 

02.45 

34.60 

27.64 

00.058 

1461 .8 

OBS 

0C125 

02.45 

34.605 

27.64 

1461.8 

STO 

00150 

02.46 

34.64 

27.67 

00.069 

1462.3 

OBS 

00150 

02.46 

34.640 

27.67 

1462.3 

OBS 

0C165 

02.78 

34.676 

27.67 

1463.9 

STD 

00200 

02.84 

34.73 

27.71 

00.091 

1464.8 

OBS 

0020C 

02.84 

34.730 

27.71 

1464.8 

STO 

00250 

03.16 

34.81 

27.74 

00.111 

1467.2 

CBS 

002  50 

03.16 

34.806 

27.74 

1467.2 

STD 

003  00 

03.37 

34.83 

27.73 

00.130 

1468.9 

OBS 

00300 

03.37 

34.827 

27.73 

1468.9 

STO 

00400 

03.62 

34.89 

27.76 

00. 169 

1471.7 

OBS 

00*00 

03.62 

34.888 

27.76 

1471.7 

STD 

0C5C0 

03.62 

34.89 

27.76 

00.2CB 

1473.4 

OBS 

00500 

03.62 

34.888 

27.76 

1473.4 

STD 

OO&OO 

03.62 

34.88 

27.75 

00.248 

1475.0 

OBS 

C06  0C 

03.62 

34.881 

27.75 

1475.0 

STD 

00700 

03.61 

34.88 

27.75 

00.290 

1476.6 

OBS 

00700 

03.61 

34.879 

27.75 

1476.6 

STO 

00800 

03.57 

34.87 

27.75 

00.332 

1478.1 

OBS 

008  00 

03.57 

34.870 

27.75 

1478.1 

STO 

00900 

03.53 

34.86 

27.75 

00.375 

1479.6    - 

OBS 

00900 

03.53 

34.863 

27.75 

1479.6 

STD 

01000 

03.53 

34.66 

27.75 

0C.419 

1481 .3 

OBS 

01000 

03.53 

34.863 

27.75 

1481.3 

STO 

01100 

03.53 

34.  86 

27.75 

00.464 

1482.9 

OBS 

01100 

03.53 

34.863 

27.75 

1462.9 

STD 

01200 

03.51 

34.86 

27.75 

00.509 

1484.5 

OBS 

01200 

03.51 

34.862 

27.7  5 

1484.5 

STD 

01300 

03.52 

34.88 

27.76 

00.555 

1486.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.876 

27.76 

1486.3 

STO 

01400 

03.54 

34.89 

27.77 

00.601 

1486.1 

OBS 

OHOO 

03.54 

34.891 

27.77 

1485.1 

STD 

0150C 

03.54 

OBS 

01500 

03.54 
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TABLE  XX. — Continued 


NODC  ST4TICN         D4T4 


REFIO       31  6089 

CONSEC  C003 

L4T              56  36       N 

LONG       050  46       H 


C45TNUM/TIME       LVLTVP 


VEA) 

1969 

BOTDP    03521 

AIR 

TEMP       -05.8 

DIP    HGT    PES 

HINO-OIC     27 

INST    STD    FECO^DER 

TEN    SO    1407 

HONTh 

1       04 

SHIP    CO 

WET 

6ULB       -06.7 

30 

3          3 

KIND-SPO    11 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       3 

DAY 

05 

DATA    USE        1 

BAROMETS     1015.6 

SEA 

HIND-FDB 

DURATION                 00.3 

2    SOUARE    60 

HOJR 

11.5 

ASEA                05 

CLOUD    T/4 

CL/Tf 

HEATHE5        Xa 

ORIG    648    CC3 

1    SJJARE    60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oyndpth 

SND     VEL 

OXYG                P34 

TCT    P         NOi         N03 

5133         PH 

STO 

00000 

02.42 

34.55 

27.60 

oo.oco 

1459.5 

06  S 

000  00 

02.42 

34.555 

27.60 

1459.5 

STO 

00010 

02.42 

34.55 

27.60 

00.005 

1459.7 

C6S 

00010 

02.42 

34.555 

27.60 

1459.7 

STD 

000  20 

02.43 

34.55 

27.60 

00.009 

1459.9 

OBS 

000  20 

02.43 

34.555 

27.60 

1459.9 

STD 

00C30 

02.43 

34.5  6 

27.60 

00.014 

1460.0 

OBS 

00030 

02.43 

34.556 

27.60 

1460.0 

STD 

C0C50 

02.44 

34.55 

27.60 

00.024 

1460.4 

OBS 

00050 

02.44 

34.555 

27.60 

1460.4 

STD 

00075 

02.45 

34.56 

27.60 

00.037 

1460.9 

06? 

0CC75 

02.45 

34.556 

27.60 

1460.9 

STO 

00100 

02.49 

34.57 

27.61 

00.049 

1461.5 

OBS 

COIOO 

02.49 

34.568 

27.61 

1461.5 

STO 

00125 

02.54 

34.57 

27.60 

00.062 

1462.1 

06S 

00125 

02.54 

34.569 

27.60 

1462.1 

STD 

00150 

02.54 

34.57 

27.60 

00.075 

1462.5 

06S 

00150 

02.54 

34.568 

27.60 

1462.5 

OBS 

00180 

02.54 

34.576 

27.61 

1463.0 

STD 

00200 

03.12 

34.69 

27.65 

00.099 

1466.0 

OBS 

00200 

03.12 

34.686 

27.65 

1466.0 

OBS 

002  30 

03.50 

34.788 

27.69 

1468.2 

STD 

00250 

03.13 

34.7  8 

27.72 

00.121 

1467.0 

oes 

002  50 

03.13 

34.784 

27.72 

1467.0 

STD 

00300 

03.52 

34.83 

27.72 

00.141 

1469.6 

06S 

003  00 

03.52 

34.834 

27.72 

1469.6 

oes 

CC317 

03.78 

34.848 

27.71 

1471.0 

STD 

00400 

03.78 

34.84 

27.71 

00.183 

1472.3 

OBS 

00400 

03.78 

34.845 

27.71 

lt72.3 

STO 

00500 

03.77 

34.6  5 

27.71 

00.227 

1473.9 

OBS 

00500 

03.77 

34.846 

27.71 

1473.9 

STO 

C06C0 

03.73 

34.85 

27.71 

00.271 

1475.4 

OBS 

006  00 

03.73 

34.846 

27.71 

1475.4 

STO 

00700 

03.67 

34.84 

27.72 

00.316 

1476.8 

OBS 

00700 

03.67 

34.842 

27.72 

1476.8 

STO 

008  00 

03.61 

34.84 

27.72 

00.361 

1478.2 

OBS 

C0800 

03.61 

34.836 

27.72 

1478.2 

STO 

00900 

03.57 

34.83 

27.72 

00.407 

1479.7 

OBS 

00900 

03.57 

34.829 

27.72 

147y.7 

STD 

ClOOO 

03.55 

34.83 

27.72 

00.454 

1481.3 

OBS 

01000 

03.55 

34.829 

27.72 

1481  .3 

STD 

cuoo 

03.55 

OBS 

01100 

03.55 

STD 

01200 

03.54 

OBS 

C1200 

03.54 

STD 

01300 

03.56 

oes 

01300 

03.56 

STO 

01400 

03.58 

OBS 

01400 

03.58 
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TABLE  XX.— Continued 


S    T    »     T     I     0    N 


REFIO       31       8069 
CONSEC  000<t 

liST  56    32       N 

LONG       051    08      w 


CASTNUM/TIME 


yE»R 

1969 

BOTDP    03457 

AIR 

TEUP       -05.0 

DIP    HOT    PER 

UINO-OIP     26 

INST    STD   RECORDER 

MONTH 

O"! 

SHIP    CO 

WET 

6UL6       -06.5 

26 

3         2 

UlND-SPD     11 

TRACE    DIR                         D 

OAY 

C5 

DATS    USE        1 

BAPOMETR     1016.9 

SEA 

HINO-FDP 

DURATION                 00.3 

HOUP 

18.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHE=        XI 

ORIG     648    004 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                Pi4 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

02.36 

34.56 

27.61 

00.000 

1459.2 

oes 

00000 

02.36 

34.559 

27.61 

1459.2 

STD 

00"  10 

02.36 

34.5  6 

27.61 

00.004 

1 4  59  .  4 

OBS 

00010 

02.36 

34.559 

27.61 

1459.4 

STD 

00020 

02.36 

34.56 

27.61 

OC.009 

1459.6 

OBS 

000  20 

02.36 

34.559 

27.61 

1459.6 

STD 

00030 

02.36 

34.56 

27.61 

00.014 

1459.7 

OBS 

000  30 

02.36 

34.559 

27.61 

1459.7 

STD 

00050 

02.34 

34.56 

27.61 

00.024 

1460.0 

□  BS 

00050 

02.34 

34.559 

27.61 

1460.0 

STO 

00075 

02.33 

34.56 

27.61 

00.036 

1460.3 

OBS 

00075 

02.33 

34.560 

27.61 

1460.3 

STD 

00100 

02.33 

34.56 

27.61 

00.048 

1460.6 

oes 

00100 

02.33 

34.560 

27.61 

1460.8 

STD 

00125 

02.33 

34.57 

27.62 

CO. 061 

1461.2 

OBS 

00125 

02.33 

34.571 

27.62 

1461.2 

STO 

00150 

02.68 

34.64 

27.65 

00.072 

1463.2 

OBS 

00150 

02.66 

34.64C 

27.65 

1463.2 

OBS 

0016C 

03.04 

34.714 

27.67 

1465.0 

STD 

002  00 

03.15 

34.74 

27.66 

00.095 

1466.2 

OBS 

00200 

03.15 

34.737 

27.68 

1466.2 

STD 

00250 

03.83 

34.63 

27.69 

00.117 

1470.0 

OPS 

0C25O 

03.83 

34.834 

27.69 

1470.0 

STD 

00300 

03.63 

34.84 

27.70 

00.136 

1470.9 

OBS 

003  00 

03.63 

34.844 

27.70 

1470.9 

STD 

CO-iCO 

C3.83 

34.85 

27.71 

00.181 

1472.5 

OBS 

00<.00 

03.83 

34.654 

27.71 

1472.5 

STD 

0050C 

03.76 

34.85 

27.71 

00.225 

1473.9 

OBS 

00500 

03.76 

34.652 

27.71 

1473.9 

STD 

00600 

03.72 

34.65 

27.7  2 

00.269 

1475.4 

OBS 

00600 

03.72 

34.849 

27.72 

1475.4 

STD 

00700 

03.67 

34.85 

27.72 

00.313 

1476.8 

OBS 

00700 

03.67 

34.848 

27.72 

1476.6 

STO 

OOBOO 

03.66 

34.85 

27.72 

00.358 

1478.5 

OBS 

00800 

03.66 

34.  847 

27.72 

1476.5 

STD 

OC9C0 

03.62 

34.65 

27.72 

00.404 

1480.0 

OBS 

00900 

03.62 

34.646 

27.72 

1480.0 

STD 

CICCO 

03.58 

34.64 

27.72 

CO. 450 

1481.4 

OBS 

01000 

03.58 

34.841 

27.72 

1461 .4 

STD 

01100 

03.57 

34.83 

27.72 

00.497 

1483.1 

OBS 

01100 

03.57 

34.834 

27.72 

1483.1 

STD 

01200 

03.55 

34.8  3 

27.72 

00.546 

1484.7 

OBS 

C1200 

03.55 

34.828 

27.7  2 

1464.7 

STD 

01300 

03.55 

34.84 

27.73 

00.594 

1466.4 

OBS 

01300 

03.55 

34.843 

27.73 

1486.4 

STD 

01400 

03.57 

OBS 

01400 

03.57 

STD 

01500 

03.57 

OBS 

01500 

03.57 

TEN  SO  1407 
5  SUUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XX.— Continued 


S    T    4    T    I    C    N 


BEFTD      31       B0B9 
CONSEC  0005 

UT  56    35       N 

LONG      051    07       H 


CaSTNUM/TI«^E       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BDTDP    C3566 

AIR 

TEMP 

-06.1 

DIB     HOT     PE« 

1 

MONTH 

1       Oi, 

SHIP    CO 

WET 

BULB 

-07.5 

26 

4          4 

oay 

06 

D4TA    USE       1 

PAPOMETO     1017.6 

SEA 

HCJB 

CC.3 

APEA                C5 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

STD 

CCCOO 

02.<il 

34. 

.56 

27. 

.62 

00.000 

1459. 

.5 

n9S 

00000 

02.<.1 

34, 

,576 

27. 

.62 

1459. 

.5 

STO 

00010 

02. '•1 

34. 

,58 

27, 

,62 

00.004 

1459. 

.6 

OBS 

00010 

02.41 

34, 

.578 

27. 

,62 

1459, 

,6 

STD 

00020 

02. 41 

34, 

.58 

27, 

,63 

00.009 

1459, 

,8 

OBS 

00020 

02.41 

34. 

.583 

27, 

,63 

1459, 

.8 

STD 

000  30 

02.41- 

34, 

.58 

27, 

,62 

00.014 

1460, 

,0 

OBS 

00030 

02.41 

34, 

.576 

27, 

.62 

1460, 

.0 

STD 

CCC50 

02.41 

34.58 

27, 

,62 

00.024 

1460, 

.3 

OBS 

00050 

02.41 

34, 

.576 

27. 

.62 

1460, 

.3 

STD 

00075 

02.42 

34. 

.58 

27, 

.62 

00.03  6 

1460, 

.8 

OBS 

00075 

02.42 

34, 

.577 

27, 

.62 

1460, 

.6 

STO 

00100 

02.42 

34, 

,58 

27, 

,62 

00.046 

1461. 

.2 

OBS 

OCIOO 

02.42 

34, 

.578 

27, 

,62 

1461  . 

.2 

STD 

00125 

02.64 

34, 

.63 

27, 

.63 

00.060 

1463. 

.5 

OBS 

00125 

02.84 

34. 

.630 

27, 

,63 

1463. 

.5 

STD 

00150 

03.06 

34, 

,70 

27, 

.66 

00.071 

1464. 

.9 

OBS 

00150 

03.06 

34, 

.697 

27, 

.66 

1464. 

.9 

STD 

C0200 

03.47 

34, 

.77 

27, 

.68 

00.094 

1467. 

.6 

OBS 

002  00 

03.47 

34, 

,772 

27, 

,68 

1407. 

.6 

OBS 

00215 

03.22 

34, 

.739 

27, 

.68 

1466  . 

.7 

STO 

002  50 

03.73 

34, 

,81 

27, 

.68 

00.116 

1469, 

.6 

OBS 

002  50 

03.73 

34, 

.609 

27, 

,68 

1469. 

.6 

STD 

OC30f 

03.78 

34, 

.66 

27, 

.72 

00.137 

1470. 

.7 

OBS 

00300 

03.78 

34, 

.860 

27, 

,72 

1470. 

.7 

STO 

OCOO 

03.  72 

34, 

.87 

27, 

.74 

00.178 

1472. 

.1 

OBS 

00<.00 

03.72 

34, 

.873 

27, 

.74 

1472. 

.1 

STO 

005  00 

03.72 

34, 

.38 

27, 

.74 

00.219 

1473, 

.6 

OBS 

00500 

03.72 

34. 

.878 

27, 

.74 

1473. 

.8 

STO 

00600 

03.66 

34, 

.87 

27, 

.74 

00.261 

1475. 

.2 

OBS 

006  00 

03.66 

34, 

.870 

27. 

.74 

1475. 

.2 

STD 

00700 

03.56 

34, 

,86 

27, 

.74 

00.303 

1476. 

.4 

OBS 

00700 

03.56 

34, 

.856 

27, 

.74 

1476, 

.4 

STO 

oceoo 

03.56 

34, 

.65 

27, 

.73 

00.3  46 

1478. 

.0 

OBS 

00800 

03.56 

34. 

.852 

27, 

.73 

1478. 

.0 

STO 

00900 

03.57 

34, 

.84 

27, 

.73 

00.391 

1479. 

.7 

OBS 

00900 

03.57 

34, 

.845 

27. 

.73 

1479. 

.7 

STD 

01000 

03.57 

34, 

.85 

27, 

.73 

00.437 

1481  , 

.4 

OBS 

01000 

03.57 

34, 

.849 

27. 

.73 

1481. 

.4 

STO 

01100 

03.57 

34. 

.85 

27. 

,73 

00.46  3 

1483. 

.1 

OBS 

01100 

03.57 

34. 

.848 

27. 

.73 

1463, 

.1 

STO 

01200 

03.58 

34. 

.64 

27, 

.73 

00.530 

1484. 

.8 

OBS 

01200 

03.58 

34, 

.844 

27. 

.73 

1464. 

.8 

STD 

01300 

03.58 

34, 

.85 

27. 

.73 

00.579 

1486. 

.5 

OBS 

01300 

03.58 

34 

.850 

27, 

.73 

1466, 

.5 

STD 

01400 

03.58 

34. 

.86 

27. 

.74 

00.627 

1488. 

.2 

OBS 

Ol'.OO 

03.58 

34. 

.863 

27 

.74 

1466, 

.2 

STD 

01500 

03.56 

34 

.86 

27, 

.74 

00.675 

1489 

.9 

OBS 

01500 

03.58 

34, 

,864 

27. 

.74 

1469. 

.9 

WIMD-OIR     24 
WIMO-SFD    11 
wINO-FDR 
WEATHER       X3 


INST    STu    PECCRQER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

OR  10    848    005 


TEN  SJ  140  7 
5  SauARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE     61 


pn4       TOT     P 
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TABLE  XX.— Continued 


S  T  i  T  !  C  N 


BEflD   31  80B9  YEIF  1969 

CONSEC  0006  MONTH   O". 

LST     56  35   N  0«y     06 

LONG   050  56   M  HOUP  05.7 


BOTDP  03566  SIR  TEUP   -04.8 

SHIP  CO  WET  Bulb     -c5.7 

04T4    USE        1  BJROXETP     1015.'. 

iOE«  05  CLOUD     T/4 


DIP    HGT  PER             KIND-DIP     22 

29      3  3               rtlND-SPD   C5 

SEA  HINO-FOP 

CL/TP  ^ESTHER       Xl 


INST    STO    fECCRCER 
TRACE    OIR  D 

DURATIJN  00.4 

ORIG    a+8    006 


TEN  SO  1407 
5  SauAOE  3 
2  SauARE  60 
1     S3UARE     oO 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


OYNDPTH       SND     VEL        DXYG 


P34       TOT     P 


STD 

00000 

02. 

.44 

OBS 

COOOC 

02, 

.44 

STO 

00010 

0  2.44 

34. 

,55 

27 

.60 

OBS 

00010 

02. 

.44 

34, 

.551 

27 

.60 

STO 

00020 

02. 

.44 

34, 

.55 

27, 

.60 

nBS 

00020 

02.44 

34. 

.551 

27 

.oO 

STD 

00030 

02. 

,44 

34. 

.55 

27 

.6C 

OBS 

00030 

02, 

.  44 

34. 

.551 

27, 

.60 

STD 

00050 

02. 

.44 

34, 

.55 

27. 

.60 

OBS 

000  50 

02, 

.44 

34, 

.552 

27. 

.60 

STD 

00075 

02. 

.44 

34. 

.55 

27, 

,60 

OBS 

00075 

02. 

.44 

34, 

.552 

27 

.60 

STD 

00100 

02, 

.46 

34. 

.59 

27, 

,63 

OBS 

00100 

02.46 

34. 

,592 

27, 

,63 

STO 

CC125 

02, 

.56 

34. 

.63 

27. 

,65 

OBS 

00125 

02. 

.56 

34. 

.635 

27, 

.65 

STD 

00150 

03, 

.68 

34, 

.77 

27, 

.66 

OBS 

00150 

03. 

.68 

34. 

.774 

27, 

,66 

STD 

00200 

03, 

.81 

34. 

.62 

27, 

.66 

oes 

CC200 

03. 

.81 

34, 

.616 

27. 

.68 

STD 

002  50 

03, 

.88 

34. 

.64 

27, 

.69 

DBS 

002  50 

03. 

.88 

34, 

,638 

27. 

.69 

STD 

00300 

03. 

.77 

34. 

.82 

27. 

.69 

OBS 

003  00 

03, 

,77 

34. 

.817 

27, 

.69 

STD 

00400 

03, 

,76 

34. 

.84 

27, 

.71 

DBS 

004  00 

03. 

.76 

34. 

.843 

27. 

.71 

STD 

005  00 

03. 

,74 

34, 

,84 

27, 

,71 

OBS 

C05  00 

03. 

.74 

34, 

.841 

27. 

,71 

STO 

00600 

03, 

.69 

34. 

.84 

27. 

,71 

OBS 

OC6C0 

03, 

.69 

34. 

.841 

27. 

,71 

STD 

00700 

03, 

.6c. 

34. 

.84 

27. 

.72 

OBS 

00700 

03. 

.66 

34, 

,841 

27. 

.72 

STD 

008  00 

03, 

,61 

34. 

.83 

27. 

.71 

OBS 

00800 

03, 

,61 

34. 

.832 

27. 

.71 

STD 

00900 

03, 

,59 

34, 

,83 

27, 

,71 

OBS 

00900 

03, 

,59 

34. 

.B2B 

27. 

.71 

STD 

01000 

03, 

,57 

34, 

,63 

27. 

.72 

OBS 

OICOO 

03, 

,57 

34, 

.829 

27. 

.72 

STD 

01100 

03. 

.57 

34, 

.83 

27. 

.72 

OBS 

01100 

03, 

,57 

34. 

.830 

27. 

.72 

STD 

01200 

03, 

,57 

34, 

.83 

27. 

.72 

DBS 

01200 

03, 

,57 

34, 

.832 

27. 

,72 

STD 

01300 

C3, 

,58 

34, 

.85 

27, 

,73 

OBS 

01300 

03, 

,56 

34, 

.850 

27. 

.73 

STD 

01400 

03, 

,59 

34, 

,66 

27. 

.74 

OBS 

01400 

03, 

,59 

34, 

.660 

27, 

,74 

1459.7 
1459.7 
1459.9 
1459.9 
1460.1 
1460.1 
1460.4 
1460.4 
1460.6 
1460.8 
1461.4 
1461.4 
1462.3 
1462.3 
1467.7 
1467.7 
1469.1 
1469.1 
1470.3 
1470.3 
1470.6 
1470.6 
1472.2 
1472.2 
1473.6 
1473.8 
1475.2 
1475.2 
1476.6 
1476.8 
1476.2 
1478.2 
1479.6 
1479.8 
1481 .4 
1481 .4 
1463.1 
1483.1 
1464.7 
1464.7 
1486.5 
1466.5 
1466.2 
1488.2 
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TABLE  XX. — Continued 


S    T    J    T     I    C    N 


OEFIO       31  8089 

CONSEC  0007 

L«T             56  31.       N 

LONG      050  55      w 


CASTNU"/TI«E       LVLTVP 


YEAO 

1969 

BOTDP    03475 

AIP 

TEMP       -03.4 

DIR    HOT    PER 

WIND-DIR     15 

INST     STO    RECORDER 

MONTH 

Oif 

SHIP    CO 

WET 

euLB       -05.1 

29 

3         3 

WIND-SPO    07 

TRACE     DIR                         D 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

BAROMETR     ICll.l 

SEA 

BIND-FOR 

DURAT13N                 CO. 2 

HOUR 

11.9 

AREA                05 

CLCUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER        X8 

ORIG     848    007 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P^4 

TOT    P          N02          N03 

STO 

00000 

02.41 

34.58 

27.62 

00.000 

1459.5 

OBS 

00000 

02.41 

34.578 

27.62 

1459.5 

STD 

000  10 

02.41 

34.58 

27.63 

C0.0C4 

1459.7 

DBS 

00010 

02.41 

34.584 

27.63 

1459.7 

STD 

00020 

02.41 

34.5  8 

27.62 

00.009 

1459.8 

CBS 

C0C20 

02.41 

34.579 

27.62 

1459.8 

STD 

00030 

02.41 

34.56 

27.61 

00.014 

1460.0 

OBS 

OC0  30 

02.41 

34.561 

27.61 

1460.0 

STD 

00050 

02.41 

34.5  7 

27.62 

00.024 

1460.3 

OBS 

00050 

02.41 

34.572 

27.62 

1460.3 

STO 

0C075 

02.41 

34.58 

27.63 

00.036 

1460.7 

OBS 

00075 

02.41 

34.582 

27.63 

1460.7 

STD 

OOIOC 

02.41 

34.59 

27.63 

00.048 

1461  .1 

OBS 

00100 

02.41 

34.592 

27.63 

1461 .1 

STO 

0012  5 

02.81 

34.65 

27.65 

00.059 

1463.4 

OBS 

CG125 

C2.81 

34.652 

27.65 

1463.4 

STD 

00150 

03.04 

34.72 

27.68 

00.071 

1464.9 

OBS 

00150 

03.04 

34.722 

27.68 

1464.9 

STD 

00200 

03.81 

34.85 

27.71 

00.09  2 

1469.2 

OBS 

002  00 

03.81 

34.853 

27.71 

1469.2 

STD 

CC250 

03.86 

34.86 

27.71 

00.112 

1470.2 

OBS 

002  50 

03.86 

34.864 

27.71 

1470.2 

STO 

00300 

03.86 

34.87 

27.72 

00.133 

1471.0 

oes 

00300 

03.86 

34.874 

27.72 

1471.0 

STD 

004  00 

03.82 

34.86 

27.72 

00.175 

1472.5 

OBS 

00400 

03.82 

34.865 

27.72 

1472.5 

STD 

00500 

03.76 

34.87 

27.73 

00.217 

1473.9 

OBS 

00500 

03.76 

34. 866 

27.73 

1473.9 

STD 

006  00 

03.69 

34.86 

27.7? 

00.260 

1475.3 

OBS 

006  00 

03.69 

34.857 

27.73 

14  75.3 

STD 

0C700 

03.63 

34.86 

27.73 

00.303 

1 4  70  .  7 

CBS 

007  00 

03.63 

34.858 

27.7  3 

1476.7 

STO 

008  00 

03.60 

34.  84 

27.72 

00.348 

1476  .2 

OBS 

008  00 

03.60 

34.839 

27.72 

1478.2 

STD 

00900 

03.56 

34.84 

27.73 

00.393 

1479.7 

OBS 

C09C0 

03.56 

34.840 

27.7  3 

1479.7 

STO 

01000 

03.56 

34.84 

27.73 

00.439 

1481 .4 

OBS 

01000 

03.56 

34.841 

27.73 

1481 .4 

STD 

oiior 

03.55 

34.84 

27.73 

00.486 

1483.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.842 

27.73 

1483.0 

STD 

01200 

03.54 

34.84 

27.73 

CC.533 

1484.6 

OBS 

01200 

03.54 

34.843 

27.73 

1484.6 

STD 

01300 

03.59 

OBS 

01300 

03.59 

STO 

01400 

03.59 

OBS 

0140C 

03.59 

STO 

01500 

03.59 

OBS 

01500 

03.59 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


S  T  A  T  I  C  N 


OEFIO   31  8069 

CONSEC  0008 

LAT      56  30   N 

LONG   050  52   U 


CASTNUM/TIME 


YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

JIF 

TEMP       -02, 

.0 

DIR     HGT     PER 

UIND-OI R 

04 

INST    STD    F  ECCROER 

TEN    S3    1407 

MONTH 

04 

SHIP    CO 

HET 

BULB       -04, 

.1 

04 

3         2 

JINO-SPD 

15 

TRACE    OIR                      0 

5     SJUAPE        3 

DAY 

C6 

DATA    USE 

1 

BAROMETR     1003, 

,3 

SEA 

mND-F?R 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    60 

HOUR 

18.0 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

ORIG     848    008 

1     SQUARE    60 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GM4-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          N02          N03 

Sn3          PH 

STD 

OOOOO 

02.35 

34.55 

27.61 

00.000 

1459.2 

OBS 

00000 

02.35 

34.553 

27.61 

1459.2 

STD 

ore  10 

02.35 

34.55 

27.61 

00.0C4 

1459.3 

oes 

00010 

02.35 

34.551 

27.61 

1459.3 

STD 

00020 

02.35 

34.55 

27.60 

00.CC9 

1459.5 

CBS 

00020 

02.35 

34.549 

27.60 

1459.5 

STD 

00030 

02.35 

34.55 

27.60 

00.014 

1459.7 

OBS 

0C0  30 

02.35 

34.549 

27.60 

1459.7 
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TABLE  XX.— Continued 


S    T    1    T    I    0    N 


REFIO       31        8089             VEAR 

1969 

eOTDP    03566             Alf 

TEMP       -C5.6 

OIR    HGT    PER             UIND-DI  R    23 

COMSEC                0009             MONTH       0* 

SHIP   CO 

WET 

Bulb     -07.3 

27 

4          3                WIND-SPD    08 

LAT             56    3<t       N             DAY 

10 

DATA    USE 

1             BAROMETR    0996.4 

SEA 

MIND-FOR 

LONG       050    46       U             HOUR 

05.9 

AREA 

05             CLOUD     T/A 

CL/TP 

rtEATHEP        XI 

CASTNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       3XYC              pD 

STO 

00000 

02.21 

34.55 

27.61 

00.000 

1458.6 

05.9         OBS 

00000 

02.21 

34.547 

27.61 

1458.6 

STD 

00010 

02.22 

34.5  5 

27.61 

00.004 

1458.8 

oes 

ceo  10 

02.22 

34.547 

27.61 

1458.8 

STO 

00020 

02.22 

34.55 

27.61 

00.009 

1458.9 

OBS 

00020 

02.22 

34.548 

27.61 

1458.9 

STO 

000  30 

02.22 

34.55 

27.61 

00.014 

1459.1 

oes 

00030 

02.22 

34.548 

27.61 

1459.1 

STO 

000  50 

02.23 

34.55 

27.61 

CO. 024 

1459.5 

oes 

000  50 

02.23 

34.550 

27.61 

1459.5 

STD 

00075 

02.23 

34.55 

27.61 

00.036 

1459.9 

OBS 

00075 

02.23 

34.550 

27.61 

1459.9 

STD 

00100 

02.24 

34.5  5 

27.62 

00.048 

1460.4 

oes 

CO  100 

02.24 

34.554 

27.62 

1460.4 

STD 

00125 

02.39 

34.59 

27.63 

00.060 

1461.5 

OBS 

00125 

02.39 

34.586 

27.63 

1461.5 

STD 

CCI50 

0  2.46 

34.61 

27.65 

00.072 

1462.2 

OBS 

00150 

02.46 

34.613 

27.65 

1462.2 

STO 

CC200 

C2.76 

34.68 

27.67 

00.095 

1464.4 

OBS 

002  00 

02.76 

34.679 

27.67 

1464.4 

STD 

002  50 

03.83 

34.81 

27.67 

00.117 

1470.0 

OBS 

00250 

03.83 

34.809 

27.67 

1470.0 

STO 

00300 

03.83 

34.84 

27.70 

00.139 

1470.9 

oes 

00300 

03.83 

34.838 

27.70 

1470.9 

STD 

OO-iOO 

03.83 

34.85 

27.71 

00.163 

1472.5 

OBS 

00<.00 

03.83 

34.854 

27.71 

1472.5 

STD 

00500 

03.83 

34.87 

27.72 

00.226 

1474.2 

OBS 

005  00 

03.83 

34.668 

27.72 

1474.2 

STD 

0C600 

C3.81 

34.87 

27.73 

00.269 

1475.8 

oes 

00600 

03.81 

34.872 

27.73 

1475.8 

STD 

00700 

03.79 

34.88 

27.73 

00.313 

1477.4 

oes 

CC700 

03.79 

34.876 

27.73 

1477.4 

STD 

0Q800 

03.76 

34.88 

27.73 

00.357 

1478.9 

OBS 

ooeco 

03.76 

34.877 

27.73 

1478.9 

STO 

009  00 

03.72 

34.88 

27.74 

00.402 

1480.4 

oes 

00900 

03.72 

34.878 

27.74 

1480.4 

STD 

01000 

03.70 

34.88 

27.74 

00.446 

1482.0 

oes 

01000 

03.  70 

34.879 

27.74 

1462.0 

STO 

01100 

03.70 

34.88 

27.75 

CO. 492 

1483.7 

OBS 

01100 

03.70 

34.883 

27.75 

1483.7 

STD 

01200 

03.70 

34.89 

27.75 

00.538 

1485.4 

OBS 

C1200 

03.70 

34.892 

27.75 

1485.4 

STD 

01300 

03.70 

34.90 

27.76 

00.584 

1487.1 

OBS 

01300 

03. 7C 

34.902 

27.76 

1487.1 

STD 

Ol'.OO 

03.70 

34.91 

27.76 

00.630 

1466.8 

OBS 

01400 

03.70 

34.907 

27.76 

1488.8 

STO 

01500 

03.70 

34.91 

27.77 

00.677 

1490.4 

OBS 

015  00 

03.70 

34.913 

27.77 

1490.4 

INST     STO    FECOROER 
TRACE    DIP  D 

DURAT13K  00.^ 

OR  10     648    009 


TEN  SO  140  7 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XX.— Continued 


A  T  I  C  N 


OEFID  31  8089 
CONSEC  0010 
L«T  56  31  N 
LONG   050  *7   W 


YE«R  1969 
MONTH  0« 
0«y  11 
HOUR  00.2 


eOTOP  C3473 
SHIP  CO 
DAT4  USE   1 
IPEA      05 


4IB  TEXP  -03.0 
MET  BULB  -05.2 
BAROMETR  10  10.7 
CLOUD  T/« 


Olf     HGT 

PER 

.(INO-OIP    iO 

INST     STO    'cCOROER 

TEN    S3    1'.07 

03       «. 

3 

JIND-SPO    05 

TRACE    OIR                        0 

5    SJUARE       3 

SEA 

«IND-FCP 

DURATIDN                   00.3 

2     SJUABt    6C 

CL/TP 

.(EATHES        Xl 

0R15    B'.S    CIO 

1     SOUARE    60 

CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
CBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

oes 

STD 

oes 

STO 
CBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
COCIO 
00010 
00020 
C0C2'~ 
00030 
0CC30 
00050 
00050 
00075 
00075 
CCIOO 
00100 
00125 
00125 
00150 
0C150 
00200 
002  00 
CC225 
00235 
002  50 
00250 
002  7  0 
CC300 
00300 
00313 
OO'.OO 
OO'.OO 
00500 

005  00 

006  00 
006  00 
00700 
CC700 
00800 

008  00 
C0900 

009  00 
CICOO 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
Cl'.OO 
OltOO 
C150C 
01500 


TEMP 

02.26 

02.26 
02.26 
02.26 
02.26 
02.26 
02.26 
02.26 
02.27 
02.27 
02.27 
02.27 
02.27 
02.27 
02.27 
02.27 
02.27 
02.27 
02. 3<. 
02.3'i 
02.39 
02.89 
03. 0<. 
03.0^ 
03.22 
03.19 
03.19 
C3.83 
03.83 
03.83 
03.78 
03.78 
03.76 
03.76 
03.71 
03.71 
03.70 
03.70 
03.63 
03.63 
03.61 
03.61 
03.61 
03.61 
03.59 
03.59 
03.59 
03.59 
03.62 
03.62 
03.62 
03.62 


SAL 

34.58 

34.585 

34.58 

3'.. 584 

34.58 

34.584 

34.58 

34.582 

34.59 

34.592 

34.59 

34.591 

34.59 

34.590 

34.59 

34.591 

34.59 

34.591 

34.62 

34.618 

34.634 

34.726 

34.76 

34.757 

3».805 

34.80 

34.796 

34.90 

34.896 

34.09 

34.895 

34.89 

34.893 

34.89 

34.893 

34.89 

34.894 

34.89 

34.890 

34.88 

34.885 

34.89 

34.888 

34.89 

34.891 

34.91 

34.911 

34.92 

34.918 

34.93 

34.929 


SIGMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27. o4 
27.66 
27.66 
27.67 
27.70 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.7  4 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.78 
27.78 
27.76 
27.79 


OO.OCO 
00.0C4 
00.009 
00.013 
00.023 
00.034 
00.046 
00.057 
00.069 
00.092 


00.134 

00.174 
CO. 214 
CC.255 
00.297 
00.339 
00.381 
00.425 
CO. 469 
00.513 
00.557 
00.602 
CO. 646 


1458.8 
1458.8 
1459.0 
1459.0 
1459.2 
1459.2 
1459.3 
1459.3 
1459.7 
1459.7 
1460.1 
1460.1 
1460.5 
1460.5 
1460.9 
1460.9 
1461.4 
1461.4 
1462.5 
1462.5 
1463.2 
1465.6 
1466 .o 
1466. b 
1467.7 
1408.1 
1468.1 
1471  .2 
1472. o 
1472.6 
1474.6 
1474.0 
1475.6 
1475.6 
1477.1 
1477.1 
1478.7 
1478.7 
1460.1 
1460.1 
1481.6 
1481.6 
1483.3 
1463.3 
1484.9 
1464.9 
1466.6 
1460.6 
1466.4 
1488.4 
1490.1 
1490.1 
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TABLE  XX.— Continued 


STATION 


»EFID       31        B089 
CPNSEC  0011 

LAT  56    27       N 

LONG       0  50     3  8       w 


VE4B     I'Sb?  BOTDP    C3535  4IS    TEWP       -CI. I 

MONTH       O".  SHIP    CO  WET    bULE       -03.5 

DAY  11  DATA    USE        1  BARO^ETR     1013.0 

HOUR     C6.0  AREA  05  CLOUD    T/A 


DIR     HOT    PER 

05       3  "1 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIF     05 
WIND-SPO    06 
WIND-FCR 
.JEATHEC        XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE     DIR  D 

DURATION  00.2 

ORIG    B*6    Oil 


TEN  SO  1*07 
5  S3UARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STD 
CBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS  . 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
CBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
CBS 

STD 
OBS 


CCCOC 
00000 
00010 
00010 
00020 
C0020 
00030 
00030 
000  50 
00050 
000  75 
00075 
00100 
00100 
00125 
C0125 
00150 
00150 
C0200 
002  00 
Cr250 
00250 
00300 
00300 
OO-iOO 
C0400 
00500 
00500 
OOoOO 
00600 
007  00 
007  00 
006  00 
C08G0 
00900 
C0900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
Ol'.OO 
Ol'.CO 
01500 
01500 


TEMP 

C2.22 
02.22 
02.23 
02.23 
02. 2<. 
02.24 
02. 2<. 
02.24 
02.26 
02.26 
02.27 
02.27 
02.27 
02.27 
02.2  7 
02.27 
02.27 
02.27 
02.99 
02.99 
03.83 
03.83 
03.86 
03.86 
03.67 
03.87 
03.81 
03.81 
03.79 
03.79 
03.70 
03.70 
03.63 
03.63 
03.59 
0  3.59 
03.59 
03.59 
03.59 
03.59 
03.57 
03.57 
03.57 
03.57 
03.59 
C3.59 
03.61 
03.61 


SAL 

34.52 

34.516 

34.5  2 

34.518 

34.5  2 

34.521 

34.52 

34.521 

34.5  2 

34.524 

34.53 

34.534 

34.54 

34.537 

34.54 

34.538 

34.54 

34.541 

34.72 

34.721 

34.62 

34.625 

34.64 

34.841 

34.8  5 

34.849 

34.65 

34.852 

34.87 

34.870 

34.86 

34.860 

34.66 

34.658 

34.85 

34.854 

34.86 

34.859 

34.86 

34.662 

34.86 

34.860 

34.88 

34.680 

34.90 

34.902 

34.91 

34.909 


SIGMA-T 

27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
27.59 
^7.59 
27.59 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.69 
27.69 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 


27.77 
27.77 


DVNDPTH 
00.000 
00.005 
00.010 
00.015 
00.025 
00.038 
CO. 050 
00.063 
00.075 
00.099 
00.121 
00.143 
00.186 
00.230 
00.274 
CO. 316 
00.362 
00.407 
00.452 
00.496 
00.544 
00.590 
00.636 
00.682 


SND    VEL       OXYG 

1458.6 

1456.6 

1456.8 

1456.8 

1459.0 

1459 .0 

1459.2 

1459.2 

1459.6 

1459.6 

1460.0 

1460.0 

1 460  .  5 

1460.5 

1460.9 

1460. 

1461. 

1461. 

1465. 

1465. 

1470. 

1470. 

1471. 

1471. 

1472. 

1472. 

1474.1 

1474.1 

1475.7 

1475.7 

1477.0 

1477.0 

1478.3 

1478.3 

1479.8 

1479.8 

1481.5 

1481.5 

1463.2 

1483.2 

1464.8 

1484.8 

1486.5 

1466.5 

1488.3 

1466.3 

1490.1 

1490.1 


PD4       TOT    P 
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TABLE  XX.— Continued 


S  T  4  I  I  C  N 


6EF1D  31  8089 
CCN5EC  0012 
L«T  50  24  N 
LONG   050  36   W 


VEi5 

1969 

BOTOP    03475 

4IP 

TEMP       -00.1 

Oil.    HOT    PER 

KIND-DIR    12 

INST    STD   fECOkOER 

TEN    SO     1407 

MONTH 

04 

Ship  CO 

WET 

BULB       -02. C 

3C 

3         3 

Hl\0-SPD    17 

TkaCE    OIR                      D 

5    SQUARE        3 

D»Y 

11 

OSTiS    USE       1 

BABCMETB     1010.7 

S£» 

WIND-FOP 

DURtllON                 00.2 

2     SQUARE    60 

HOUR 

11.8 

«RE«               05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

JE4THE6        X3 

ORIG    848    012 

1     SQUARE    60 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIG««-T 

OVNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          Na2          N03 

SI03         PH 

S'-D 

000  00 

02.40 

34.54 

27.59 

00.000 

1459.4 

OBS 

COCOC 

C2.40 

34.538 

27.59 

1459.4 

STO 

00010 

02.42 

34.55 

27.60 

00.005 

1459.6 

OBS 

00010 

02.42 

34.547 

27.60 

1-.59.6 

STO 

00020 

02.42 

34.5  5 

27.60 

OO.UlO 

1459.8 

OBS 

00020 

02.42 

34.547 

27.60 

1459.8 

STO 

000  30 

02.42 

34.35 

27.60 

00.015 

1460. C 

OBS 

00030 

02.42 

34.547 

27.60 

1460.0 

STO 

00050 

02.42 

34.55 

27.60 

00.025 

1460.3 

OBS 

000  50 

02.42 

34.548 

27.60 

1460.3 

STO 

00075 

02.44 

34.56 

27.60 

00.037 

1460.8 

oes 

00C7  5 

02.44 

34.556 

27. 6C 

1460.0 

STO 

00100 

02.51 

34.57 

27.61 

00.050 

1461 .6 

oes 

00100 

02.51 

34.568 

27.61 

1461 .6 

STO 

0C125 

02.54 

34.57 

27.61 

CC.062 

1462.1 

OBS 

00125 

02.54 

34.575 

27.61 

1462.1 

STO 

00150 

C2.54 

34.58 

27.61 

CO. 075 

1462.5 

OBS 

00150 

02.54 

34.582 

27.61 

1462.5 

STD 

00200 

03.42 

34.72 

27.64 

00.099 

1467.3 

OBS 

002  00 

03.42 

34.721 

27.64 

1467.3 

STO 

002  50 

03.97 

34.85 

27.69 

00.122 

1470.7 

OBS 

002  5C 

03.97 

34.852 

27.69 

1470.7 

STO 

00300 

03.98 

34.86 

27.70 

00.143 

1471 .5 

OBS 

00300 

03.98 

34.664 

27. 7C 

1471 .5 

STD 

00400 

03.89 

34.87 

27.71 

00.166 

1472.8 

OBS 

00400 

03.89 

34.866 

27.71 

1472.8 

STO 

0C500 

C3.76 

34.87 

27.73 

00.229 

1474.0 

OBS 

00500 

03.78 

34.866 

27.73 

1474.0 

STO 

006  00 

03.75 

34.87 

27.73 

00.272 

1475.5 

OBS 

006  00 

03.75   ■ 

34.870 

27.73 

1475.5 

STD 

00700 

03.70 

34.87 

27.74 

00.315 

1477.0 

OBS 

C0700 

03.70 

34.871 

27.74 

1477.0 

STO 

00800 

03.66 

34.87 

27.74 

00.358 

1478.5 

OBS 

008  00 

03.66 

34.871 

27.74 

1478.5 

STO 

00900 

03.61 

34.86 

27.74 

00.402 

1479.9 

OBS 

00900 

03.61 

34.861 

27.74 

1479.9 

STD 

ClOOC 

03.59 

34.87 

27.74 

0C.447 

1481.5 

OBS 

01000 

03.  59 

34.867 

27.74 

1461.5 

STO 

01100 

03.59 

34.87 

27.75 

00.492 

1483.2 

OBS 

ouoo 

03.59 

34.873 

27.75 

1483.2 

STD 

01200 

03.59 

34.87 

27.75 

00.528 

1484.9 

OBS 

C120C 

03.59 

34.873 

27.75 

1484.9 

STO 

01300 

03.57 

34.88 

27.75 

00.584 

1486.5 

OBS 

01300 

03.57 

34.878 

27.75 

1486.5 

STD 

01400 

03.58 

34.90 

27.77 

00.630 

1488.2 

oes 

01400 

03.58 

34.899 

27.77 

1488.2 

STD 

01500 

03.64 

34.92 

27.78 

00.675 

1490.2 

oes 

01500 

03.64 

34.916 

27.78 

1490.2 
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TABLE  XX.— Continued 


S    T    a     T     I     C    N 


REFID       31        8C89             VESB 

1969 

nOTOP    0353* 

4IS 

TEMP       -00.4 

DIP    HGT    PER            JIMD-DIR    2-. 

COMSEC                0013             MONTH       C 

SHIP    CO 

MET 

BULB       -02.6 

32 

4          3                .JIND-SPD    U 

LtT             56    27       N             DAY 

l<t 

04T4    USE        1 

BABOMeTP 

SEi 

«IND-f0P 

LONG       050    45       W             HOUP 

IB.i 

AREJ              05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHEP        X2 

C4STNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

Sl&MA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL        OXYG                PJ' 

STO 

00000 

02.57 

3*. 59 

27.61 

00.000 

1460.2 

18.2          06S 

00000 

02.57 

34.586 

27.61 

1460.2 

STD 

00010 

02.57 

3*. 59 

27.61 

00. OC* 

1460.4 

DB? 

00010 

02.57 

3*. 5 86 

27.61 

1460.4 

STO 

00020 

02.57 

3*. 59 

27.61 

00.009 

1460.5 

□  BS 

C0C20 

02.57 

3*. 586 

27.61 

1460.5 

STD 

00030 

02.57 

3*. 59 

27.61 

00.014 

1*60.7 

CBS 

00C30 

02.57 

3*. 586 

27.61 

1*6C.7 

STO 

000  50 

02.57 

3*. 59 

27.62 

00.024 

1*61.0 

08S 

00050 

02.57 

3*. 587 

27.62 

l*6l .0 

STD 

C0C75 

02.57 

3*. 59 

27.62 

00.036 

1461.4 

06S 

00075 

02.57 

3*. 587 

27.62 

1461.4 

STO 

00100 

02.57 

3*. 59 

27.62 

00.048 

1461.8 

DBS 

00100 

02.57 

3*. 590 

27.62 

1461 .8 

STO 

00125 

02.57 

3*. 59 

27.62 

00.060 

1462.3 

OBS 

00125 

02.57 

3*. 59* 

27.62 

1462.3 

STD 

00150 

02.57 

3*. 60 

27.62 

00.073 

1462.7 

OBS 

00150 

02.57 

3-.. 598 

27.62 

1462.7 

STO 

00200 

02.69 

3*. 65 

27.66 

00.096 

1464.1 

OBS 

002  00 

02.69 

3*. 652 

27.66 

1464.1 

STD 

CC25C 

03.6* 

3*. 81 

27.69 

CO. lie 

1469.2 

OBS 

00250 

03.6* 

3*. 810 

27.69 

1469.2 

STO 

003  00 

03.8* 

3*.  86 

27.71 

00.140 

1470. > 

OBS 

00300 

03.8* 

3*. 857 

27.71 

1470.9 

STO 

OO'iOO 

03.86 

34.87 

27.72 

00.182 

1472.7 

OBS 

00*00 

03.86 

3*. 87* 

27.72 

1472.7 

STO 

00500 

03.6* 

3*. 87 

27.72 

00.224 

1*7*. 3 

OBS 

00500 

03.8* 

3*. 873 

27.72 

1*7*. 3 

STD 

00600 

03.79 

3*. 87 

27.73 

00.267 

1475.7 

OBS 

OOoOO 

03.79 

3*. 873 

27.73 

1*75.7 

STO 

OC700 

03.71 

34.87 

27.74 

0C.310 

1*77.0 

OBS 

00700 

03.71 

34.873 

27.74 

1*77.0 

STD 

008  00 

03.71 

3-.. 86 

27.74 

00.354 

1*76.7 

CBS 

00800 

03.71 

34.875 

27.74 

1*78.7 

STD 

00900 

03.63 

34.88 

27.75 

00.398 

1*80.0 

OBS 

00900 

C3.63 

34.876 

27.7  5 

1*8C.0 

STO 

01000 

03.63 

3*. 88 

27.75 

00.442 

1*81 .7 

OBS 

01000 

03.63 

3*. 881 

27.7  5 

1*81.7 

STD 

01100 

03.62 

3*. 88 

27.75 

00.466 

1463.3 

OBS 

01100 

03.62 

3*. 883 

27.75 

1463.3 

STD 

C120C 

03.62 

3*. 89 

27.76 

00.531 

1*85.0 

OBS 

01200 

03.62 

3*. 891 

27.76 

1*85.0 

STO 

01300 

03.62 

3*. 90 

27.77 

00.577 

1*86.7 

OBS 

01300 

C3.62 

34.898 

27.77 

1*86.7 

STD 

01<.00 

03.62 

34.90 

27.77 

00.622 

1*88.* 

CBS 

01*00 

03.62 

34.903 

27.77 

1*66.* 

STD 

01500 

03.62 

34.91 

27.78 

00.668 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.913 

27.78 

1490.1 

INST    STO    PECCROER 
TB4ie    OIR  D 

DURATION  CO. 2 

ORIG    648    013 


TEN  SO  140  7 
5  SJUARE  3 
2  SaUAKE  oO 
1     SJUARE     60 
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TABLE  XX.— Continued 


STATION 


BEfID       31       8089 
CONSEC  001<. 

L»T  56    26       N 

LONG       0  50    3".       W 


CSSTNUW/TIHE        LVLTYP 


YEJR 

1969 

BOTDP    03475 

AIP 

TEMP       -01.7 

DIB    HOT    PER 

JIMD-DIP     11 

INST     STD    PECO'DER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

0* 

SHIP    CO 

WET 

BULB       -01.9 

32 

2         3 

WIND-SPO    U 

TRACE    01 R                         0 

5    SJUARE       3 

DAY 

u 

DATA    USE       1 

BABOMETP    1013.6 

SEA 

KIND-F3R 

DURATIDN                   00.3 

2    SeuAPE    60 

HOUP 

23.7 

ABEA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

WEATHEP        X7 

ORIG    848    014 

1    SOJAt.E    60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SMD    VcL 

OXYi,                P34 

TOT     0          N02          N03 

SI33          PH 

STO 

000  00 

02.61 

34.59 

27.61 

00.000 

1460.4 

QBS 

00000 

02.61 

34.589 

27.61 

1460.4 

STD 

00010 

C2.61 

34.59 

27.61 

00.004 

1460.5 

OBS 

00010 

02.61 

34.589 

27.61 

1460.5 

STD 

000  20 

C2.61 

34.59 

27.61 

00.0C9 

146C.7 

□  BS 

00020 

02.61 

34.589 

27.61 

1460.7 

STD 

00030 

02.61 

34.59 

27.61 

00.014 

1460.9 

OBS 

00030 

02.61 

34.590 

27.61 

1460.9 

STD 

00050 

02.61 

34.59 

27.62 

00.024 

1461 .2 

OBS 

00050 

02.61 

34.591 

27.62 

1461.2 

STD 

00075 

02.61 

34.59 

27.62 

00.036 

I4t)l  .6 

OBS 

00075 

02.61 

34.593 

27.62 

1461 .6 

STD 

OCIOO 

02.61 

34.60 

27.62 

00.046 

1462.0 

OBS 

00100 

02.61 

34.601 

27.62 

1462.0 

STD 

00125 

02.61 

34.61 

27.63 

oo.oto 

1462.4 

OBS 

00125 

02.61 

34.606 

27.63 

1462.4 

STD 

00150 

02.61 

34.61 

27.63 

00.072 

1462.9 

OBS 

CC150 

02.61 

34.607 

27.63 

1462.9 

OBS 

00180 

02.61 

34.624 

27.64 

1463.4 

STD 

002  00 

03.33 

34.75 

27.68 

00.095 

1467.0 

OBS 

00200 

03.33 

34.749 

27.66 

1467  .0 

STD 

002  50 

03.84 

34.82 

27.68 

00.118 

1470.1 

OBS 

0C2  50 

03.84 

34.821 

27.68 

1470.1 

STD 

00300 

03.88 

34.86 

27.71 

00.139 

1471.1 

OBS 

003  00 

03.88 

34.857 

27.71 

1471 .1 

STD 

004  00 

03.91 

34.87 

27.72 

00.182 

1472.9 

OBS 

00<.00 

03.91 

34.874 

27.72 

1472  .9 

STD 

0050C 

C3.79 

34.87 

27.73 

00.224 

1474.1 

DBS 

00500 

03.79 

34.870 

27.73 

1474.1 

STD 

C0600 

C3.76 

34.67 

27.73 

00.267 

1475.6 

OBS 

OObOO 

03. 7o 

34.873 

27.73 

1475.6 

STD 

00700 

03.69 

34.87 

27.73 

00.310 

1476.9 

OBS 

00700 

03.69 

34.666 

27.73 

1476.9 

STD 

00600 

03.62 

34.86 

27.74 

00.354 

1478.3 

OBS 

00800 

03.62 

34.865 

27.74 

1476.3 

STD 

00900 

03.60 

34.86 

27.74 

00.398 

1479.9 

OBS 

009  00 

03.60 

34.663 

27.74 

1479.9 

STO 

OlOOC 

03.60 

34.86 

27.74 

00.f43 

1461 .6 

OBS 

01000 

03.60 

34.865 

27.74 

1481  .6 

STD 

01100 

03.60 

34.87 

27.75 

CO. 468 

1483.2 

OBS 

01100 

03.60 

34.672 

27.75 

1483.2 

STD 

01200 

03.60 

34.87 

27.74 

00.534 

1484.9 

OBS 

C1200 

03.60 

34.869 

27.74 

1484.9 

STD 

01300 

03.60 

34.89 

27.76 

00.580 

1486.0 

OBS 

01300 

03.60 

34.669 

27.76 

1486.6 

STO 

OUOO 

03.61 

34.90 

27.77 

00.625 

1488.4 

OBS 

01400 

03.61 

34.903 

27.77 

1486.4 

STD 

01500 

03.61 

34.91 

27.76 

00.671 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.909 

27.76 

1490.1 
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TABLE  XX.— Continued 


STATION 


9EFID       31        8089             YE4B 

1969 

BOTOP    03*75 

4IP 

TEMP      -00.8 

DIS    H 

3T     PER 

CONSEC                0015             MONTH       0>, 

SHIP    CO 

WET 

Bulb     -oi.o 

03 

3         2 

L4T             56    28       N             D4r 

15 

DATS    USE       1 

esSOMETB    1007.7 

SE4 

LONG      05C    55       H            HOUR 

05.9 

4PE4              05 

CLOUD     T/4 

CL/TIi 

C4STNUM/T1ME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIiM4-T 

DVNOPTH 

SND    UEI 

STD 

CCOCC 

02. '.6 

34.57 

27.61 

OO.OCC 

1459.7 

05.9         OBS 

000  00 

02.<.6 

34.566 

27.61 

1459.7 

STO 

000  10 

02. ".o 

34.57 

27.61 

00.CC4 

1459.9 

OBS 

00010 

02. *6 

34.566 

27.61 

1459.9 

STD 

00020 

02. ".e 

34.57 

27.61 

00.009 

1460.0 

OBS 

000  20 

C2.'.6 

34.566 

27.61 

1460.0 

STD 

00030 

02.  ",6 

34.57 

27.61 

00.014 

1460.2 

OBS 

00030 

02.46 

34.568 

27.61 

1460.2 

STD 

C0C50 

02. 46 

34.57 

27.61 

00.024 

1460.5 

OBS 

00050 

02.46 

34.571 

i7.61 

1460.5 

STD 

0OC75 

02.46 

34.57 

27.61 

00.036 

1460.9 

OBS 

00075 

02.46 

34.573 

27.61 

1460.9 

STD 

OOiOO 

02.46 

34.58 

27.62 

00.049 

1461.3 

OBS 

00100 

02.46 

34.576 

27.62 

1461 .3 

STO 

00125 

02.48 

34.59 

27.62 

00.061 

1461.9 

OBS 

C0125 

02.48 

34.589 

27.62 

1461.9 

STD 

00150 

02.54 

34.60 

27.63 

00.073 

1462.5 

OBS 

00150 

02.54 

34.597 

27.63 

1462.5 

STD 

00200 

02.99 

34.70 

27.67 

00.096 

1465.5 

OBS 

002  00 

02.99 

34.702 

27.67 

1465.5 

OBS 

002^5 

03.44 

34.773 

27.68 

1467.6 

STD 

002  50 

03.89 

34.82 

27.68 

00.118 

1470.3 

OBS 

00250 

03.89 

34.820 

27.68 

1470.3 

STD 

0C3C0 

03.91 

34.64 

27.69 

00.141 

1471.2 

CBS 

00300 

03.91 

34.839 

27.69 

1471.2 

STD 

C0400 

03.84 

34.85 

27.71 

00  .  1 8  5 

1472.6 

OBS 

00<.00 

03.84 

34.850 

27.71 

1472.6 

STD 

0O5O0 

03.77 

34.88 

27.73 

00.227 

1474.0 

OBS 

00500 

03.77 

34.875 

27.73 

1474.0 

STD 

00600 

03.66 

34.86 

27.73 

00.270 

1475.1 

OBS 

00600 

03.66 

34.856 

27.73 

1475.1 

STD 

007  00 

03.63 

34.86 

27.73 

00.313 

1476.7 

CBS 

00700 

03.63 

34.858 

27.73 

1476.7 

STD 

00800 

03.54 

34.85 

27.74 

00.357 

1478.0 

OBS 

00800 

03.54 

34.851 

27.74 

1476.0 

STD 

CC900 

C3.  51 

34.64 

27.73 

00.4C1 

1479.5 

OBS 

00900 

03.51 

34.843 

27.73 

1479.5 

STD 

01000 

03.51 

34.86 

27.74 

00.446 

1481.2 

OBS 

CICOC 

03.51 

34.858 

27.74 

1481.2 

STD 

01100 

03.61 

34.88 

27.75 

00.491 

1483.3 

OBS 

OllOO 

03.61 

34.878 

27.75 

1483.3 

STD 

01200 

03.62 

34.88 

27.75 

00.536 

1485.0 

OBS 

01200 

03.62 

34.876 

27.75 

1485.0 

STD 

01300 

03.64 

34.88 

27.75 

00.583 

1486.8 

OBS 

01300 

03.64 

34.881 

27.75 

1486.8 

STO 

014CC 

03.64 

34.89 

27.76 

00.62  9 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.692 

27.76 

1486.5 

STD 

01500 

03.64 

34.90 

27.76 

00.676 

1490.2 

OBS 

I' 15  00 

C3.64 

34.899 

27.76 

1490.2 

KINO-OIS    03 
UIND-SPD    17 
UINO-fDP 
WE4THEB        H7 


INST     STD    hcCCBDEB 
TR4CE    DIP  0 

DL)ft4TIQN  00.2 

ORIG     848    015 


TEN  Sa  140  7 
5  S0U4RE  3 
2  S0U4RE  60 
1    SJUSRE    50 


P04       TOT    P 
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TABLE  XX. — Continued 


S    T    4     T     I     C    \ 


OEFIO       31  8089 

CONSEC  0016 

L«T             56  23       ^ 

LONG       050  48      u 


CaS'NUM/TIME        LVLTVP 


YEIB 

1969 

6CTDP    03429 

4IR 

TE»P       -00.3 

DIR    HOT     PER 

HIND-DIR    35 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

•IONTm       C* 

SHIP    CO 

WET 

BULB      -01.5 

35 

4         2 

XI'JD-SPO    2o 

TRACE    DIR                      0 

5    SJUARE       3 

DiV 

15 

0AT«    USE       1 

BiROMETR     1007.2 

SEA 

■INO-FDB 

DURATIJN                   00.4 

2    SQUARE    60 

HOUB 

U.8 

4RE»              05 

CLOUD    T/A 

CL/T( 

WEATHER        X7 

OR  10    B4B    ;i6 

1     SguARE     60 

.VLTYP 

OEfTH 

TEMP 

S4L 

SIIHS-T 

DYNDPTM 

SND    VEL 

OXYG              P34 

^OT    P         N02          H03 

5  133         PH 

STD 

00000 

02.57 

34.55 

27.59 

CC.OCO 

1460.1 

OBS 

000  00 

02.57 

34.550 

27.59 

1460.1 

STD 

00010 

02.55 

34.5  6 

27.60 

00.005 

1460.2 

OBS 

OCOIO 

C2.55 

34.56C 

27.60 

1460. 2 

STD 

00020 

02.55 

34.57 

27.60 

00.010 

1460.4 

OBS 

00020 

02.55 

34.5  66 

27.60 

1460.4 

STD 

000  30 

02.55 

34.57 

27.60 

00.015 

1460.6 

OBS 

00030 

02.55 

34.570 

27.60 

1460.6 

STD 

000  50 

02.55 

34.57 

27.60 

00.025 

1460.9 

OBS 

00050 

02.55 

34.571 

27.60 

1460.9 

STD 

00075 

02.55 

34.58 

27.61 

00.037 

1461.3 

OBS 

CC075 

02.55 

34.576 

27.61 

1461.3 

STD 

00100 

02.54 

34.58 

27.61 

00.049 

1461.7 

OBS 

00100 

02.54 

34.577 

27.61 

1461.7 

STD 

00125 

02.53 

34.5  8 

27.61 

00.062 

1462.1 

OBS 

00125 

02.53 

34.576 

27.61 

1462.1 

STD 

00150 

02.53 

34.58 

27.61 

00.074 

1462.5 

OBS 

00150 

02.53 

34.578 

27.61 

1462.5 

OBS 

0017<. 

02.53 

34.6CC 

27.63 

1462.9 

STD 

00200 

03.11 

34.70 

27.65 

00.098 

146O.0 

OBS 

002  00 

03.11 

34.697 

27.65 

1466.0 

STD 

002  50 

03.72 

34.81 

27.68 

00.121 

1469.5 

OBS 

002  50 

03.72 

34.808 

27.66 

1469.5 

STD 

C0300 

03.81 

34.84 

27.70 

00.  142 

1470.6 

OBS 

00300 

03.81 

34.841 

27.70 

1470.8 

STD 

00400 

03.79 

34.86 

27.72 

00.185 

1472.4 

OBS 

C0400 

03.79 

34.857 

27.72 

1472.4 

STD 

005  00 

03.75 

34.86 

27.72 

00.228 

1473.9 

OBS 

00500 

03.75 

34. 861 

27.72 

1473.9 

STD 

00600 

03.71 

34.86 

27.73 

00.271 

1475.4 

OBS 

006  00 

03.71 

34.863 

27.73 

1475.4 

STD 

00700 

03.62 

34.  86 

27.7  3 

00.314 

1476.6 

OBS 

00700 

03.62 

34.859 

27.73 

1 4  76  .  o 

STD 

OOBOO 

03.62 

34.86 

27.73 

00.358 

1478.3 

PBS 

ooeco 

03.62 

34.859 

27.73 

1478 .3 

STD 

00900 

03.58 

34.86 

27.74 

00.402 

1479.8 

OBS 

00900 

03. 5B 

34.857 

27.74 

1479.8 

STD 

ClOOO 

C3.57 

34.85 

27.74 

00.447 

1481.4 

OBS 

01000 

03.57 

34.854 

27.74 

1481.4 

STD 

CllOO 

03.55 

34.86 

27.74 

00.493 

1483.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.858 

27.74 

1483.0 

STD 

01200 

03.54 

34.  86 

27.74 

CO. 539 

1484.7 

OBS 

01200 

03.54 

34.860 

27.74 

1464.7 

STO 

01300 

03.53 

34.86 

27.75 

00.585 

1486.3 

OBS 

01300 

03.53 

34.865 

27.75 

1486.3 

STD 

01400 

03.59 

34.89 

27.76 

00.632 

1488.3 

OBS 

01400 

03.59 

34.891 

27.76 

1488.3 

STD 

01500 

03.61 

34.90 

27.77 

00.678 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.900 

27.77 

1490.1 
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TABLE  XX.— Continued 


NOOC  STATION  DATA 


PEfID       31        8089 
CPNSEC  0017 

L«T  56    28       N 

LONG       050    '♦I       W 


CASTNUN/TIME        LVLTVP 


YEAH 

1969 

60TDP    03475 

AIR 

'EMP       -02.5 

DIP    HGT    PER 

WINO-OIR     32 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

1      C 

SHIP    CO 

WET 

BULB       -04.4 

32 

4         3 

HI-JO-SPD     lo 

TRACE    DIR                        ! 

OAY 

16 

DATA    USE        1 

BABOMETP     1008.9 

SEA 

KIND-FDR 

DURATION                   00. 

HOUR 

00.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

HEATHER       Xo 

OR  10    848    C17 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND     VEL 

OXYO                P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

000  00 

02.43 

34.57 

27.62 

00.000 

1459.6 

■DBS 

CCCOO 

02.43 

34.575 

27.62 

1459.6 

STO 

00010 

02.43 

34.57 

27.62 

00.004 

1459.7 

DBS 

00010 

02.43 

34.575 

27.62 

1459.7 

STO 

00020 

02.43 

34.57 

27.62 

00.009 

1459.9 

CBS 

00020 

02.43 

34.574 

27.62 

1459.9 

STO 

00C30 

C2.43 

34.5  6 

27.62 

00.014 

1460.1 

OBS 

00030 

02.43 

34.576 

27.62 

1460.1 

STO 

00050 

02.43 

34.57 

27.61 

00.02  4 

1460.4 

OBS 

00050 

02.43 

34.570 

27.61 

1460.4 

STO 

00075 

02.46 

34.58 

27.62 

00.036 

1460.9 

OBS 

00C75 

0  2.46 

34.576 

27.62 

1460.9 

STD 

OOICO 

02.44 

34.59 

27.63 

00.046 

1461. J 

OBS 

00100 

C2.44 

34.590 

27.63 

1461.3 

STO 

00125 

02.54 

34.60 

27.63 

00.060 

1462.1 

OBS 

00125 

02.54 

34.597 

27.63 

1462.1 

STD 

CC15C 

02.59 

34.60 

27.63 

CC.072 

1462.8 

OBS 

00150 

02.59 

34.603 

27.63 

1462.8 

STD 

002  00 

03.51 

34.  76 

27.67 

00.095 

1467.8 

OBS 

00200 

03.51 

34.761 

27.67 

1467.8 

STD 

002  50 

03.91 

34.84 

27.69 

00.116 

1470.4 

OBS 

CC250 

C3.91 

34.e4C 

27. o9 

1470.4 

STD 

00300 

03.90 

34.87 

27.71 

00.139 

1471  .2 

OBS 

003  00 

03.90 

34.868 

27.71 

1471  .2 

STD 

OCCO 

C3.79 

34.88 

27.73 

00.161 

1472.4 

CBS 

004  00 

03.79 

34.876 

27.73 

1472.4 

STO 

00500 

03.74 

34.88 

27.74 

CO. 222 

1473.9 

OBS 

00500 

03.74 

34.878 

27.74 

1473.9 

STD 

006  00 

03.71 

34.69 

27.75 

00.263 

1475.4 

OBS 

CC609 

C3.71 

34.688 

27.75 

1475.4 

STD 

00700 

03.67 

34.69 

27.75 

00.305 

1476.9 

OBS 

007  00 

03.67 

34.889 

27.75 

1476.9 

STD 

cceco 

03.57 

34.87 

27.75 

00.347 

1476.1 

OBS 

ooeoo 

03.57 

34.867 

27.7  5 

1478.1 

STD 

009  00 

03.57 

34.  86 

27.74 

00.390 

1479.8 

OBS 

00900 

03.57 

34.865 

27.74 

1479.8 

STD 

01000 

C3.57 

34.66 

27.74 

00.435 

1481  .4 

QBS 

01000 

03.57 

34.859 

27.74 

1481 .4 

STD 

01100 

03.57 

34.8  7 

27.75 

00.480 

1483.1 

OBS 

CI  100 

03.57 

34.866 

27.7  5 

1483.1 

STD 

01200 

03.57 

34.86 

27.74 

00.526 

1464.8 

OBS 

01200 

03.57 

34.865 

27.74 

1484.8 

STO 

01300 

03.61 

34.68 

27.76 

00.572 

1466.7 

OBS 

013  00 

03.61 

34.884 

27.76 

1486.7 

STD 

01 400 

03.61 

34.89 

27.76 

00.O18 

1466.4 

OBS 

01400 

03.61 

34.895 

27.76 

1488.4 

STD 

01500 

03.61 

34.90 

27.77 

00.665 

1490.0 

CBS 

C15C0 

03.61 

34.696 

27.77 

1490.0 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  6U 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XX.— Continued 


S    T    4    T     I     C    N 


REFID       31  6089 

CONSEC  0016 

i.4T             56  Zl,       N 

LONG      050  37       W 


YEAR  1969 
MONTH  O"* 
DAY  16 

HOUR     06.0 


60TDP    03<.75 
SHIP    CO 
DAT*    USE        1 
AREA  05 


AIR  TEMP  -02.0 
MET  8ULB  -03.6 
BAROMETR  1007.6 
CLOUD     T/A 


OIR    HGT    PER 

31       4         3 
SEA 
CL/TR 


KIND-OIR  31 

WIND-SPO  15 
KIND-FOB 

HEATHER  X3 


INST    STO    1.EC0RDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.2 

ORIG     S'lS    018 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUM/TIME       LVLTVP         DEPTH 


STO 
08  S 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
DBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
COO  30 
00050 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
002  00 
00200 
002 -lO 
002  50 
00250 
00300 
00300 
00400 
OO'.OO 

005  00 
00500 

006  00 
00600 
00700 
00700 
00600 
006  00 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
OHOO 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

02. '.T 
02.<.7 
02.47 
02.47 
C2.50 
02.50 
02.50 
02.50 
02.54 
02.54 
02.58 
02.58 
0  2.62 
02.62 
02.63 
02.63 
02.66 
0  2.66 
02.66 
02.66 
02.66 
02.79 
02.79 
03.41 
03.41 
03.48 
03.48 
03.48 
03.48 
03.51 
03.51 
03.49 
03.49 
03.47 
03.47 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.52 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 


SAL 

34.58 

34.579 

34.56 

34.579 

34.58 

34.579 

34.58 

34.582 

34.60 

34.600 

34.6  2 

34.622 

34.63 

34.627 

34.63 

34.630 

34.64 

34.638 

34.64 

34.63  8 

34.656 

34.69 

34.686 

34.76 

34.780 

34.84 

34.836 

34.84 

34.643 

34.67 

34.866 

34.66 

34.859 

34.65 

34.650 

34.85 

34.647 

34.85 

34.854 

34.86 

34.660 

34.85 

34.864 

34.86 

34.856 

34.86 

34.856 

34.87 

34.867 


SIGHA-T 

27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.63 
27.63 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.65 
27.65 
27.65 
27.65 
27.66 
27.66 
27.66 
27.69 
27.69 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 


DYNDPTH 
00.000 
00.004 
00.009 
00.014 
00.024 
00.035 
00.047 
00.059 
00.070 
00.093 

00.116 
00.138 
00.180 
00.221 
00.262 
00.303 
00.346 
00.390 
00.434 
00.479 
00.525 
00.572 
00.620 
00.668 


SND    VEL       OXYG 

1459.7 

1459.7 

1459.9 

1 4  59  .  9 

1460.2 

1460.2 

1460.4 

1460.4 

1460.9 

1460.9 

1461.5 

1461 .5 

1462.1 

1462.1 

1462.6 

1462.6 

1463.1 

1463.1 

1463.9 

1463.9 

1464.6 

1465.4 

1465.4 

1469.0 

1469.0 

1471.0 

1471. 

1472. 

1472. 

1474. 

1474. 

1476. 

1476, 

1477. 

1477.7 

1479.5 

1479.5 

1481.2 

1481.2 

1482.9 

1482.9 

1464.6 

1484.6 

1486.3 

1486.3 

1488.0 

1468.0 

1469.7 

1489.7 


P04       TOT    P 
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TABLE  XX.— Continued 


NODC  ST4TI0N         DATA 


REFID       31       8089 

YEAR 

1969 

BDTDP    03475 

AIR 

TEMP       -00.6 

DIR     HGT     PER 

WIND-DIR    33              INST 

CONSEC               0019 

MONTH 

04 

SHIP    CO 

WET 

BULB       -02.3 

01 

6          4 

wno-SPD    24             TRAC 

LAT             56    <|5       N 

OAY 

17 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1004.8 

SEA 

HIND-FOR                    DURA 

LONG       051     00       W 

HOUR 

18.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

MEATHER       X9             ORIG 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34       TOT    P 

STD 

00000 

02.56 

34.5  9 

27.62 

00.000 

1460.2 

18.5 

OBS 

00000 

02.56 

34.595 

27.62 

1460.2 

STD 

COO  10 

02.56 

34.59 

27.62 

00.004 

1460.3 

OBS 

00010 

02.56 

34.595 

27.62 

1460.3 

STD 

00020 

02.56 

34.59 

27.62 

00.009 

1460.5 

DBS 

00020 

02.56 

34.595 

27.62 

1460.5 

STD 

00030 

02.  56 

34.60 

27.62 

00 . 0 1 4 

1460.7 

OBS 

00030 

02.56 

34.596 

27.62 

1460.7 

STD 

00050 

02.55 

34.60 

27.62 

00.023 

1460.9 

OBS 

00050 

02.55 

34.596 

27.62 

1460.9 

STD 

00075 

02.62 

34.65 

27.66 

00.035 

1461.7 

OBS 

00075 

02.62 

34.649 

27.66 

1461.7 

OBS 

00090 

02.89 

34.681 

27.66 

1463.2 

STO 

00100 

02.66 

34.64 

27.65 

00.046 

1462.3 

OBS 

00100 

02.66 

34.638 

27.65 

1462.3 

STD 

00125 

02.61 

34.66 

27.67 

00.058 

1462.5 

OBS 

00125 

02.61 

34.656 

27.67 

1462.5 

OBS 

00145 

03.41 

34.762 

27.68 

1466 .4 

STO 

00150 

03.39 

34.74 

27.66 

00.069 

1466.4 

OBS 

00150 

03.39 

34.739 

27.66 

1466.4 

OBS 

00160 

03.13 

34.723 

27.67 

1465.4 

OBS 

0C170 

03.34 

34.763 

27.69 

1466.5 

OBS 

00180 

02.99 

34.703 

27.67 

1465.1 

STD 

00200 

C3.51 

34.80 

27.70 

00.091 

1467.8 

OBS 

00200 

03.51 

34.802 

27.70 

1467.8 

STD 

002  50 

03.95 

34.66 

27.70 

00.112 

1470.6 

OBS 

002  50 

03.95 

34.856 

27.70 

1470.6 

STD 

00300 

03.95 

34.84 

27.69 

00.134 

1471 .4 

OBS 

00300 

03.95 

34.844 

27.69 

1471.4 

STD 

00400 

03.62 

34.87 

27.72 

00.177 

1472.5 

OBS 

00400 

03.82 

34.866 

27.72 

1472.5 

STD 

00500 

03.82 

34.88 

27.73 

00.219 

1474.2 

OBS 

005  00 

03.82 

34.877 

27.73 

1474.2 

STD 

00600 

03.77 

34.87 

27.73 

00.262 

1475.6 

OBS 

00600 

03.77 

34.872 

27.73 

1475.6 

STD 

00700 

03.74 

34.87 

27.73 

00.30  5 

1477.2 

OBS 

00700 

03.74 

34.874 

27.73 

1477.2 

STD 

00600 

03.70 

34.86 

27.73 

00.349 

1476.6 

OBS 

008  00 

03.70 

34.860 

27.73 

1478.6 

STD 

00900 

03.61 

34.67 

27.74 

00.394 

14  79.9 

OBS 

00900 

03.61 

34.868 

27.74 

1479.9 

STD 

01000 

03.62 

34.87 

27.74 

00.436 

1481.7 

OBS 

01000 

03.62 

34.869 

27.74 

1481.7 

STD 

01100 

03.61 

34.67 

27.75 

00.484 

1483.3 

OBS 

01100 

03.61 

34.872 

27.75 

1483.3 

STD 

01200 

03.61 

34.8  8 

27.75 

00.529 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.882 

27.75 

1485.0 

STD 

01300 

03.62 

34.89 

27.76 

00.575 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.691 

27.76 

1486.7 

STD 

01400 

03.64 

34.90 

27.77 

00.621 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.904 

27.77 

1486.5 

STD 

01500 

03.64 

34.91 

27.77 

00.667 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.9C7 

27.77 

1490.2 

INST     STO    RECORDER 
DIR  D 

ION  00.3 

848    019 


TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  XX.— Continued 


NODC     STATION    D4TA 


REFIO       31       8089            VE»R 

1969 

BOTDP    Ol'tli 

AIR    TEMP       -00.5 

DIR    HGT    PER            HIND-DIR    03 

CONSEC               0020            MONTK 

1      01, 

SHIP    CO 

HET    aULB       -02.4 

02       - 

4         3              HIND-SPD    00 

L»T            56    36      N            Oil 

16 

DATA    USE       1 

BAROHETR    1004.0 

SEA 

KIND-FOR 

LONG      0  50    55       H            HOUR 

06.1 

AREA                05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

HEATHER        XI 

CASTNUH/TIME       LVLTVP 

DEPTH 

TEWP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL       OXYG              P3 

STD 

00000 

02.32 

34.55 

27.61 

OO.OCO 

1459.1 

06.1         OBS 

00000 

02.32 

34.552 

27.61 

1459.1 

STD 

00010 

02.32 

34.55 

27.61 

00.004 

1459.2 

OBS 

00010 

02.32 

34.553 

27.61 

1459.2 

STD 

00020 

02.33 

34.55 

27.61 

00.009 

1459.4 

OBS 

00020 

02.33 

34.553 

27.61 

1459.4 

STD 

00030 

C2.3* 

34.55 

27.61 

00.014 

1459.6 

OBS 

00030 

02.3'. 

34.555 

27.61 

1459.6 

STD 

00C50 

02.37 

34.56 

27.61 

00.024 

1460.1 

OBS 

00050 

02.37 

34.556 

27.61 

1460.1 

STO 

00075 

02.<.1 

34.57 

27.61 

00.036 

1460.7 

08  S 

00075 

02.41 

34.568 

27.61 

1460.7 

STD 

00100 

02.56 

34.60 

27.63 

00.049 

1461.8 

OBS 

00100 

02.56 

34.598 

27.63 

1461.6 

STD 

00125 

02.79 

34.66 

27.65 

00.060 

1463.3 

OBS 

00125 

02.79 

34.656 

27.65 

1463.3 

STD 

00150 

03.14 

34.70 

27.65 

00.072 

1465.3 

OBS 

00150 

03.14 

34.699 

27.65 

1465.3 

OBS 

00162 

03.41 

34.723 

27.65 

1466.7 

STD 

00200 

03.45 

34.76 

27.68 

00.094 

1467.5 

OBS 

00200 

03.45 

34.763 

27.68 

1467.5 

OBS 

00230 

03.62 

34.772 

27.67 

1468.7 

STD 

00250 

03.55 

34.78 

27.68 

00.116 

1468.8 

OBS 

C025C 

03.55 

34.785 

27.68 

1468.8 

STD 

003  00 

03.66 

34.82 

27.70 

00.138 

1470.1 

OBS 

00300 

03.66 

34.825 

27.70 

1470.1 

STD 

OO'.OO 

03.77 

34.85 

27.72 

00.181 

1472.3 

CBS 

00<.00 

03.77 

34.855 

27.72 

1472.3 

STD 

00500 

03.77 

34.86 

27.72 

00.224 

1474.0 

OBS 

005  00 

03.77 

34.860 

27.72 

1474.0 

STD 

00600 

03.77 

34.87 

27.73 

00.267 

1475.6 

OBS 

00600 

03.77 

34.868 

27.73 

1475.6 

STD 

00700 

03.76 

34.87 

27.73 

00.311 

1477.2 

OBS 

00700 

03.76 

34.867 

27.73 

1477.2 

STD 

00800 

03.64 

34.86 

27.73 

00.355 

1478.4 

OBS 

008  00 

03.64 

34.857 

27.73 

1478.4 

STD 

00900 

03.61 

34.85 

27.73 

00.400 

1479.9 

OBS 

00900 

03.61 

34.848 

27.7  3 

1479.9 

STD 

01000 

03.61 

34.86 

27.73 

00. -.46 

1481.6 

oes 

OICOO 

03.61 

34.856 

27.73 

1481.6 

STD 

01100 

03.61 

34.85 

27.73 

00.492 

1483.3 

OBS 

01100 

03.61 

34.855 

27.73 

1483.3 

STO 

01200 

03.58 

34.87 

27.74 

00.538 

1484.8 

OBS 

01200 

03.58 

34.867 

27.74 

1484.8 

STD 

01300 

03.60 

34.89 

27.76 

00.585 

1486. o 

OBS 

01300 

03.60 

34.886 

27.76 

1486.6 

STD 

OKOO 

03.61 

34.89 

27.76 

00.631 

1488.4 

OBS 

01*00 

03.61 

34.894 

27.76 

1486.4 

STD 

01500 

03.61 

34.90 

27.77 

00.677 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.904 

27.77 

1490.1 

INST     STD    RECORDER 
TRACE     DIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    B48    020 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XX. — Continued 


STATION 


REFID      31  8089 

CONS  EC  0021 

L»T             56  36       N 

LONG       051  04       H 


YEAR  1969 
MONTH  04 
DAY  16 

HOUR     12.0 


80TDP     03438 
SHIP    CO 
DATA    use        1 
AREA  05 


AIR  TEMP  -00.3 
WET  BULB  -02.4 
BAROHETR  1001.4 
CLOUD     T/A 


DIR    HGT    PER 

04       3  3 

SEA 
CL/TR 


HIND-OIB     10 
UIND-SPO   03 
MIND-FDR 
HEATHER       X2 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

OR!C     B48    021 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUn/TIME       LVLTVP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
CBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
000  00 
COCIO 
00010 
000  20 
00020 
00030 
0CC30 
00050 
00050 
00075 
000  75 
00100 
00100 
00125 
CC125 
00150 
00150 
00200 
002  00 
00220 
002  50 

002  50 
00300 

003  00 
00400 
00400 
005  00 
00500 
00600 
00600 
00700 
00700 
008C0 

008  00 
00900 

009  00 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
0140C 
01500 
01500 


TEMP 

02.49 
02.49 
02.49 
02.49 
C2.49 
02.49 
02.49 
02.49 
02.49 
02.49 
02.49 
02.49 
C2.54 
02.54 
02.62 
C2.62 
02.44 
02.44 
02.42 
02.42 
02.42 
03.77 
03.77 
03.87 
03.8  7 
03.87 
03.87 
03.78 
03.78 
03.76 
03.76 
03.71 
03.71 
03.66 
03.66 
03.66 
03.66 
03.64 
03.64 
03.60 
03.60 
03.60 
03.60 
03.60 
03.60 
03.61 
03.61 
03.61 
03.61 


SAL 

34.58 

34.577 

34.58 

34.577 

34.58 

34.578 

34.58 

34.578 

34.58 

34.578 

34.58 

34.582 

34.60 

34.596 

34.61 

34.606 

34.60 

34.597 

34.61 

34.613 

34.626 

34.81 

34.811 

34.84 

34.844 

34.86 

34.863 

34.86 

34.858 

34.86 

34.859 

34.86 

34.859 

34.86 

34.856 

34.67 

34.867 

34.86 

34.864 

34.86 

34.661 

34.87 

34.870 

34.69 

34.886 

34.89 

34.692 

34.90 

34.905 


SIGMA-T  OYNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


P04       TOT    P 


27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.63 
27.63 
27.63 
27.63 
27.63 
27.63 
27.65 
27.65 
27.66 
27.68 
27.66 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.7  2 
27.73 
27.7  3 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 


00.060 
00.072 


1459.6 
1459.8 
1460.0 
1460.0 
1460.2 
1460.2 
1460.3 
1460.3 
1460.7 
1460.7 
1461.1 
1461 .1 
1461 .7 
1461.7 
1462.5 
1 462 . 5 
1462.1 
1462.1 
1462.9 
1462.9 
1463.2 
1469.8 
1469.8 
1471.0 
1471 .0 
1472.7 
1472.7 
1474.0 
1474.0 
1475.6 
1475.6 
1477.0 
1477.0 
1478.5 
1478.5 


1460.2 
1480.2 
1461.7 
1481 .7 
1463.2 
1483.2 
1484.9 
1484.9 
1486.6 
1486.6 
1486.4 
1488.4 
1490.1 
1490.1 
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TABLE  XX.— Continued 


BEFID   31  6069 

CONSEC  0022 

L«T     56  33   N 

LONS   051  04   H 


CaSTNUM/TIME   LVLTYP 


N    0 

DC          S    T    A 

T    I    0    N 

DAT 

A 

YE»S 

1969 

BOTDP    01875 

AIR 

TEMP       -00.3 

DIR     HOT     PER 

WIMD-DIR    12 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

04 

SHIP   CO 

MET 

BULB      -00. e 

04       ■ 

4         3 

KIND-SPO    13 

TRACE    DIR                      0 

5     SQUARE       3 

DAY 

16 

DATA    USE       1 

BAROMETB     0997.1 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                 00.2 

2     SQUARE    60 

HOUR 

IB.O 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

XEATHE?       X7 

ORIG    648    022 

1     SQUARE    61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI^MA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG              P34 

TOT     P          N02          N03 

S103          PH 

STO 

000  00 

02.59 

34.57 

27.60 

00.000 

1460.2 

OSS 

00000 

02.56 

34.574 

27.60 

14D0.2 

STO 

00010 

02.56 

34.56 

27.61 

00.00  4 

1460.3 

OBS 

00010 

02.56 

34.577 

27.61 

1460.3 

STO 

CC020 

02.55 

34.5  8 

27.61 

00.009 

1460.4 

OBS 

00020 

02.55 

34.576 

27.61 

1460.4 

STO 

00030 

02.55 

34.5  8 

27. 6L 

00.014 

1 4  60  . 6 

OBS 

000  30 

C2.55 

34.578 

27.61 

1460.6 

STO 

00050 

02.52 

34.58 

27.61 

00.024 

1460.8 

OBS 

ocrso 

C2.52 

34.578 

27.61 

146C.8 

STO 

00075 

02.52 

34.58 

27.61 

00.036 

1461.2 

OBS 

00075 

02.52 

34.579 

27.61 

1461 .2 

STO 

00100 

02.52 

34.5  6 

27.62 

00.049 

1461 .6 

OBS 

00100 

02.52 

34.562 

27.62 

1461  .6 

STO 

00125 

02.52 

34.5  8 

27.62 

CO. 061 

1462.0 

OBS 

00125 

02.52 

34.565 

27.62 

1462.0 

STO 

00150 

02.52 

34.59 

27.62 

00.073 

1462 .4 

OBS 

00150 

02.52 

34.591 

27.62 

1462.4 

STO 

002  00 

02.94 

34.70 

27.67 

00.096 

1465.2 

OBS 

002  00 

02.94 

34.698 

27.67 

1465.2 

STO 

002  50 

03.78 

34.61 

27.66 

00.119 

1469.6 

OBS 

00250 

03.76 

34.813 

27.68 

1469.6 

STO 

00300 

03.78 

34.82 

27.69 

00.141 

1470. o 

OBS 

00300 

03.76 

34.821 

27.69 

1470.6 

STD 

004  00 

03.76 

34.86 

27.72 

00.184 

1472.3 

OBS 

00400 

03.78 

34.656 

27.72 

1472.3 

STO 

00500 

03.76 

34.86 

27.72 

00.227 

1474.0 

OBS 

C0500 

03.78 

34.861 

27.72 

1474.0 

STD 

006  00 

03.78 

34.67 

27.73 

00.270 

1475.7 

OBS 

006  00 

03.78 

34.874 

27.73 

1475.7 

STD 

00700 

03.78 

34.87 

27.73 

00.313 

1477.3 

OBS 

007  00 

03.76 

34.873 

27.73 

1477.3 

STO 

00800 

03.71 

34.87 

27.73 

00.358 

1478.7 

OBS 

008  00 

03.71 

34.866 

27.73 

1478.7 

STD 

00900 

03.62 

34.86 

27.74 

00.402 

1460.0 

OBS 

009  00 

03.62 

34.664 

27.74 

1460.0 

STD 

01000 

03.56 

34.86 

27.74 

00.447 

1461.5 

OBS 

01000 

03.56 

34.860 

27.74 

1481 .5 

STD 

01100 

03.58 

34.86 

27.74 

00.49  3 

1463.1 

OBS 

01100 

03.58 

34.861 

27.74 

1483.1 

STO 

01200 

03.58 

34.86 

27.74 

00.539 

1464.8 

OBS 

01200 

03.56 

34.664 

27.74 

1464.6 

STD 

01300 

03.56 

34.6  8 

27.76 

00.565 

1486.5 

OBS 

01300 

03.58 

34.682 

27.76 

1486.5 

STD 

01400 

03.  58 

34.69 

27.76 

00.631 

1486.2 

OBS 

01400 

03.56 

34.891 

27.76 

1466.2 

STD 

01500 

03.60 

34.90 

27.77 

00.676 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.900 

27.77 

1490.0 
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TABLE  XX.— Continued 


NODC  STATION         DATA 


REFID       31        8089 
CONSEC  0023 

LAT  56    32       N 

LONG       051    05      « 


CASTNUM/TIME       LVLTyP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          00.6 

DIB    HGT     PER             lilND-OIR    09 

MONTH 

1      O'l 

SHIP    CO 

HET 

BULB          CO. 5 

06 

3          3                NIND-SPD    15 

DAY 

18 

DATA    USE       1 

BAROMETR    0992.3 

SEA 

WIND-FOR 

HOUR 

23.8 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

LEATHER       X7 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL       OXYG               P3' 

STD 

00000 

02.90 

34.56 

27.57 

00.000 

1461 .6 

oes 

ooooo 

02.90 

34.560 

27.57 

1461  .6 

STD 

00010 

02.90 

34.57 

27.57 

00.005 

1461.8 

DBS 

COOIO 

02.90 

34.568 

27.57 

1461.8 

STD 

00020 

02.90 

34.56 

27.56 

OO.OIO 

1461 .9 

DBS 

00020 

02.90 

34.556 

27.56 

1461 .9 

STD 

000  30 

02.76 

34.56 

27.58 

00.015 

1461.5 

OBS 

00030 

02.76 

34.562 

27.58 

1461.5 

STO 

0.00  50 

02.46 

34.57 

27.61 

00.026 

1460.5 

OBS 

00050 

02.46 

34.572 

27.61 

1460.5 

STD 

00075 

02.58 

34.59 

27.62 

00.038 

1461.5 

OBS 

00075 

02.56 

34.590 

27.62 

1461.5 

STD 

00100 

02.57 

34.59 

27.62 

00.050 

1461.8 

OBS 

00100 

02.57 

34.592 

27.62 

1461.8 

STD 

00125 

02.57 

34.6  0 

27.63 

00.062 

1462.3 

OBS 

00125 

02.57 

34.600 

27.63 

1462.3 

STD 

00150 

02.58 

34.6  1 

27.63 

00.074 

1462.7 

OBS 

00150 

02.58 

34.610 

27.63 

1462.7 

OBS 

00182 

02.84 

34.660 

27.65 

1464.5 

STD 

00200 

02.77 

34.64 

27.64 

00.098 

1464.4 

OBS 

002  00 

02.77 

34.645 

27.64 

1464.4 

OBS 

00235 

02.76 

34.658 

27.66 

1465.0 

STD 

002  50 

03.  19 

34.75 

27.69 

00.120 

1467.2 

OBS 

00250 

03.19 

34. 751 

27.69 

1467.2 

STD 

00300 

03.96 

34.64 

27.69 

00.142 

1471.4 

OBS 

003  00 

03.96 

34.845 

27.69 

1471.4 

STD 

00*00 

03.86 

34.85 

27.70 

00.186 

1472.7 

OBS 

00400 

03.86 

34.851 

27.70 

1472.7 

STD 

00500 

03.61 

34.  86 

27.72 

00.230 

1474.1 

OBS 

005  00 

03.81 

34.864 

27.72 

1474.1 

STD 

00600 

03.79 

34.87 

27.72 

00.273 

1475.7 

OBS 

00600 

03.79 

34.  866 

27.72 

1475.7 

STD 

00700 

03.77 

34.67 

27.73 

00.317 

1477.3 

DBS 

00700 

03.77 

34. 869 

27.7  3 

1477 .3 

STO 

00800 

03.66 

34.87 

27.74 

00.361 

1478.5 

OBS 

00800 

03.66 

34. 866 

27.74 

1478.5 

STD 

00900 

03.62 

34.66 

27.74 

00.40  5 

1460.0 

DBS 

009  00 

03.62 

34.863 

27.74 

1460.0 

STO 

01000 

03.59 

34.86 

27.74 

00.450 

1481 .5 

OBS 

01000 

03.59 

34.861 

27.74 

1481  .5 

STD 

01100 

03.59 

34.67 

27.74 

00.496 

1463.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.867 

27.74 

1483.2 

STD 

01200 

03.59 

34.87 

27.75 

00.542 

1484.9 

OBS 

01200 

03.59 

34.673 

27.75 

1484.9 

STD 

01300 

03.59 

34.89 

27.76 

00.587 

1466.6 

OBS 

01300 

03.59 

34.690 

27.76 

1486.6 

STD 

01400 

03.61 

34.90 

27.77 

00.633 

1466.4 

OBS 

01400 

03.61 

34.901 

27.77 

1488.4 

STD 

01500 

03.61 

34.91 

27.78 

00.679 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.9  09 

27.76 

1490.1 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    B46    023 


TEN  Sa  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOUARE     61 


P34       TOT    P 


239 


TABLE  XX. — Continued 


STATION 


REFID       31       8089 
CONSEC  002* 

L«'  56    31       N 

LONG      C5I    08       W 


YEAR  1969 
MOMTH  C 
04Y  19 

HOUR     06.2 


BOTDP    03475 
SHIP    CD 
0»TA    USE        1 
«Re»  05 


AIR    TEMP  00.5 

WET    BU18  00.0 

BAROMETR    0991.7 
CLOUD     T/a 


OIR  HGT 

06   * 
SEA 
CL/TP 


KIND-OIR    02 
UI-IO-SPD    17 
MINO-FOR 
HEATHER        X7 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    B4B   024 


TEN  S3  1407 
5  SaUARE  3 
2  SOUAXE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OSS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
08S 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
08  S 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
000  10 
00020 
00020 
000  2  5 
00030 
COC30 
00050 
00050 
000  75 
00075 
00100 
00100 
00125 
0C125 
00150 
00150 
00180 
00200 
00200 
00220 
002  50 
00250 
00300 
C0300 
00400 
00400 
00500 

005  00 
00600 

006  00 
00700 
00700 
00800 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 

ouoo 

01200 
01200 
C1300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

02.86 
02.86 
02.86 
02.86 
02.93 
02.93 
03.00 
03.12 
03.12 
02.88 
02.88 
02.69 
02.69 
02.58 
02.58 
02.54 
02.54 
02.50 
02.50 
02.52 
03.44 
03.44 
03.69 
03.47 
03.47 
03.79 
03.79 
03.88 
03.88 
03.88 
03.83 
03.87 
03.87 
03.80 
03.80 
03.77 
03.77 
03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.65 
03.65 
C3.65 
03.65 
03.65 
03.65 
03.65 
03.65 
03.65 
03.65 


SAL 

34.57 

34.575 

34.58 

34.579 

34.62 

34.616 

34.639 

34.61 

34.606 

34.61 

34.608 

34.59 

34.587 

34.5  8 

34.585 

34.58 

34.580 

34.59 

34.590 

34.620 

34.74 

34.739 

34.758 

34.74 

34.742 

34.82 

34.816 

34.87 

34.868 

34.88 

34.875 

34.88 

34.882 

34.88 

34.879 

34.88 

34.885 

34.87 

34.872 

34.88 

34.883 

34.88 

34.884 

34.89 

34.887 

34.90 

34.898 

34.90 

34.905 

34.92 

34.917 


OYNDPTH       SND    VEL       GXYG 


P34       TOT     P 


27.58 
27.58 
27.58 
27.58 
27.61 
27.61 
27.62 
27.58 
27.58 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.62 
27.62 
27.65 
27.66 
27.66 
27.65 
27.66 
27.66 
27.68 
27.68 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 


00.005 
00.010 


00.318 
00.361 


1461.4 
1461.4 
1461 .6 
1461.6 
1462.1 
1462.1 
1462.5 
1463.1 
1463.1 
1462.4 
1 462 . 4 
1461.9 
1461 .9 
1461 .9 
1461.9 
1462.1 
1462.1 
1462.4 
1462.4 
1463.0 
1467.4 
1467.4 
1468.8 
1468.4 
1468.4 
1470.7 
1470.7 
1472.8 
1472.8 
1474.4 
1474.4 
1476.1 
1476.1 
1477.4 
1477.4 
1479.0 
1479.0 
1480.1 
1480.1 
1481.6 
1481.8 
1483.5 
1483.5 
1485.2 
1485.2 
1486.8 
1486.8 
1468.5 
1488.5 
1490.2 
1490.2 
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TABLE  XX.— Continued 


S    T    i    t     I     0    N 


REFID       31  8089 

CONSEC  0025 

LIT             56  29       N 

IP"*!;       051  02       U 


YEAR  1969 
MONTH  0^ 
DAY  19 

HOUC      12.1 


BOTDP    03566 
SHIP    CO 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIB    TEMP  01.2 

MET  BULB  -00.3 
BAROMETB  099*. 2 
CLOUD    T/1 


OIR    HGT     PER 

07       3  * 

SEA 
CL/TR 


■(IND-OIB     31 
UIMD-SPD    13 
MIND-FOR 
WEATHER        XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG     6*8    C25 


TEN  SO  1407 
5  SguARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUARE    61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 

OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
PBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

oes 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


000  00 

oocoo 

00010 
00010 
00020 
00020 
000  3C 
00030 
00050 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
0O150 
00200 
00200 
002  50 
00250 
00300 
00300 
004  00 
004  00 
00500 
00500 
006  00 
C0600 
00700 
00700 
008  00 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 

ouoo 

01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

03.14 
03.14 
03.  14 
03.14 
03.14 
03.14 
03.14 

03.  14 
03.10 
03.10 
02.68 
02.68 
02.85 
02.85 
C2.84 
02.64 
02.67 
02.67 
02.5  8 
02.58 

04.  18 
04.18 
04.11 
04.11 
04.00 
04.00 
03.92 
03.92 
03.86 
03.86 
03.85 
03.85 
03.73 
03.73 
C3.71 
03.71 
03.65 
03.65 
03.65 
C3.65 
03.59 
03.59 
03.60 
03.60 
03.61 
03.61 
03.61 
03.61 


SAL 

34.57 

34.5fc6 

34.56 

34  .  5  6  0 

34.56 

34.562 

34.56 

34.562 

34.56 

34.564 

34.56 

34.556 

34.60 

34.603 

34.61 

34.613 

34.60 

34.596 

34.60 

34.601 

34.65 

34.853 

34.87 

34.870 

3-4.86 

34.862 

34.90 

34.900 

34.90 

34.905 

34.90 

34.902 

34.89 

34.889 

34.68 

34.879 

34.88 

34.877 

34.88 

34.679 

34.89 

34.891 

34.90 

34.899 

34.91 

34.911 

34.92 

34.917 


SIGMA-T 

27.55 
27.55 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.55 
27.55 
27.58 
27.58 
27.60 
27.60 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.63 
27.63 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 


27.78 
27.78 
27.78 


DYNDPTH 
00.000 
00.005 
00.011 
00.016 
00.02  7 
00.041 
00.053 
00.066 
00.076 
00.103 
00.126 
00.149 
00.193 
00.236 
00.278 
00.320 
00.363 
00.4C6 
00.451 
00.496 
00.541 
00.586 
00.63  1 
00.676 


SND     VEL       OXYG 

1462.6 
1462.6 
1462.8 
1462  .8 
1462.9 
1462.9 
1463.1 
1463.1 
1463 .3 
1463.3 
1461.9 
1461 .9 
1463.1 
1463.1 
1463.5 
1463.5 
1463.1 
1463.1 
1463.5 
1463.5 
1471.5 
1471.5 
1472.1 
1472.1 
1473.3 
1473.3 
1474.6 
1474.6 
1476.1 
1476.1 
1477.7 
1477.7 
1476.6 
1478.8 
1460.4 
1480.4 
1481 .8 
1481.6 
1463.5 
1 463 . 5 
1484.9 
1484.9 
1486.6 
1486.6 
1488.4 
1488.4 
149C  .1 
1490.1 


P34       TOT    P 
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TABLE  XX.— Continued 


S    ■f    1     T     I     C    N 


REFID       31  8089 

CONSEC  CC26 

LIT            56  30      K 

LONG       C51  00       N 


CiSTNUM/TIME        LVLTVP 


YESO 

1969 

30TDP    03457 

4IR 

TEMP          01.3 

DIP     H. 

3T    PER 

^IND-OIP     3j 

INST    STu    'tCC'DER 

TEN    Si     14^7 

MONTh 

,       04 

SHIP     CO 

«ET 

BULB       -00.2 

2e> 

3          4 

ulND-SPD    I'. 

IP  ACE    DIP                       0 

5    SOUARc       3 

TJY 

19 

oai«   USE     1 

eaoCWETB     0997.7 

SEA 

rflNO-FOP 

DURATION                 00.^ 

2     SQUARE     60 

HOUR 

18.2 

SPEC                05 

CLOUD     T/4 

CL/TP 

JE4THER        XI 

ORIS    848    u2o 

1     SJUAPE     ol 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

3XYG              P34 

TCT    P         N02          N03 

5133          PM 

STD 

00000 

03.22 

34.56 

27.54 

CC.OCP 

1463.0 

065 

000  00 

03.22 

34.562 

27.54 

1463.0 

STO 

00010 

03.22 

34.56 

27.54 

00.005 

1463.1 

OBS 

COCIC 

C3. 22 

34.56'- 

27.54 

1463.1 

STO 

00020 

03.22 

34.56 

27.53 

00.011 

1463.3 

OBS 

00020 

03.22 

34.559 

27.5  3 

1463.3 

STO 

000  30 

03.20 

34.56 

27.54 

00.016 

1463.4 

oes 

00030 

03.20 

34.561 

27.54 

1463.4 

STO 

COG  50 

r3.19 

34.56 

27.54 

CO. 028 

1463.7 

OBS 

000  50 

03.19 

34.562 

27.54 

1463.7 

STO 

00075 

03.09 

34.56 

27.55 

00.042 

1463.6 

OBS 

C0075 

03.09 

34.557 

27.55 

1463.6 

STO 

00100 

03.17 

34.06 

27.62 

00.055 

1464.5 

OBS 

CCIOO 

03.17 

3-..056 

27.62 

1464.5 

STO 

00125 

03.84 

34.74 

27.t>2 

00.067 

1467.9 

OBS 

00125 

03.84 

34. 744 

27.62 

1467.9 

STD 

C0150 

04.03 

34.75 

27.61 

00.079 

1469.1 

OBS 

00150 

04.03 

34.754 

27.61 

1469.1 

QBS 

00180 

03.70 

34.708 

27.61 

1468.2 

OBS 

00190 

03.58 

34.746 

27.65 

1467.9 

STO 

002  00 

03.86 

34.78 

27.65 

00.104 

1469.3 

DBS 

'?02  00 

03.86 

34.777 

27.65 

1469.3 

OBS 

002  3  0 

04.13 

34.807 

27.64 

1470.9 

STD 

ro2  50 

C3.99 

34.82 

27.67 

00.127 

1470.7 

OBS 

00250 

03.99 

34.820 

27.67 

1470.7 

STD 

00300 

04.08 

34.87 

27.69 

00.150 

1472.0 

OBS 

CC30C 

C4.08 

34.866 

27.69 

1472.0 

STO 

00400 

04.06 

34.3b 

27.70 

00.194 

1473.5 

?BS 

001.00 

04. C6 

34.678 

27.70 

1473.5 

STD 

00500 

03.91 

34.8  8 

27.72 

00.237 

1474.6 

OBS 

005  00 

03.91 

34.875 

27.72 

1474.6 

STD 

0C600 

03.89 

34.8  8 

27.73 

00.281 

1476.2 

OBS 

006  00 

03.89 

34.884 

27.73 

1476.2 

STD 

007  00 

03.82 

34.88 

27.73 

CO. 324 

1477.5 

OBS 

00700 

03.82 

34.881 

27.73 

1477.5 

STD 

008  00 

03.74 

34.88 

27.74 

00. J68 

1478.8 

OBS 

coeoo 

03. 7* 

34.882 

27.74 

1478.8 

STD 

00900 

03.64 

34.87 

27.74 

00.412 

1480.1 

OBS 

0090C 

C3.64 

34.872 

27.74 

148C.1 

STD 

01000 

03.60 

34.87 

27.75 

00.457 

1481.6 

OBS 

01000 

03.60 

34.870 

27.75 

1481 .6 

STO 

ouoc 

03.60 

34.88 

27.75 

00.501 

1463.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.876 

27.75 

1483.3 

STD 

01200 

03.60 

34.89 

27.76 

00.546 

1484.9 

OBS 

01200 

03.60 

34.888 

27.76 

1484.9 

STO 

01300 

03.61 

34.90 

27.77 

00.591 

1486.7 

OBS 

01300 

03.61 

34.905 

27.77 

1486.7 

STD 

01400 

03.61 

34.91 

27.78 

00,o36 

1488.4 

OBS 

01400 

03.61 

34.911 

27.78 

1486.4 

STO 

01500 

03.61 

34.92 

27.78 

00.681 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.919 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XX.— Continued 


S  T  «  T  I  0  N 


REFID   31  8069 

CONSEC  0027 

LAT     56  32   N 

LONG   051  09   H 


CiSTNUM/TIME   LVLTYP 


VE»B 

1969 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          01.0 

DIR    HGT    PER 

«INO-OIR     28 

INST    STD    RECORDER 

HONTH 

0* 

SHIP   CO 

HET 

BULB       -00.7 

28       . 

3         2 

WI^4D-SPD    10 

TRACE    DIR                      0 

OAy 

19 

DATA    USE       1 

BABOMETR     1000.1 

SEA 

KINO-FDR 

DURATION                 00.3 

HOUR 

23.7 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X8 

ORIS    B46    027 

VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG              P04 

TOT     P          N02          N03 

STD 

000  00 

02.91 

34.60 

27.59 

00.000 

1461 .7 

oes 

00000 

02.91 

34.598 

27.59 

1461.7 

STD 

00010 

02.91 

34.60 

27.60 

00.006 

1461 .8 

OBS 

00010 

02.91 

34.600 

27.60 

1461 .8 

STO 

000  20 

02.91 

34.60 

27.60 

00.010 

1462.0 

OBS 

00020 

02.91 

34.600 

27.60 

1 462 . 0 

STD 

00030 

02.86 

34.5  9 

27.60 

00.015 

1461.9 

DBS 

00030 

02.86 

34.594 

27.60 

1461 .9 

STD 

00050 

03.26 

34.65 

27.60 

00.025 

1464.1 

oes 

00050 

03.26 

34.652 

27.60 

1464.1 

STD 

00075 

02.77 

34.61 

27.62 

00.037 

1462.3 

OBS 

00075 

02.77 

34.609 

27.62 

1462.3 

STD 

CO  100 

02.62 

34.60 

27.62 

00.049 

1462.1 

OBS 

00100 

02.62 

34.601 

27.62 

1462.1 

STD 

00125 

02.64 

34.63 

27.64 

00.061 

1462.6 

OBS 

00125 

02.64 

34.630 

27.64 

1462.6 

OBS 

00143 

03.06 

34.691 

27.65 

1464.8 

STD 

00150 

02.84 

34.63 

27.63 

00.073 

1463.9 

OBS 

00150 

02.84 

34.632 

27.63 

1463.9 

OBS 

00170 

03.02 

34.682 

27.65 

1465.1 

STD 

00200 

03.02 

34.71 

27.67 

00.096 

1465.6 

OBS 

00200 

03.02 

34.707 

27.67 

1465.6 

STO 

002  50 

03.67 

34.81 

27.69 

00.118 

1469.3 

OBS 

002  50 

03.67 

34.811 

27.69 

1469.3 

STD 

00300 

03.90 

34.87 

27.71 

00.140 

1471.2 

OBS 

00300 

03.90 

34.866 

27.71 

1471 .2 

STO 

00400 

03.91 

34.37 

27.72 

00.182 

1472.9 

OBS 

00400 

03.91 

34.874 

27.72 

1472.9 

STD 

00500 

03.88 

34.89 

27.73 

00.224 

1474.5 

OBS 

00500 

03.88 

34.891 

27.73 

1474.5 

STO 

006  00 

03.86 

34.89 

27.73 

00.266 

1476.0 

OBS 

006  00 

03.86 

34.889 

27.73 

1476.0 

STD 

00700 

03.87 

34.90 

27.74 

00.309 

1477.8 

OBS 

00700 

03.87 

34.901 

27.74 

1477.8 

STD 

008  00 

03.82 

34.90 

27.75 

00.352 

1479.2 

OBS 

00800 

03.82 

34.899 

27.75 

1479.2 

STD 

00900 

03.71 

34.89 

27.75 

00.396 

1480.4 

OBS 

00900 

03.71 

34.891 

27.75 

1480.4 

STD 

01000 

03.67 

34.89 

27.75 

00.440 

1481 .9 

OBS 

01000 

03.67 

34.887 

27.75 

1481 .9 

STD 

01100 

03.67 

34.89 

27.75 

00.464 

1483.6 

OBS 

01100 

03.67 

34.891 

27.75 

1483.6 

STD 

01200 

03.65 

34.90 

27.76 

00.529 

1485.2 

OBS 

01200 

03.65 

34.896 

27.76 

1465.2 

STD 

01300 

03.65 

34.91 

27.77 

00.574 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.908 

27.77 

1486.9 

STD 

01400 

03.65 

34.92 

27.78 

00.619 

1488.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.917 

27.78 

1488. o 

STD 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

00.665 

1490.3 

OBS 

01500 

03.65 

34.924 

27.78 

1490.3 

TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  XX.— Continued 


STATION 


BEFIO       31       8089 
CONSEC  0028 

L«T  56    31      N 

LONS       051    03       M 


CISTNUM/TIME       LVLTVP 


VEiR 

1969 

BOTOP    03*75 

AlP 

TEMP          00.8 

DIP     HGT     PER             hlND-DlR     30 

MONTH 

1       C 

SHIP    CO 

WET 

BULB       -00.8 

30 

3          3                KIND-SPD    18 

DA» 

2C 

D4T4    USE       1 

B4R0METR    1000.5 

SEA 

UIND-FOR 

HOUR 

06.1 

4RE4                05 

CLOUD    T/4 

CL/TP 

WEATHER        XI 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISHA-T 

DYNDPTH 

SHU    VEL       OXVG                PD 

STD 

00000 

02.7* 

3*. 57 

27.59 

00.000 

1*60.9 

OBS 

00000 

02.7* 

3*. 573 

27.59 

1*60.9 

STD 

00010 

02.76 

3*. 57 

27.59 

00.0C5 

1*61.2 

OBS 

0001  0 

02.76 

3*. 57* 

27.59 

1*61.2 

STD 

00020 

02.79 

3*.  5  8 

27.59 

00.010 

1*61 .5 

OBS 

00020 

02.79 

3*. 577 

27.59 

1*61.5 

STO 

00030 

03.00 

3*. 62 

27.60 

00.015 

1*62.6 

OBS 

00C30 

03.00 

3*. 619 

27.60 

1*62.6 

STD 

00050 

03.1* 

3*. 6* 

27.60 

00.025 

1*63.5 

OBS 

0005  0 

03.1* 

3*. 63 7 

27.60 

1*63.5 

OBS 

0CC53 

03.18 

3*. 6*6 

27.61 

1*63.8 

OBS 

00057 

02.81 

3*. 580 

27.59 

1*62.2 

STO 

00075 

02.71 

3*. 59 

27.60 

00.037 

1*62.0 

OBS 

00075 

02.71 

3*. 586 

27.60 

1*62.0 

STD 

00100 

02.63 

3*.  60 

27.62 

00.050 

1*62.1 

OBS 

00100 

02.63 

3*. 597 

27.62 

1*62.1 

STD 

0012  5 

02.77 

3*. 62 

27.62 

00.062 

1*63.2 

OBS 

00125 

02.77 

3*. 620 

27.62 

1*63.2 

OBS 

001*5 

02.9* 

3*. 659 

27.6* 

1*6*. 3 

STD 

00150 

02.81 

3*.  62 

27.62 

00.07* 

1*63.7 

OBS 

00150 

02.81 

3*. 619 

27.62 

1*63.7 

STO 

00200 

02.79 

3*. 6* 

27.6* 

00.098 

1*6*. 5 

OBS 

00200 

02.79 

3*. 6** 

27.6* 

1*6*. 5 

STD 

00250 

03.  16 

3*. 75 

27.69 

00.120 

1*67.1 

OBS 

002  50 

03.16 

3*. 752 

27.69 

1*67.1 

STD 

C0300 

03.73 

3*. 82 

27.69 

00.1*2 

1*70.* 

OBS 

003  00 

03.73 

3*. 816 

27.69 

1*70.* 

STD 

00<.00 

03.98 

3*. 86 

27. 7C 

00.186 

1*73.2 

OBS 

OO'iOO 

03.98 

3*. 861 

27.70 

1*73.2 

STD 

005  00 

03.96 

3*. 87 

27.71 

00.231 

1*7*. 9 

OBS 

00500 

03.98 

3*. 871 

27.71 

1*7*. 9 

STO 

006  00 

03.91 

3*. 88 

27.72 

00.275 

1*76.2 

OSS 

006  00 

03.91 

3*. 876 

27.72 

1*76.2 

STO 

00700 

03.91 

3*.  89 

27.73 

00.320 

1*77.9 

OBS 

007  00 

03.91 

3*. 890 

27.73 

1*77.9 

STO 

008  00 

03.91 

3*. 89 

27.73 

00.36* 

1*79.6 

OBS 

0C800 

03.91 

3*. 893 

27.73 

1*79.6 

STD 

00900 

03.8* 

3*. 89 

27.7* 

00.*09 

1*80.9 

OBS 

00900 

03.8* 

3*. 893 

27.7* 

1*80.9 

STD 

01000 

03.80 

3*. 90 

27.75 

00. *5* 

1*82.5 

OBS 

OICOO 

03.80 

3*. 897 

27.75 

1*82.5 

STD 

01100 

03.7* 

3*. 90 

27.75 

00.*99 

1*83.9 

OBS 

OllOO 

03.7* 

3*. 698 

27.7  5 

1*83.9 

STD 

01200 

03.72 

3*. 90 

27.76 

00.5*5 

1*85.5 

OBS 

01200 

03.72 

3*. 898 

27.76 

1*85.5 

STD 

01300 

03.69 

3*.  90 

27.76 

00.590 

1*87.0 

OBS 

01300 

03.69 

3*. 905 

27.76 

1*87.0 

STO 

01400 

03.69 

3*. 91 

27.77 

00.636 

1*68.7 

OBS 

OliOO 

03.69 

3*. 913 

27.77 

1*88.7 

STO 

01500 

03.66 

3*. 92 

27.76 

00.662 

1*90.3 

OBS 

01500 

03.66 

3*. 921 

27.78 

1*90.3 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.2 

ORIS    6*8    028 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


PD*       TOT    P 
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TABLE  XX.— Continued 


STATION 


REFIO      31  8089 

CONSEC  0029 

L»T             56  32       N 

LONG       051  00      W 


YEAR  1969 
MONTH  04 
04*  20 

HOUR     12.0 


BOTDP    03566 
SHIP    CO 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR     TEMP  01.7 

HET    bulb  00.6 

BAROMETR     1001.9 
CLOUD    T/A 


DIP     HOT    PER 

30      4         3 
SEA 
CL/TB 


rtlND-DIR  30 

MIND-SPD  11 
HIND-FOR 

HEATHER  X8 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG    B'.B    029 


TEN  SO  IWl 
5  SaUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 

OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
00010 
000  20 
00020 
00030 
00030 
00050 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00180 
00200 
00200 
002  50 

002  50 
0C300 

003  00 
OO'iOO 
00*00 

005  00 
C0500 

006  00 
00600 
00700 
00700 
00800 
00800 
00900 
00900 
01000 
ClOOO 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
OKOO 
01500 
01500 


TEMP 

02.56 
02.58 
02.58 
02.58 
02.56 
02.56 
02.63 
02.63 
02.63 
02.63 
02.56 
02.58 
02.56 
02.56 
02.  58 
02.58 
02.58 
02.58 
02.58 
02.70 
02.70 
03.69 
03.69 
03.71 
03.71 
03.96 
03.96 
03.96 
03.96 
03.92 
03.92 
03.87 
03.87 
03.67 
03.67 
03.65 
03.65 
03.80 
03.60 
03.73 
03.73 
03.71 
03.71 
03.68 
03.68 
03.67 
03.67 
03.66 
03.66 


SAL 

34.56 

34.565 

34.56 

34.560 

34.56 

34.561 

34.60 

34.597 

34.60 

34.596 

34.59 

34.594 

34.59 

34.591 

34.59 

34.594 

34.60 

34.603 

34.624 

34.63 

34.629 

34.76 

34.780 

34.81 

34.814 

34.86 

34.657 

34.66 

34.675 

34.88 

34.876 

34.89 

34.894 

34.90 

34.698 

34.90 

34.900 

34.90 

34.901 

34.90 

34.903 

34.91 

34.906 

34.91 

34.909 

34.92 

34.916 

34.92 

34.924 


SIGMA-T 

27.60 
27.60 
27.59 
27.59 
27.60 
27.60 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.63 
27.63 
27.64 
27.64 
27.64 
27.66 
27.66 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27,74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.78 
27.78 


DYNDPTH 
00.000 
00.005 
00.010 
00.015 
00.024 
00.036 
00.048 
00.061 
00.073 

00.097 
00.120 
00.143 
00.167 
00.231 
00.275 
00.319 
00.363 
00.407 
00.452 
00.497 
00.541 
00.587 
00.632 
00.677 


SND    VEL       OXYG 

146C.2 
1460.2 
1460.4 
1460.4 
1460 .4 
1460.4 
1461.0 
1461.0 
1461 .3 
1461 .3 
1461.5 
1461.5 
1461.9 
1461.9 
1462.3 
1462.3 
1462.7 
1462.7 
1463.2 
1464.1 
1464.1 
1469.4 
1469.4 
147C.3 
1470.3 
1473.1 
1473.1 
1474.8 
1474.8 
1476.3 
1476.3 
1477.7 
1477.7 
1479.4 
1479.4 
1461.0 
1481.0 
1482.5 
1482.5 
1483.8 
1483.8 
1485.4 
1465.4 
1487.0 
1487.0 
1468.6 
1466.6 
1490.3 
1490.3 


P34       TOT    P 
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TABLE  XX.— Continued 


S    T    i    T    I    C    N 


REFIO      31  8089  YEAR    1969 

CONSEC  0050  MOUTH      04 

LfiT             56  35       N  DAY             20 

LONG       050  51       W  HOUR     16.3 


BOTOP    03512 
SHIP    CO 
DAT*    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  01.6 

WET    BULB  00.6 

EARCMETR    lOO't.2 
CLOUD     T/0 


DIR    HGT    PER 

3C       *         3 
SEA 
CL/TB 


WIND-OIR    36 
HIND-SPO    09 
aIND-F3F 
HEATHER        XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.2 

□RIG    B'.S    030 


TEN  SO  1*07 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUM/TIME        LVLTVP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
00C30 
00030 
00050 
00C5C 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
002  00 
00200 
00215 
C025C 
002  50 
00300 
00300 
OO^OO 
OOiiOO 
00500 

005  00 
00600 

006  00 
00  7  00 
00700 

008  00 
00800 

009  00 
009  00 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
Ol-iOO 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

03.54 
03.54 
03.31 
03.31 
03.28 
03.28 
03.26 
03.26 
03.22 
03.22 
02.76 
02.76 
02.79 
02.79 
02.87 
02.87 
02.59 
02.59 
03.39 
03.39 
03.89 
04.06 
04.06 
04.07 
04.07 
04.04 
04.04 
03.91 
03.91 
03.84 
03.84 
03.82 
03.82 
03.73 
0  3.73 
03.62 
03.62 
03.60 
03.60 
03.62 
03.62 
03.62 
0  3.62 
03.62 
03.62 
03.63 
03.63 
03.63 
03.63 


SAL 

34.55 

34.549 

34.55 

34.549 

34.55 

34.550 

34.55 

34.550 

34.55 

34.551 

34.54 

34.542 

34.60 

34.599 

34.61 

34.613 

34.58 

34.582 

34.72 

34.716 

34.816 

34.84 

34.838 

34.86 

34.857 

34.87 

34. 867 

34.88 

34.880 

34.88 

34.885 

34.89 

34.891 

34.87 

34.874 

34.86 

34.862 

34.88 

34.883 

34.89 

34.887 

34.89 

34.890 

34.90 

34.900 

34.91 

34.907 

34.91 

34.913 


SIGMA-I 

27.50 
27.50 
27.52 
27.52 
27.52 
27.52 
27.52 
27.52 
27.53 
27.53 
27.56 
27.56 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.64 
27.64 
27.67 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.76 


OYNDPTH 
00.000 
00.005 
00.011 
00.017 
00.028 
00.042 
00.055 
00.068 
00.080 
00.104 

00.126 
00.150 
00.195 
00.238 
00.261 
00.32  4 
00.368 
00.412 
00.457 
00.5C1 
00.546 
00.591 
00.636 
00.682 


SND    VEL       DXTG 

1464.3 
1464.3 
1463.5 
1463.5 
1463.5 
1463.5 
1463 .6 
1463.6 
1463.8 
1463.8 
1462.2 
1462.2 
1462.8 
1462.8 
1463.6 
1463.6 
1462.7 
1462.7 
1467.2 
1467.2 
1469.7 
1471.0 
1471 .0 
1471 .9 
1471.9 
1473.4 
1473.4 
1474.6 
1474.6 
1475.9 
1475.9 
1477.5 
1477.5 
1478.6 
1478.8 
1480.0 
1480.0 
1481.6 
1481 .6 
1463.4 
1463.4 
1485.0 
1485.0 
1466.7 
1486.7 
1486.5 
1486.5 
1490.2 
1490.2 


P34       TOT     P 
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TABLE  XX.— Continued 


STATION 


REFID       31  8089 

CONSEC  0031 

LAT             56  21       N 

LONG      0  50  53       W 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP 

AIR 

TEMP          02.0 

DIP     HGT     PER             WIND-DIR     07 

MONTH 

0". 

SHIP    Co 

MET 

BULB          01.5 

35 

5          4                UIND-SPO    24 

DAY 

21 

DATA    USE 

1             BARPMETR     1002.1 

SEA 

MIND-FOR 

HOUf 

12.5 

AREA 

05             CLOUO    T/A 

CL/TS 

KEATHEB        X6 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     «EL       OXYG                PO' 

STD 

000  00 

02.56 

34.57 

27.60 

00.000 

1460.1 

DBS 

00000 

02.56 

34.571 

27.60 

1460.1 

STD 

00010 

02.56 

34.57 

27.60 

OO.0C5 

1460.3 

oes 

00010 

02.56 

34.571 

27.00 

1460.3 

STD 

00020 

02.57 

34.58 

27.61 

00.009 

1460.5 

OBS 

00120 

02.57 

34.576 

27.61 

1460.5 

STD 

00030 

02.57 

34.58 

27.61 

00.014 

1460.7 

08  S 

00030 

02.57 

34.580 

27.61 

1460.7 

STO 

00050 

02.58 

34.60 

27.63 

00.024 

1461 .1 

OBS 

00050 

02.58 

34.602 

27.63 

1461 .1 

STD 

000  75 

02.60 

34.61 

27.63 

00.036 

1461.6 

OBS 

00075 

02.60 

34.612 

27.63 

1461.6 

STO 

00100 

02.66 

34.62 

27.63 

00.048 

1462.3 

OBS 

00100 

02.66 

34.618 

27.63 

1462.3 

STO 

00125 

02.66 

34.6  2 

27.64 

00.060 

1462.7 

OBS 

00125 

02.66 

34.623 

27.64 

1462.7 

STO 

00150 

02.80 

34.65 

27.65 

00.071 

1463.7 

OBS 

00150 

02.80 

34.655 

27.65 

1463.7 

OBS 

00175 

03.21 

34.745 

27.68 

1466.0 

STO 

002  00 

03.64 

34.81 

27.69 

00.094 

1468.4 

OBS 

00200 

03.64 

34.806 

27.69 

1468.4 

OBS 

00210 

03.77 

34.829 

27.70 

1469.1 

STD 

00250 

03.77 

34.83 

27.70 

00.115 

1469.8 

OBS 

00250 

03.77 

34.835 

27.70 

1469.8 

OBS 

00270 

03.60 

34.812 

27.70 

1469.4 

STO 

00  3CO 

03.59 

34.82 

27.71 

00.136 

1469.8 

OBS 

00300 

03.59 

34.824 

27.71 

1469.8 

STD 

00400 

0  3.49 

34.82 

27.72 

00.178 

1471 .1 

OBS 

00<.00 

03.49 

34.822 

27.72 

1471.1 

STD 

005  00 

03.43 

34.62 

27.72 

00.221 

1472.5 

OBS 

00500 

03.43 

34.821 

27.72 

1472.5 

STD 

006  00 

03.42 

34.82 

27.73 

00.263 

1474.1 

OBS 

006  00 

03.42 

34.824 

27.7  3 

1474.1 

STO 

007  00 

03.42 

34.83 

27.73 

00.306 

1475.7 

OBS 

00700 

03.42 

34.828 

27.73 

1475.7 

STD 

008  00 

03.42 

34.83 

27.73 

00.350 

1477.4 

OBS 

00800 

03.42 

34.827 

27.73 

1477.4 

STD 

00900 

03.42 

34.83 

27.73 

00.394 

1479.1 

OBS 

00900 

03.42 

34.831 

27.73 

1479.1 

STD 

01000 

03.42 

34.83 

27.74 

00.439 

14  80.8 

OSS 

OlOOC 

03.42 

34.835 

27.74 

1480.8 

STD 

01100 

03.42 

34.84 

27.74 

00.485 

1482.4 

OBS 

01100 

03.42 

34.840 

27.74 

1482.4 

STD 

01200 

03.42 

34.84 

27.74 

00.531 

1484.1 

OBS 

01200 

03.42 

34.841 

27.74 

1484.1 

STO 

01300 

03.42 

34.85 

27.75 

00.577 

14  85.8 

OBS 

01300 

03.42 

34.850 

27.75 

1485.8 

STD 

01<.00 

03.46 

34.86 

27.75 

00.624 

1487.7 

OBS 

Ol-fOO 

03.46 

34.856 

27.75 

1487.7 

STO 

01500 

03.47 

34.87 

27.76 

00.671 

1489.4 

OBS 

01500 

03.47 

34. 867 

27.76 

1489.4 

INST     STD    BECOROER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG     648    031 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  6C 
1     SQUARE    60 


P04       IDT     P 
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TABLE  XXI. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  BOUT- 
WELL  at  Ocean  Station  BRAVO,  23  April-16  May  1969,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-8099. 


HEFIO  31  SOS'S 
CONSEC  0001 
l«T  56  36  N 
LONG   050  51   H 


NODC          S    T    « 

.    T    I    0    N 

DAT 

A 

YEafi 

196S 

BOTDP    03621 

AI  R 

TEMP       -00.6 

DIR    HGT    PER 

■JIMD-DIB    32             INST    STO    RECORDER 

TEN    SO     1407 

MONTH 

04 

SHIP    CU 

WET 

BULB       -01.1 

26 

4         2 

WIMD-SPO    21              TRACE    DIR                        D 

5     SOUARE        3 

D»Y 

23 

DAT4    USE       1 

B4R0METR    1022.0 

SEA 

KlND-FOR                      OURATIJN                   00.5 

2     SOUARE    60 

HOUR 

23.9 

IREA              05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER       X2             -TIG     B49    001 

1     SOUARE     60 

.«LTVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34       TOT    P          N02           NQ3 

Sn3          PH 

STO 

000  00 

02.57 

34.53 

27.57 

00.000 

1460.1 

OBS 

OOCOO 

02.57 

34.530 

27.57 

1460.1 

STO 

00010 

02.57 

34.53 

27.57 

00.005 

1460.3 

OBS 

00010 

02.57 

34.530 

27.57 

1460.3 

STO 

00020 

02.56 

34.5  3 

27.57 

00.010 

1460.5 

OBS 

00020 

02.56 

34.529 

27.57 

1460.5 

STD 

000  30 

02.58 

3*. 53 

27.57 

00.015 

1460.7 

OBS 

00030 

02.56 

34.532 

27.57 

1460.7 

STO 

000  50 

02.59 

34.53 

27.57 

00.026 

1461 .0 

OBS 

000  50 

02.59 

34.534 

27.57 

1461.0 

STD 

00075 

02.58 

34.55 

27.59 

00.039 

1461.4 

OBS 

000  75 

02.58 

34.550 

27.59 

1461.4 

STD 

00100 

02.62 

34.5  8 

27.60 

00.052 

1462.0 

OBS 

00100 

02.62 

34.576 

27.60 

1462.0 

STD 

00125 

02.56 

34.59 

27.61 

00.064 

1462.3 

OBS 

00125 

02.58 

34.586 

27.61 

1462.3 

STD 

00150 

02. *3 

34.59 

27.63 

00.076 

1462.1 

OBS 

00150 

02. *3 

34.59  3 

27.63 

1462.1 

STD 

00200 

02.76 

34.66 

27.66 

00.100 

1464.4 

OBS 

C0200 

02.76 

34.663 

27.66 

1464.4 

STD 

002  50 

02.93 

34.69 

27.67 

00.122 

1466.0 

OBS 

002  50 

02.93 

34.693 

27.67 

1466.0 

OBS 

00285 

03.39 

34.760 

27.66 

1468.7 

STO 

00300 

03.  18 

34.74 

27.68 

00.145 

1468.0 

OBS 

00300 

03.18 

34.739 

27.68 

1466.0 

OBS 

00315 

02.85 

34.702 

27.68 

1466.8 

OBS 

00365 

03.7* 

34.816 

27.69 

1471.9 

STD 

00*00 

J3.61 

34.82 

27.70 

00.189 

1471.6 

OBS 

001,00 

03.61 

34.816 

27.70 

1471.6 

STO 

00500 

03.61 

34.83 

27.71 

00.232 

1*73.2 

OBS 

00500 

03.61 

34.830 

27.71 

1*73.2 

STD 

006  00 

03.66 

34.85 

27.72 

00.276 

1*75.1 

OBS 

006  00 

03.66 

34.848 

27.72 

1475.1 

STD 

007  00 

03.61 

34.84 

27.72 

00.320 

1*76.6 

OBS 

00700 

03.61 

34.841 

27.72 

1*76.6 

STD 

008  00 

03.55 

34.84 

27.72 

00.365 

1*76.0 

OBS 

ooeoo 

03.55 

34.837 

27.72 

1*78.0 

STD 

00900 

03.50 

34.63 

27.72 

00.410 

1*79.4 

OBS 

00900 

03.50 

34.831 

27.72 

1479.4 

STD 

OICOO 

03.50 

34.84 

27.7  3 

00.456 

1461.1 

OBS 

01000 

03.50 

34.836 

27.73 

1481.1 

STD 

01100 

03.  *9 

34.83 

27.73 

00.502 

1482.7 

OBS 

01100 

03.49 

34.835 

27.73 

1482.7 

STO 

01200 

03.49 

34.83 

27.73 

00.550 

1484.4 

OBS 

01200 

03.49 

34.635 

27.7  3 

1*84.4 

STD 

01300 

03.58 

34.86 

27.74 

00.597 

1486.5 

OBS 

01300 

03.56 

34.859 

27.74 

1486.5 

STD 

01400 

03.64 

34.66 

27.74 

00.646 

1468.4 

OBS 

01*00 

03.64 

34.664 

27.74 

1468.4 

OBS 

01*80 

03.62 

34.877 

27.75 

1469.7 
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TABLE  XXL— Continued 


STATION 


REFIO       31       8099 
CONSEC  0002 

LAT  56    30       N 

LONG       051    01       H 


YEAR 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP       -00.5 

OIR    HGT     PEB             NIND-DIR     32              INST     STD    RECORDER 

MONTH 

C 

SHIP    OU 

MET 

BULB       -01. 0 

31 

4         2               UIND-SPD    15            TRACE    OIR                      D 

DAY 

24 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1022.8 

SEA 

HIND-FOR                      DURATION                   00.4 

HOUR 

06.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2             ORIG     849    002 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL       OXYG                P34       TOT     P          N02          N03 

5TD 

00000 

03.08 

34.51 

27.51 

00.000 

1462.3 

oes 

OOCOO 

03.08 

34.506 

27.51 

1462.3 

STD 

00010 

03.08 

34.51 

27.51 

00.005 

1462.4 

OBS 

000X0 

03.08 

34.506 

27.51 

1462.4 

STD 

00020 

03.05 

34.50 

27.51 

00.011 

1462.5 

OBS 

000  20 

03.05 

34.505 

27.51 

1462.5 

STD 

CC030 

03.05 

34.50 

27.51 

00.017 

1462.6 

OBS 

00030 

03.05 

34.505 

27.51 

1462 .6 

OBS 

00040 

02.81 

34.460 

27.49 

1461.7 

STD 

COO  50 

03.08 

34.38 

27.57 

00.028 

1463.2 

OBS 

00050 

03.08 

34.581 

27.57 

1463.2 

STD 

00075 

02.71 

34.54 

27.57 

00.042 

1462.0 

OBS 

00075 

02.71 

STD 

00100 

02.63 

34.54 

27.57 

00.055 

1462.0 

OBS 

00100 

02.63 

34.536 

27.57 

1462.0 

STD 

00125 

02.63 

34.55 

27.58 

00.068 

1462.5 

OBS 

00125 

02.63 

34.555 

27.58 

1462.5 

STD 

00150 

02.65 

34.55 

27.58 

00.08  1 

1463.0 

OBS 

00150 

02.65 

34.555 

27.58 

1463.0 

STD 

00200 

02.66 

34.5  5 

27.58 

00.108 

1463.8 

OBS 

002  00 

02.66 

34.554 

27.58 

1463.8 

STD 

002  50 

03.93 

34.77 

27.63 

00.133 

1470.4 

OBS 

00250 

03.93 

34.772 

27.63 

1470.4 

STD 

00300 

04.01 

34.81 

27.66 

00.157 

1471.6 

DBS 

00300 

04.01 

34.812 

27.66 

1471.6 

STD 

004  00 

03.85 

34.83 

27.69 

00.203 

1472  .6 

riBS 

00400 

03.85 

34.830 

27.69 

1472.6 

OBS 

00440 

03.70 

34.82  0 

27.70 

1472.6 

STD 

0050C 

03.76 

34.84 

27.71 

00.248 

1473.9 

OBS 

00500 

03.76 

34.842 

27.71 

1473.9 

STD 

006  00 

03.80 

34.85 

27.71 

00.293 

1475.7 

OBS 

006  00 

03.80 

34.852 

27.71 

1475.7 

STD 

007  00 

03.68 

34.85 

27.72 

00.338 

1476.9 

OBS 

0C70C 

03.68 

34.848 

27.72 

1476.9 

STD 

00800 

03.66 

34.85 

27.72 

00.383 

1478.5 

OBS 

008  00 

03.66 

34.850 

27.72 

1478.5 

STD 

00900 

03.56 

34.84 

27.72 

00.428 

1 4  79  .  7 

OBS 

00900 

03.56 

34.839 

27.72 

1479.7 

STD 

01000 

03.56 

34.84 

27.73 

00.474 

1481.4 

DBS 

01000 

03.56 

34.842 

27.73 

1481 .4 

STD 

01100 

03.58 

34.85 

27.73 

00.521 

1483.1 

OBS 

cuco 

03.58 

34.848 

27.73 

1483.1 

STD 

01200 

03.54 

34.85 

27.73 

00.568 

1484.6 

OBS 

01200 

03.54 

34.846 

27.73 

1484.6 

STD 

01300 

03.62 

34.86 

27.74 

00.615 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.863 

27.74 

1486.7 

STD 

01400 

03.65 

34.88 

27.75 

00.663 

1488.5 

OBS 

01400 

03.65 

34.878 

27.75 

1488.5 

STD 

C15P0 

03.64 

34.88 

27.75 

00.712 

1490.1 

OBS 

01500 

03.64 

34.880 

27.75 

1490.1 

TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXI.— Continued 


NODC  STATION  DATA 


PEFIO      31       8099            YEAO 

1969 

flOTOP    C3475 

AIR 

TEMP          00.6 

DIP     HOT    PER             WIND-DIR    29 

CONSEC               0003            MONTH 

0* 

SHIP    OU 

HET 

BULB          00.0 

31 

4         2               aIND-SPD    15 

LAT             56     12       N             OAr 

24 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1022.7 

SEA 

HINO-FOR 

LONG       05f    52       W             HOUB 

11.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

HEATHER       1(2 

C4STNUH/TIWE       LVLTyp 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNOPTH 

SND    VEL       OXITG                P3' 

STQ 

000  00 

02.87 

34.53 

27.55 

00.000 

1461.4 

11.6          OBS 

00000 

02.87 

34.534 

27.55 

1461.4 

STD 

00010 

02.87 

34.54 

27.55 

00.005 

1461 .6 

OBS 

00010 

02.87 

34.538 

27.55 

1461 .6 

STD 

00020 

02.88 

34.54 

27.55 

00.010 

1461 .8 

OBS 

000  20 

C2.B8 

34.539 

27.55 

1461 .8 

STD 

00030 

02.85 

34.55 

27.56 

00.016 

1461 .9 

OBS 

00030 

02.85 

34.554 

27.56 

1401 .9 

OBS 

00040 

02.84 

34.560 

27.57 

1462.0 

STD 

00050 

02.57 

3<(.54 

27.58 

00.026 

1461 .0 

DBS 

00050 

02.57 

34.541 

27.58 

1461.0 

STD 

00075 

02.64 

34.57 

27.60 

00.039 

1461 .7 

OBS 

00075 

02.64 

34.572 

27.60 

1461.7 

STD 

00100 

02.63 

34.57 

27.60 

00.052 

1462.1 

DBS 

00100 

02.63 

34.574 

27.60 

1462.1 

STD 

C0125 

02.64 

34.58 

27.60 

00.065 

1462.5 

OBS 

00125 

02.64 

34.578 

27.60 

1462.5 

STD 

00150 

02.67 

34.58 

27.61 

00.077 

1463.1 

OBS 

CC150 

02.67 

34.585 

27.61 

1463.1 

OBS 

00131 

03.61 

34.793 

27.68 

1467.9 

OBS 

0C194 

03.48 

34.735 

27.65   • 

1467.5 

STD 

00200 

03.58 

34.76 

27.66 

00.101 

1468.1 

OBS 

00200 

03.58 

34. 764 

27.66 

I'.OB.l 

STD 

0C250 

04.05 

34.84 

27.67 

00.124 

1471.0 

OBS 

002  50 

04.05 

34.838 

27.67 

1471.0 

STD 

00300 

04.00 

34.85 

27.69 

00.146 

1471 .6 

OBS 

003  00 

04.00 

34.853 

27.69 

1471.6 

STD 

004  00 

03.84 

34.86 

27.71 

00.190 

1472.6 

OBS 

00400 

03.84 

34.862 

27.71 

1472.6 

STD 

00500 

03.78 

34.86 

27.72 

00.233 

14  74.0 

OBS 

00500 

03.78 

34.861 

27.72 

1474.0 

STD 

OObOO 

03.70 

34.86 

27.73 

00.276 

1475.3 

OBS 

00600 

03.70 

34.859 

27.73 

14  75.3 

STD 

007  00 

03.69 

34.86 

27.73 

00.319 

1476.9 

OBS 

00700 

03.69 

34.865 

27.73 

1476.9 

STD 

ooeoo 

03.65 

34.86 

27.73 

00.363 

1478.4 

OBS 

008  00 

03.65 

34.860 

27.7  3 

1476.4 

STD 

00900 

03.56 

34.85 

27.73 

00.408 

1479.7 

OBS 

00900 

03.56 

34.849 

27.73 

1479.7 

STD 

01000 

03.58 

34.85 

27.74 

00.453 

1481 .5 

OBS 

01000 

03.58 

34.855 

27.74 

1481 .5 

STD 

01100 

03.57 

34.86 

27.74 

00.499 

1483.1 

OBS 

01100 

03.57 

34.857 

27.74 

1483.1 

STD 

01200 

03.58 

34.86 

27.74 

00.545 

1484.8 

OBS 

C1200 

03.58 

34.864 

27.74 

1484.8 

STO 

01300 

03.63 

34.88 

27.75 

00.592 

1486.7 

OBS 

01300 

03.63 

34.881 

27.75 

1486.7 

STD 

01400 

03.66 

34.89 

27.75 

00.639 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.886 

27.75 

1468.6 

STD 

01500 

03.64 

34.89 

27.76 

00.687 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.891 

27.76 

1490.2 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.6 

ORIG    849    003 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XXL— Continued 


STATION 


REFIO      31       8099 
CONSEC  OOC 

L«T  56    31. 2N 

LONG        051     00       W 


C4STNUH/TIHE        LVLTYP 


TE'B 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          01.0 

OIR    HOT    PER 

KINO-DIR    29 

INST    STD   kECOROER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

04 

Ship  ou 

KET 

BULe          00.5 

26 

4         2 

HINO-SPO     17 

TRACE     OIR                        0 

5    SQUARE       3 

DAY 

24 

DATA    USE        1 

BAROMETB    1023.0 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION                   00.5 

2     SQUARE     60 

HOUR 

17.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG     B49    C04 

1     SQUARE     61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIliHA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

3XYG              P04 

TOT    P          N02          N03 

SI33         PH 

5TD 

00000 

02.85 

34.55 

27.56 

00.000 

1461.4 

OBS 

00000 

02.85 

34.549 

27.56 

1461.4 

STD 

00010 

02.85 

34.55 

27.56 

00.005 

1461.5 

OBS 

ceo  10 

02.85 

34.549 

27.56 

1461.5 

STD 

00020 

02.84 

34.55 

27.56 

00.010 

1461 .6 

PBS 

00020 

02.84 

34.548 

27.56 

1461.6 

STD 

00030 

02.84 

34.55 

27.56 

00.016 

1461.8 

OBS 

00030 

02.84 

34.551 

27.56 

1461  .6 

OBs 

000  40 

02.83 

34.549 

27.56 

1461 .9 

STD 

00050 

02.65 

34.53 

27.56 

00.026 

1461.3 

OBS 

00050 

02.65 

34.527 

27.56 

1461.3 

STD 

00C75 

02.59 

34.54 

27.58 

00.040 

1461.4 

OBS 

00075 

02.59 

34.541 

27.58 

1461.4 

STD 

00100 

02.55 

34.54 

27.58 

00.053 

1461.7 

085 

00100 

02.55 

34.542 

27.58 

1461.7 

STO 

0012  5 

02.55 

34.56 

27.59 

00.066 

1462.1 

DBS 

00125 

02.55 

34.556 

27.59 

1462.1 

STD 

00150 

02.63 

34.60 

27.62 

00.078 

1462.9 

OBS 

00150 

02.63 

34.600 

27.62 

1462.9 

STD 

00200 

03.65 

34.77 

27.66 

00.102 

1468.4 

OBS 

00200 

03.65 

34.775 

27.66 

1468.4 

STD 

C0250 

04.01 

34.84 

27.68 

00.124 

1470.6 

OBS 

00250 

04.01 

34.836 

27.66 

1470.8 

STO 

00300 

03.94 

34.84 

27.69 

00.147 

1471.3 

OBS 

003  00 

03.94 

34.845 

27.69 

1471  .3 

STO 

004  00 

03.82 

34.86 

27.71 

00.190 

1472.5 

OBS 

C040C 

03.82 

34.856 

27.71 

1472.5 

STD 

00500 

03.84 

34.87 

27.72 

00.233 

1474.3 

OBS 

00500 

03.84 

34.874 

27.72 

1474.3 

STD 

006  00 

03.62 

34.88 

27.73 

00.276 

1475.9 

OBS 

006  00 

03.82 

34.661 

27.73 

1475.9 

STD 

00700 

03.67 

34.86 

27.73 

00.319 

1476.9 

OBS 

00700 

03.67 

34.664 

27.73 

1476.9 

STO 

008  00 

03.61 

34.85 

27.73 

00.363 

1478.3 

OBS 

00800 

03.61 

34.854 

27.73 

1478.3 

STO 

00900 

03.58 

34.85 

27.73 

00.408 

1479.6 

OBS 

00900 

03.58 

34.853 

27.73 

1479.3 

STO 

01000 

03.57 

34.85 

27.74 

00.453 

1481.4 

OBS 

OICOO 

03.57 

34.855 

27.74 

1481.4 

STD 

01100 

03.56 

34.85 

27.74 

00.499 

1 4  63  .  1 

OBS 

01100 

03.56 

34.855 

27.74 

1463.1 

STD 

012  00 

03.54 

34.8  5 

27.74 

00.545 

1484.6 

OBS 

01200 

03.54 

34.855 

27.74 

1464.6 

STD 

01300 

03.63 

34.88 

27.75 

00. 592 

1466.7 

OBS 

01300 

03.63 

34.876 

27.75 

1486.7 

STD 

01400 

03.66 

34.89 

27.75 

00.639 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.888 

27.75 

1488.6 

STD 

01500 

03.65 

34.69 

27.75 

00.687 

1490.2 

OBS 

C1500 

03.65 

34.887 

27.75 

1490.2 
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TABLE  XXI.— Continued 


S   T   a    T    [    c   N 


OEfID       31       B099 
CCNSEC  0005 

1ST  56    33       N 

LONG       051    00       w 


MONTH       0* 
DAY  2<. 

HOUR     23.^ 


60T0P    0356O 
SHIP    OU 

osTA   use      1 

AREA  05 


Alfi     TEMP  01. 

WET    BULB  CI. 

BABOMETR     1022. 
CLOUO     T/A 


DIR    HOT    PER 

28       2         2 
SEA 
CL/TR 


«IINO-DIR  Z't 

WINO-SPO  02 
unO-FOI' 

UEATHEP  XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIS    B^9    COS 


TEN  S3  I'lO? 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTVP 


VLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SI3MA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL 

STD 

00000 

02.62 

34. 

50 

27. 

55 

00. 

000 

1460. 

,3 

DBS 

COOOO 

02.62 

34. 

504 

27. 

55 

1460. 

,3 

STO 

00010 

02.62 

34. 

51 

27. 

55 

00. 

005 

1460. 

.5 

DBS 

00010 

02.62 

34. 

512 

27. 

55 

1460. 

.5 

STD 

00020 

02.65 

34. 

52 

27. 

56 

00. 

,010 

1460. 

.6 

06  S 

00020 

02.65 

34. 

524 

27. 

,56 

1460. 

.8 

STO 

00C30 

02.64 

34. 

52 

27. 

.56 

CO. 

016 

1460. 

.9 

08S 

00030 

02.6-. 

34. 

.522 

27. 

,56 

1460. 

,9 

STD 

00050 

02.57 

34. 

52 

27. 

,56 

CO. 

02  7 

1460. 

,9 

OBS 

00050 

02.57 

34. 

,520 

27. 

,56 

1460. 

,9 

STD 

00075 

02.57 

34. 

52 

27. 

,57 

00. 

,040 

1461. 

,3 

OBS 

000  7  5 

C2.57 

34. 

,524 

27. 

,57 

1461  , 

,3 

STD 

00100 

02.60 

34. 

,55 

27. 

,58 

00. 

,053 

1461. 

,9 

OBS 

00100 

02.60 

34. 

546 

27. 

.58 

1461  , 

,9 

STO 

CC125 

02.58 

34. 

,55 

27. 

.59 

00. 

,066 

1462, 

,2 

OBS 

00125 

02.58 

34. 

,553 

27. 

.59 

1462, 

,2 

STD 

00150 

02.56 

34. 

,55 

27.59 

00. 

,079 

1462. 

.6 

OBS 

00150 

02.56 

34. 

.549 

27. 

.59 

1462, 

.6 

OBS 

00185 

02.56 

34. 

.568 

27. 

.60 

1463, 

.2 

STD 

00200 

02.78 

34. 

.64 

27. 

,64 

00. 

,104 

1464 

.5 

OBS 

00200 

02.78 

34. 

.637 

27. 

.64 

1464, 

.5 

STD 

00250 

03.85 

34. 

.81 

27. 

.68 

00. 

.127 

1470, 

.1 

OBS 

00250 

03.85 

34. 

.815 

27. 

.68 

1470 

.1 

STO 

00300 

03.88 

34. 

.83 

27. 

.69 

00. 

.150 

1471 

.1 

OBS 

00300 

03.88 

34. 

.833 

27. 

.69 

1471 

.1 

STD 

00'.  00 

03.78 

34. 

.85 

27. 

.71 

00. 

,193 

14  72 

.3 

OBS 

00<.00 

03.78 

34. 

.849 

27, 

.71 

1472 

.3 

STD 

00500 

03.77 

34. 

,86 

27. 

.72 

00.236 

1474 

.0 

OBS 

00500 

03.77 

34, 

.  862 

27, 

.72 

1474 

.0 

STD 

00600 

03.73 

34, 

.86 

27 

.72 

00. 

,280 

1475 

.4 

OBS 

006  00 

03.73 

34. 

.859 

27, 

,72 

1475 

.4 

STD 

0C700 

03.6". 

34. 

.86 

27 

.73 

00, 

.32  3 

1476 

.7 

OBS 

00700 

03.64 

34, 

.856 

27. 

,73 

1476 

.7 

STD 

008  00 

03.57 

34, 

.85 

27, 

,73 

00, 

.367 

1476 

.1 

OBS 

ooeoo 

03.57 

34, 

.850 

27, 

.73 

1478 

.1 

STD 

00900 

03.53 

34, 

,85 

27 

.73 

00, 

.412 

14  79 

.6 

OBS 

009  00 

03.53 

34, 

,847 

27, 

.73 

1479 

.6 

STD 

01000 

03.51 

34, 

.84 

27 

.73 

00, 

.457 

1481 

.2 

OBS 

01000 

03.51 

34, 

.844 

27 

.73 

1481 

.2 

STD 

01100 

03.52 

34 

.85 

27 

.74 

00, 

.503 

1482 

.9 

DBS 

01100 

03.52 

34 

.849 

27 

.74 

1482 

.9 

STD 

01200 

03.55 

34 

.85 

27 

.74 

00 

.549 

1484 

.7 

OBS 

01200 

03.55 

34 

.853 

27 

.74 

1484 

.7 

STD 

01300 

03.62 

34 

.87 

27 

.75 

00 

.596 

1486 

.7 

OBS 

01300 

03.62 

34 

.874 

27 

.75 

1486 

.7 

STD 

ouoo 

03.  6<. 

34 

.88 

27 

.75 

00 

.644 

1488 

.5 

OBS 

Ol'.OO 

03.6<> 

34 

.879 

27 

.75 

1488 

.5 

STD 

01500 

03.6'. 

34 

.89 

27 

.75 

00 

.692 

1490 

.2 

OBS 

01500 

03.64 

34 

.886 

27 

.75 

1490 

.2 

PO^       TOT    P 
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TABLE  XXL— Continued 


S    I    4    T    I    0    N 


BEFTO       31       8099 
CONSEC  0006 

L»T  56    26       N 

LONG       051    01        W 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YE4R 

1969 

BOTDP    03566 

4IR 

TEMP          01.0 

DIR    H 

3T    PER 

WINO-OIR     12 

INST    STD   RECORDER 

"(DNTh 

1       0". 

SHIP    OU 

UET 

BULB          00.5 

14 

1         2 

WIND-SPD    08 

TR4CE    DIR                        D 

OSV 

25 

DAI4    USE        1 

B4B0METB     1017.6 

SE4 

MIND-F3R 

0UR4TI0N                   00.4 

HOUR 

06.0 

4RE4                05 

CLOUD     T/» 

CL/TR 

klE4THER       x^ 

OR  10     849    006 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIuM4-T 

OVNDPTh 

SND    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

02.90 

34.51 

27.52 

00.000 

1461.5 

OBS 

00000 

02.90 

34.507 

27.52 

14ol.5 

STD 

OCOIO 

02.91 

34.51 

27.52 

00.005 

1461.7 

OBS 

00010 

02.91 

34.508 

27.52 

1461 .7 

STD 

00021? 

02.91 

3-.. 51 

27.52 

CO. on 

1461.9 

OBS 

00020 

02.91 

34.507 

27.52 

1461 .9 

STD 

00030 

02.91 

34.51 

27.52 

00.017 

1462.0 

OBS 

0C0  30 

02.91 

34.508 

27.52 

1462.0 

STD 

00050 

02.86 

34.51 

27.53 

00.023 

1462.2 

OBS 

00050 

02.86 

34.511 

27.53 

1462.2 

STD 

00075 

02.99 

34.56 

27.56 

00.042 

1463.2 

OBS 

00075 

02.99 

34.561 

27.56 

1463.2 

STD 

00100 

02.71 

34.55 

27.57 

00.056 

1462.4 

OBS 

00100 

02.71 

34.546 

27.57 

1462.4 

OBS 

00108 

02.58 

34.543 

27.58 

1462.0 

STD 

00125 

02.7* 

34.56 

27.58 

00.069 

1462.9 

OBS 

00125 

02.74 

34.559 

27.58 

1462.9 

STD 

0C150 

03.28 

34.63 

27.56 

00.082 

1465.8 

OBS 

00150 

03.28 

34.625 

27.58 

1465.8 

STD 

00200 

04.  10 

34.81 

27.64 

00.1C7 

1470.3 

OBS 

00200 

04.10 

34.807 

27.64 

1470.3 

STD 

00250 

04.12 

34.85 

27.67 

00.130 

1471.3 

OBS 

00250 

04.12 

34.648 

27.67 

1471.3 

STD 

003  00 

04.05 

34.85 

27.69 

00.153 

1471.6 

OBS 

C0300 

04. 05 

34.853 

27.69 

1471. b 

STD 

00400 

03.98 

34.87 

27.71 

00.197 

1473.2 

OBS 

00*00 

03.98 

34.870 

27.71 

1473.2 

STD 

00500 

03.91 

34.87 

27.71 

00.241 

1474.6 

OBS 

00500 

03.91 

34.870 

27.71 

1474. o 

STD 

006  00 

03.85 

34.87 

27.72 

00.265 

1476.0 

OBS 

006  00 

03.85 

34.874 

27.72 

1476.0 

STO 

00700 

03. S2 

34.88 

27.73 

00.329 

1477.5 

OBS 

0C7OO 

03.82 

34.875 

27.73 

1477.5 

STD 

008  00 

03.76 

34.87 

27.73 

00.373 

1478.9 

OBS 

ooeoo 

03.76 

34.874 

27.7  3 

1478.9 

STD 

00900 

03.74 

34.87 

27.73 

00.416 

1480.5 

OBS 

00900 

03.74 

34.873 

27.73 

1480.5 

STD 

01000 

03.73 

34.88 

27.74 

00.463 

1462.1 

OBS 

OlOOO 

03.73 

34.880 

27.74 

1482.1 

STO 

01100 

03.63 

34.88 

27.75 

00.509 

1483.6 

OBS 

01100 

03.68 

34.883 

27.75 

1483.6 

STD 

01200 

03.71 

34.89 

27.75 

00.555 

1485.4 

OBS 

01200 

03.71 

34.689 

27.75 

1485.4 

STD 

01300 

03.70 

34.89 

27.75 

00.601 

1487.0 

OBS 

01300 

03.70 

34.888 

27.7  5 

1487.0 

STD 

01<.00 

03.65 

34.89 

27.76 

00.649 

1466.5 

OBS 

01".  00 

03.65 

34.890 

27.76 

1468.5 

STO 

01500 

03.62 

34.89 

27.76 

00.696 

149C.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.869 

27.76 

1490.1 

TEN  Sa  1407 
5  S0U4RE  3 
2  Sau4RE  60 
1    SQJ4RE    61 
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TABLE  XXI.— Continued 


NODC  ST4TICN  DATA 


REFID       31  6099 

CONSEC  0007 

L4T             56  31       N 

LONG      050  56       W 


YEAR  1969 
MONTH  0^ 
DAY  ^5 

HOUR     11-^ 


BOTDP    03566 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  01.7  DIR     HOT     PER 

HET    BULB  01.1  1<.      3         2 

BAROHETR    1013.2  SEA 

CLUUO    T/A  CL/TR 


HINO-DIR  13 

HIND-SPD  20 
WIND-FOR 

WEATHER  X7 


INST    STO    RECOODER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.  ■* 

ORIG    B'.9    007 


TEN  SQ  I'.O? 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SNO    UEt 

STD 

COOOO 

02. 

87 

34. 

,52 

27. 

,53 

CO. 

000 

1461. 

.4 

OBS 

00000 

02. 

87 

34. 

516 

27. 

,53 

1461. 

.4 

STD 

00010 

02. 

88 

34. 

52 

27. 

,54 

00. 

0C5 

1461  . 

.6 

OB? 

00010 

02. 

88 

34. 

522 

27. 

54 

1461 ,6 

STD 

00020 

02. 

88 

34. 

,52 

27. 

,54 

00. 

oil 

1461  . 

.8 

OBS 

00C20 

C2. 

88 

34. 

,521 

27. 

,54 

1461  . 

.8 

STD 

00030 

02. 

90 

34. 

53 

27. 

,54 

00. 

016 

1462. 

.0 

OBS 

00030 

02. 

,90 

34. 

526 

27. 

54 

1462. 

.0 

OBS 

000*5 

03. 

,20 

34. 

610 

27. 

,58 

1463. 

.7 

STD 

00050 

03. 

13 

34. 

,59 

27. 

,57 

00. 

,027 

1463. 

■  4 

OBS 

DOC  50 

03. 

13 

34. 

,595 

27. 

,57 

1463. 

.4 

OBS 

00055 

03. 

05 

34. 

,590 

27. 

,58 

1463. 

,2 

OBS 

00065 

03. 

21 

34. 

623 

27. 

,59 

1404. 

.1 

OBS 

000  7  0 

03. 

00 

34. 

,589 

27. 

,58 

1463, 

,2 

STO 

00075 

03. 

17 

34. 

,60 

27. 

,58 

00. 

040 

1464, 

,0 

OBS 

00075 

03. 

,17 

34. 

,604 

27. 

,58 

1464. 

,0 

OBS 

00086 

02. 

71 

34. 

,573 

27. 

,59 

1462  , 

,2 

STD 

00100 

02. 

,72 

34, 

,57 

27. 

,59 

00, 

,053 

1462, 

,5 

OBS 

00100 

02. 

,72 

34. 

,575 

27. 

.59 

1462 

,5 

STD 

00125 

03. 

,68 

34. 

.70 

27, 

.60 

00. 

.066 

1467, 

.2 

OBS 

00125 

03. 

,68 

34. 

,702 

27. 

.60 

1467, 

,2 

STD 

00150 

04. 

,03 

34. 

,79 

27, 

,64 

00. 

.076 

1469. 

,2 

OBS 

0015C 

04. 

.03 

34. 

,791 

27, 

.64 

1469, 

,2 

STO 

00200 

04. 

,17 

34, 

,85 

27. 

,07 

00. 

.102 

1470, 

.7 

OBS 

002  00 

04. 

,17 

34. 

.848 

27. 

.67 

1470, 

.7 

STO 

C0250 

04. 

.06 

34.85 

27. 

,68 

00. 

.124 

1471, 

.0 

OBS 

00250 

04. 

.06 

34. 

,849 

27. 

.68 

1471 

.0 

STD 

00300 

04. 

.04 

34. 

.86 

27. 

,70 

00. 

.146 

1471 

.8 

OBS 

00300 

04. 

.04 

34. 

,865 

27, 

,70 

1471 

.8 

STD 

00".  00 

03. 

.96 

34, 

,88 

27. 

,72 

00. 

.190 

1473 

.1 

OBS 

00400 

03, 

.96 

34. 

.880 

27. 

,72 

1473, 

.1 

STD 

00500 

03. 

,83 

34. 

,87 

27. 

,72 

00. 

,232 

1474 

.2 

OBS 

005  00 

03. 

.83 

34. 

,867 

27, 

,72 

1474 

,2 

STD 

006  00 

03. 

.76 

34. 

,87 

27, 

.73 

00, 

,276 

1475 

.6 

OBS 

006  00 

03. 

,76 

34, 

,871 

27, 

,73 

1475 

.6 

STD 

00700 

03. 

.67 

34. 

,86 

27, 

.73 

00, 

,319 

1476 

.9 

OBS 

00700 

03. 

.67 

34, 

,861 

27. 

,73 

1476 

.9 

STD 

008  00 

03 

.62 

34. 

,86 

27, 

.74 

00. 

,363 

1478 

.3 

OBS 

008  00 

03, 

.62 

34. 

,862 

27 

.74 

1476 

.3 

STD 

00900 

03. 

.52 

34, 

,85 

27, 

.74 

00, 

,407 

1479 

.5 

OBS 

009  00 

03 

.52 

34, 

,850 

27 

.74 

1479 

.5 

STD 

01000 

03. 

.53 

34 

.85 

27, 

,74 

00, 

.452 

1461 

.2 

OBS 

01000 

03, 

.53 

34, 

,851 

27, 

.74 

1481 

.2 

STD 

01100 

03, 

.50 

34 

.85 

27 

.74 

00 

.49  7 

1482 

.6 

OBS 

01100 

03, 

,50 

34 

.853 

27 

,74 

1482 

.6 

STD 

01200 

03 

.54 

34, 

,86 

27, 

.74 

00, 

.543 

1484 

.7 

OBS 

01200 

03, 

.54 

34 

.860 

27, 

,74 

1484 

.7 

STD 

01300 

03, 

.62 

34 

.88 

27 

.75 

00 

.589 

1486 

.7 

OBS 

01300 

03, 

.62 

34, 

.881 

27 

.75 

1486 

.7 

STO 

Ol'.OO 

03 

.65 

34 

.89 

27 

.75 

00, 

.636 

1488 

.5 

OBS 

01400 

03 

.65 

34, 

.887 

27 

.75 

1488 

.5 

STD 

01500 

03, 

.63 

34 

.89 

27 

.76 

00 

.684 

1490 

.1 

OBS 

01500 

03, 

.63 

34 

.888 

27 

.76 

1490 

.1 

PD*.       TOT    P 
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TABLE  XXL— Continued 


PEFID   31  8099 

CONSEC  0008 

LAT      56  23   N 

LONG   050  57   H 


CASTNUM/TIME   LVLTVP 


YEAR 

1969 

80TDP    03566 

AIR 

TEHP          02.2 

DIR    HGT    PER             HIND-DI R     10 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

O* 

SHIP    OU 

HET 

BULB         01.7 

11 

4         2               HINO-SPD    30 

TRACE    DIR                        D 

OAV 

25 

DATA    USE        1 

BAPOMEIR     1005.5 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.9 

HOUR 

17.8 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

l^EATHER       X6 

OR  10    B49    008 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGWA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL       OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

03.10 

34.5  3 

27.52 

00.000 

1462.4 

OBS 

00000 

03.10 

34.529 

27.52 

1462.4 

STD 

00010 

03.10 

34.53 

27.52 

00.005 

1462.6 

OBS 

00010 

03.  10 

34.529 

27.52 

1462.6 

STD 

000  20 

03.05 

34.53 

27.53 

00.011 

1462.5 

OBS 

00020 

03.05 

34.527 

27.53 

1462.5 

STD 

00030 

02.96 

34.53 

27.53 

00.017 

1462.4 

OBS 

000  30 

02.98 

34.527 

27.53 

1462.4 

STD 

00050 

02.62 

34.52 

27.54 

00.028 

1462.0 

OBS 

000  50 

02.62 

34.525 

27.54 

1462.0 

STD 

00075 

02.73 

34.53 

27.56 

00.042 

1462.0 

OBS 

00075 

02.73 

34.534 

27.56 

1462.0 

STD 

00100 

02.63 

34.54 

27.57 

00.055 

1462.0 

OBS 

00100 

02.63 

34.541 

27.57 

1462.0 

OBS 

0010". 

02.45 

34.512 

27.57 

1461 .3 

STD 

00125 

02.61 

34.57 

27.60 

00.066 

1462.4 

OBS 

00125 

02.61 

34.572 

27.60 

1462.4 

STD 

00150 

03.08 

34.62 

27.60 

00.061 

1464.9 

OBS 

00150 

03.08 

34.624 

27.60 

1464.9 

OBS 

00155 

02.72 

34.601 

27.61 

1463.4 

OBS 

00165 

02.78 

34.611 

27.62 

1 463  . 9 

OBS 

00160 

03.57 

34.687 

27.60 

1467.6 

OBS 

00187 

03.08 

34.705 

27.66 

1465.6 

STD 

00200 

03.83 

34.78 

27.65 

00.105 

1469.1 

OBS 

002  00 

03.83 

34.762 

27.65 

1469.1 

OBS 

00214 

04.26 

34.849 

27.66 

1471.3 

STO 

00250 

04.21 

34.65 

27.67 

00.128 

1471.7 

OBS 

00250 

04.21 

34.853 

27.67 

1471 .7 

STD 

003  00 

04.  16 

34.87 

27.68 

00.151 

1472.3 

OBS 

003  00 

04.16 

34.666 

27.68 

1472.3 

STO 

00400 

03.85 

34.86 

27.71 

00.195 

1472.6 

OBS 

004  00 

03.85 

34.656 

27.71 

1472.6 

STD 

00500 

03.79 

34.66 

27.72 

00.238 

1474.0 

OBS 

00500 

03.79 

34.665 

27.72 

1474.0 

STD 

00600 

03.73 

34.87 

27.73 

00.261 

1475.5 

OBS 

00600 

03.73 

34.867 

27.73 

1475.5 

STD 

00700 

03.68 

34.8  7 

27.74 

00.324 

1476.9 

OBS 

00700 

03.66 

34.669 

27.74 

1476.9 

STD 

00600 

03.61 

34.66 

27.74 

00.368 

1478.3 

OBS 

00600 

03.61 

34.862 

27.74 

1478.3 

STD 

00900 

03.56 

34.66 

27.74 

00.412 

1479.8 

OBS 

00900 

03.58 

34.663 

27.74 

1479.8 

STD 

01000 

03.56 

34.66 

27.75 

00.456 

1461.4 

OBS 

OICOO 

03.56 

34.665 

27.75 

1461.4 

STD 

01100 

03.56 

34.66 

27.74 

00.501 

1483.1 

OBS 

01100 

03.56 

34.862 

27.74 

1483.1 

STD 

01200 

03.55 

34.86 

27.75 

00.547 

1484.7 

OBS 

01200 

03.55 

34.665 

27.75 

1464.7 

STD 

01300 

03.62 

34.69 

27.76 

00.593 

1466.7 

CBS 

01300 

03.62 

34.690 

27.76 

1486.7 

STD 

01400 

03.64 

34.69 

27.76 

00.639 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.693 

27.76 

1488.5 

STD 

01500 

03.63 

34.89 

27.76 

00.666 

1490.1 

OBS 

01500 

03.63 

34.691 

27.76 

1490.1 

TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  XXI.— Continued 


s  T  a   I   I   0  N 


REFIO   31  8099 

CONSEC  00C9 

(.«T     56  29   N 

LONG   050  <.7   W 


COSTNUW/TIME   LVLTYP 


YESK 

1969 

60TDP    03658 

SIR 

TEMP          03.3 

DIP    HGT     PE  R 

KIND-DIfi    09 

IUST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1*07 

MONTH 

1      0* 

SHIP    OU 

WET 

BULB          02.8 

09 

6         * 

MIND-SPD    32 

TRACE     DIR                        D 

5    SaUARE       3 

D«Y 

25 

04T4    USE       1 

BAROHETR    1002.4 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION                 00.* 

2    SQUARE     60 

HOUR 

23.8 

SKES              05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

MEATHER       X2 

ORIG    B49    C09 

1     SaUARE     60 

VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG              P3* 

TOT    P         N02         N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

02.95 

34.57 

27.57 

00.000 

1*61 .8 

OBS 

00000 

C2.95 

34.568 

27.57 

1*61.8 

STD 

000  10 

02.95 

34.57 

27.57 

00.005 

1*62.0 

OBS 

00010 

02.95 

34.568 

27.57 

1462.0 

STO 

00020 

02.9* 

34.57 

27.57 

00.010 

1*62.1 

OBS 

00020 

02.9* 

34.567 

27.57 

1462.1 

STD 

000  30 

02.9* 

34.57 

27.57 

00.015 

1462.3 

oes 

00030 

02.9* 

3*. 567 

27.57 

1462  .3 

STD 

00050 

02.89 

3*. 57 

27.57 

00.026 

1462.4 

OBS 

000  50 

C2.89 

3*. 570 

27.57 

1462.4 

OBS 

00057 

02.76 

3*. 580 

27.59 

1461 .9 

STD 

000  75 

02.92 

3*. 63 

27.62 

00.039 

1463.0 

OBS 

00075 

02.92 

3*. 635 

27.62 

1463.0 

STD 

00100 

02.57 

3*. 59 

27.61 

00.051 

1461.8 

OBS 

00100 

02.57 

3*. 586 

27.61 

1461.8 

STD 

00125 

03. *2 

34.75 

27.67 

00.063 

1466.1 

OBS 

00125 

03.42 

34.753 

27.67 

1466.1 

STO 

00150 

03.88 

34.80 

27.66 

00.07* 

1468.6 

OBS 

0015  0 

03.88 

34.802 

27.66 

1466.6 

OBS 

coieo 

0*.10 

34.637 

27.67 

1470.0 

STO 

002  00 

0*.06 

34.84 

27.68 

00.096 

1470.2 

OBS 

00200 

04.06 

34.8*1 

27.68 

1470.2 

STO 

002  50 

0*.  10 

3*. 87 

27.69 

00.118 

1471.2 

OBS 

002  50 

04.10 

3*. 867 

27.69 

1471.2 

STO 

00300 

04.08 

34.86 

27.70 

00.1*0 

1472.0 

OBS 

003  00 

0*.08 

34.876 

27.70 

1472.0 

STD 

00*00 

03.73 

34.86 

27.72 

00.163 

1472.1 

OBS 

004  00 

03.73 

34.660 

27.72 

1472.1 

STO 

00500 

03.76 

34.69 

27.7* 

00.22* 

1474.0 

OBS 

00500 

03.76 

34.888 

27.7* 

1474.0 

STD 

006  00 

03.76 

34.69 

27.7* 

00.265 

1475.6 

OBS 

00600 

03.76 

34.888 

27.7* 

1475.6 

STD 

00700 

03.66 

3*. 88 

27.75 

00.307 

1476.8 

OBS 

00700 

03.66 

3*. 882 

27.75 

1476.8 

STD 

008  00 

03.59 

34.88 

27.75 

00.3*9 

1476.2 

OBS 

008  00 

03.59 

34.675 

27.75 

1478.2 

STD 

00900 

03.55 

34.  66 

27.75 

00.392 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.865 

27.75 

1479.7 

STD 

01000 

03.55 

3*. 87 

27.75 

00.*36 

1461.4 

OBS 

01000 

03.55 

34.869 

27.75 

1*81 .* 

STO 

01100 

03.56 

34.87 

27.75 

oo.*ei 

1*63.1 

OBS 

01100 

03.56 

34.872 

27.75 

1483.1 

STO 

01200 

03.56 

34.88 

27.75 

00.526 

1484.8 

OBS 

01200 

03.56 

34.876 

27.75 

1464.6 

STD 

01300 

03.61 

34.69 

27.76 

00.571 

1466.7 

OBS 

01300 

03.61 

34.691 

27.76 

1486.7 

STO 

OUOO 

03.65 

34.90 

27.76 

00.616 

1486.5 

OBS 

01*00 

03.65 

34.897 

27.76 

1*88.5 

STD 

01500 

03.6* 

34.90 

27.77 

00.66* 

1*90.2 

OBS 

01500 

03.6* 

34.902 

27.77 

1*90.2 
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TABLE  XXL— Continued 


STATION 


REFID       31  8099  TEAR     1969 

CONSEC  0010  MONTH      C 

L*T             56  27       N  DAY             26 

LONG       051  00       H  HOUO    11.8 


BOTOP    03566 
SHIP    OU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  04. 

HET    BULB  03. 

BAPOHETR    0982. 
CLOUD    T/4 


OIR    HG 
10       6 
SEA 
CL/TB 


HINO-OIR  09 

«I'«D-SPD  27 
HINO-FOR 

HEATHER  X6 


INST     5T0    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG     B*9    CIO 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
CBS 

STD 
OBS 

STP 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OPS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
OCOOO 
00010 
00010 
00020 
0002  0 
C0C30 
00030 
00050 
00050 
00075 
00C75 
00100 
00100 
00125 
00125 
00139 
00150 
00150 
00200 
00200 
00250 
00250 
00300 
0C300 
004  00 
C0400 
00500 
00500 
C0600 
006  00 
00700 
00700 
00600 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

03.04 
03.04 
03.06 
03.06 
03.07 
03.07 
03.07 
03.07 
02.90 
02.90 
02.43 
02.43 
02.53 
02.53 
02.81 
02.81 
C3.15 
02.89 
02.69 
03.98 
03.98 
04.19 
04.19 
04.09 
04.09 
03.99 
C3.99 
03.91 
03.91 
03.87 
03.87 
03.85 
03.85 
03.60 
03.80 
03.77 
03.77 
03.72 
03.72 
C3.72 
03.72 
03.72 
03.72 
03.71 
03.71 
03.69 
0  3.69 
03.64 
03.64 


SAL 

34.54 

34.536 

34.54 

34.538 

34.54 

34.537 

34.53 

34.533 

34.53 

34.532 

34.54 

34.536 

34.57 

34.569 

34.62 

34.617 

34.663 

34.62 

34.618 

34.61 

34.806 

34.87 

34.869 

34.67 

34.874 

34.89 

34.886 

34.88 

34.865 

34.90 

34.896 

34.91 

34.907 

34.90 

34.898 

34.90 

34.899 

34.90 

34.697 

34.90 

34.903 

34.91 

34.907 

34.91 

34.914 

34.91 

34.913 

34.91 

34.911 


SIGMA-T 

27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.54 
27.54 
27.59 
27.59 
27.60 
27.60 
27.62 
27.62 
27.62 
27.61 
27.61 
27.66 
27.66 
27.68 
27.68 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


DVNDPTH 
00.000 
00.005 
00.011 
00.016 
00.028 
00.041 
00.054 
00.066 

00.079 
00.103 
00.12  5 
00.147 
00.190 
00.233 
00.276 
00.316 
00.361 
00.404 
00.448 
00.492 
00.537 
00.562 
00.620 
00.674 


SND    VEL       OXYG 

1462.2 
1462.2 
1462.4 
1462.4 
1 462  . 6 
1462.6 
1462.8 
1462.8 
1462 .4 
1462.4 
1460.7 
1460.7 
1461 .6 
1461 .6 
1463.3 
1463.3 
1465.1 
1464.1 
1464.1 
1469.8 
1469.8 
1471.6 
1471  .e> 
1472.0 
1472.0 
1473.3 
1473.3 
1474.6 
1474.6 
1476.1 
1476.1 
1477.7 
1477.7 
1479.1 
1479.1 
1460.7 
1480.7 
1462.1 
1482.1 
1463.8 
1483.8 
1465.5 
1465.5 
1487.1 
1487.1 
1468.7 
1488.7 
1490.2 
149C.2 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXL— Continued 


S     T    1     T     I     0    N 


OEFID       31        8099             YE4R 
CONSEC               0011            MONTH 

1969 

BOTOP    03566 
SHIP   OU 

alP    TEMP          02.7 
WET    flULB          C2.2 

DIP     HOT     PER             WIND-DIR    19 
17       6         2               WIND-SPO    25 

L»T             56    20       N             oav 
LONG        051     05       H             HOUP 

26 

DATA    USE       1 

BAPOMETR    0977,0 

SE« 

KINU-I-JK 

17.9 

aBEA              05 

CLOUD 

T/4 

CL/TR 

HEATHER       X4 

CaSTNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S«L 

SI&f-a-T 

OYNDPTH 

SNO    «EL       OXYG              P3 

STD 

000  00 

03.29 

34.54 

27.51 

00.000 

1463.2 

17.9          DBS 

OOCOO 

C3.29 

34.536 

27.51 

1463.2 

STD 

00010 

03.23 

34.5  3 

27.51 

00.005 

1463.1 

06  S 

00010 

03.23 

34.533 

27.51 

1463.1 

STO 

00020 

03.23 

34.53 

27.51 

00.011 

1463.3 

OBS 

00020 

03.23 

34.530 

27.51 

1463.3 

STO 

000  30 

03.23 

34.53 

27.51 

00.017 

1463.5 

OBS 

00030 

0-i.ll 

34.533 

27.51 

1 463 . 5 

STD 

00050 

03.20 

34.53 

27.52 

00.029 

1463.7 

OBS 

00050 

03.20 

34.535 

27.52 

1463.7 

STO 

00075 

02.99 

34.53 

27.53 

00.043 

1463.2 

OBS 

CC075 

02.99 

34.527 

27.53 

1463.2 

OBS 

00093 

02.76 

34.530 

27.55 

1462.5 

STD 

00100 

02.97 

34.55 

27.55 

00.057 

1463.5 

DBS 

00100 

02.97 

34.546 

27.55 

1463.5 

STO 

00125 

03.72 

34.7  0 

27.60 

00.070 

1467.3 

OBS 

00125 

03.72 

34.705 

27.60 

1467.3 

STD 

00150 

04.02 

34.77 

27.62 

00.083 

1469.1 

OBS 

00150 

04.02 

34.766 

27.62 

1469.1 

DBS 

0016". 

04.22 

34.812 

27.63 

1470.2 

OBS 

00175 

04.22 

34.818 

27.64 

1470.4 

OBS 

C0185 

03.66 

34.738 

27.63 

1468.1 

STD 

002  00 

04.08 

34.84 

27.67 

00.107 

1470.3 

OBS 

002  00 

04.08 

34.840 

27.67 

1470.3 

OBS 

00240 

04.34 

34.885 

27.68 

1472.1 

STD 

00250 

04.15 

34.84 

27.67 

00.129 

1471 .4 

OBS 

00250 

04.15 

34.842 

27.67 

1471 .4 

OBS 

00275 

03.75 

34.814 

27.69 

1470.1 

STD 

003  00 

03.83 

34.84 

27.70 

00.152 

1470.9 

OBS 

00300 

03.83 

34.838 

27.70 

1470.9 

OBS 

00350 

03.95 

34.877 

27.72 

1472.3 

STD 

00400 

03.90 

34.87 

27.71 

00.195 

1472.9 

DBS 

00400 

03.90 

34.866 

27.71 

1472.9 

STD 

00500 

03.79 

34.87 

27.73 

00.238 

1474.1 

OBS 

00500 

03.79 

34.873 

27.73 

14  74.1 

STD 

00600 

03.73 

34.88 

27.74 

00.260 

1475.5 

OBS 

00600 

03.73 

34.88C 

27.74 

1475.5 

STO 

007  00 

03.70 

34.87 

27.74 

00.322 

1477.0 

OBS 

00700 

03.70 

34.873 

27.74 

1477.0 

STD 

008  00 

03.63 

34.87 

27.75 

00.366 

1478.4 

OBS 

00800 

03.63 

34.874 

27.75 

1478 .4 

STD 

00900 

03.57 

34.87 

27.75 

00.409 

1479.8 

OBS 

00900 

03.57 

34.868 

27.75 

1479.8 

STO 

01000 

03.55 

34.87 

27.75 

00.453 

1461 .4 

OBS 

OICOO 

03.55 

34.872 

27.75 

1481.4 

STD 

01100 

03.55 

34.83 

27.75 

00.497 

1483.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.875 

27.75 

1463.0 

STD 

01200 

03.58 

34.89 

27.76 

00.542 

1484.9 

OBS 

01200 

03.58 

34.886 

27.76 

1484.9 

STO 

01300 

03.64 

34.90 

27.76 

00.587 

1486.8 

OBS 

01300 

03.64 

34.898 

27.76 

1486.8 

STO 

01400 

03.63 

34.9  0 

27.77 

00.633 

1488.4 

OBS 

01400 

03.63 

34.900 

27.77 

1486.4 

STD 

01500 

03.63 

34.90 

27.77 

00.679 

1490.1 

OBS 

01500 

C3.63 

34.905 

27.77 

1490.1 

INST     STO    PECOBOER 
TRACE     DIR  D 

DURATION  00.6 

ORIG    349    Oil 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SOUARE     61 
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TABLE  XXI.— Continued 


S    T    »    T     I     0    N 


REFID      31       80'39 
CONSEC  0012 

L4T  56    i'>       N 

LONG      050    58      V 


VE4B  1969 
MONTH  C 
DAY  26 

HOUR     23.7 


BOTDP    03566 
SHIP   OU 
D4I4    USE        1 
4REA  05 


ilP    TEMP  03.3 

HET    BULB  02-6 

B4RCHETR     1015.2 
CLOUO     T/4 


DIR    HGT     PER 

31       7         <. 
SE4 
CL/TR 


KIND-DIR    30 
KINO-SPO    30 
HIND-FOR 
WEATHER        XZ 


INST     5T0    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DUR4TI0N  00.3 

OR  10     ew    012 


TEN  SO  1*07 
5  S0U4RE  3 
2  Sau4RE  60 
1     SOUARE     60 


C4STNU"/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


S1GM4-T    DYNDPTH   SNO  VEL   0XY6 


P3».   TOT  P 


STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 

ooooc 

00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
00030 
00C50 
00050 
00075 
0CC75 
00100 
COIOO 
00125 
00125 
0015C 
00150 
00160 
00200 
00200 
CC210 
00225 
00250 

002  50 
00300 

003  00 
00400 

004  00 
00500 
00500 
00600 
00600 
00700 
00700 

008  00 

oceoo 

00900 

009  00 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
C1500 
01500 


03.00 
03.00 
03.00 
03.00 
03.00 
03.00 
03.00 
03.00 
02.78 
02.78 
02.50 
02.50 
02.53 
02.53 
02.84 
02.84 
03.25 
03.25 
03.15 
03.83 
03.83 
04.02 
04.05 
03.90 
03.90 
03.94 
03.94 
03.92 
03.92 
03.83 
03.83 
03.77 
03.77 
03.75 
03.75 
03.63 
03.63 
03.51 
03.51 
03.55 
03.55 
03.55 
03.55 
03.58 
C3.58 
03.66 
03.66 
03.65 
03.65 
03.63 
03.63 


34.53 

34.526 

34.53 

34.526 

34.53 

34.527 

34.53 

34.527 

34.51 

34.511 

34.53 

34.526 

34.60 

34.597 

34.6  3 

34.626 

34.67 

34.675 

34.664 

34.61 

34.812 

34.843 

34.857 

34.84 

34.641 

34.87 

34.874 

34.68 

34.864 

34.69 

34.890 

34.88 

34.683 

34.88 

34.864 

34.88 

34.875 

34.86 

34. 862 

34.87 

34.872 

34.87 

34.870 

34.88 

34.884 

34.90 

34.896 

34.90 

34.900 

34.90 

34.903 


27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.5  3 
27.54 
27.54 
27.57 
27.57 
27.63 
27.63 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.62 
27.68 
27.66 
27.68 
27.69 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.  75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.7  6 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 


1462.0 
1462.0 
1462.1 
1462.1 
1462.3 
1462.3 
1462.5 
1462.5 
1461.8 
1461 .6 
1461.0 
1461.0 
1461  .7 
1461.7 
1463.5 
1463.5 
1465.7 
1465.7 
1465.4 
1469.2 
1469.2 
1470.2 
1470.6 
14  70.3 
1470.3 
1471.4 
1471.4 
1473.0 
1473.0 
1474.2 
1474.2 
1475.6 
1475.6 
1477.2 
1477.2 
1478.4 
1478.4 
1479.5 
1479.5 
1481 .4 
1481 .4 
1483.0 
1483.0 
1484.9 
1484.9 
1486.9 
1 4  86  . 9 
1488.5 
1488.5 
1490.1 
1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


S  T  «  T  I  0  N 


OEFIO   31  8099 

CONSEC  0013 

L4T     56  36   N 

LONG   050  39   M 


VE'a  1969 
MONTH  O't 
DAY  27 
HOUR  Oo.P 


BOTDP    C3566 

Ship  ou 

04T4    USE        1 
ARE4  05 


ilB  TEI»P  02.2 
WET  BULB  01.7 
EAROMETR  0981.0 
CLOUO     T/A 


DIB     HOT     PER 

20       7         2 
SEA 
CL/TP 


WIND-OIR     19 
KINO-SPD    25 
HIND-FOR 
rtEATHE^l       X6 


I^-T    STO    SECORDER 
TRACE    OTR  0 

DURATION  00.5 

ORIG     B49    013 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 

oes 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
DBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 


COCOO 
00000 
00010 
00010 
00020 
0C020 
000  30 
000  30 
000  50 
00050 
0OC75 
000  75 
OOIOO 
00100 
00125 
C0125 
00150 
C0150 
00180 
00190 
0C20C 
002  00 
002  0". 
00225 

002  50 
00250 

003  00 
003  00 
00400 
OO'iOO 
C0500 
00500 
006  00 
006  00 
00700 
00700 
00800 
008  00 
00900 
00900 
OICOO 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

02.62 
02.62 
02.62 
02.62 
02.62 
02.62 
02.62 
02.62 
02.61 
02.61 
02.60 
02.60 
02.73 
02.73 
03.15 
03.15 
03.41 
03.41 
03.98 
03.94 
03.28 
03.28 
03.21 
03.76 
03.81 
03.61 
03.80 
03.80 
03.81 
03.61 
03.76 
03.76 
03.72 
03.72 
03.64 
03.64 
03.59 
03.59 
03.58 
03.58 
03.55 
03.55 
03.50 
03.50 
03.61 
03.61 
03.64 
03.64 
03.63 
03.63 
03.60 
03.60 


SAL 

34.57 

34.572 

34.57 

34.574 

34.57 

34.572 

34.5  8 

34.576 

34.5  8 

34.578 

34.5  9 

34.589 

34.63 

34.634 

34.71 

34.712 

34.76 

34.756 

34.840 

34.633 

34.75 

34.754 

34.748 

34.846 

34.85 

34.846 

34.87 

34.870 

34.89 

34.686 

34.89 

34.887 

34.89 

34.892 

34.89 

34.886 

34.66 

34.875 

34.88 

34.881 

34.87 

34.673 

34.87 

34.666 

34.90 

34.898 

34.90 

34.903 

34.91 

34.906 

34.90 

34.905 


SIGMA-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P34       TOT    P 


27.60 
27.50 
27.60 

27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.64 
27.64 
27.66 
27,56 
27.67 
27.67 
27.68 
27.68 
27.68 
27.68 
27.69 
27.71 
27.71 
27.71 
27.73 
27.7  3 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.7  5 
27.75 
27.7  5 
27.75 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


1450.4 
1460.4 
1460.6 
1460.6 
1460.7 
1450.7 
1450.9 
1460.9 
1451.2 
1451.2 
1461.6 
1461.5 
1462 .6 
1452 .5 
1464.9 
1464.9 
1466.5 
1456.5 
1469.5 
1469.5 
1466.8 
1465.8 
1456.5 
1459.3 
1470.0 
1470.0 
14  70.8 
1470.8 
1472.5 
1472 .5 
1473.9 
1473.9 
1475.4 
1475.4 
1476.6 
1476.8 
1478.2 
1478.2 
1479.6 
1479.8 
1481 .4 
1481.4 
1462.8 
1482.8 
1485.0 
1485.0 
1486.8 
1486.8 
1486.5 
1488.5 
1490.0 
1490.0 
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TABLE  XXL— Continued 


NODC  ST4TI0N  D«T» 


BEFIO      31  8095 

CONSEC  0014 

L«T            56  21      N 

LONG       050  47       K 


YE4B  19f.9 
MONTH  04 
D«*  27 

HOJB     11.8 


BOTDP    C3475 
SHIP    OU 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEHP  01.1 

WET    BULB  00.6 

BAROMETR    0988.8 
CLOUO    T/4 


DIR    HGT    PER 


SEA 
CL/TR 


KIND-DIR    21 
WI'lD-SPO    35 
MIND-fOR 
WEATHER       X2 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG     849    014 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SJUARE  60 
1     SOUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STO 
OBS 

STD 
08  5 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
0CC20 
000  30 
00030 
00037 
00050 
00050 
00055 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
CC180 
00200 
00200 
002  3  5 
002  50 
002  50 
00300 
00300 
00400 
00400 
00500 
00500 
OObOO 
00600 
00700 
00700 
00800 
00800 
OC900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

02.94 
02.94 
02.94 
0  2.94 
02.94 
02.94 
02.94 
02.94 
02.94 
02.58 
02.58 
02.41 
02.40 
02.40 
02.40 
C2.40 
02.46 
02.46 
C2.68 
02.68 
02.75 
03.53 
03.53 
04.00 
03.90 
03.90 
03.92 
03.92 
03.92 
03.92 
03.74 
03.74 
03.70 
03.70 
03.70 
03.70 
03.56 
03.58 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 
03.54 
03.57 
03.57 
03.65 
03.65 
03.65 
03.65 
03.62 
03.62 


SAL 

34.53 

34.528 

34.53 

34.530 

34.53 

34.530 

34.53 

34.529 

34.536 

34.52 

34.520 

34.519 

34.54 

34.542 

34.56 

34.558 

34.57 

34.569 

34.60 

34.605 

34.616 

34.77 

34.775 

34.853 

34.87 

34.873 

34.87 

34.871 

34.89 

34.890 

34.88 

34.876 

34.68 

34.879 

34.86 

34.879 

34.87 

34.872 

34.67 

34.868 

34.87 

34.873 

34.87 

34.673 

34.86 

34.883 

34.90 

34.902 

34.90 

34.904 

34.90 

34.905 


SI5MA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.54 
27.56 
27.56 
27.57 
27.59 
27.59 
27.61 
27.61 
27.61 
27.61 
27.62 
27.62 
27.62 
27.66 
27.68 
27.69 
27.72 
27.72 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.7  4 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


OO.OCO 
00.005 

00.011 
00.016 

00.027 

00.040 
00.053 
00.065 
00.076 

00.101 

00.122 
00.143 
00.185 
00.226 
00.266 
00.310 
00.353 
00.396 
00.439 
00.484 
00.528 
00.574 
00.619 
00.666 


1461 .7 
1461.7 
1461.9 
1461.9 
1462.0 
1462.0 
1462.2 
1462.2 
1462.3 
1461.0 
1461.0 
1460.3 
1460.6 
1460.6 
1461 .1 
1461 .1 
1461.7 
1461.7 
1463.2 
1463.2 
1464.0 
1467.9 
1467.9 
1470.5 
1470.4 
1470.4 
1471.3 
1471.3 
1473.0 
1473.0 
1473.9 
1473.9 
1475.3 
1475.3 
1477.0 
1477.0 
1476.2 
1478.2 
1479.6 
1479.6 
14  81 .3 
1481 .3 
1483.0 
1483.0 
1484.8 
1484.8 
1486.9 
1486.9 
1486.5 
1488.5 
149C.1 
1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


REFIO      31       8099 
CONSEC  0015 

L«T  56    27      N 

LONK      05C    5«       U 


VEIR 

1969 

80TDP    03566 

AIR 

TEMP          01.1 

DIR    HGT    PER 

«IND-OIR    20 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

04 

SHIP    00 

MET 

BULB          00.6 

20 

WIND-SPO    32 

TRACE    DIR                         D 

5     SQUARE        3 

D4V 

27 

DATA    USE        1 

8AR0METB    0992.9 

SEA 

7 

KIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     60 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

HEATHER        X2 

ORIS     849    015 

1     SQUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&HA-T 

oyndpth 

SND    VEL 

OXfG                PD4 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

03.06 

34.54 

27.54 

00.000 

1452.2 

DBS 

00000 

03.05 

34.542 

27.54 

1462.2 

STD 

00010 

03.06 

34.54 

27.54 

00.005 

1462 .4 

OBS 

000  10 

03.06 

34.542 

27.54 

1462.4 

STD 

00020 

03.07 

34.54 

27.54 

00.011 

1462 .6 

DBS 

C0020 

03.07 

34.543 

27.54 

1452.6 

STD 

00030 

03.07 

34.54 

27.54 

00.015 

1462.8 

OBS 

00030 

03.07 

34.543 

27.54 

1462.8 

STD 

00050 

03.05 

34.54 

27.54 

00.028 

1463.0 

OBS 

00050 

03.05 

34.542 

27.54 

1453.0 

STD 

00075 

03.00 

34.54 

27.54 

00.042 

1453.2 

OBS 

00075 

03.00 

34.542 

27.54 

1463.2 

STO 

00100 

02.78 

34.56 

27.57 

00.055 

1462.7 

OBS 

00100 

02.78 

34.558 

27.57 

1462.7 

STD 

00125 

02.90 

34.60 

27.60 

00.068 

1463.7 

OBS 

00125 

02.90 

34.599 

27.60 

1463.7 

STD 

00150 

02.63 

34.59 

27.61 

00.081 

1462.9 

OBS 

00150 

02.63 

34.590 

27.61 

1452.9 

OBS 

00190 

02.49 

34.597 

27.53 

1463.0 

STD 

002  00 

02.60 

34.6  1 

27.63 

00.105 

1463 .6 

OBS 

00200 

02.60 

34.607 

27.6  3 

1453 .6 

OBS 

00225 

03.30 

34.709 

27.55 

1467.2 

OBS 

00238 

03.95 

34.607 

27.56 

1470.3 

STO 

0C250 

03.75 

34.81 

27.68 

00.128 

1469.7 

OBS 

00250 

03.7  5 

34.809 

27.68 

1469.7 

STO 

00300 

04.10 

34.88 

27.70 

00.150 

1472.1 

OBS 

00300 

04.  10 

34.880 

27.70 

1472.1 

STD 

004  00 

03.96 

34.89 

27.72 

00.193 

1473.1 

OBS 

00400 

C3.96 

34.886 

27.72 

1473.1 

STO 

00500 

03.91 

34.69 

27.73 

00.235 

1474.6 

OBS 

00500 

03.91 

34.895 

27.7  3 

1474.6 

STD 

006  00 

03.83 

34.90 

27.75 

00.277 

1475.9 

OBS 

006  00 

03.63 

34.901 

27.75 

1475.9 

STD 

007  00 

03.80 

34.91 

27.76 

00.318 

1477.5 

OBS 

00700 

03.60 

34.910 

27.76 

1477.5 

STD 

00800 

03.75 

34.90 

27.75 

CO. 350 

1478.9 

OBS 

00800 

03.75 

34.901 

27.75 

1478.9 

STD 

009  00 

03.71 

34.89 

27.75 

00.403 

1480.4 

OBS 

00900 

03.71 

34.891 

27.75 

1480.4 

STD 

01000 

03.66 

34.90 

27.76 

00.447 

1481  .9 

OBS 

01000 

03.56 

34.897 

27.76 

1481 .9 

STD 

01100 

03.55 

34.90 

27.76 

00.491 

1483.5 

OBS 

01100 

03.55 

34.901 

27.75 

1483.5 

STD 

01200 

03.57 

34.91 

27.77 

00.535 

1485.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.911 

27.77 

1465.3 

STD 

01300 

03.67 

34.91 

27.77 

00.579 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.910 

27.77 

1487.0 

STD 

01400 

03.65 

34.91 

27.77 

00.524 

1488.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.913 

27.77 

14  88.6 

STO 

01500 

03.62 

34.91 

27.78 

00.670 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.910 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


NODC  STATION  0AT4 


REFID       31  6099 

C0N5EC  0016 

LAT            56  <.2       N 

LONG      050  51       W 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP         01,1            DIR    HGT    PER 

UIUD-OIR    20 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

04 

SHIP    OU 

WET 

BULB           00.6                IB 

6         2 

MIND-SPD    20 

TRACE    DIR                      D 

5     SQUARE        3 

DAY 

27 

DATA    USE        1 

BAROHETR     0996.0             SEA 

UINO-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SaUARE     60 

HOUR 

23.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

ORIG     B49    016 

1     SOUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                Pa4 

TOT    P         N02         N03 

SI33          PH 

STO 

00000 

02.66 

34.56 

27.59 

00.000 

1460.6 

oes 

00000 

C2.66 

34.565 

27.59 

1460.6 

STO 

OCOIO 

02.66 

34.57 

27.60 

00.005 

1460.7 

DBS 

OOOIC 

02.66 

34.573 

27.60 

1460.7 

STO 

00020 

C2.66 

34.57 

27.60 

00.010 

1460.9 

OBS 

00020 

02.66 

34.573 

27.60 

1460.9 

STO 

00030 

02.66 

34.56 

27.60 

00.015 

1461.1 

oes 

0003C 

02.66 

34.578 

27.60 

1461 .1 

STO 

000  50 

02.66 

34.58 

27.60 

00.025 

1461.4 

OBS 

000  50 

02.66 

34.576 

27.60 

1461.4 

STO 

00075 

02.65 

34.58 

27.60 

00.037 

1461.8 

OBS 

00075 

02.65 

34.5  62 

27.60 

1461.8 

STO 

OCIOO 

02.50 

34.59 

27.63 

00.049 

1461.5 

OBS 

00100 

02.50 

34.592 

27.63 

1461.5 

STD 

00125 

02.50 

34.60 

27.63 

00.061 

1462.0 

DBS 

00125 

02.50 

34.600 

27.63 

1462.0 

STO 

00150 

02.62 

34.62 

27.64 

00  . 0  7  3 

1462.9 

OBS 

00150 

02.62 

34.623 

27.64 

1462.9 

DBS 

00180 

03.05 

34.698 

27.66 

1465.4 

STD 

00200 

03.68 

34.82 

27.70 

00.096 

1468.6 

OBS 

00200 

03.66 

34.817 

27.70 

1468.6 

OBS 

00214 

03.8  5 

34.827 

27.69 

1469.5 

OBS 

00220 

C3.71 

34.808 

27.66 

1469.0 

STD 

00250 

03.78 

34.83 

27. 7C 

00.117 

1469.8 

OBS 

002  50 

03.78 

34.83C 

27.70 

1469.8 

STD 

00300 

03.83 

34.86 

27.72 

00.138 

1470.9 

OBS 

003  00 

03.83 

34.865 

27.72 

1470.9 

STD 

00400 

03.80 

34.87 

27.73 

00.180 

1472.4 

OBS 

00400 

03.80 

34.870 

27.73 

1472.4 

STD 

00500 

03.79 

34.88 

27.74 

00.221 

1474.1 

OBS 

00500 

03.79 

34.384 

27.74 

1474.1 

STD 

00600 

03.76 

34.8  8 

27.74 

00.263 

1475.6 

OBS 

00600 

03.76 

34.684 

27.74 

1475.6 

STD 

00700 

03.71 

34.86 

27.74 

00.306 

1477.1 

OBS 

007  00 

03.71 

34.862 

27.7  4 

1477.1 

STD 

008  00 

03.63 

34.88 

27.75 

00.346 

1478.4 

OBS 

00800 

03.63 

34.882 

27.75 

1478.4 

STD 

00900 

03.59 

34.88 

27.75 

00.391 

1479.9 

OBS 

00900 

03.59 

34.878 

27.75 

1479.9 

STD 

01000 

03.60 

34.86 

27.75 

00.434 

1481.6 

OBS 

01000 

03.60 

34.881 

27.75 

1481 .6 

STO 

01100 

03.58 

34.88 

27.76 

00.476 

1483.2 

OBS 

01100 

03.58 

34.884 

27.76 

1463.2 

STD 

01200 

03.63 

34.90 

27.76 

00.523 

1485.1 

OBS 

01200 

03.63 

34.697 

27.76 

1465.1 

STD 

01300 

03.65 

34.90 

27.77 

00.566 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.904 

27.77 

1486.9 

STD 

01400 

03.65 

34.90 

27.76 

00.614 

1488.5 

oes 

01400 

03.65 

34.901 

27.76 

1468.5 

STD 

01500 

03.62 

34.90 

27.77 

0C.660 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.905 

27.77 

1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID   31  8099 

CONSEC  0017 

L»T     5o  26   N 

LONG   051  20   M 


CASINUH/TIME   LVLTYP 


N   0 

DC          S    T   A 

T    I     0    N 

0    A    1 

A 

VESR 

1969 

80TDP    03658 

AIR 

TEMP         02.2 

01 R    HGT    PER 

HIND-OIR    25 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

NONTt- 

1       04 

SHIP   Ou 

NET 

BULB          01.7 

17 

5         3 

HINO-SPD    12 

TRACE    OIR                      D 

5    SOUARE       3 

0»Y 

28 

DATA    USE       1 

BAROMETR    0997.6 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2     SOUARE     60 

HOUR 

05.8 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG     849    017 

I     SOUARE     61 

VLTYP 

DEP'" 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P         N02         NQ3 

SI03          PH 

STD 

00000 

02.90 

34.53 

27.54 

00.000 

1461.5 

OBS 

000  00 

02.90 

34.534 

27.54 

1461 .5 

STD 

00010 

02.90 

34.53 

27.55 

00.005 

1461.7 

OBS 

00010 

02.90 

34.535 

27.55 

1461.7 

STD 

00020 

02.89 

34.53 

27.55 

00.011 

1461 .8 

OBS 

00020 

02.89 

34.535 

27.5  5 

1461.6 

STD 

00030 

02.89 

34.53 

27.55 

00.016 

1462.0 

OBS 

00030 

02.89 

34.535 

27.55 

1462.0 

STD 

000  50 

02.89 

34.53 

27.55 

00.027 

1462.3 

08S 

00050 

02.89 

34.535 

27.55 

1462.3 

STD 

00075 

02.89 

34.53 

27.54 

00.041 

1462.7 

OBS 

00075 

02.89 

34.533 

27.54 

1462.7 

STD 

00100 

02.86 

34.53 

27.55 

00.055 

1463.0 

OBS 

00 100 

02.86 

34.533 

27.55 

1463.0 

STD 

00125 

02.68 

34.57 

27.59 

00.068 

1 462 . 7 

OBS 

00125 

02.68 

34.571 

27.59 

1462.7 

STD 

00150 

02.61 

34.57 

27.60 

00.081 

1462.8 

OBS 

00150 

02.61 

34.571 

27.60 

1462.8 

STD 

00200 

02.59 

34.59 

27.62 

00.106 

1463.6 

OBS 

002  00 

02.59 

34.592 

27.62 

1463.6 

OBS 

00230 

02.60 

34.605 

27.63 

1464.1 

STD 

002  50 

02.91 

34.69 

27.66 

00.130 

1465.9 

OBS 

002  50 

02.91 

34.686 

27.66 

1465.9 

OBS 

00268 

03.83 

34.827 

27.69 

1470.3 

OBS 

00295 

04.15 

34.864 

27.66 

1472.2 

STD 

003  00 

04.  11 

34.84 

27.67 

00.153 

1472.1 

OBS 

00300 

04.11 

34.843 

27.67 

1472.1 

STD 

00400 

04.05 

34.88 

27.71 

00.198 

1473.5 

OBS 

00400 

04.05 

34.880 

27.71 

1473.5 

STD 

005  00 

03.97 

34.89 

27.73 

00.241 

1474.8 

OBS 

005  00 

03.97 

34.893 

27.73 

14  74.6 

STD 

00600 

03.89 

34.89 

27.73 

00.264 

1476.2 

OBS 

006  00 

03.89 

34.891 

27.73 

1476.2 

STD 

007  00 

03.82 

34.89 

27.74 

00.327 

1477.5 

OBS 

00700 

03.62 

34.892 

27.74 

1477.5 

STO 

008  00 

03.76 

34.89 

27.75 

00.370 

1476.9 

OBS 

00800 

03.76 

34.892 

27.75 

14  78.9 

STD 

009  00 

03.71 

34.88 

27.75 

00.413 

1460.4 

OBS 

00900 

03.71 

34.884 

27.75 

1480.4 

STD 

01000 

03.66 

34.68 

27.75 

00.453 

1481  .8 

OBS 

01000 

03.66 

34.885 

27.75 

1481.8 

STD 

01100 

03.66 

34.89 

27.76 

00.5C2 

1483.5 

OBS 

01100 

03.66 

34.894 

27.76 

1483.5 

STD 

01200 

03.66 

34.90 

27.76 

00.547 

1465.2 

OBS 

01200 

03.66 

34.902 

27.76 

1465.2 

STD 

01300 

03.66 

34.90 

27.77 

00.592 

1466.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.904 

27.77 

1486.9 

STO 

01400 

03.64 

34.90 

27.77 

00.637 

1468.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.903 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.62 

34.91 

27.77 

00.683 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.909 

27.77 

1490.1 
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TABLE  XXL— Continued 


NODC     STITION    OATH 


BEFIO       31        8099             VE«B 

1969 

BOTDP    03520 

AIR 

TEMP          02.1 

DIR     HGT     PER             MINO-DIR     31 

CONSEC              0016            MONTH 

1       0* 

SHIP    OU 

HET 

BULB          01.0 

23 

5          2                WIND-SPD    10 

LAT             5t>    28       N             DAY 

28 

DATA    JSE        1 

BAROMETR    0991.3 

SEA 

KIND-FOP 

LONG       050    1.9       H             HOUR 

11.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        X2 

CiSTNUM/TIHE       LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL       OXYG                PD' 

STD 

000  00 

03.03 

34.53 

27.53 

00.000 

1462.1 

11.6      ties 

000  00 

03.03 

34.534 

27.53 

1462.1 

STO 

00010 

03.04 

34.54 

27.53 

00.005 

1462.3 

OBS 

OCOIO 

C3.04 

34.536 

27.53 

1462.3 

STD 

00020 

03.04 

34.54 

27.54 

00.011 

1462.5 

OBS 

00020 

03.04 

34.545 

27.54 

1462.5 

STD 

00030 

03.04 

34.54 

27.54 

00.016 

1462.7 

OBS 

00030 

03.04 

34.540 

27.54 

1462.7 

STD 

00050 

03.03 

34.54 

27.53 

00.02  8 

1462.9 

OBS 

00050 

03.03 

34.537 

27.53 

1462.9 

OBS 

00066 

02.74 

34.578 

27.59 

1462.0 

STD 

00075 

02.88 

34.62 

27.62 

00.041 

1462.8 

OBS 

00075 

02.88 

34.623 

27.62 

1462.8 

OBS 

00C85 

03.15 

34.653 

27.62 

1464.2 

OBS 

00097 

03.16 

34.661 

27.62 

1464.4 

STD 

00100 

03.08 

34.65 

27.62 

00.053 

1464.1 

OBS 

00100 

03.08 

34.652 

27.62 

1464.1 

OBS 

00110 

02.97 

34.637 

27.62 

1463.8 

OBS 

00117 

03.07 

34.672 

27.64 

1464.4 

STO 

00125 

02.98 

34.65 

27.63 

00.065 

1464.1 

OBS 

00125 

02.98 

34.649 

27.63 

1464.1 

OBS 

00131 

03.15 

STD 

00150 

02.62 

34.61 

27.63 

00.077 

1462.9 

OBS 

00150 

02.62 

34.610 

27.63 

1462.9 

STD 

00200 

02.58 

34.63 

27.65 

00  .  1 0 1 

1463.6 

OBS 

00200 

02.58 

34.626 

27.65 

1463.6 

OBS 

00235 

02.64 

34.656 

27.66 

1464.5 

STD 

00250 

02.87 

34.69 

27.67 

00.124 

1465.6 

OBS 

0C250 

02.87 

34.692 

27.67 

1465.8 

OBS 

00276 

03.80 

34.626 

27.69 

1470.3 

STO 

00300 

03.68 

34.84 

27.70 

00.146 

1471.1 

OBS 

CO  3  00 

03.86 

34.845 

27.70 

1471.1 

STO 

OO'iOO 

03.88 

34.66 

27.71 

00.189 

1472.6 

OBS 

00*00 

03.88 

34. 864 

27.71 

1472.8 

STD 

C050C 

03.78 

34.88 

27.73 

00.231 

1474.0 

OBS 

005  00 

03.78 

34.877 

27.73 

1474.0 

STD 

006  00 

03.77 

34.86 

27.74 

00.274 

1475.6 

OBS 

00600 

03.77 

34.879 

27. 7<, 

1475.6 

STD 

00700 

03.71 

34.88 

27. 7<, 

00.316 

1477.0 

OBS 

00700 

03.71 

34.661 

27.74 

1477.0 

STD 

008  00 

03.68 

34.88 

27.75 

00.359 

1476.6 

OBS 

00800 

03.68 

34.885 

27.75 

1476.6 

STD 

009  00 

03.59 

34.8  8 

27.75 

00.402 

1479.9 

OBS 

00900 

03.59 

34.877 

27.75 

1479.9 

STD 

01000 

03.61 

34.69 

27.76 

00.445 

1481  .6 

OBS 

01000 

03.61 

34.687 

27.76 

1461.6 

STD 

CllOO 

03.57 

34.88 

27.75 

00.469 

1483.1 

OBS 

OllOO 

03.57 

34.875 

27.75 

1483.1 

STD 

01200 

03.60 

34.89 

27.77 

00.534 

1465.0 

OBS 

0120C 

03.60 

34.895 

27.77 

1485.0 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.77 

00.579 

1486.8 

DBS 

01300 

03.64 

34.904 

27.77 

1486.6 

STD 

ri«oo 

03.64 

34.90 

27.77 

00.624 

1466.5 

OBS 

Ol^iOO 

03.64 

34.903 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.63 

34.90 

27.77 

00.671 

1490.1 

DBS 

01500 

03.63 

34.904 

27.77 

1490.1 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    649    018 


TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOJARE     60 
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TABLE  XXL— Continued 


STATION 


REFIO      31       8099 
CONSeC  0019 

L4T  56    29      N 

LONG      050    55       M 


YEA'S  1969 
"ONTH  0* 
D4V  28 

HOUR     1*.8 


BOTDP    03*75 
SHIP    OU 
0AT4    USE       1 
4RE4  05 


Ale    TEMP  01.7 

HET     BULB  01.7 

BAROMETR    0991.9 
CLOUD     T/» 


DIE     HGT    PER 

28       6  4 

SEA 
CL/TR 


JIMD-LIIR     30 
WIMD-SPD    32 
WIND-FDR 
WEATHER       XI 


INST    STD    fECOROER 
TRACE    DIP  0 

DURATION  00.'. 

ORIG     B49    019 


TEN  SO  l^OT 
5  SgUARc  3 
2  SaUARE  60 
1     SaUARE     60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STD 

DBS 

STD 
DBS 

STD 

DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
OCOIO 
00010 
00C20 
00020 
00030 
00030 
00050 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
0C115 
00125 
00125 
00150 
00150 
00180 
00200 
00200 
00222 
00230 
00250 
00250 
002B0 
00300 
00300 
OCOO 
00400 
00500 
0050C 
006  00 
00600 
00700 
00700 
008  00 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

03.14 
03.14 
03.12 
03.12 
03.13 
03.13 
03.  13 
03.13 
03.11 
03.11 
02.93 
02.93 
02.76 
02.76 
03.02 
02.90 
02.90 
02.80 
02.80 
02.78 
02.96 
02.96 
03.65 
03.50 
03.63 
0  3.63 
04.22 
04.16 
04.16 
04.04 
04.04 
03.97 
03.97 
03.92 
03.92 
03.81 
03.81 
03.71 
03.71 
03.60 
03.60 
03.55 
03.55 
03.55 
03.55 
03.55 
03.55 
03.62 
03.62 
03.66 
03.66 
03.66 
0  3.66 


SAL 

34.53 

34.532 

34.54 

34.536 

34.54 

34.538 

34.54 

34.536 

34.54 

34.542 

34.56 

34.556 

34.5  5 

34.553 

34.601 

34.60 

34.604 

34.59 

34.593 

34.604 

34.65 

34.649 

34.753 

34.716 

34.77 

34.768 

34.846 

34.86 

34.865 

34.89 

34.886 

34.90 

34.899 

34.90 

34.898 

34.89 

34.892 

34.88 

34.880 

34.88 

34.878 

34.87 

34.872 

34.88 

34.679 

34.88 

34.883 

34.90 

34.899 

34.91 

34.906 

34.91 

34.910 


SI5HA-T    DVNOPTH   SNO  VEL   OXYG 


PQ4       TOT    P 


27.52 
27.52 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.52 
27.52 
27.53 
27.53 
27.56 
27.56 
27.57 
27.57 
27.59 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.61 
27.63 
27.63 
27.65 
27.63 
27.66 
27.66 
27.66 
27.68 
27.68 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


1462.6 
1462.6 
1462.7 
1462.7 
1462.9 
1462.9 
1463.0 
1463.0 
1463.3 
1463.3 
1462.9 
1462.9 
1462.6 
1462 .6 
1464.0 
1463.7 
1463.7 
1463.7 
1463.7 
1464.1 
1465.3 
1465.3 
1468.7 
1468.2 
1469.1 
1469.1 
1472.2 
1472.3 
1472.3 
1473.5 
1473.5 
1474.8 
1474.8 
1476.3 
14  76.3 
1477.5 
1477.5 
1478.7 
1478.7 
1479.9 
1479.9 
1481 .4 
1481.4 
1483.0 
1483.0 
1484.7 
1484.7 
1486.7 
1486.7 
1488.6 
1488.6 
1490.3 
1490.3 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


CEFID       31  8099 

CONSEC  OOJC 

L«T             56  33       N 

LONG       051  16       H 


YEflO 

1969 

BOTOP     03566 

AIR 

TEMP 

01.7 

1 

3IS     H 

GT    PER 

MONTH 

1      Oh 

SHIP    OU 

HET 

BULB 

01.1 

28 

6          3 

oay 

Z9 

DATA     USE       1 

BAROMETR 

1001.5 

SEA 

HOUfi 

00.1 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

1 

:l/tr 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEI 

STD 

000  00 

02.60 

3*, 

.54 

27 

.57 

00 

.000 

1460.3 

QBS 

OOOOn 

02.60 

34 

.538 

27 

.57 

1460.3 

STO 

00010 

02.61 

34, 

.54 

27 

.57 

00 

.005 

1 460 . 5 

OBS 

00010 

02.61 

34. 

.538 

27 

.57 

1 460 . 5 

STD 

00020 

02.61 

34, 

,54 

27, 

.57 

00 

.010 

1460.6 

OBS 

00020 

02.61 

34, 

.537 

27 

.57 

1460.6 

STD 

C0C3C 

02.61 

34, 

.54 

27 

.57 

00, 

.015 

1460.8 

OBS 

00030 

02.61 

34. 

.537 

27 

.57 

1460.8 

STD 

000  50 

02.61 

34, 

,54 

27 

.57 

00, 

.026 

1461.1 

OBS 

00050 

02.61 

34, 

,539 

27, 

,57 

1461.1 

STO 

00075 

02.54 

34, 

.55 

27, 

.59 

00 

.039 

1461.2 

OBS 

00C75 

02.54 

34, 

.547 

27, 

.59 

1461.2 

STO 

00100 

02.51 

34, 

,57 

27. 

.61 

00 

.052 

1461 .6 

OBS 

00100 

02.51 

34. 

.569 

27. 

.61 

1461 .6 

STD 

00125 

02.56 

34, 

.60 

27. 

.63 

00, 

■  064 

1462.2 

DBS 

00125 

02.56 

34, 

.602 

27. 

.63 

1462 .2 

STD 

C0150 

02.64 

34, 

.61 

27. 

.63 

00. 

.076 

1463.0 

OBS 

00150 

02.64 

34. 

.60S 

27. 

.63 

1463.0 

OBS 

00175 

02.68 

34. 

.621 

27. 

.63 

1463,6 

STO 

00200 

03.38 

34, 

.76 

27. 

.68 

00. 

.099 

1467.2 

OBS 

00200 

03.38 

34, 

.760 

27, 

.68 

1467.2 

OBS 

00235 

03.89 

34, 

.829 

27, 

.68 

1470.0 

STD 

002  50 

03.90 

34, 

.83 

27, 

.68 

00, 

.121 

1470.3 

OBS 

00250 

03.90 

34. 

,826 

27, 

.68 

1470.3 

STD 

00300 

03.90 

34, 

,87 

27, 

.71 

00. 

.143 

1471.2 

OBS 

00300 

03.90 

34, 

.867 

27, 

.71 

1471.2 

STD 

00400 

03.83 

34. 

,88 

27, 

.73 

00. 

.164 

1472.6 

OBS 

00*00 

03.83 

34, 

,881 

27, 

,73 

1472  .6 

STD 

00500 

33.91 

34. 

90 

27, 

.74 

00. 

.226 

1474.6 

OBS 

00500 

03.91 

34, 

,902 

27, 

.74 

1474.6 

STD 

00600 

03.88 

34. 

90 

27, 

.74 

00. 

.268 

1476.1 

OBS 

006  00 

03.88 

34, 

,897 

27, 

,74 

1476.1 

STD 

C0700 

03.74 

34, 

.89 

27, 

,75 

00. 

,310 

1477.2 

OBS 

00700 

03.74 

34, 

.893 

27, 

,75 

1477.2 

STD 

008  00 

03.73 

34. 

89 

27, 

,75 

00, 

,352 

1478.8 

OBS 

00800 

03.73 

34. 

,889 

27, 

,75 

1476.8 

STD 

009  00 

03.62 

34. 

,89 

27, 

,76 

00, 

.39  5 

1480.0 

OBS 

C0900 

03.62 

34. 

.887 

27. 

,76 

1480.0 

STD 

01000 

03.63 

34. 

,89 

27. 

.76 

00, 

.438 

1481 .7 

DBS 

01000 

03.63 

34. 

890 

27, 

,76 

1461 .7 

STD 

01100 

03.55 

34. 

88 

27, 

,76 

00, 

.482 

1463.0 

OBS 

01100 

03.55 

34. 

,881 

27, 

,76 

1483.0 

STD 

01200 

03.61 

34. 

90 

27, 

,77 

00. 

,527 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34. 

,898 

27. 

,77 

1485.0 

STD 

01300 

03.62 

34. 

91 

27. 

,77 

00, 

,571 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34. 

907 

27. 

,77 

\  1486.7 

STD 

01400 

03.60 

34. 

90 

27, 

,77 

00. 

.616 

1486.3 

OBS 

OHOO 

03.60 

34. 

905 

27. 

,77 

1488.3 

STD 

01500 

03.59 

34. 

91 

27. 

,78 

00. 

,662 

1490.0 

OBS 

01500 

03.59 

34. 

913 

27, 

,78 

149C.0 

1<IND-DIR  27 

WIND-SPD  33 
HIND-FDR 

BEATHEP  X7 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    01 R  0 

DURATION  00.3 

ORIG     B49    C20 


TEN  SQ  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXL— Continued 


STATION 


REFID       31       8099 
CONSEC  0021 

L4T  56    33      N 

LONG      050    59       X 


C/SSTNUN/TIME        LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR    TEMP          01.7 

DIR    HGT    PER 

KIND-OIR    26 

INST    STD    RECORDER 

TEN    Su    1407 

MONT^ 

1       04 

SHIP    OU 

ket   bulb        01.1 

26       1 

i          4 

,<IMD-SPO    25 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE       3 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

BAROMETO     1005.4 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2     SQUARE    60 

HOUR 

05.7 

AREA                05 

CLOUD 

T/4 

CL/TR 

LEATHER       XI 

ORIG    B49    021 

1     SQUARE     60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

02.60 

34.57 

27.60 

00.000 

1460.3 

OBS 

00000 

02.60 

34.571 

27.60 

1460.3 

STD 

00010 

02.61 

34.57 

27.60 

00.005 

1460.5 

OBS 

00010 

02.61 

34.571 

27.60 

1460.5 

STD 

0002  0 

02.61 

34.57 

27.60 

00.010 

1460.7 

OBS 

00020 

02.61 

34.570 

27.60 

1460.7 

STD 

000  30 

02.55 

34.57 

27.60 

00.015 

1460.6 

OBS 

00030 

02.55 

34.570 

27.60 

1460.6 

STD 

00050 

02.49 

34.59 

27.62 

00.024 

1460.7 

OBS 

00050 

02.49 

34.587 

27.62 

1460.7 

STO 

00075 

02.44 

34.59 

27.63 

00.036 

1460.9 

OBS 

00075 

02.44 

34.589 

27.63 

1460.9 

STD 

00100 

02.58 

34.62 

27.64 

00.048 

1461.9 

OBS 

00100 

02.56 

34.617 

27.64 

1461.9 

STO 

00125 

03.33 

34.74 

27.67 

00.059 

1465.7 

CBS 

00125 

03.33 

34.743 

27.67 

1465.7 

oes 

001-14 

03.82 

34.826 

27.69 

1468.2 

STD 

00150 

03.48 

34.78 

27.69 

00.070 

1466.8 

0"S 

00150 

03.48 

34.763 

27.69 

1466.8 

OBS 

00160 

02.80 

34.726 

27.71 

1454.3 

STD 

002  00 

03.15 

34.77 

27.71 

00.091 

1456.2 

OBS 

002  00 

03.15 

34.771 

27.71 

1466.2 

OBS 

00215 

03.00 

34.751 

27.71 

1465.6 

STO 

00250 

03.27 

34.79 

27.71 

00.112 

1457.5 

OBS 

00250 

03.27 

34.790 

27.71 

1467.5 

OBS 

00270 

03.18 

34.769 

27.71 

1467.5 

OBS 

00287 

03.28 

34.802 

27.72 

1468.3 

STO 

003  00 

03.01 

34.76 

27.71 

00.132 

1467.3 

OBS 

00300 

03.01 

34.756 

27.71 

1457.3 

STD 

00400 

03.62 

34.85 

27.73 

00.174 

1471.7 

OBS 

004  00 

03.62 

34.654 

27.73 

1471.7 

STD 

005  00 

03.71 

34.8  8 

27.74 

00.215 

1473.7 

OBS 

005  00 

03.71 

34.681 

27.74 

1473.7 

STO 

00500 

03.65 

34.68 

27.75 

00.266 

1475.1 

OBS 

00600 

03.65 

34.877 

27.75 

1475.1 

STD 

007  00 

03.62 

34.67 

27.75 

00.297 

1476.7 

OBS 

007  00 

03.62 

34.674 

27.75 

1476.7 

STD 

00800 

03.55 

34.66 

27.76 

00.339 

1478.0 

OBS 

006  00 

03.55 

34.877 

27.76 

1478.0 

STO 

00900 

03.55 

34.87 

27.75 

00.382 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.874 

27.75 

1479.7 

STD 

01000 

03.56 

34.68 

27.76 

00.425 

1481.4 

OBS 

01000 

03.56 

34.879 

27.76 

1481.4 

STD 

01100 

03.52 

34.67 

27.75 

00.469 

1482.9 

OBS 

01100 

03.52 

34.871 

27.75 

1482.9 

STO 

01200 

03.60 

34.89 

27.77 

00.514 

1485.0 

OBS 

01200 

03.60 

34.895 

27. f7 

1485.0 

STO 

01300 

03.62 

34.90 

27.77 

00.558 

1466.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.903 

27.77 

1486.7 

STO 

01400 

03.62 

34.91 

27.77 

00.604 

1488.4 

OBS 

01400 

03.62 

34.906 

27.77 

1488.4 

STD 

01500 

03.62 

34.91 

27.76 

00.649 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62     . 

34.910 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XXL— Continued 


s  T  1  r  1   0  N 


REFIO       31       8099             VEiR 

1969 

BOTDP     03566 

AIR 

TEMP          00.6 

DIR    HGI     PER             HINO-OIR    21 

CONSEC                0022             WONTH 

04 

SHIP    OU 

WET 

6UL6          00.0 

26 

5         3              MIND-SPO    18 

LftT             56    35       N             DAY 

29 

D4T4    USE       1 

BAROMETR     1004.1 

SEA 

HIND-FOR 

LONG       050     55       H             HQUP 

11.5 

AREA                0  5 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

CASTNUM/TIME       LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

DYNDPTH 

SND    V£L       OXYG                PO' 

STD 

00000 

02.7$ 

34.54 

27.56 

00.000 

1461 .0 

11.5         CBS 

cocoo 

02.78 

34.540 

27.56 

1461 .0 

STD 

00010 

02.78 

34.56 

27.56 

00.005 

1461.2 

DBS 

00010 

02.78 

34.560 

27.56 

1461.2 

STD 

00020 

02.78 

34.55 

27.57 

00.010 

1461 .4 

DBS 

00020 

02.78 

34.551 

27.57 

1461 .4 

STD 

COO  30 

02.78 

34.55 

27.57 

00.015 

1461.5 

DBS 

00030 

02.78 

34.552 

27.57 

1461.5 

STD 

00050 

02.78 

34.55 

27.57 

00.026 

1461 .9 

DBS 

000  50 

02.78 

34.553 

27.57 

1461 .9 

OBS 

00066 

0  2.54 

34.538 

27.58 

1461.1 

STD 

00075 

02.87 

34.58 

27.58 

00.039 

1462 .7 

OBS 

00075 

02.87 

34.577 

27.56 

1462.7 

OBS 

00076 

02.92 

34.618 

27.61 

1463.0 

STD 

OCIOO 

02.59 

34.58 

27.61 

00.052 

1461.9 

OBS 

00100 

02.59 

34.576 

27.61 

1461.9 

STD 

00125 

02.58 

34.58 

27.61 

00.064 

1462.3 

OBS 

C0125 

02.58 

34.585 

27.61 

1462.3 

STD 

00150 

02.62 

34.60 

27.62 

00.077 

1462.9 

OBS 

00150 

02.62 

34.596 

27.62 

1462.9 

OBS 

00166 

02.61 

34.598 

27.62 

1463.1 

STD 

00200 

03.33 

34.74 

27.67 

00.100 

1467.0 

OBS 

00200 

03.33 

34.742 

27.67 

1467.0 

STD 

00250 

04.00 

34.86 

27.69 

00.122 

1470.6 

OBS 

002  50 

04.00 

34.856 

27.69 

1470.8 

STO 

00300 

03.95 

34.8  8 

27.72 

00.143 

1471.4 

OBS 

003  00 

03.95 

34.879 

27.7  2 

1471 .4 

STO 

00400 

03.85 

34.89 

27.74 

00.184 

1472.7 

OBS 

00400 

03.85 

34.895 

27.74 

1472.7 

STD 

00500 

03.82 

34.89 

27.74 

00.225 

1474.2 

OBS 

00500 

03.82 

34.893 

27.74 

1474.2 

STD 

006  00 

03.71 

34.89 

27.75 

00.266 

1475.4 

OBS 

00600 

03.71 

34.688 

27.75 

1475.4 

STD 

00700 

03.78 

34.91 

27.76 

00.308 

1477.4 

OBS 

00700 

03.78 

34.908 

27.76 

1477.4 

STD 

00800 

03.68 

34.89 

27.75 

00.350 

1478.6 

OBS 

OOBOO 

03.68 

34.889 

27.75 

1478.6 

STD 

00900 

03.57 

34.88 

27.75 

00.392 

1479.8 

OBS 

00900 

03.57 

34.876 

27.75 

1479.8 

STD 

01000 

03.56 

34.88 

27.76 

00.436 

1481.4 

OBS 

01000 

03.56 

34.880 

27.76 

1481 .4 

STD 

01100 

03.55 

34.8  8 

27.76 

00.460 

1463.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.878 

27.76 

1483.0 

STD 

01200 

03.55 

34.89 

27.76 

00.524 

1484.7 

OBS 

01200 

03.55 

34.886 

27.76 

1464.7 

STD 

01300 

03.62 

34.90 

27.77 

00.569 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.905 

27.77 

1466.7 

STO 

01400 

03.64 

34.91 

27.77 

00.614 

1488.5 

OBS 

01400 

C3.64 

34.908 

27.77 

1468.5 

STO 

01500 

03.63 

34.91 

27.76 

00.660 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.912 

27.78 

1490.2 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    B49    022 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  S0U4RE  60 
1    SQUARE    60 


P04       TOT     P  N02  N03  SI03  PH 
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TABLE  XXL— Continued 


S    T    a    T    I    G    N 


OEFIO       31  8C99 

CONSEC  0023 

L«T            56  33       N 

LONG      051  12       M 


CASTNUM/TIHE 


YEAR 

1969 

60TDP    03656 

AIR    TEMP          02.2 

DIP    HOT    PER 

MIND-DIR    26 

INST    STD    PECORDER 

MONTH 

1       0'. 

SHIP    OU 

HET    BULB          02.2 

29       ! 

5         3 

WINO-SPD    10 

TRACE    DIR                      0 

DAY 

29 

OATA    USE       1 

B4R0METP    1019.3 

SEA 

WIND-FOB 

DURATION                   00.4 

HOUR 

17.6 

AREA                05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

0RI&     849    023 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT     P          N02          N03 

STD 

00000 

02.62 

3*.  5 6 

27.59 

00.000 

1460.4 

DBS 

000  00 

02.62 

3*. 556 

27.59 

1460.4 

STD 

000  10 

02.61 

3*. 56 

27.59 

00.0C5 

1460.5 

oes 

000  10 

02.61 

3*. 556 

27.59 

1460.5 

STD 

00020 

02.61 

3*. 56 

27.59 

00.010 

1460.7 

OBS 

000  20 

02.61 

3*. 559 

27.59 

1*60.7 

STO 

00030 

02.61 

3*. 56 

27.59 

00.015 

1*60  .8 

OBS 

00030 

02.61 

3*. 558 

27.59 

1460.8 

STO 

00050 

02.60 

3*. 56 

27.59 

00.025 

1461.1 

OBS 

0O05O 

02.60 

3*. 557 

27.59 

1461 .1 

STO 

00075 

02.60 

3*.  56 

27.59 

00.038 

1461.5 

OBS 

00075 

02.60 

3*. 558 

27.59 

1*61.5 

STD 

00100 

02.53 

3*. 57 

27.60 

00.051 

1461 .6 

OBS 

00100 

02.53 

34.566 

27.60 

1461.6 

STD 

00125 

02.54 

34.59 

27.62 

00.063 

1462.1 

OBS 

00125 

02.5* 

34.591 

27.62 

1*62.1 

STD 

00150 

0  2.56 

34.60 

27.62 

00.075 

1462.6 

OBS 

00150 

02.56 

34.596 

27.62 

1462.6 

OBS 

0C175 

02.79 

34.653 

27.65 

1*6*. 1 

STD 

00200 

03.55 

3*. 78 

27.68 

00.098 

1*68.0 

OBS 

002  00 

03.55 

3*. 783 

27.68 

1*68.0 

OBS 

00212 

03.86 

STD 

002  50 

03.95 

34.86 

27.70 

00.120 

1*70.6 

OBS 

002  5C 

03.95 

34.858 

27.70 

1*70.6 

STD 

003  00 

03.9* 

34.87 

27.71 

00.141 

1*71  .4 

OBS 

003  00 

03.9* 

34.874 

27.71 

1*71.* 

STD 

OCOC 

03.78 

34.88 

27.73 

00.183 

1*72.* 

OBS 

OO'.OO 

03.78 

34.875 

27.73 

1*72.4 

STD 

00500 

03.7* 

3*. 88 

27.7* 

00.224 

1473.9 

OBS 

00500 

03.7* 

3*. 882 

27.74 

1473.9 

STD 

006  00 

03.70 

3*. 89 

27.75 

00.265 

1475.4 

OBS 

00600 

0  3.70 

3*. 888 

27.75 

1475.* 

STD 

00700 

03.6* 

3*.  8  8 

27.75 

00.306 

1*76 .8 

OBS 

00700 

0  3.6* 

3*. 88* 

27.75 

1476.8 

STD 

00800 

03.60 

3*. 88 

27.75 

00.348 

1478.2 

OBS 

00800 

03.60 

3*. 880 

27.75 

1478.2 

STD 

00900 

03.56 

34.88 

27.76 

00.391 

1479.7 

OBS 

00900 

03.56 

34.879 

27.76 

1479.7 

STD 

01000 

03.56 

34.88 

27.76 

00.434 

1461.4 

OBS 

01000 

03.56 

34.878 

27.7  6 

1481.4 

STD 

01100 

03.56 

3*. 88 

27.76 

00.476 

1483.1 

OBS 

01100 

03.56 

3*. 878 

27.76 

1483.1 

STD 

01200 

03.61 

3*. 89 

27.76 

00.522 

1465.0 

OBS 

01200 

03.61 

3*. 895 

27.76 

1485.0 

STO 

01300 

03.6* 

3*. 90 

27.77 

00.567 

1*86.8 

OPS 

01300 

03.6* 

3*. 904 

27.77 

1*86.8 

STD 

OHOO 

03.63 

3*. 91 

27.77 

00.613 

1*88.5 

OBS 

01*00 

03.63 

34.908 

27.77 

1*86.5 

STO 

01500 

03.62 

3*. 91 

27.76 

00.658 

1*90.1 

OBS 

01500 

03.62 

3*. 910 

27.78 

1*90.1 

TEN  Sa  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE     61 
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TABLE  XXI.— Continued 


S    T    4     T     I     0    N 


REFID       31  8099 

CONSEC  002* 

L»T             56  30       N 

LONG       051  00      W 


CSSTNUM/TIME        LVLTyP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          00.6 

DIR     HOT     PER             WIND-DIR     15 

MONTH 

04 

Ship  ou 

HET 

BULB           00.0 

20 

2          2                WIND-SPD    10 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1021.0 

SEA 

WIND-FOR 

HOUR 

23.4 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        1(2 

.VLTyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTh 

SNO    VEL       OXYG                PD 

STD 

00000 

03.30 

34.5  2 

27.50 

00.000 

1463.2 

OBS 

00000 

03.30 

34.522 

27.50 

1463.2 

STD 

rcoio 

03.30 

34.53 

27.51 

00.005 

1463.4 

06S 

00010 

03.30 

34.532 

27.51 

1463.4 

STD 

00020 

03.30 

34.53 

27.50 

00.011 

1463.6 

OBS 

00020 

03.30 

34.529 

27.50 

1463.6 

STD 

00030 

03.30 

34.53 

27.50 

00.017 

1463.8 

OBS 

000  30 

03.30 

34.531 

27.50 

1463.6 

STD 

00050 

03.29 

34.53 

27.50 

00.029 

1464.0 

OBS 

00050 

03.29 

34.530 

27.50 

1464  .0 

STD 

0C075 

03.14 

34.54 

27.53 

00.044 

1463.8 

OBS 

00075 

03.14 

34.539 

27.53 

1463.6 

STD 

00100 

03.03 

34.54 

27.54 

00.058 

1463.8 

OBS 

00100 

03.03 

34.540 

27.54 

1463.6 

OBS 

00120 

03.0  2 

34.552 

27.55 

1464.1 

STO 

C0125 

03.20 

34.58 

27.55 

00.072 

1465.0 

OBS 

00125 

03.20 

34.577 

27.55 

1465.0 

OBS 

00137 

03.53 

34.666 

27.59 

1466.7 

STD 

00150 

03.03 

34.60 

27.59 

00.085 

1464.7 

OBS 

00150 

03.03 

34.601 

27.59 

1464.7 

OBS 

00156 

03.33 

34.636 

27.59 

1466.1 

OBS 

00162 

03.05 

34.606 

27.59 

1465.0 

STD 

002  00 

03.93 

34.77 

27.63 

00.111 

1469.6 

OBS 

00200 

03.93 

34.77C 

27.63 

1469.6 

OBS 

00220 

04.16 

34.833 

27.66 

1470.9 

STD 

002  50 

03.94 

34.61 

27.66 

00.134 

14  70.5 

OBS 

00250 

03.94 

34.806 

27.66 

1470.5 

OBS 

00275 

03.64 

34.632 

27.69 

1470.5 

STD 

00300 

03.93 

34.85 

27.70 

00.157 

1471.3 

OBS 

00300 

03.93 

34.651 

27.70 

1471  .3 

STD 

00400 

03.90 

34.67 

27.72 

00.200 

1472 .9 

OBS 

00400 

03.90 

34.674 

27.72 

1472.9 

STD 

00500 

03.82 

34.68 

27.73 

00.242 

1474.2 

DBS 

005  00 

03.82 

34.876 

27.73 

1474.2 

STD 

00600 

03.88 

34.90 

27.74 

00.285 

1476.1 

OBS 

006  00 

03.88 

34.902 

27.74 

1476.1 

STD 

00700 

03.85 

34.90 

27.74 

00.327 

1477.7 

OBS 

00700 

03.85 

34.696 

27.74 

1477.7 

STD 

008  00 

03.80 

34.91 

27.76 

00.370 

1479.1 

OBS 

00800 

03.80 

34.910 

27.76 

1479.1 

STD 

009  00 

03.76 

34.90 

27.75 

00.413 

1460.6 

OBS 

00900 

03.76 

34.899 

27.75 

1480.6 

STD 

01000 

03.73 

34.90 

27.76 

00.457 

1462.2 

OBS 

01000 

03.73 

34.900 

27.76 

1482.2 

STO 

01100 

03.70 

34.90 

27.76 

00.5C1 

1483.7 

OBS 

01100 

03.70 

34.900 

27.76 

1463.7 

STD 

01200 

03.70 

34.91 

27.76 

00.546 

1465.4 

OBS 

012CC 

C3.70 

34.906 

27.76 

1485.4 

STD 

01300 

03.70 

34.91 

27.77 

00.591 

1467.1 

OBS 

01300 

03.70 

34.913 

27.77 

1487.1 

STO 

01400 

03.66 

34.91 

27.77 

00.636 

1486.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.910 

27.77 

1486.6 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.78 

00.682 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.914 

27.78 

1490.2 

INST    STD   FECOROER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  O0.4 

OR  10     649    024 


TEN    SO     1407 

5   Square      3 

2     SQUARE     60 
1     SQUARE     61 


PD4       TOT    P 


271 


TABLE  XXI.— Continued 


S    T    4     T     1     C    N 


REFIO       31  eOS9 

CONSEC  0025 

L4T             56  28       N 

LONG      0  5C  55       W 


C4STNU"/TIME        LVLT»P 


YEiO 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          01.7 

DIP    HOT    PER 

WIND-DIR     16 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SQ     140  7 

MONTH       04 

SHIP    OU 

WET 

BULB          01.1 

21 

2         2 

MIND-SPD    12 

TRACE    DIP                        0 

5     SQUARE        3 

DAY 

30 

DAT!    USE       1 

6AR0METR     1022.0 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                   00.6 

2     SaUARE    60 

HOUP 

05.8 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

HEATHER        X7 

ORIG     649    025 

1     SOJARE    60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTM 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT     P          N02          N03 

Si03          PH 

STD 

00000 

03.32 

34.53 

27.50 

00.000 

1463.3 

OBS 

OOOOO 

03.32 

34.526 

27.50 

1463.3 

STD 

00010 

03.32 

34.54 

27.51 

00.005 

1 463 . 5 

□es 

OCOIO 

03.32 

34.540 

27.51 

1463.5 

STD 

00020 

03.32 

34.54 

27.51 

00.011 

1463.7 

OBS 

00020 

03.32 

34.536 

27.51 

1463.7 

STD 

00C30 

03.32 

34.54 

27.51 

00.017 

1463.6 

OBS 

00030 

03.32 

34.538 

27.51 

1463.8 

STD 

00050 

03.32 

34.53 

27.50 

00.029 

1464.2 

OBS 

00050 

03.32 

34.533 

27.50 

1464.2 

STD 

00075 

03.30 

34.57 

27.54 

00.043 

1464.6 

OBS 

C0C75 

03.30 

34.574 

27.54 

1464.6 

STD 

00100 

03.24 

34.5  6 

27.55 

00.067 

1464.7 

OBS 

00100 

03.24 

34.585 

27.55 

1464.7 

OBS 

C0107 

03.11 

34.585 

27.57 

1464.3 

OBS 

00115 

03.30 

34.634 

27.59 

1465.3 

STO 

00125 

02.68 

34.57 

27.59 

00.071 

1462.7 

OBS 

00125 

02.66 

34.566 

27.59 

1462.7 

OBS 

00129 

02.47 

34.543 

27.59 

1461.8 

STD 

CC150 

03.43 

34.70 

27.62 

00.083 

1466.5 

OBS 

00150 

03.43 

34.697 

27.62 

1 466 . 5 

OBS 

00175 

04.17 

34.609 

27.64 

1470.2 

OBS 

00185 

03.96 

34.776 

27.63 

1469.4 

OBS 

00193 

04.14 

34.804 

27.64 

1470.4 

STD 

00200 

03.61 

34.78 

27.65 

00.107 

1469.1 

OBS 

002  00 

03.61 

34.778 

27.65 

1469.1 

STD 

002  50 

04.00 

34.83 

27.67 

00.130 

1470.8 

OBS 

00250 

04.00 

34.832 

27.67 

1470.8 

OBS 

002  60 

04.  17 

34.871 

27.69 

1471 .7 

STD 

00300 

04.14 

34.87 

27.69 

00.153 

1472.2 

OBS 

00300 

04.14 

34.871 

27.69 

1472.2 

STD 

OCOO 

04.03 

34.90 

27.73 

00.196 

1473.5 

OBS 

oo<.oo 

04.03 

34.905 

27.73 

1473.5 

STD 

00500 

03.95 

34.90 

27.74 

00.237 

1474.8 

oes 

00500 

03.95 

34.905 

27.74 

1474.6 

STD 

006  00 

03.87 

34.92 

27.76 

00.278 

1476.1 

OBS 

00600 

03.67 

34.918 

27.76 

1476.1 

STD 

00700 

03.65 

34.91 

27.76 

00.320 

1477.7 

OBS 

00700 

03.65 

34.915 

27.76 

1477.7 

STD 

008  00 

03.80 

34.91 

27.76 

00.362 

1479.1 

OBS 

00800 

03.80 

34.911 

27.76 

1479.1 

STD 

00900 

03.76 

34.90 

27.75 

00.404 

1460.6 

OBS 

009  00 

03.76 

34.902 

27.75 

1480.6 

STD 

01000 

03.73 

34.91 

27.76 

00.448 

1482.2 

OBS 

01000 

03.73 

34.906 

27.76 

1482.2 

STD 

01100 

03.71 

34.91 

27.77 

00.491 

1483.6 

OBS 

01100 

03.71 

34.910 

27.77 

1483.8 

STD 

01200 

03.72 

34.91 

27.76 

00.536 

1485.5 

OBS 

01200 

03.72 

34.907 

27.76 

1485.5 

STD 

01300 

03.70 

34.91 

27.77 

00.581 

1467.1 

OBS 

01300 

03.70 

34.912 

27.7  7 

1467.1 

STO 

01400 

03.66 

34.91 

27.77 

00.626 

1486.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.912 

27.77 

1466.6 

STD 

0150C 

03.64 

34.92 

27.78 

00.672 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.919 

27.78 

1490.2 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


DEFIO       31       8099 

yeAP 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP          02.2 

OIR    HGT    PER 

MIND-DIR     14 

CONSEC               0026 

HONTH 

1       04 

Ship  ou 

yET 

BULB          01.7 

16 

1         2 

WiNO-SPD    13 

L»T            56    30      N 

DAY 

30 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1024.0 

SEA 

MIND-FOR 

LCNG       051    00       U 

HOUR 

11.6 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER        XI 

CASTNUM/T IM£ 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&HA-T 

DVNOPTh 

SNO    VEL 

OXYG                PO. 

STD 

00000 

02.82 

34.55 

27.56 

00.000 

1461.2 

11.6 

DBS 

000  00 

02.82 

34.547 

27.56 

1461.2 

STD 

00010 

02.62 

34.54 

27.56 

00.005 

1461.4 

OBS 

00010 

02.62 

34.544 

27.56 

1461 .4 

STD 

00020 

02.32 

34.54 

27.56 

00.010 

1461 .5 

OBS 

00020 

02.82 

34.543 

27.56 

1461.5 

STD 

00030 

02.82 

34.54 

27.56 

00.016 

1461 .7 

OBS 

00030 

02.62 

34.542 

27.56 

1461.7 

STD 

00050 

02.82 

34.54 

27.56 

00.027 

1462.0 

OBS 

00050 

02.82 

34.544 

27.56 

l<.62.0 

STD 

000  75 

02.59 

34.5  0 

27.59 

00.040 

1461.5 

OBS 

00075 

02.59 

34.561 

27.59 

1461.5 

OBS 

00091 

02.47 

34.540 

27.59 

1461.2 

STD 

00100 

02.66 

34.5  9 

27.61 

00.052 

1462.2 

OBS 

00100 

02.66 

34.595 

27.61 

1462.2 

STD 

00125 

02.85 

34.62 

27.62 

00.064 

1463.5 

OBS 

00125 

02.85 

34.618 

27.62 

1 463 . 5 

STD 

00150 

03.  10 

34.68 

27.64 

00.077 

1465.1 

OBS 

00150 

03.10 

34.676 

27.64 

1465.1 

STD 

002  00 

04.02 

34.84 

27.68 

00.099 

14  70.0 

OBS 

C0200 

04.02 

34.638 

27.68 

1470.0 

OBS 

00215 

04.  12 

34.855 

27.68 

1470.7 

STD 

002  50 

04.05 

34.86 

27.69 

00.121 

1471 .0 

OBS 

00250 

04.05 

34.664 

27.69 

1471.0 

STD 

00300 

04.03 

34.87 

27.70 

00.143 

1471 .8 

OBS 

00300 

04.03 

34.666 

27.70 

1471 .8 

STO 

OCOO 

03.90 

34.88 

27.72 

00.166 

1472.9 

OBS 

00<.00 

03.90 

34.661 

27.72 

1472.9 

STD 

005  00 

03.83 

34.89 

27.74 

00.228 

1474.3 

OBS 

00500 

03.83 

34.691 

27.74 

1474.3 

STO 

006  00 

03.73 

34.89 

27.75 

00.269 

1475.5 

OBS 

CC6  00 

03.73 

34.890 

27.75 

1475.5 

STD 

00700 

03.73 

34.89 

27.75 

00.310 

1477.1 

OBS 

00700 

03.73 

34.892 

27.75 

1477.1 

STO 

008  00 

03.61 

34.88 

27.75 

00.353 

1478.3 

OBS 

ooeoo 

03.61 

34.882 

27.75 

1478.3 

STD 

00900 

03.55 

34.68 

27.76 

00.395 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.878 

27.76 

1479.7 

STO 

01000 

03.53 

34.66 

27.76 

00.438 

1481 .3 

OBS 

OICOO 

03.53 

34.676 

27.76 

1481 .3 

STO 

01100 

03.53 

34.68 

27.76 

00.482 

1483.0 

OBS 

CI  100 

03.53 

34.881 

27.76 

1463.0 

STD 

012  00 

03.52 

34.89 

27.77 

00.526 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.866 

27.77 

1484.6 

STD 

01300 

03.59 

34.90 

27.77 

00.570 

1486.6 

OBS 

01300 

03.59 

34.902 

27.77 

1 4  S6  . 6 

STO 

01400 

03.61 

34.91 

27.78 

00.615 

1468.4 

OBS 

01400 

03.61 

34.911 

27.78 

1488.4 

STO 

01500 

03.60 

34.91 

27.78 

00.660 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.912 

27.78 

1490.0 

INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIS     849    026 


TEN  SO  140  7 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXL— Continued 


S  T  i  T  1  r  N 


REFIO   31  809S 

CONSeC  CC27 

LAT      56  36   N 

LCNG   C51  05   W 


CSSTNUH/TIME   LVLTVP 


YEAP 

196'5 

BOTOP    03520 

AIB 

TEMP          04.4 

DIP    MOT    PER 

WINO-OI  R    14 

INST    STO    SECORDtR 

MONTH 

1      04 

SHIP    OU 

WET 

3ULB           04.4 

10 

2         2 

HIND-SPD    05 

TRACE    01 P                         0 

DAY 

30 

OATA    USE        1 

BAROMETR     10^6.1 

SEA 

KIND-FOB 

DURATION                 00.6 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

WEATHEt        XI 

00 I&    849    027 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI jMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

rCT     P          N02          N03 

STO 

000  00 

02.89 

34.58 

27.59 

00.000 

1461 .6 

OBS 

000  00 

02.89 

34.584 

27.59 

1461  .6 

STO 

00010 

02.73 

34.5  6 

27.58 

00.005 

1461 .0 

DBS 

OOCIO 

02.73 

34.565 

27.56 

1461.0 

STO 

00020 

02.70 

34.57 

27.59 

00.010 

1461.1 

OBS 

00020 

02.70 

34.574 

27.59 

1461.1 

STO 

000  30 

02.67 

34.57 

27.60 

00.015 

1461.1 

OBS 

00030 

02.67 

34.574 

27.60 

1461.1 

STD 

0O050 

02.63 

34.57 

27. 6C 

00.025 

1461.3 

OBS 

00050 

02.63 

34.572 

27.60 

1461.3 

STO 

00075 

02.60 

34.60 

27.63 

00.037 

1461 .6 

OBS 

C0C75 

02.60 

34.605 

27.63 

1461.6 

STD 

00100 

02.59 

34.61 

27.63 

00.049 

1462.0 

0»5 

CO  100 

02.59 

34.612 

27.63 

1462.0 

STD 

00125 

02.59 

34.62 

27.64 

00.061 

1462.4 

OBS 

00125 

02.59 

34.617 

27.64 

1462.4 

STO 

00150 

02.79 

34.66 

27.65 

00.072 

1 463 . 7 

OBS 

00150 

02.79 

34.659 

27.65 

1 463 . 7 

STO 

00200 

03.55 

34.80 

27.69 

00.095 

1468.0 

OBS 

00200 

03.55 

34.799 

27.69 

1468.0 

STO 

002  50 

03.81 

34.  86 

27.71 

00.116 

1470.0 

OBS 

002  50 

03.81 

34.856 

27.71 

1470.0 

STO 

003  00 

03.83 

34.88 

27.73 

00.136 

1470.9 

OBS 

00300 

03.83 

34.885 

27.73 

1470.9 

STO 

00400 

03.76 

34.89 

27.74 

00.176 

1472.3 

OBS 

004  00 

03.76 

34.888 

27.74 

1472.3 

STO 

0C500 

03.75 

34.90 

27.76 

00.216 

1473.9 

OBS 

00500 

03.75 

34.905 

27.76 

1473.9 

STD 

00600 

03.71 

34.90 

27.76 

00.255 

1475.4 

OBS 

00600 

03.71 

34.900 

27.76 

1475.4 

STD 

00700 

03.71 

34.91 

27.77 

00.296 

1477 .1 

OBS 

00700 

03.71 

34.909 

27.77 

1477.1 

STO 

00800 

03.58 

34.89 

27.77 

00.337 

1478.2 

OBS 

ooeoo 

03.58 

34.894 

27.77 

1478.2 

STD 

00900 

03.54 

34.89 

27.77 

00.378 

1479.7 

OBS 

00900 

03.54 

34.888 

27.77 

1479.7 

STD 

CICOO 

03.55 

34.90 

27.77 

00.420 

1481.4 

OBS 

01000 

03.55 

34.896 

27.77 

1481.4 

STO 

01100 

03.55 

34.90 

27.78 

00.462 

1483.1 

OBS 

01100 

03.55 

34.902 

27.78 

1483.1 

STO 

01200 

03.55 

34.90 

27.78 

00.505 

1484.8 

OBS 

01200 

03.55 

34.903 

27.78 

1484.8 

STO 

01300 

03.61 

34.92 

27.79 

00.549 

1486.7 

OBS 

01300 

03.61 

34.925 

27.79 

1486.7 

STD 

01400 

03.62 

34.93 

27.79 

00.592 

1488.4 

OBS 

01400 

03.62 

34.929 

27.79 

1488.4 

STD 

01500 

03.62 

34.93 

27.79 

00.637 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.926 

27.79 

1490.1 

TeN  sa  140  7 

5  SQUARE  3 
2  SQUARE  6C 
1     SJUARE     61 
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TABLE  XXI.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFIO  31  8099 
CONSEC  0028 
Lit  56  35  N 
LONG   050  51   H 


C4STNUW/T1ME   LVLTYP 


YEJB 

1969 

60TDP    03566 

AIR 

TEMP          01.1 

OIB    HGT    PER 

t^I^40-DIR    29 

INST    STD    EECOROER 

MONTH 

0-. 

SHIP    OU 

KET 

BULB          00.6 

00 

0          X 

JIND-SPD    05 

TRACE    OIR                      0 

DAY 

30 

DATA     USE        1 

BAR0MET9    1029. C 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                 00.3 

HOUF 

23.1 

AXES              05 

CLOUD    T/a 

CL/TB 

KEATHER       XI 

ORIG    B49    028 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

QXYG                Pa4 

TOT     P          N02          N03 

STO 

OCOOO 

03.52 

34.54 

27.49 

00.000 

1464.2 

06S 

00000 

03.52 

34.545 

27.49 

1464.2 

STD 

00010 

03.50 

34.54 

27.49 

00.006 

1464.3 

DBS 

00010 

03.50 

34.540 

27.49 

1464.3 

STD 

00020 

03.21 

34.55 

27.53 

00.011 

1-.63.2 

PBS 

000  20 

03.21 

34.549 

27.53 

1463.2 

STD 

00030 

03.11 

34.56 

27.54 

00.017 

1463.0 

OBS 

000  30 

03.11 

34.557 

27.54 

1463.0 

STD 

00050 

02.95 

34.58 

27.57 

00.028 

1462.6 

OBS 

00050 

02.95 

34.578 

27.57 

1462.6 

STO 

C0075 

02.87 

34.58 

27.59 

00.041 

1462.7 

OBS 

00075 

02.87 

34.583 

27.59 

1462.7 

STD 

00100 

02.78 

34.60 

27. 6C 

00.054 

1462  .8 

OBS 

00100 

02.78 

34.596 

27.60 

1462 .8 

STD 

00125 

02.68 

34.62 

27.63 

00.06  6 

1462.6 

OBS 

00125 

02.68 

34.623 

27.63 

1462.8 

STO 

00150 

02.82 

34.66 

27.65 

00.077 

1463.8 

OBS 

00150 

02.82 

34.657 

27.65 

1463.8 

OBS 

00160 

02.74 

34.634 

27.64 

1463 .6 

STD 

002  00 

04.16 

34.86 

27.68 

00. 100 

1470.6 

oes 

C0200 

04.  16 

34.858 

27.68 

1470.6 

OBS 

00210 

03.89 

34.837 

27.69 

1469.6 

OBS 

00220 

04.12 

34.872 

27.69 

1470.8 

STD 

C025C 

04.09 

34.87 

27.70 

00. 122 

1471 .2 

PBS 

002  50 

04.09 

34.871 

27.70 

1471.2 

OBS 

002  7  0 

04.20 

34.902 

27.7  1 

1472.0 

STD 

00300 

04.15 

34.91 

27.72 

00.143 

1472.3 

DBS 

00300 

04.15 

34.906 

27.72 

1472.3 

STD 

OO'.OO 

04.00 

34.90 

27.73 

00.185 

1473.3 

OBS 

004  00 

04.00 

34.903 

27.73 

1473 .3 

STD 

00500 

03.76 

34.91 

27.76 

00.22  5 

1474.0 

OBS 

00500 

03.76 

34.907 

27.76 

1474.0 

OBS 

00585 

03.86 

34.919 

27.76 

1475.8 

STD 

00600 

03.78 

34.91 

27.76 

00.265 

1475.7 

OBS 

00600 

03.76 

34.910 

27.76 

1475.7 

STD 

0070C 

03.67 

34.90 

27.76 

00.3C6 

1476.9 

OBS 

00700 

03.67 

34.899 

27.76 

1476.9 

STn 

00800 

03.60 

34.69 

27.76 

00.347 

1478.3 

OBS 

roeoo 

C3.6C 

34.894 

27.76 

1478.3 

STD 

00900 

03.54 

34.89 

27.77 

00.388 

1479.7 

OBS 

00900 

03.54 

34.888 

27.77 

1479.7 

STO 

01000 

03.54 

34.89 

27.77 

00.430 

1481 .3 

DBS 

01000 

03.54 

34.889 

27.77 

1481 .3 

STD 

01100 

03.57 

34.90 

27.77 

00.473 

1483.2 

OBS 

01100 

03.57 

34.903 

27.77 

1483.2 

STD 

01200 

03.57 

34.91 

27.78 

00.516 

1464.8 

OBS 

01200 

03.57 

34.906 

27.78 

1484.8 

STO 

01300 

03.60 

34.92 

27.78 

00.560 

1486.7 

OBS 

01300 

03.60 

34.916 

27.78 

1486.7 

STO 

Ol'.OO 

03.62 

34.92 

27.79 

00.604 

1 4  88  .  4 

OBS 

ouoo 

03.62 

34.923 

27.79 

1488.4 

STO 

01500 

03.62 

34.93 

27.79 

00.648 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.92  9 

27.79 

1490.1 

TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SaUARE  60 
1  SOUARE  60 
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TABLE  XXI.— Continued 


NODC  STaTlON  0*T4 


BEfID       31  8099 

C0N5EC  0029 

Li'             56  3C       N 

lONC.       051  00       W 


CISTNJK/TIME        LULTYP 


ypAR 

1S69 

3CTDP     03566 

1II< 

Tll">          01.7 

Oil.     HGT     PER             WIND-OIR     35 

INST     STb    RECORDER 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

HET 

BULB         01.1 

35 

2         2               WIND-SPO    16 

TRACE    OIK                         0 

D«Y 

01 

D4TC    USE        1 

BiROMETP    1031. C 

SEA 

WIND-P2t 

DURATION                   00.4 

HPUO 

11.5 

4REA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

WEATHER        XI 

00 10     B49    029 

VL'^YP 

DEPTH 

TEMP 

SIL 

S[5MA-T 

DVNOPTH 

SNO    VEL       OXTG              P34 

TOT     P          N02          N03 

STD 

000  00 

03.40 

3i.58 

27.53 

00.000 

1 463  .  7 

::bs 

00000 

03.40 

34.576 

27.53 

1463.7 

STD 

OOCIO 

C3.40 

34.58 

27.53 

00.00  5 

1463.9 

OBS 

00010 

03.40 

34.576 

27.53 

1463.9 

STD 

00020 

C3.38 

34.57 

27.53 

CO. oil 

1464 .0 

oes 

00020 

03.38 

34.571 

27.53 

1464,0 

STD 

000  3  0 

03.26 

34.55 

27.52 

00.017 

1463.6 

PBS 

CCC30 

03.26 

34.546 

27.52 

1463.6 

STD 

00050 

03.19 

34.56 

27.54 

00.023 

1463.7 

OBS 

00050 

03.19 

34.565 

27.54 

1463.7 

STO 

OCC75 

03.20 

34.57 

27.54 

00.042 

1464.1 

OBS 

00075 

03.20 

34.569 

27.54 

1464.1 

OBS 

00095 

03.15 

34.572 

27.55 

1464.2 

STO 

00100 

03.05 

34.55 

27.54 

00.056 

1463.9 

OBS 

00100 

03.05 

34.552 

27.54 

1463.9 

OBS 

001  12 

02.85 

34.581 

27.59 

1463.2 

STD 

00125 

03.10 

34.62 

27.60 

00.069 

1464.6 

06  S 

cri25 

03.10 

34.621 

27.60 

1404.6 

STO 

00150 

02.62 

34.56 

27.61 

00.0E2 

1462.9 

OBS 

00150 

02.62 

34.562 

27.61 

1462.9 

OBS 

00198 

03.97 

34.626 

27.67 

1469.8 

STO 

002  00 

03.87 

34.82 

27.68 

00.105 

1469.4 

nBS 

00200 

03.67 

34.821 

27.68 

1469.4 

OBS 

00210 

03.76 

34.809 

27.66 

1469.1 

OBS 

00240 

04.24 

34.887 

27.69 

1471.7 

STD 

002  50 

04.15 

34.88 

27.69 

00.127 

1471.4 

OBS 

00250 

04.15 

34.875 

27.69 

1471.4 

STD 

00300 

04.12 

34.90 

27.72 

00.149 

1472.2 

OBS 

00300 

04.12 

34.902 

27.72 

1472.2 

STO 

00*00 

04.08 

34.93 

27.74 

00.190 

1473.7 

OBS 

00*,  00 

04.08 

34.931 

27.74 

1473.7 

STD 

00500 

03.69 

34.93 

27.76 

00.230 

14  74.6 

OBS 

00500 

03.89 

34.926 

27.76 

1474.6 

STD 

00600 

03.63 

34.93 

27.77 

00.269 

1476.0 

OBS 

006  00 

03.83 

34.929 

27.77 

1476.0 

STD 

C0700 

03.80 

34.94 

27.77 

00.309 

1477.8 

OBS 

00700 

03.86 

34.940 

27.77 

1477.8 

STO 

COBOO 

03.83 

34.94 

27.76 

00.349 

1479.3 

OBS 

006  00 

03.83 

34.937 

27.76 

1479.3 

STD 

009  00 

03.76 

34.93 

27.78 

00.390 

1480.7 

OBS 

rc900 

03.75 

34.935 

27.78 

1480.7 

STD 

01000 

03.71 

34.93 

27.78 

00.431 

1482.1 

OBS 

01000 

03.71 

34.933 

27.78 

1482.1 

STD 

01100 

03.70 

34.94 

27.79 

00.472 

1463.8 

OBS 

01100 

03.70 

34.943 

27.79 

1483.8 

STD 

01200 

03.70 

34.94 

27.79 

00.514 

1485.4 

OBS 

01200 

03.70 

34.942 

27.79 

1465.4 

STD 

01300 

03.69 

34.94 

27.79 

00.557 

1487.1 

OBS 

01300 

03.69 

34.943 

27.79 

1487.1 

STD 

OliiOO 

03.67 

34.94 

27.79 

00.600 

1488.7 

OBS 

01400 

03.67 

34.937 

27.79 

1468.7 

STD 

01500 

03.62 

34.95 

27.80 

00.644 

1490.2 

OBS 

01500 

C3.62 

34.947 

27.80 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SaUABE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUABE    61 
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TABLE  XXL— Continued 


S    T    a    T     I     C    N 


REFID       31  6099  YES"     1969 

CONSEC  0030  MONTH       05 

L«T            56  33       n  DlY            oi 

LONG       051  00      W  HOUB    17.6 


BOTOP    0j><.75 
SHIP    OU 
04TA    USE       1 
IREi  05 


4It    TEfP  03. 

WET    BULB  03. 

BARO'^ETR    1030. 
CLCUO    T/» 


3            DIP    HGT    PES  KINO-OIR  30  INST    STO    RECPRDER  TEN    SQ    1*07 

3               35      3         2  BIND-SPD  13  TPACE    BIR                      D  5    SOUARE       3 

6             SEA  H1\0-F3R  DURATiaN                   00.".  2     SOUARE    60 

CL/TP  KtATHER  XI  CRIG     B<.9    030  1     SQUARE    61 


CfiSTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STO 
OBS 

STO 
3BS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OPS 


00000 
00000 
00010 
00010 
0CC20 
00020 
000  30 
00030 
00050 
0PC5C 
00075 

000  75 

001  00 
00100 
OCllO 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 

002  50 
00250 

003  00 
00300 
00<.00 
OMOO 
0C50C 
00500 
006  00 

006  00 

007  00 
C0700 
00800 
00800 
009  00 
00900 
01000 
01000 
CllCC 
01100 
01200 
01200 
01300 
0130C 
01400 
01*00 
01500 
01500 


TEMP 

03.31 
03.31 
03.29 
03.29 
C3.  18 
03.18 
02.97 
02.97 
02.85 
02.85 
02.73 
02.78 
02.75 
02.75 
02.53 
02.69 
02.69 
02.85 
02.85 
03.83 
03.83 

o<..oe 

04.08 
04.16 
04.16 
03.99 
03.99 
03.83 
03.83 
03.77 
03.77 
03.72 
03.72 
03.61 
03. 6i 
03.54 
03.54 
03.54 
03.  54 
03.53 
03.53 
03.53 
03.53 
03.60 
03.60 
03.62 
03.62 
03.61 
03.61 


SAL 

34.5  5 

34.549 

34.55 

34.549 

34.55 

34.548 

34.56 

34.564 

34.56 

34.564 

34.59 

34.594 

34.59 

34.591 

34.583 

34.62 

34.619 

34.66 

34.662 

34.64 

34.840 

34.90 

34.896 

34.90 

34.904 

34.91 

34.912 

34.90 

34.900 

34.91 

34.906 

34.90 

34.901 

34.69 

34.  887 

34.89 

34.887 

34.89 

34.890 

34.69 

34.669 

34.87 

34.672 

34.92 

34.919 

34.92 

34.917 

34.93 

34.933 


SnMA-T 

27.52 
27.52 
27.52 
27.52 
27.53 
27.53 
27.56 
27.56 
27.57 
27.57 
27.60 
27.60 
27.60 
27.60 
27.62 
27.63 
27.63 
27.65 
27.65 
27. 7C 
27.70 
27.72 
27.72 
27.71 
27.71 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.75 
27.75 
27.78 
27.78 
27.78 
27.78 
27.79 
27.79 


DYNDPTH 
00.000 
00.005 

co.ou 

00  .  0 1  7 
00.027 
00.040 
00.053 

00.065 
00.077 
00.099 
00.120 
00.140 
00.162 
CO. 222 
0C.263 
00.304 
00.345 
00.367 
00.429 
00.472 
00.517 
00.561 
00.60  5 
00.660 


SND    VEL       OXVG 

1463.3 
1463.3 
1463 .4 
1463.4 
1463.1 
1463.1 
1462.4 
1462.4 
1462.2 
1462.2 
1462.3 
1462.3 
1462 .6 
1462.6 
1461 .8 
1462 .8 
1462.8 
1464.0 
1464.0 
1469.2 
1469.2 
1471 .2 
1471 .2 
1472.3 
1472.3 
1473.3 
1473.3 
1474.3 
1474.3 
1475.7 
1475.7 
1477.1 
1477.1 
1478.3 
1476.3 
1479.7 
1479.7 
1481.3 
1481.3 
1482 .0 
1483.0 
1484.6 
1464.6 
1486.7 
1486.7 
1468.4 
1486.4 
1490.1 
1490.1 


P34       TOT     P 


TABLE  XXI.— Continued 


S    T    4     T     1     0    N 


REFIO       31  6099 

CONSEC  0031 

LftT             56  36       N 

LONC-       051  00       H 


CaSTNUH/IIME        LVLTYP 


YEA!* 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEHP         01.1 

OIR     HGT    PER             JIND-DIR     36 

INST    STO    fECORDER 

HQUlh 

1       05 

SHIP    OU 

WET 

BULB          00.6 

36 

2         2               HIND-SPO    16 

TRACE    OIR                      I 

DAI 

01 

D»T«    USE        1 

BABOMETR    1028.0 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                 00.' 

HOJB 

23.6 

AREA                0  5 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

MEATHE"        XI 

ORIG    B49    031 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL       OXYG                P34 

TOT    P         N02          N03 

STD 

00000 

02.92 

34.57 

27.57 

00.000 

1461.7 

OBS 

00000 

02.92 

34.568 

27.57 

1461 .7 

STO 

00010 

02.92 

34.58 

27.58 

00.005 

1461.9 

OBS 

OCOIO 

02.92 

34.577 

27.58 

1461.9 

STD 

00020 

02.92 

34.58 

27.56 

00.010 

1462.0 

OBS 

OC020 

02.92 

34.576 

27.56 

1462.0 

STD 

00050 

02.85 

34.57 

27.56 

00.015 

1461 .9 

OBS 

00030 

02. B5 

34.575 

27.58 

1461.9 

STD 

000  50 

02.76 

34.58 

27.60 

00.025 

1461.8 

OBS 

00050 

02.76 

34.583 

27.60 

1461 .8 

STD 

00075 

02.70 

34.58 

27.60 

00.038 

1462.0 

OBS 

00075 

02.70 

34.585 

27.60 

1462.0 

OBS 

00085 

02. B4 

34.620 

27.62 

1462.6 

STD 

00100 

02.56 

34.59 

27.62 

00.050 

1461.9 

OBS 

00100 

02.56 

34.589 

27.62 

1461 .9 

STD 

00125 

02.74 

34.64 

27.64 

00.062 

1463.1 

DBS 

00125 

02.74 

34.636 

27.64 

1463.1 

STD 

00150 

02.94 

34.67 

27.65 

00.074 

1464.4 

OBS 

0C150 

02.94 

34.670 

27.65 

1464.4 

OBS 

00165 

03.03 

34.680 

27.65 

1465.0 

OBS 

00170 

02.81 

34.652 

27.6  5 

1464.1 

STD 

002  00 

03.54 

34.78 

27.66 

00.097 

1467.9 

OBS 

002  00 

03.54 

34.781 

27.68 

1467.9 

STD 

C0250 

03.81 

34.84 

27.70 

00.118 

1470.0 

OBS 

002  50 

03.81 

34.837 

27.70 

1470.0 

STD 

00300 

03.96 

34.86 

27.72 

00.139 

1471 .5 

OBS 

00300 

03.96 

34.882 

27.72 

1471.5 

STD 

004  00 

03.88 

34.89 

27.73 

00.181 

1472.8 

OBS 

00  ".00 

03.88 

34.892 

27.73 

1472.8 

STD 

00500 

03.79 

34.89 

27.74 

00.222 

1474.1 

OBS 

00500 

03.79 

34.691 

27.74 

1474.1 

STD 

006  00 

03.72 

34.89 

27.75 

00.263 

1475.4 

OBS 

00600 

03.72 

34.893 

27.75 

1475.4 

STD 

00700 

03.67 

34.90 

27.76 

00.303 

1476.9 

OBS 

007  00 

03.67 

34.898 

27.76 

1476.9 

STD 

008  00 

03.60 

34.89 

27.7  6 

00.345 

1478.3 

OBS 

00600 

03.60 

34.891 

27.76 

1478.3 

STD 

009  00 

03.54 

34.88 

27.76 

00.387 

1479.7 

OBS 

00900 

03.54 

34.881 

27.76 

1479.7 

STO 

010  00 

03.56 

34.90 

27.77 

00.429 

1481 .4 

OBS 

01000 

03.56 

34.896 

27.77 

1481 .4 

STO 

01100 

03.56 

34.69 

27.76 

00.472 

1483.1 

CBS 

ouoo 

03.56 

34.888 

27.76 

1483.1 

STD 

01200 

03.57 

34. 9C 

27.77 

00.516 

1484.8 

OBS 

01200 

03.57 

34.903 

27.77 

1484.8 

STD 

01300 

03.63 

34.92 

27.76 

00.559 

1486.6 

OBS 

01300 

C3.63 

34.920 

27.78 

1486.6 

STD 

01<.00 

03.63 

34.93 

27.79 

00.603 

1488.5 

OBS 

01<.00 

03.63 

34.929 

27.79 

1488.5 

STD 

01500 

03.62 

34.93 

27.79 

00.647 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.933 

27.79 

1490.1 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE    ol 
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TABLE  XXL— Continued 


NODC  ST4T1CN  DATS 


REFIO       31  8099 

CONSEC  0032 

L«T             56  36       N 

LONG       051  04       U 


YE4B  1969 
MONTH  05 
D«Y  02 

HOUR     05.6 


BOTDP    03566 
SHIP    OU 
OATS    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  01.7 

WET    BULB  01.7 

6AR0METR     1028.1 
CLOUD     T/A 


OIB     HGT     PER 

36      2         2 
SEA 
CL/TR 


KIND-OIR  36 

HINO-SPO  15 
UIND-FOR 

HEATHER  X2 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    B<>9    032 


TEN  SO  IMT 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1    SOUARE    61 


CASTNUH/TIME        LVLTYP 


VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

STO 

00000 

03. 

28 

34.55 

27. 

52 

00. 

000 

1463.2 

OBS 

00000 

03. 

28 

34.549 

27. 

52 

1463.2 

STD 

00010 

03. 

28 

34.56 

27. 

.53 

00. 

005 

1463.4 

OBS 

00010 

03. 

28 

34.557 

27. 

53 

1463.4 

STD 

0CC20 

03. 

10 

34.55 

27. 

,54 

00. 

on 

1462.8 

OBS 

00020 

03. 

10 

34.548 

27. 

54 

1462.8 

STD 

00030 

02. 

92 

34.58 

27. 

,58 

00. 

016 

1462.2 

OBS 

00030 

02. 

92 

34.578 

27. 

.58 

1462.2 

STD 

00050 

02. 

73 

34.58 

27. 

.60 

00. 

,027 

1461.7 

OBS 

00C50 

02. 

,73 

34.582 

27. 

,60 

1461.7 

STD 

00075 

02. 

74 

34.59 

27. 

.60 

00. 

,039 

1462.2 

OBS 

000  75 

02. 

74 

34.588 

27. 

.60 

1462.2 

STO 

00100 

02. 

74 

34.60 

27. 

.61 

00. 

,052 

1462.6 

OBS 

00100 

02. 

74 

34.597 

27. 

.61 

1462.6 

OBS 

00120 

03. 

03 

34.653 

27. 

.63 

1464.2 

STO 

00125 

02. 

95 

34.65 

27. 

.63 

00. 

,0c  4 

1464.0 

OBS 

00125 

02. 

.95 

34.648 

27. 

.63 

1464.0 

DBS 

00130 

C2. 

.87 

34.642 

27. 

.63 

1463.7 

STD 

00150 

03. 

.54 

34.74 

27. 

.65 

00. 

,076 

1467.0 

OBS 

00150 

03. 

,54 

34.739 

27, 

.65 

1467.0 

OBS 

00185 

03. 

.96 

34.832 

27, 

.68 

1469.5 

STO 

002  00 

03. 

.95 

34.84 

27, 

•  69 

00. 

.098 

1469.7 

OBS 

00200 

03. 

.95 

34.842 

27, 

.69 

1 469  .  7 

OBS 

002  30 

04. 

.13 

34.878 

27, 

.70 

1471.0 

STD 

00250 

04, 

.07 

34.88 

27, 

.70 

00.120 

1471.1 

OBS 

00250 

04, 

.07 

34.877 

27, 

.70 

1471.1 

STD 

00300 

04. 

.04 

34.89 

27, 

.71 

00, 

.141 

1471.3 

OBS 

00300 

04. 

.04 

34.886 

27, 

.71 

1471.8 

STD 

00400 

03. 

.88 

34.89 

27, 

.74 

00, 

.182 

1472.8 

OBS 

00400 

03, 

.68 

34.894 

27, 

.74 

1472.8 

STD 

00500 

03, 

.78 

34.89 

27, 

.74 

00, 

.223 

1474.0 

OBS 

00500 

03. 

.78 

34.891 

27, 

.74 

1474.0 

STO 

00600 

03, 

.72 

34.90 

27 

.75 

00, 

.264 

1475.5 

OBS 

006  00 

03. 

.72 

34.897 

27. 

.75 

1475.5 

STD 

00700 

03, 

.72 

34.90 

27 

.76 

00, 

.305 

1477.1 

OBS 

00700 

03, 

.72 

34.904 

27. 

.76 

1477.1 

STD 

00800 

03. 

.61 

34.89 

27 

.76 

00 

.346 

1478.3 

OBS 

00800 

C3, 

.61 

34.887 

27, 

.76 

1478.3 

STD 

009  00 

03, 

.54 

34.89 

27, 

.76 

00, 

.388 

1479.7 

OBS 

009  00 

03, 

.54 

34.886 

27 

.76 

1479.7 

STD 

01000 

03, 

.52 

34.89 

27. 

.77 

00 

.430 

1481.3 

OBS 

01000 

03, 

.52 

34.890 

27 

.77 

1481.3 

STD 

CllOO 

03, 

.52 

34.89 

27 

.77 

00, 

.473 

1482.9 

OBS 

01100 

03, 

.52 

34.888 

27 

.77 

1482.9 

STD 

01200 

03. 

.54 

34.90 

27 

.77 

00 

.516 

1484.7 

OBS 

01200 

03, 

.54 

34.897 

27. 

.77 

1484.7 

STO 

01300 

03, 

.60 

34.92 

27 

.79 

00, 

.560 

1486.7 

OBS 

01300 

03, 

.60 

34.921 

27 

.79 

1486.7 

STO 

01400 

03, 

.61 

34.92 

27 

.78 

00 

.604 

1488.4 

OBS 

01400 

03, 

.61 

34.918 

27 

.78 

1488.4 

STD 

01500 

03, 

.61 

34.92 

27 

.79 

00, 

.649 

1490.1 

OBS 

01500 

03. 

.61 

34.923 

27 

.79 

1490.1 

P34       TOT     P 
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TABLE  XXI. — Continued 


«EfIO  31  8099 
CONSEC  0033 
L»T  56  30  H 
LONG   051  00   M 


N    0 

IDC          STATION 

OAT 

A 

YEAR 

1969 

BOTOP    03566            41 P 

TEKP         01.7 

01 R    HGT    PER 

UINO-OIR    04 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

HONTH       05 

SHIP   OU 

HET 

BULB          01.1 

04 

3         2 

unD-SPO    22 

TRACE    DIR                      D 

5    SQUARE        3 

D»Y 

02 

OAT*    USE 

1             BAROMETR     1025. C 

SEA 

HIMO-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SauARE     60 

HOUB 

11.5 

AREA 

05            CLOUD    T/4 

CL/IP 

LEATHER       X2 

ORItt    649    033 

1     SQUARE    61 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIG1A-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG               P34 

TOT    P          H02          N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

03.26 

34.55 

27.52 

00.000 

1463.1 

OBS 

00000 

03.26 

34.548 

27.52 

1463.1 

SIO 

COO  10 

03.25 

34.55 

27.52 

00.005 

1463.2 

OBS 

00010 

03.25 

34.548 

27.52 

1463.2 

STO 

00020 

03.2'. 

34.55 

27.52 

00.011 

1463.4 

PBS 

C0?20 

03.24 

34.549 

27.52 

1463.4 

STD 

00030 

03.13 

34.55 

27.54 

00.017 

1463.1 

OBS 

000  30 

03.13 

34.549 

27.54 

1463.1 

STD 

00050 

03.10 

34.56 

27.54 

00.028 

1463.3 

OBS 

00050 

03.10 

34.557 

27.54 

1463.3 

STO 

00075 

02.78 

34.56 

27.58 

00.041 

1462.3 

OBS 

00075 

02.78 

34.563 

27.58 

1462.3 

STD 

00100 

02.76 

34.60 

27.61 

00.054 

1462.7 

OBS 

00100 

02.76 

34.596 

27.61 

1462.7 

STD 

00125 

03.59 

34.73 

27.63 

00.066 

1466.8 

OBS 

0012  5 

03.59 

34.730 

27.63 

1466.8 

OBS 

00137 

03.57 

34.734 

27.64 

1466.9 

STO 

00150 

04.03 

34.80 

27.65 

00.076 

1469.2 

DBS 

00150 

04.03 

34.802 

27.65 

1469.2 

STD 

00200 

04.13 

34.84 

27.67 

00.101 

1470.5 

OBS 

002  00 

04.13 

34.844 

27.67 

1470.5 

STO 

00250 

04.10 

34.87 

27.69 

00.123 

1471.2 

OBS 

002  50 

04.10 

34.671 

27.69 

1471.2 

STD 

003  00 

04.  10 

34.89 

27.71 

00.145 

1472.1 

OBS 

003  00 

04.10 

34.887 

27.71 

1472.1 

OBS 

00325 

03.93 

34.877 

27.72 

1471  .6 

STD 

C0400 

C4.01 

34.91 

27.73 

00.167 

1473.4 

OBS 

OCOO 

04.01 

34.907 

27.73 

1473.4 

STD 

00500 

03.84 

34.89 

27.74 

00.226 

1474.3 

OBS 

00500 

03.64 

34.895 

27.74 

1474.3 

STD 

006  00 

03.81 

34.90 

27.75 

00.269 

1475.8 

OBS 

00600 

03.81 

34.70    P 

27.59a« 

STD 

00700 

03.79 

34.90 

27.75 

00.311 

1477.4 

OBS 

007  00 

03.79 

34.905 

27.75 

1477.4 

STO 

008  00 

03.73 

34.90 

27.76 

00.353 

1476.6 

OBS 

00800 

03.73 

34.903 

27.76 

1478.6 

STO 

009  00 

03.71 

34.91 

27.76 

00.395 

1460.4 

OBS 

009  00 

03.71 

34.906 

27.76 

1480.4 

STO 

01000 

03.65 

34.91 

27.77 

00.437 

1481 .8 

OBS 

01000 

03.65 

34.913 

27.77 

1481 .8 

STO 

01100 

03.67 

34.92 

27.78 

00.479 

1463.6 

OBS 

CllOO 

03.67 

34.919 

27.76 

1463.6 

STO 

01200 

03.67 

34.92 

27.78 

00.522 

1485.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.925 

27.78 

1485.3 

STD 

01300 

03.65 

34.92 

27.78 

00.566 

1466.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.925 

27.78 

1486.9 

STO 

01400 

03.64 

34.93 

27.79 

00.610 

1488.5 

OBS 

OKOO 

03.64 

34.927 

27.79 

1488.5 

STD 

01500 

03.62 

34.93 

27.79 

00.654 

1490.1 

nB< 

nl500 

03.62 

34.934 

27.79 

1490.1 
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TABLE  XXL— Continued 


S    T    «    T     I     0    N 


ReFID       31        8099 
CONSEC  003* 

LAT  56    29       N 

LONG      C50    5  7      H 


YE4B  1969 
MONTH  05 
DAY  02 

HOUR     17.6 


eOTDP    03566 
SHIP    OU 
DATA    USE        I 
AREA  05 


AIR    TEMP  00.6 

uET  BULB  00.0 
BAPGMETR  1021.0 
CLOUO    T/A 


DIP     HOT    PER 

012         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR    04 
UIND-SPO    30 
WIND-FDR 
UEATHEP       X7 


INST     SID    RECORDER  TEN    SJ     1*07 

TRACE    DIR  0  5     SQUARE       3 

DURATION  00.5  2    SOUARE    60 

ORIG     849    034  1     SOUARE     60 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

SJD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 


000  00 

00000 

00010 

ceo  10 

0002  0 
00020 
000  30 
00030 
000  50 
000  50 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00137 
00150 
00150 
00156 
00165 
00172 
00185 
00190 
00200 
002  00 
00250 
002  50 
C0300 
00300 
00400 
00400 
00500 
00500 
006  00 
006  00 
00700 
00700 
00800 
00600 
009  00 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
C1200 
0120O 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
015  00 


TEMP 

03.26 
03.26 
03.25 
03.25 
03.25 
03.25 
03.20 
03.20 
03.08 
03.08 
03.03 
03.03 
02.87 
02.87 
02.95 
02.95 
03.53 
03.42 
03.42 
03.09 
03.71 
03.64 
03.86 
03.75 
03.95 
03.95 
04.14 
04.  14 
04.  16 
04.16 
04.02 
04.02 
03.95 
03.95 
03.85 
03.85 
C3.80 
03.80 
03.78 
03.78 
03.74 
03.74 
03.72 
03.72 
03.70 
03.70 
C3.70 
03.70 
03.67 
03.67 
03.64 
C3.64 
03.63 
03.63 


SAL 

34.55 

34.553 

34.55 

34.555 

34.55 

34.553 

34.5  5 
34.552 
34.55 
34.553 
34.55 
34.552 
34.56 
34.559 
34.65 
34.646 
34.701 
34.66 
34.665 

34.723 
34.736 
34.774 
34.  764 

34.6  2 
34.622 
34.8  8 
34.682 
34.89 
34.692 
34.91 
34.915 
34.91 
34.911 
34.91 
34.909 
34.90 
34.905 
34.91 
34.915 
34.92 
34.919 
34.91 
34.915 
34.92 
34.920 
34.93 
34.927 
34.93 
34.930 
34.93 
34.933 
34.94 
34.938 


SIGMA-T 

27.53 
27.53 
27.53 
27.5  3 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.54 
27.54 
27.55 
27.55 
27.57 
27.57 
27.63 
27.63 
27.62 
27.62 
27.62 

27.62 
27.63 
27.64 
27.65 
27.67 
27.67 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.78 
27.76 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 
27.80 
2  7.80' 


DYNDPTH 
00.000 
00.005 
00.011 
00.017 
00.028 
00.042 
00.055 
00.068 

00.060 


00.104 
00. 126 
00.147 
00.189 
00.230 
00.271 
00.313 
00.355 
00.397 
00.439 
00.482 
00.525 
00.566 
00.612 
00.6  56 


SND    VEL       DXYG 

1463.1 
1463.1 
1463.2 
1463.2 
1463  .4 
1463.4 
1463 .4 
1463.4 
1463.2 
1463.2 
1463 .4 
1463.4 
1463.1 
1463.1 
1464.0 
1464.0 
1466.7 
1466.5 
1466.5 

1468.0 
1467.8 
1469.0 
1466.6 
1469.7 
1469.7 
1471.4 
1471.4 
1472.3 
1472.3 
1473.4 
1473.4 
1474.8 
1474.8 
1476.0 
1476.0 
1477.5 
1477.5 
1479.1 
1479.1 
1480.6 
1480.6 
1482.1 
1482.1 
1463.7 
1483.7 
1485.4 
1485.4 
1467.0 
1467.0 
1466.5 
1486.5 
1490.2 
1490.2 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXI.— Continued 


NOOC  STATION  0AT4 


BEFID   31 

8099 

YEAR  1969 

BOTDP  03566 

C0^4SEC 

0035 

MONTH   05 

SHIP  OU 

LtT     56 

3C   N 

DAY     C2 

OATS  USE   1 

LONG   051 

00   H 

HOUR  23.5 

AREA      05 

AIR  TEMP  03.2 
WET  BULB  02.1 
BAROMETR  101*. 2 
CLOUD    T/A 


OIR     HGT     PER 

03       3         2 
SEA 
CL/TP 


WIND-OIR    03 
.<INO-SPO   25 
WINO-FOR 
KEATHEC       X7 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.* 

ORIS    B".*   035 


TEN  SO  IWl 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE     61 


CJSTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
03S 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
000  20 
00020 
000  30 
COO  30 
00050 
000  50 
00075 
000  75 
0CC90 
00100 
OCIOO 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 
00220 
002  50 
00250 

002  75 
00300 

003  00 
0C345 
00355 
OO'iOO 
00400 
O0500 
0C500 
006  00 
006  00 
00700 
00700 

coeoo 

008  00 
00900 
00900 
01000 
OICOO 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 

onoo 

01*00 
01500 
01500 


TEMP 

03.18 
03.18 
03.16 
03.  18 
03.18 
03.18 
03.17 
03.17 
03.09 
03.09 
02.83 
02.83 
02.61 
02.78 
02.78 
02.7* 
02.7* 
02.7* 
02.7* 
03.91 
03.91 
0*.23 
C*.10 
0*.10 
0*.l7 
03.96 
03.96 
03.91 
0*.05 
03.96 
03.98 
03.9* 
0  3.9* 
03.89 
03.69 
03.63 
03.63 
03.76 
03.76 
03.72 
03.72 
03.67 
03.67 
03.67 
03.67 
03.67 
03.67 
0  3.66 
03.66 
03.6* 
03.6* 
03.61 
03.61 


SAL 

3*. 55 
3*. 5*7 
3*. 5* 
3*. 5*1 
3*. 5* 
3*. 5*0 
3*.  5* 
3*. 5*0 
3*. 55 
3*. 550 
3*. 58 
3*. 578 
3*. 577 
3*. 59 
3*. 595 
3*. 60 
3*. 601 
3*. 63 
3*. 629 
3*. 78 
3*. 785 
3*.  662 
3*. 86 
3*. 660 
3*. 866 
3*.  86 
3*. 861 
3*. 887 
3*. 909 
3*. 90 
3*. 900 
3*. 91 
3*. 915 
3*. 91 
3*. 911 
3*. 91 
3*. 913 
3*. 92 
3*. 922 
3*.  91 
3*. 912 
3*.  91 
3*. 908 
3*. 92 
3*. 917 
3*. 92 
3*. 923 
3*.  92 
3*. 92* 
3*. 93 
3*. 926 
3*.  93 
3*. 929 


SIGMA-T    OYNOPTM   SND  VE L   QXVG 


P3*       TOT    P 


27.53 
27.53 
27.52 
27.52 
27.52 
27.52 
27.52 
27.52 
27.5* 
27.5* 
27.59 
27.59 
27.60 
27.60 
27. 6C 
27.61 
27.61 
27.63 
27. o3 
27.65 
27.65 
27.67 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.70 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.76 
27.76 
27.78 
27.78 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 


00.005 
00.011 
00.017 
00.028 
00.0*1 


1*62.8 
1*62.8 
1*62.9 
1*62.9 
1*63.1 
1*63.1 
1*63.2 
1*63.2 
1*63.2 
1*63.2 
1*62.5 
1*62.5 
1*61.8 
1*62.6 
1*62.6 
1*63.0 


1*63. 

1*63. 

1*63. 

1*69. 

1*69. 

1*71. 

1*71. 

1*71. 

1*72. 

1*71 .* 

1*71 .* 

1*72.0 

1*72.8 

1*73.2 

1*73.2 

1*7*.  T 

1*7*. 7 

1*76.2 

1*76.2 

1*77.6 

1*77.6 

1*79.0 

1*79.0 

1*60.5 

1*60.5 

1*81.9 

1*81 .9 

1*83.6 

1*83.6 

1*85.3 

1*85.3 

1*86.9 

1*86.9 

1*88.5 

1*88.5 

1*90.1 

1*90.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


REFID       31       6099 
CONSEC  0036 

L»T  56    33       N 

LONG       051    03       U 


CiSTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP    03543 

AIR 

TEMP 

00.6             DIfi    HGT     PER 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

WET 

BULB 

00.6                36 

3         2 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

BABQMETR 

1013.2             SEA 

HOUP 

05.7 

AREA                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND 

Vil 

STO 

00000 

03.19 

34 

.54 

27 

.52 

00.000 

1462 

.8 

OBS 

00000 

03.19 

34, 

.542 

27 

.52 

1462 

.8 

STD 

00010 

03.19 

34, 

.54 

27 

.52 

00.005 

1463 

.0 

08  S 

00010 

03.19 

34 

.543 

27 

.52 

1463 

.0 

STO 

00020 

03.  19 

34, 

.54 

27 

.52 

OO.Oll 

1463, 

OBS 

00020 

03.19 

34 

.540 

27 

.52 

1463 

STD 

CC030 

03.18 

34, 

.55 

27, 

.53 

C0.017 

1463 

OBS 

00030 

03.16 

34, 

.546 

27 

.53 

1463 

STD 

00050 

02.96 

34, 

.56 

27 

.56 

00.028 

1462 

OBS 

000  50 

02.96 

34, 

.556 

27. 

.56 

1462 

STD 

00075 

02.82 

34, 

.58 

27. 

.59 

00.041 

1462 

OBS 

00075 

02.82 

34. 

,585 

27, 

.59 

1462 

OBS 

00095 

03.47 

34. 

.652 

27, 

.58 

1465 

STD 

00100 

03.29 

34. 

.67 

27, 

.62 

00.054 

1465 

OBS 

CCIOO 

03.29 

34. 

.669 

27, 

.62 

1465 

STD 

00125 

03.45 

34. 

,72 

27, 

.64 

00.066 

1466 

.2 

OBS 

00125 

03.45 

34, 

,719 

27, 

,64 

1466 

.2 

STD 

00150 

04.18 

34. 

,85 

27, 

.67 

00.077 

1469, 

.9 

OBS 

00150 

04.18 

34. 

.850 

27, 

.67 

1469. 

.9 

STO 

C0200 

04.  17 

34. 

.85 

27, 

.67 

00.099 

14  70, 

.7 

OBS 

00200 

04.  17 

34. 

,855 

27. 

.67 

1470, 

.7 

OBS 

00227 

04.08 

34. 

.855 

27. 

.68 

1470, 

,7 

STD 

00250 

04.21 

34. 

.88 

27, 

,69 

00.122 

1471 

.7 

OBS 

00250 

04.21 

34. 

.880 

27, 

,69 

1471. 

.7 

STO 

CC300 

04.07 

34. 

.89 

27, 

.71 

00.143 

1472, 

.0 

OBS 

00300 

04.07 

34. 

.892 

27. 

,71 

1472, 

.0 

STD 

00<.00 

03.96 

34. 

,90 

27, 

,73 

00.185 

1473, 

.2 

OBS 

ocoo 

03.96 

34. 

.898 

27. 

,73 

1473, 

.2 

STD 

00500 

03.83 

34. 

.90 

27. 

.75 

00.226 

14  74, 

.3 

DBS 

00500 

03.83 

34. 

,900 

27. 

.75 

1474, 

.3 

STD 

00600 

03.84 

34. 

,91 

27. 

.75 

00.267 

1476 

.0 

OBS 

00600 

03.84 

34. 

,911 

27. 

.75 

1476, 

.0 

STD 

CC7C0 

03.82 

34. 

.92 

27. 

.76 

00.308 

1477, 

.6 

OBS 

00700 

03.82 

34. 

.918 

27. 

,76 

1477, 

,6 

STD 

00800 

03.75 

34. 

,91 

27. 

.77 

CO. 349 

1478  , 

.9 

OBS 

00800 

03.75 

34, 

.914 

27. 

.77 

1478. 

,9 

STD 

00900 

03.74 

34, 

.92 

27. 

,77 

00.391 

1480, 

.6 

OBS 

00900 

03.74 

34, 

,917 

27. 

.77 

1480, 

,6 

STD 

01000 

03.73 

34, 

.92 

27. 

.77 

00.433 

1482, 

.2 

OBS 

OICOO 

03.73 

34. 

,919 

27. 

.77 

1482. 

.2 

STD 

01100 

03.69 

34, 

.92 

27, 

,78 

00.476 

1483, 

.7 

OBS 

01100 

03.69 

34, 

,921 

27. 

.78 

1485. 

.7 

STD 

01200 

03.69 

34. 

,93 

27. 

.78 

00.519 

1485, 

.4 

OBS 

01200 

03.69 

34, 

.928 

27. 

.78 

1485, 

.4 

STO 

01300 

03.67 

34, 

,93 

27. 

.76 

00.562 

1467. 

.0 

OBS 

01300 

03.67 

34, 

.92  8 

27, 

,78 

1487. 

.0 

STD 

01<.00 

03.64 

34. 

,93 

27, 

.79 

00.606 

1488. 

.5 

OBS 

01400 

03.64 

34. 

,930 

27. 

.79 

1468. 

.5 

STD 

01500 

03.62 

34, 

,93 

27. 

.79 

00.650 

1490. 

.1 

OBS 

01500 

03.62 

34. 

932 

27. 

,79 

1490. 

.1 

WIND-OIR    09 
WIND-SPD    32 
«IND-FOR 
WEATHER       X2 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    849    036 


TEN  Sg  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOUARE     61 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXL— Continued 


»6FI0  31  8099 
CONSEC  0037 
LIT  56  30  N 
LONG   051  00   H 


H    0 

DC          S    T    « 

i    T     1     0    N 

DAT 

4 

rm 

1969 

80T0P    03566 

4IR 

TEWP         04.5 

DIP     HOT     PER 

MIND-DIR    08 

INST    STD    PECOROER 

TEN    SO    1407 

XONT^ 

1      05 

SHIP    OU 

MET 

BULB         03.5 

09 

6          2 

MINO-SPO    29 

TRACE    DIR                        0 

5    Sau4RE        3 

Oil 

03 

D«T4    USE       1 

BAROHETR     1007.0 

SE« 

KIMD-FOR 

OUR4TI0N                   00.4 

2     SgU4RE    60 

HOUR 

11.6 

4BE4              05 

CLOUO    T/» 

CL/TR 

HEATHER       X6 

ORIG    849    037 

I    SQUARE     61 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISH4-T 

OYNDPTh 

SNO    VEL 

OX»G                P34 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

03.54 

34.56 

27.51 

00.000 

1464.3 

08S 

000  00 

03.54 

34.561 

27.51 

1464.3 

STD 

00010 

03.54 

34.56 

27.51 

00.005 

1464.5 

OBS 

00010 

03.54 

34.561 

27.51 

1464.5 

STD 

OOCJO 

03.54 

34.56 

27.51 

00.011 

1464.7 

OBS 

00020 

03.54 

34.563 

27.51 

1464.7 

STD 

00030 

03.54 

34.56 

27.51 

00.017 

1464.8 

OBS 

000  30 

03.54 

34.562 

27.51 

1464.8 

STD 

00050 

03.53 

34.56 

27.51 

00.029 

1465.1 

OBS 

000  50 

03.53 

34.563 

27.51 

1465.1 

OBS 

00065 

03.52 

34.558 

27.51 

1465.3 

STO 

00C75 

C2.86 

34.55 

27.56 

00.043 

1462.6 

OBS 

00075 

02.  B& 

34.551 

27.56 

1462.6 

STD 

00100 

02.73 

34.57 

27.59 

00.056 

1462.5 

OBS 

00100 

02.73 

34.574 

27.59 

1462.5 

STD 

00125 

02.93 

34.63 

27.62 

00.069 

1463.9 

OBS 

00125 

02.93 

34.630 

27.62 

1463.9 

STO 

00150 

02.84 

34.64 

27.63 

00.081 

1463.9 

OBS 

00150 

02.64 

34.638 

27.63 

1463.9 

OBS 

00190 

03.98 

34.809 

27.66 

1469.6 

STD 

002  00 

03.65 

34.77 

27.66 

00.104 

1468.4 

OBS 

00200 

C3.65 

34.767 

27.66 

1468.4 

STO 

002  50 

04.09 

34.85 

27.68 

00.127 

1471.2 

OBS 

002  50 

04.09 

34.854 

27.68 

1471.2 

STO 

00300 

04.14 

34.88 

27.70 

00.149 

1472.2 

OBS 

003  00 

04.14 

34.863 

27.70 

1472.2 

STD 

00400 

04. Ci 

34.90 

27.73 

00.192 

1473.4 

OBS 

00400 

04.01 

34.900 

27.73 

1473.4 

STO 

00500 

03.93 

34.92 

27.75 

00.233 

1474.7 

OBS 

00500 

C3.93 

34.917 

27.75 

1474.7 

STD 

00600 

03.84 

34.92 

27.76 

00.273 

1476.0 

OBS 

00600 

03.84 

34.916 

27.76 

1476.0 

STD 

00700 

03.80 

34.92 

27.76 

00.314 

1477.5 

OBS 

00700 

03.80 

34.918 

27.76 

1477.5 

STD 

00800 

03.77 

34.92 

27.77 

00.355 

1479.0 

OBS 

00800 

03.77 

34.925 

27.77 

1479.0 

STD 

00900 

03.61 

34.91 

27.78 

00.396 

1480.0 

OBS 

00900 

03.61 

34.914 

27.78 

1480.0 

STD 

OICOO 

03.63 

34.91 

27.78 

00.437 

1481.8 

OBS 

01000 

03.63 

34.915 

27.76 

1481.6 

STD 

01100 

03.57 

34.90 

27.78 

00.479 

1483.2 

OBS 

01100 

03.57 

34.905 

27.78 

1463.2 

STD 

01200 

03.66 

34.93 

27.79 

00.522 

1465.3 

OBS 

01200 

03.66 

34.930 

27.79 

1465.3 

STD 

01300 

03.67 

34.93 

27.79 

00.565 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.935 

27.79 

1487.0 

STD 

01400 

03.64 

34.93 

27.79 

00.606 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.935 

27.79 

1486.5 

STD 

01500 

03.62 

34.94 

27.80 

00.652 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.936 

27.80 

1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION  DATA 


REFIO      31       8099 
CONSEC  0038 

L»T  55   23      N 

LONG       050    **      M 


CJSTNUM/TIHE        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP         02.8 

OIR    HGT    PER 

WIND-DIR     10 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

NET 

BULB         02.2 

08 

6         3 

WINO-SPO    35 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       3 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1004.7 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                  00.4 

2    SQUARE    60 

HOUR 

17.6 

AREA                05 

CLOUD    T/4 

Cl/tr 

HEATHER       X2 

ORIG    849    038 

1     SQUARE     60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33         OH 

STD 

00000 

03.55 

34.56 

27.50 

00.000 

1464.4 

DBS 

00000 

03.55 

34.556 

27.50 

1464.4 

STD 

000  10 

C3.55 

34.56 

27.50 

00.005 

1464.5 

OBS 

00010 

03.55 

34.558 

27.50 

1464.5 

STD 

00020 

03.55 

34.56 

27.51 

00.011 

1464.7 

OBS 

000  20 

03.55 

34.563 

27.51 

1464.7 

STD 

O0030 

03.55 

34.56 

27.51 

00.017 

1464.9 

OBS 

0C030 

03.55 

34.565 

27.51 

1464.9 

STO 

000  50 

03.55 

34.57 

27.51 

00.029 

1465.2 

OBS 

00050 

03.55 

34.570 

27.51 

1465.2 

STD 

000  75 

03.54 

34.56 

27.51 

00.044 

1465.6 

OBS 

00075 

03.54 

34.565 

27.51 

1465.6 

STD 

00  IOC 

03.42 

34.57 

27.52 

00.058 

1465.5 

OBS 

00100 

03.42 

34.570 

27.52 

1465.5 

STD 

00125 

03.33 

34.58 

27.54 

00.073 

1 465 . 5 

OBS 

00125 

03.33 

34.581 

27.54 

1465.5 

STD 

00150 

03.32 

34.59 

27.5  5 

00.087 

1465.9 

OBS 

00150 

03.32 

34.592 

27.55 

1465.9 

OBS 

00170 

03.58 

34.679 

27.60 

1467.5 

OBS 

00174 

03.25 

34.654 

27.61 

1466.1 

CBS 

0C190 

04.20 

34.757 

27.59 

1470.5 

STD 

002  00 

03.70 

34.75 

27.64 

00.112 

1468.6 

OBS 

00200 

03.70 

34.754 

27.6  4 

1468.6 

OBS 

00234 

04.35 

34.862 

27.66 

1472.0 

STO 

00250 

04.33 

34.85 

27.66 

00.136 

1472.2 

OBS 

0C250 

C4.33 

34.854 

27. 6t 

1472.2 

STD 

00300 

04.31 

34.88 

27.68 

00.159 

1472.9 

OBS 

0C300 

04.31 

34.880 

27.68 

1472.9 

STD 

00400 

04.01 

34.87 

27.71 

00.204 

1473.3 

OBS 

004  00 

04.01 

34.873 

27.71 

1473.3 

OBS 

00440 

03.85 

34.882 

27.73 

1473.3 

OBS 

0048  0 

03.96 

34.908 

27.74 

1474.5 

STD 

00500 

03.86 

34.90 

27.74 

00.246 

1474.4 

OBS 

005  00 

03.86 

34.899 

27.74 

1474.4 

STO 

00600 

03.90 

34.92 

27.76 

00.287 

1476.2 

OBS 

00600 

03.90 

34.921 

27.76 

1476.2 

STD 

00700 

03.84 

34.93 

27.77 

00.328 

1477.7 

OBS 

O0700 

03.84 

34.930 

27.77 

1477.7 

STO 

008  00 

03.85 

34.94 

27.77 

00.369 

1479.4 

OBS 

008  00 

03.85 

34.936 

27.77 

1479.4 

STD 

0C900 

03.66 

34.93 

27.78 

00.409 

1480.2 

OBS 

00900 

03.66 

34.926 

27.78 

1480.2 

STD 

01000 

03.59 

34.91 

27.78 

00.450 

1481.6 

OBS 

01000 

03.59 

34.911 

27.78 

1481.6 

STD 

01100 

03.58 

34.90 

27.77 

00.493 

1483.2 

OBS 

CllCO 

03.58 

34.904 

27.7  7 

1483.2 

STD 

01200 

03.61 

34.92 

27.79 

00.535 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.922 

27.79 

1485.0 

STD 

01300 

03.68 

34.94 

27.79 

00.578 

1467.0 

OBS 

01300 

03.68 

34.942 

27.79 

1487.0 

STD 

01400 

03.64 

34.94 

27.80 

00.621 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.941 

27.80 

1488.5 

STD 

01500 

03.61 

34.94 

27.80 

00.665 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.940 

27.80 

1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFIO  31  80S^ 
CONSEC  0039 
L«T  56  *1  H 
LONG   051  04   H 


CfiSTNUM/TIMt   LVLTYP 


N    0 

IOC           S    T    A 

>    T     I     0    N 

0    A   T 

A 

YEAO 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          03.8 

DIB    HGT    PER 

WIND-OIR    06 

INST    STO   CECOROER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

C5 

SHIP    OU 

HET 

BULB         C3.3 

07 

9          3 

HIND-SPD    23 

TRACE    OIR                        0 

5     SQUARE        3 

DAY 

06 

DATA    USE       1 

BAROMETB    1020.0 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.5 

2     SOUARE     60 

HOUR 

11.5 

APtA              05 

CLCUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER        X2 

ORIG    849    039 

1     SQUARE     61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG              PD4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

000  00 

03.02 

34.53 

27.53 

00.000 

1462.1 

OBS 

coooc 

03.02 

34.535 

27.53 

1462.1 

STD 

OOOIC 

03.02 

34.53 

27.53 

00.005 

1462.2 

OBS 

CCOiC 

03.02 

34.535 

27.5  3 

1462.2 

STD 

00020 

03.02 

34.54 

27.54 

00.011 

1462.4 

OBS 

0002  0 

03.02 

34.539 

27.54 

1462.4 

STD 

00C3C 

03.02 

34.54 

27.64 

00.016 

1462.6 

OBS 

00030 

03.02 

34.537 

27.54 

1462.6 

STO 

000  5C 

03.00 

34.53 

27.54 

00.026 

1462.8 

OBS 

0005C 

03.00 

34.535 

27.54 

1462.8 

STD 

00075 

02.95 

34.53 

27.54 

00.042 

1463.0 

OBS 

000  7  5 

02.95 

34.533 

27.54 

1463.0 

STD 

00100 

02.75 

34.58 

27.59 

00.055 

1462.6 

OBS 

00100 

02.75 

34.579 

27.59 

1462 .6 

STD 

00125 

02.70 

34.61 

27.62 

00.068 

1462.8 

OBS 

00125 

02.70 

34.606 

27.62 

1462.8 

STD 

00150 

03.05 

34.70 

27.66 

00.079 

1464.9 

OBS 

00150 

03.05 

34.700 

27.66 

1464.9 

STD 

00200 

03.55 

34.80 

27.69 

00.101 

1468.0 

OBS 

00200 

03.55 

34.796 

27.69 

1468.0 

STD 

002  50 

03.94 

34.86 

27.70 

00.123 

1470.5 

OBS 

002  50 

03.91 

34.857 

27.70 

1470.5 

OBS 

00265 

03.93 

34.854 

27.70 

1470.7 

OBS 

00275 

03.70 

34.819 

27.69 

1469.9 

STD 

00300 

03.91 

34.87 

27.72 

00.144 

1471 .3 

OBS 

003  00 

03.91 

34.873 

27.72 

1471 .3 

STD 

C0400 

03.65 

34.88 

27.73 

00.185 

1472.7 

OBS 

004  00 

03.85 

34.883 

27.73 

1472.7 

STD 

00500 

03.81 

34.89 

27.74 

00.227 

1474.2 

OBS 

00500 

03.81 

34.892 

27.74 

1474.2 

STD 

00600 

03.77 

34.90 

27.75 

00.267 

1475.7 

OBS 

C0600 

03.77 

34.903 

27.75 

1475.7 

STD 

007  00 

03.70 

34.90 

27.76 

00.308 

1477.0 

OBS 

00700 

03.70 

34.900 

27.76 

1477.0 

STD 

oceoc 

03.63 

34.89 

27.76 

00.350 

1478.4 

OBS 

ooeoc 

03.63 

34.887 

27.76 

1478.4 

STD 

00900 

03.60 

34.90 

27.77 

00.392 

1479.9 

OBS 

00900 

03. 6C 

34.897 

27.77 

1479.9 

STD 

01000 

03.59 

34.90 

27.77 

00.434 

1481.6 

OBS 

01000 

03.59 

34.898 

27.77 

1481.6 

STD 

01100 

03.56 

34.89 

27.77 

00.477 

1483.1 

OBS 

01100 

03.56 

34.892 

27.77 

1483.1 

STD 

01200 

03.60 

34.91 

27.78 

00.520 

1485.0 

OBS 

0120C 

03.60 

34.909 

27.76 

1485. C 

STD 

01300 

03.63 

34.92 

27.76 

00.564 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.919 

27.78 

1486.8 

STO 

01400 

03.64 

34.92 

27.76 

00.609 

1486.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.920 

27.78 

1488.5 

STD 

01500 

03.61 

34.92 

27.78 

00.654 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.921 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


REFID       31  8099 

CONSEC  OCiO 

LIT            56  25      N 

LONG      051  20      W 


»EAR  1969 
MONTH  05 
DAY  06 

HOUR     17.6 


BOTOP    03658 
SHIP    OU 
OATA    USE       1 
AREA  05 


AIP    TEMP  06. C 

WET    BULB  0<..3 

BAROMETR    1021.0 

Cloud  t/a 


01 R    HOT    PER 

08       7         2 
SEA 
CL/TR 


WINO-OIR    Oi 
WISO-SPO    20 

WIND-FOR 
yEATHER       XI 


INST    STO    RECORDER 
IRACE    OIR  a 

DURATION  00.5 

ORIG    B*9    0*0 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SaUARE  60 
1    SauARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTyP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 

oes 

OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
CBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
COOIO 
00020 
00020 
000  30 
00030 
000  50 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00180 
0020C 
00200 
00220 
00250 
00250 
00300 
003  00 
00400 
00*00 
0050C 

005  00 
00600 
00600 

007  00 
007C0 

006  00 

008  00 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 

oiicc 

01200 
C1200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

03.64 
03.64 
03.64 
03.64 
03.60 
03.60 
02.94 
02.94 
02.56 
02.56 
02.66 
02.66 
02.61 
02.61 
02.59 
02.59 
02.60 
02.60 
02.67 
03.43 
03.43 
03.93 
04.03 
04.03 
04.13 
04.13 
04.00 
04.00 
03.94 
03.94 
03.87 
03.87 
03.82 
03.82 
03.69 
03.69 
03.60 
03.60 
03.67 
03.67 
03.67 
03.67 
03.68 
03.68 
03.67 
03.67 
03.65 
03.65 
03.60 
03.60 


SAL 

34.58 

34.582 

34.58 

34.584 

34.57 

34.575 

34.53 

34.529 

34.5  8 
34.582 
34.61 
34.613 
34.62 
34.616 
34.62 
34.622 
34.63 
34.630 
34.643 
34.76 
34.759 
34.830 

34.6  7 
34.674 
34.90 
34.903 
34.91 
34.912 
34.92 
34.919 
34.91 
34.913 
34.92 
34.916 
34.90 
34.902 
34.90 
34.903 
34.91 
34.910 
34.92 
34.920 
34.92 
34.925 
34.93 
34.927 
34.93 
34.926 
34.92 
34.925 


SIGMA-T  DVNOPTH       SNO    VEL       OXY G 


P34       TOT    P 


27.51 
27.51 
27.51 
27.51 
27.51 
27.51 
27.54 
27.54 
27.61 
27.61 
27.63 
27.63 
27.64 
27.64 
27.64 
27.64 
27.65 
27.65 
27.65 
27.67 
27.67 
27.68 
27.70 
27. 7C 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.78 
27.78 
27.78 
27.76 
27.78 
27.76 
27.79 
27.79 


1464.6 
1464.8 
1464.9 
1464.9 
1464.9 
1464.9 
1452.2 
1462.2 
1461.0 
1461.0 
1461 .9 
1461.9 
1462.1 
1462.1 
1 462 . 4 
1462.4 
1462.6 
1462.8 
1463.7 
1467.4 
1467.4 
1470.0 
1470.9 
1470.9 
1472.2 
1472.2 
1473.3 
1473.3 
1474.8 
1474.8 
1476.1 
1476.1 
1477.6 
1477.6 
1478.7 
1478.7 
1479.9 
1479.9 
1481.9 
1481.9 
1483.6 
1483.6 
1485.3 
1485.3 
1487.0 
1487.0 
1488.6 
1466.6 
1490.0 
149C.0 
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TABLE  XXI.— Continued 


S    T    4     T     I     0    N 


OEFIO       31  80S9 

CONSEC  OO'.l 

LiT             56  3*       N 

LONG       051  00       H 


C4STNUH/TIHE 


YEIS 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP         C3.C 

DIP    HGT    PER 

WIND-OIR    0-. 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO     1407 

MONTH       05 

SHIP    OU 

WET 

euLB         02.5 

05 

6         2 

WIND-SPD    17 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE        3 

D»Y 

06 

DATA    USE        1 

BAPOMETR     1022.7 

SEA 

KIND-fOR 

DURATION                   00.5 

2    SQUARE    60 

HOUi; 

23.5 

»«EA              C5 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER        XI 

ORIG     849    041 

I     SQUARE     61 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

SI  33         PH 

STO 

OCOOC 

03.59 

34.56 

27.50 

00.000 

1464.5 

OBS 

00000 

03.59 

34.558 

27.50 

1464.5 

STD 

00010 

03.59 

34.56 

27.50 

00.006 

1464 .7 

OBS 

00010 

03.59 

34.559 

27.50 

1 464 . 7 

STO 

ooo^o 

03.59 

34.56 

27.50 

00.011 

1464.9 

06? 

00020 

03.59 

34.559 

27.50 

1464.9 

STO 

000  30 

03.59 

34.5  6 

27.50 

00.017 

1465.0 

OBS 

00030 

03.59 

34.557 

27.50 

1465.0 

STO 

coo  50 

03.59 

34.56 

27.50 

00.029 

1465.4 

OBS 

00050 

03.59 

34.558 

27.50 

1465.4 

STD 

00075 

03.56 

34.56 

27.50 

00.044 

1465 .6 

OBs 

00075 

03.56 

34.558 

27.50 

1465 .6 

STD 

00100 

02.78 

34.55 

27.56 

00.059 

1462.7 

OBS 

OCIOO 

02.78 

34.546 

27.56 

1462.7 

STD 

00125 

02.72 

34.60 

27.61 

00.072 

1462.9 

OBS 

00125 

02.72 

34.602 

27.61 

1462 .9 

STO 

00150 

02.63 

34.61 

27.63 

00.08  4 

1463.0 

OBS 

00150 

02.63 

34.612 

27.63 

1463.0 

OBS 

00170 

0  2.64 

34.621 

27.64 

1463.3 

STO 

00200 

03.15 

34.72 

27.67 

00.107 

1466.2 

OBS 

002  00 

03.15 

34.721 

27.67 

1466.2 

OBS 

C0232 

03.78 

34.797 

27.67 

1469.5 

OBS 

00235 

03.67 

34.790 

27.67 

1469.1 

STO 

C02  50 

03.91 

34.63 

27.68 

00.129 

1470.4 

OBS 

00250 

03.91 

34.833 

27.68 

1470.4 

STD 

00300 

04.  10 

34.86 

27.70 

00.151 

1472.1 

OBS 

00300 

04.10 

34.884 

27.70 

1472.1 

STO 

ocoo 

03.90 

34.89 

27.73 

00.193 

1472.9 

OBS 

ocoo 

03.90 

34.892 

27.73 

1472.9 

STO 

00500 

03.90 

34.90 

27.74 

00.234 

1474.6 

OBS 

00500 

03.90 

34.905 

27.74 

1474.6 

STD 

00600 

03.84 

34.91 

27.75 

00.275 

1476.0 

OBS 

006  00 

03.84 

34.908 

27.75 

1476.0 

STD 

007  00 

03.81 

34.91 

27.76 

00.316 

1477.5 

OBS 

00700 

03.81 

34.912 

27.76 

1477.5 

STO 

ooeoo 

03.76 

34.91 

27.76 

00.356 

1479.0 

OBS 

OOBOO 

03.76 

34.908 

27.76 

1479.0 

STD 

00900 

03.69 

34.90 

27.76 

00.400 

1460.3 

OBS 

009  00 

03.69 

34.905 

27.76 

1480.3 

STD 

01000 

03.68 

34.91 

27.77 

00.443 

1462.0 

OBS 

01000 

03.68 

34.913 

27.77 

1462.0 

STD 

01100 

03.68 

34.92 

27.78 

00.465 

1463.6 

OBS 

01100 

03.68 

34.918 

27.78 

1463.6 

STD 

01200 

03.68 

34.92 

27.78 

00.529 

1465.3 

OBS 

01200 

03.68 

34.924 

27.76 

1485.3 

STD 

01300 

03.67 

34.93 

27.78 

00.572 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.928 

27.78 

1487.0 

STD 

01400 

03.64 

34.93 

27.79 

00.016 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.927 

27.79 

1488.5 

STD 

01500 

03.61 

34.93 

27.79 

00.661 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.927 

27.79 

1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


REFIO       31        8099 
CONSEC  0042 

LAT  56    35       N 

LONG       050    *0      u 


TEAR  1969 
MONTH  05 
DAV  07 

HOUR    05.6 


eOTOP    03566 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  0*. 

HET    BULB  03. 

BAROMETR     1023. 
CLOUO    T/A 


OIR     HOT    PER 

05      3         2 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR    O** 
HIND-SPO    16 
HIND-FOR 
HEATHER        XI 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.". 

ORIG    B'i?    042 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


SIGKA-T  DVNOPTH       SNO    VEL       OX»G 


STD 

00000 

03. 

.46 

34 

.55 

27, 

.51 

00, 

.000 

1464 

.0 

OBS 

00000 

03, 

.46 

34. 

.555 

27, 

.51 

1464 

.0 

STD 

ocoio 

03. 

,46 

34 

.55 

27, 

.51 

00. 

,005 

1464 

.1 

CBS 

00010 

03. 

,46 

34, 

.555 

27, 

,51 

1464 

.1 

STO 

00020 

03, 

.46 

34, 

,55 

27, 

.51 

CO. 

,011 

1464 

.3 

OBS 

00020 

03. 

.46 

34, 

.554 

27, 

.51 

1464 

.3 

STD 

00030 

03. 

,46 

34, 

.55 

27. 

,51 

00, 

.017 

1464 

.5 

OBS 

000  30 

03. 

,46 

34, 

.554 

27. 

,51 

1464 

.5 

STD 

00050 

03. 

,46 

34 

.55 

27. 

,51 

00, 

.029 

1464 

.8 

OBS 

00050 

03. 

.46 

34. 

,555 

27. 

,51 

1464 

.6 

STO 

00075 

03. 

.43 

34, 

.55 

27. 

,51 

00, 

.044 

1465 

.1 

OBS 

00075 

03. 

.43 

34, 

.547 

27. 

,51 

1465 

.1 

OBS 

0C095 

02. 

,97 

34. 

,575 

27. 

,57 

1463 

.5 

STD 

00100 

03. 

.05 

34. 

.62 

27. 

,60 

00. 

.057 

1464, 

.0 

OBS 

00100 

03. 

,05 

34. 

,624 

27. 

,6C 

1464. 

.0 

STO 

00125 

03. 

,86 

34. 

,76 

27. 

,63 

00. 

.070 

1468, 

.0 

OBS 

00125 

03. 

,86 

34. 

,764 

27. 

,63 

1468, 

.0 

DBS 

00137 

03. 

,67 

34, 

,733 

27. 

,63 

1467, 

.4 

STD 

00150 

03. 

,77 

34. 

,76 

27. 

,64 

00. 

,082 

1468, 

.0 

OBS 

00150 

U3. 

,77 

34. 

,761 

27. 

,64 

1468, 

.0 

OBS 

00162 

03. 

,66 

34. 

,754 

27. 

,65 

1467, 

.6 

OBS 

00180 

03. 

,89 

34. 

,781 

27. 

,65 

1469, 

.1 

OBS 

C0185 

03. 

,77 

34. 

,760 

27. 

,64 

1466, 

.6 

STD 

00200 

04. 

.04 

34. 

.82 

27. 

,66 

00. 

,105 

1470, 

.1 

OBS 

002  00 

04. 

,04 

34, 

.821 

27. 

,66 

1470, 

.1 

OBS 

00235 

04. 

.17 

34. 

,860 

27. 

,68 

1471. 

.3 

STD 

002  50 

04. 

.01 

34. 

,64 

27. 

,66 

00. 

.128 

1470, 

.8 

OBS 

00250 

04, 

.01 

34. 

,839 

27. 

,68 

1470, 

.6 

OBS 

00265 

03. 

,91 

34. 

,852 

27. 

.70 

1470, 

.6 

STO 

003  00 

04. 

,06 

34. 

.89 

27. 

,72 

00. 

,149 

1471, 

.9 

OBS 

CC300 

04. 

.06 

34. 

.895 

27. 

,72 

1471  , 

.9 

STD 

00400 

03. 

,92 

34. 

,87 

27. 

.71 

00. 

,192 

1472. 

.9 

OBS 

00400 

03. 

,92 

34. 

,871 

27. 

,71 

1472, 

.9 

STO 

0C500 

03. 

.85 

34. 

,89 

27. 

.74 

00. 

,234 

1474, 

.3 

OBS 

00500 

03. 

,85 

34. 

,890 

27. 

,74 

1474 

.3 

STD 

00600 

03. 

,76 

34. 

,89 

27. 

,74 

00. 

,276 

1475, 

.6 

OBS 

00600 

03. 

,76 

34. 

,886 

27, 

.74 

14  75, 

.6 

STD 

00700 

03. 

74 

34. 

,89 

27. 

,74 

00. 

,318 

1477. 

.2 

OBS 

00700 

03. 

.74 

34. 

,687 

27. 

.74 

1477. 

.2 

STO 

00800 

03. 

.75 

34. 

,91 

27. 

.76 

00. 

,360 

1478. 

.9 

DBS 

00800 

03. 

,75 

34. 

,907 

27. 

.76 

1478. 

,9 

STO 

009  00 

03. 

,72 

34. 

,90 

27. 

.76 

00. 

,402 

1480, 

.5 

OBS 

00900 

03. 

,72 

34. 

,903 

27. 

,76 

1480. 

.5 

STO 

01000 

03. 

,70 

34. 

,90 

27. 

,76 

00. 

,446 

1482. 

,0 

OBS 

01000 

03. 

,70 

34. 

.901 

27, 

,76 

1482. 

,0 

STO 

01100 

03. 

,71 

34. 

,90 

27. 

,76 

00. 

,490 

1463. 

,8 

OBS 

01100 

03. 

,71 

34. 

,905 

27. 

,76 

1463. 

,6 

STD 

01200 

03. 

,70 

34. 

,91 

27. 

,77 

00. 

,534 

1465. 

,4 

OBS 

01200 

03. 

.70 

34, 

,909 

27, 

,77 

1485. 

,4 

STD 

013O0 

03. 

,69 

34. 

.91 

27. 

,77 

00. 

,579 

1487. 

,0 

OBS 

01300 

03, 

,69 

34. 

,909 

27. 

,77 

1467. 

,0 

STD 

01400 

03. 

68 

34. 

,92 

27. 

,77 

00. 

,625 

1486. 

,7 

OBS 

01400 

03. 

,68 

34. 

,916 

27. 

.77 

1468. 

,7 

STD 

01500 

03. 

,65 

34. 

,92 

27. 

,78 

00. 

,670 

1490. 

,2 

OBS 

01500 

03. 

,65 

34. 

,917 

27. 

,78 

1490. 

,2 
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TABLE  XXI.— Continued 


S    T    «    T    I    c    N 


BEFIO       31       8099 
CONSEC  0043 

Li''  56    28       N 

LONG       050    59       W 


YESO 

1969 

BOTDP    03566            AIS 

TEMP          03.3 

OIR    HGT    PER           WIND-DIP    35 

MONTt- 

1       05 

SHIP    OU 

WET 

BULB          02.8 

04 

2         2               WIVO-SPD    05 

DAY 

07 

DATA    USE 

1             BAROMETR     1022.6 

SEA 

WIND-FOR 

HOUR 

11.5 

AREA 

05             CLOUD    i/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

CYNOPTh 

SNO    VEL       DXYG                P3 

SID 

00000 

03.48 

34.54 

27.49 

00.000 

1464.0 

DBS 

00000 

03.48 

34.537 

27.49 

1464.0 

STD 

COCIO 

03.48 

34.54 

27.49 

00.0C6 

1464.2 

OBS 

00010 

03.48 

34.538 

27.49 

1464.2 

STD 

00020 

03.48 

34.54 

27.49 

00.012 

1464  .4 

OBS 

00020 

03.48 

34.536 

27.49 

1464.4 

STD 

00030 

03.48 

34.54 

27.49 

00.018 

1464.5 

OBS 

000  30 

03.48 

34.538 

27.49 

1464.5 

STD 

00050 

03.48 

34.54 

27.49 

00.030 

1464.9 

OBS 

0C050 

03.48 

34.537 

27.49 

1464.9 

STO 

00075 

03.48 

34.54 

27.50 

00.045 

1465.3 

OBS 

00075 

03.48 

34.542 

27.50 

1465.3 

STD 

00100 

03.34 

34.5  8 

27.54 

00.059 

1465.1 

OBS 

00100 

03.34 

34.583 

27.54 

1465.1 

STD 

00125 

02.75 

34.54 

27.56 

00.073 

1463.0 

OBS 

00125 

02.75 

34.542 

27.56 

1463.0 

CBS 

001*0 

02.94 

34.604 

27.60 

1464.1 

STO 

00150 

02.85 

34.61 

27.61 

00.08  6 

1463.9 

OBS 

00150 

02.85 

34.607 

27.61 

1463.9 

STO 

00200 

04.00 

34.81 

27.66 

00.110 

1469.9 

OBS 

00200 

04.00 

34.812 

27.66 

1469.9 

OBS 

00210 

04.  17 

34.831 

27.66 

1470.8 

OBS 

00215 

04.07 

34.822 

27.66 

1470.5 

STD 

00250 

04.28 

34.87 

27.67 

00.133 

1472.0 

OBS 

002  50 

04.28 

34.870 

27.67 

1472.0 

STD 

00300 

04.23 

34.88 

27.69 

00.156 

1472.6 

OBS 

003  00 

04.23 

34.884 

27.69 

1472.6 

STO 

004  00 

04.09 

34.89 

27.71 

00.199 

1473.7 

OBS 

00400 

04.09 

34.894 

27.71 

1473.7 

OBS 

00420 

03.92 

34.875 

27.72 

1473.3 

STD 

00500 

03.86 

34.88 

27.73 

00.242 

1474.4 

OBS 

00500 

03.86 

34.884 

27.73 

1474.4 

STD 

00600 

03.87 

34.91 

27.75 

00.284 

1476.1 

OBS 

00600 

03.87 

34.910 

27.75 

1476.1 

STO 

00700 

03.69 

34.88 

27.75 

00.32  5 

1477.0 

OBS 

00700 

0  3.69 

34.883 

27.75 

1477.0 

STO 

008  00 

03.62 

34.88 

27.75 

00.368 

1478.3 

oes 

008  00 

03.62 

34.878 

27.75 

1478.3 

STO 

00900 

03.56 

34.87 

27.75 

00.411 

1479.7 

OBS 

00900 

03.56 

34.872 

27.75 

1479.7 

STD 

01000 

03.50 

34.88 

27.76 

00.454 

1481.2 

OBS 

01000 

03.50 

34.876 

27.76 

1481  .2 

STD 

01100 

03.50 

34.88 

27.76 

00.497 

1482.8 

OBS 

01100 

03.50 

34.879 

27.76 

1482.8 

STO 

01200 

03.55 

34.89 

27.77 

00.541 

1484.7 

OBS 

01200 

03.55 

34.893 

27.77 

1484.7 

STD 

01300 

03.59 

34.91 

27.78 

00.585 

1486.6 

OBS 

01300 

03.59 

34.910 

27.78 

1486.6 

STD 

01400 

03.61 

34.92 

27.78 

00.630 

1488.4 

OBS 

01400 

03. 6J 

34.918 

27.78 

1488.4 

STD 

01500 

03.60 

34.92 

27.79 

00.674 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.923 

27.79 

1490.0 

INST    STu    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    649    043 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXL— Continued 


STATION 


PEFID       31  B099 

CONSEC  00i,<, 

1.4T             56  25       H 

LONG       C50  50       H 


ClSTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          04. 4 

DIR    HGT    PER 

*IND-DIR    04 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO     1407 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

HET 

BULB          03.9 

04 

2         2 

Kl'JD-SPD    08 

TRACE    DIR                      D 

5    SauARE       3 

OAY 

07 

OATA    USE       1 

BAROMETR    1023.0 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    60 

HOUB 

17.7 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       XI 

ORIG     849    044 

1     SQUARE    60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

occoo 

03.<.<. 

34.54 

27.50 

00.000 

1463.9 

OBS 

00000 

03.*'. 

34.540 

27.50 

1463.9 

STD 

00010 

03.40 

34.54 

27.50 

00.005 

1463.9 

OBS 

00010 

03.<.0 

34.541 

27.50 

1463.9 

STD 

00030 

03.38 

34.55 

27.51 

00.011 

1464.0 

OBS 

000  20 

03.38 

34.550 

27.51 

1464.0 

STO 

00030 

03.35 

34.55 

27.52 

00.017 

1464.0 

OBS 

00030 

03.35 

34.552 

27.52 

1464.0 

STO 

00050 

03.34 

34.56 

27.52 

00.029 

1464.3 

OBS 

00050 

03.34 

34.558 

27.52 

1464.3 

STD 

00C75 

03.34 

34.56 

27.52 

00.043 

1464.7 

OBS 

00075 

03.34 

34.559 

27.52 

1464.7 

STD 

00100 

03.33 

34.62 

27.57 

00.057 

1465.1 

OBS 

00100 

03.33 

34.616 

27.57 

1465.1 

STO 

00125 

03.35 

34.64 

27.59 

00.070 

1465.7 

OBS 

00125 

03.35 

34.638 

27.59 

1465.7 

OBS 

00130 

03.37 

34.647 

27.59 

1465.9 

STO 

00150 

03.13 

34.62 

27.59 

00.08  3 

1465.1 

OBS 

00150 

03.13 

34.624 

27.59 

1465.1 

OBS 

00170 

02.85 

34.598 

27.60 

1464.2 

STD 

00200 

03.65 

34.77 

27.66 

00.1C8 

1468.4 

OBS 

00200 

03.65 

34.773 

27.66 

1468.4 

OBS 

00220 

03.82 

34.941 

27.70 

1469.5 

OBS 

00235 

04.11 

STD 

00250 

04.  10 

34.88 

27.70 

00.130 

1471.2 

OBS 

00250 

04.10 

34.881 

27.70 

1471.2 

STD 

00300 

04.  16 

34.87 

27.69 

00.151 

1472.3 

OBS 

00300 

04.  16 

34.874 

27.69 

1472.3 

STD 

DMOO 

04.  16 

34.89 

27.70 

00.196 

1474.0 

OBS 

OO'.OO 

04.16 

34.888 

27.70 

1474.0 

STD 

00500 

04.08 

34.90 

27.72 

00.2  40 

1475.3 

OBS 

00500 

04.08 

34.897 

27.72 

1475.3 

STD 

00600 

03.98 

34.90 

27.73 

00.283 

1476.6 

OBS 

00600 

03.98 

34.900 

27.73 

1476.6 

STD 

00700 

03.94 

34.91 

27.74 

00.326 

1478.1 

OBS 

00700 

03.94 

34.906 

27.74 

1478.1 

STD 

00800 

03.88 

34.90 

27.74 

00.370 

1479.5 

OBS 

008  00 

03.88 

34.903 

27.74 

1479.5 

STO 

00900 

03.82 

34.91 

27.75 

00.414 

1480.9 

OBS 

C0900 

03.82 

34.906 

27.75 

1480.9 

STD 

01000 

03.79 

34.90 

27.75 

00.458 

1482.4 

OBS 

olooo 

03.79 

34.903 

27.75 

1482.4 

STD 

01100 

03.74 

34.90 

27.76 

00.503 

1483.9 

OBS 

01100 

03.74 

34.902 

:7.76 

1483.9 

STD 

01200 

03.74 

34.91 

27.77 

00.547 

1485.6 

OBS 

01200 

03.74 

34.914 

27.77 

1485.6 

STO 

01300 

03.73 

34.91 

27.76 

00.593 

1487.2 

OBS 

01300 

03.73 

34.911 

27.76 

1487.2 

STD 

01<.00 

03.73 

34.92 

27.77 

00.639 

1488.9 

OBS 

Ol-fOO 

03.  73 

34.920 

27.77 

1488.9 

STD 

01500 

03.73 

34.92 

27.77 

00.685 

1490.6 

OBS 

01500 

03.73 

34.917 

27.77 

1490.6 
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TABLE  XXI.— Continued 


NOOC     STATION    DATA 


OEFIO      31       8099            TEAR 

1969 

60T0P    03566 

AIR 

TEMP          03.9 

DIP    HGT     PER             HIND-DIR    04 

CONSEC               0045            MONTH 

1       05 

SHIP    OU 

UET 

BULe          03.3 

04 

2         2               MIND-SPO    13 

LAT             56    27       N             DAY 

07 

DATA    USE       1 

BAROHETR    1022.0 

SEA 

HIND-FOR 

LONG       051    03       V            HGUH 

23.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

LEATHER       X2 

CASTNUH/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SI5MA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL       OX»G               P:. 

STD 

00000 

03.85 

34.54 

27.45 

00.000 

1465.6 

23.2      oes 

OOCOC 

03.85 

34.536 

27.45 

1465.6 

STD 

00010 

03.69 

34.53 

27.47 

00.006 

1465.1 

06  S 

00010 

03.69 

34.534 

27.47 

1465.1 

STD 

00020 

03.67 

34.53 

27.47 

00.012 

1465.2 

OBS 

00020 

03.67 

34.535 

27.47 

1465.2 

STD 

0CC3O 

C3.66 

34.54 

27.47 

00  .  0  1 8 

1465.3 

OBS 

00030 

03.66 

34.537 

27.47 

1465.3 

STO 

00050 

03.66 

34.54 

27.47 

00.031 

1465.6 

OBS 

000  50 

03.66 

34.537 

27.47 

1465.6 

OBS 

00065 

03.65 

34.538 

27.48 

1465.8 

STD 

00075 

02.92 

34.54 

27.54 

00.045 

1462.9 

OBS 

00075 

02.92 

34.537 

27.54 

1462.9 

STD 

00100 

02.58 

34.54 

27.57 

00.059 

1461 .8 

OBS 

OOIOC 

02.58 

34.537 

27.57 

1461.8 

STO 

00125 

02.67 

34.5  8 

27.60 

00.072 

1462.; 

OBS 

00125 

02.67 

34.576 

27.60 

1462.7 

STD 

00150 

02.65 

34.58 

27.60 

00.06  5 

1463.0 

OBS 

00150 

02.65 

34.577 

27.60 

1463.0 

OBS 

00175 

02.77 

34.60  7 

27.61 

1464.0 

STO 

00200 

03.60 

34.70 

27.61 

00.110 

1468.1 

OBS 

002  00 

03.60 

34.704 

27.61 

1468.1 

OBS 

002  08 

03.83 

34.733 

27.61 

1469.2 

OBS 

00215 

03.61 

34.773 

27.67 

1468.4 

STO 

00250 

o^.oa 

34.86 

27.69 

00.133 

1471.1 

OBS 

00250 

0*.08 

34.862 

27.69 

1471.1 

STD 

00300 

04.11 

34.87 

27.69 

00.155 

1472.1 

OBS 

00300 

0<..ll 

34.872 

27.69 

1472.1 

STD 

OO'.OO 

04.02 

34.89 

27.72 

00.199 

1473.4 

OBS 

00*00 

04.02 

34.889 

27.7  2 

1473.4 

STO 

00500 

03.90 

34.89 

27.73 

00.241 

1474.6 

OBS 

00500 

03.90 

34.895 

27.73 

1474.6 

STO 

00600 

03.79 

34.89 

27.74 

00.263 

1475.7 

OBS 

00600 

03.79 

34.890 

27.74 

1475.7 

STO 

00700 

03.79 

34.90 

27.7  5 

00.325 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.896 

27.75 

1477.4 

STD 

008  00 

03.76 

34.90 

27.75 

00.368 

1479.0 

OBS 

00800 

03.76 

34.901 

27.75 

1479.0 

STO 

00900 

03.72 

34.89 

27.75 

00.411 

1480.4 

OBS 

0C900 

03.72 

34.894 

27.7  5 

1480.4 

STO 

01000 

03.65 

34.89 

27.76 

00.454 

1481 .8 

OBS 

01000 

03.65 

34.895 

27.76 

1481 .8 

STD 

01100 

03.59 

34.90 

27.77 

00.497 

1483.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.897 

27.77 

1483.2 

STD 

01200 

03.63 

34.90 

27.77 

00.541 

1485.1 

OBS 

01200 

03.63 

34.905 

27.77 

1485.1 

STD 

01300 

03.63 

34.91 

27.77 

00.586 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.911 

27.77 

1486.8 

STO 

ouoo 

03.63 

34.91 

27.78 

00.630 

1488.5 

OBS 

01*00 

03.63 

34.913 

27.7  8 

1488.5 

STD 

01500 

03.60 

34.92 

27.79 

00.675 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.921 

27.79 

1490.0 

INST    STO    RECORDER 
TRACE     DIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG     849    045 


TEN  SO  1407 
5  SOJARE  3 
2  SauARE  60 
1     SOUARE     61 


p:4     tot  P 
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TABLE  XXL— Continued 


STATION 


REFIO       31        8099 

coNsec  ooie 

LAT  56    33       N 

LONG      050    55       w 


CASTNUM/TIME        LVLTyP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          03.3 

DIR     HGT    PER             KINO-DI R    03 

INST    SID    RECORDER 

MONTH       05 

SHIP    OU 

KET 

BULB          02.6 

05 

2        2             MINO-SPD   04 

TRACE    DIR                         0 

DAY 

OB 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1021.0 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                   00.4 

HOUR 

05.6 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER        XI 

ORIG    649    046 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL       OXYG               P34 

TOT     P          N02          N03 

STD 

00000 

03.79 

34.55 

27.47 

00.000 

1465.4 

OBS 

00000 

03.79 

34.549 

27.47 

1465.4 

STD 

00010 

03.66 

34.54 

27.48 

00.006 

1465.0 

DBS 

00010 

03.56 

34.540 

27.48 

1465.0 

STO 

000  20 

03.64 

34.55 

27.46 

00.012 

1465.1 

OBS 

000  20 

03.64 

34.547 

27.46 

1465.1 

STD 

00030 

03.63 

34.55 

27.49 

00.018 

1465.2 

OBS 

00030 

03.63 

34.548 

27.49 

1465.2 

STD 

000  50 

03.61 

34.55 

27.49 

00.030 

1465.4 

OBS 

'00C50 

03.61 

34.548 

27.49 

1465.4 

STO 

00075 

03.12 

34.54 

27.53 

00.045 

1 463 . 7 

OBS 

000  75 

03.12 

34.544 

27.53 

1463.7 

STO 

00100 

02.52 

34.55 

27.59 

00.058 

1461 .6 

OBS 

00100 

02.52 

34.554 

27.59 

1461.6 

STD 

00125 

02. B7 

34.63 

27.62 

00.071 

1463.6 

OBS 

00125 

02.  B7 

34.630 

27.62 

1463.6 

OBS 

00135 

02.99 

34.627 

27.61 

1464.3 

STD 

00150 

02.67 

34.61 

27.63 

00.063 

1463.1 

OBS 

00150 

02.67 

34.611 

27.63 

1463.1 

OBS 

00160 

02.68 

34.612 

27.63 

1463.3 

OBS 

00192 

03.55 

34.760 

27.66 

1467.6 

STD 

00200 

03.29 

34.74 

27.67 

00.106 

1466.8 

OBS 

00200 

03.29 

34.737 

27.67 

1466.8 

OBS 

00217 

03.62 

34.813 

27.68 

1469.4 

OBS 

00224 

03.74 

34.813 

27. o9 

1469.2 

STD 

002  50 

04.01 

34.85 

27.69 

00.126 

1470.8 

OBS 

00250 

04.01 

34.855 

27.69 

1470.8 

STD 

00300 

03.89 

34.64 

27.69 

00.150 

1471.1 

OBS 

003  00 

03.89 

34.842 

27.69 

1471.1 

OBS 

00310 

03.84 

34.631 

27.69 

1471.1 

OBS 

003  50 

04.05 

34.686 

27.71 

1472.7 

STO 

00<.00 

04.00 

34.69 

27.72 

00.193 

1473.3 

OBS 

00400 

04.00 

34.868 

27.72 

1473.3 

STD 

00500 

03.86 

34.88 

27.73 

00.236 

1474.4 

OBS 

0C500 

03.86 

34.664 

27.73 

1474.4 

STD 

00600 

03.66 

34.90 

27.74 

00.278 

1476.0 

OBS 

006  00 

03.66 

34.899 

27.74 

1476.0 

STD 

00700 

03.64 

34.90 

27.74 

00.320 

1477.6 

OBS 

00700 

03.64 

34.699 

27.74 

1477.6 

STO 

00800 

03.77 

34.90 

27.75 

00.363 

1479.0 

OBS 

00800 

03.77 

34.896 

27.75 

1479.0 

STO 

00900 

03.67 

34.69 

27.75 

C0.4C6 

1480.2 

OBS 

009  00 

03.67 

34.890 

27.75 

1480.2 

STO 

010  00 

03.66 

34.90 

27.77 

00.449 

1482.0 

OBS 

OICOO 

03.66 

34.905 

27.77 

1462.0 

STO 

01100 

03.67 

34.90 

27.76 

00.49  3 

1463.6 

OBS 

01100 

03.67 

34.903 

27.76 

1483.6 

STO 

01200 

03.67 

34.91 

27.77 

00.537 

1485.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.910 

27.77 

1485.3 

STD 

01300 

03.65 

34.91 

27.78 

00.581 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.915 

27.78 

1466.9 

STO 

01400 

03.63 

34.91 

27.78 

00.626 

1486.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.913 

27.78 

1466.5 

STO 

01500 

03.60 

34.92 

27.78 

00.671 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.916 

27.78 

1490.0 

TEN  SQ  140  7 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 
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TABLE  XXI.— Continued 


NOOC  STATION  04T4 


REflO       31       8099            rESB 

1969 

80TDP    03566 

4It 

TEMP          03. b 

DIP    HGT     PER             HINO-OIR    04 

CONSEC                0047             MONTH 

05 

SHIP    OU 

WET 

BUL8         03.3 

05 

2         2               unO-SPO    08 

L«T            56    27      N            04V 

OS 

04TA    USE        1 

B4P0ME-'I>     1020.2 

SE4 

WINO-FOR 

LONG      0  50    55       u            HOUR 

11.5 

4RE4                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

HE4THER       XI 

C4STNUM/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -T 

OVNOPTM 

SND    VEL       OXVG               PO' 

STD 

000  00 

03.71 

34.5  5 

27.48 

00.000 

1465.0 

11.5          OBS 

oocoo 

03.71 

34.553 

27.48 

1465.0 

STO 

00010 

03.64 

34.5  4 

27.46 

00.006 

1464.9 

OBS 

00010 

03.64 

34.544 

27.48 

1464  .9 

S'O 

C0C20 

03.62 

34.55 

27.49 

00.012 

1465.0 

OBS 

00020 

03.62 

34.548 

27.49 

1465.0 

STO 

000  30 

03.62 

34.55 

27.49 

00.018 

1465.1 

OBS 

000  30 

03.62 

34.550 

27.49 

1465.1 

STD 

00050 

03.60 

34.55 

27.49 

00.030 

1465.4 

OBS 

000  50 

C3.60 

34.551 

27.49 

1465.4 

OBS 

00065 

03.36 

34.535 

27.50 

1464.6 

STD 

C0C75 

03.30 

34.58 

27.54 

00.044 

1464.6 

OBS 

00075 

03.30 

34.580 

27.54 

1464.6 

OBS 

00085 

03.32 

34.605 

27.56 

1464.8 

STO 

OCIOO 

02.78 

34.55 

27.57 

00.058 

1462.7 

CBS 

00100 

02.78 

34.551 

27.57 

1462.7 

OBS 

OOllC 

02.87 

34.604 

27. 6C 

1463.3 

08S 

00115 

02.76 

34.589 

27.60 

1462.9 

STD 

00125 

02.84 

34.  66 

27.65 

00.071 

1463.5 

OBS 

00125 

02.84 

34.658 

27.65 

1463.5 

STO 

00150 

03.30 

34.71 

27.65 

00.082 

1466.0 

OBS 

00150 

03.30 

34.708 

27.65 

1466.0 

OBS 

00180 

03.69 

34.771 

27.66 

1468.2 

STD 

002  00 

03.69 

34.79 

27.68 

00.105 

1468. 6 

OBS 

C0200 

03.69 

34.795 

27.68 

1460.6 

PBS 

002  30 

04.28 

34.876 

27.68 

1471 .7 

STD 

002  50 

04.26 

34.88 

27.68 

00.127 

1471.9 

OBS 

002  50 

04.26 

34.877 

27.68 

1471.9 

STD 

00300 

04.19 

34.88 

27.69 

00.150 

1472.4 

OBS 

OC300 

04.19 

34.875 

27.69 

1472.4 

STD 

OO'.OO 

03.99 

34.88 

27.72 

00.193 

1473.3 

OBS 

00400 

03.99 

34.885 

27.72 

1473.3 

STD 

00500 

03.97 

34.90 

27.73 

00.235 

1474.9 

OBS 

00500 

03.97 

34.904 

27.73 

1474.9 

STO 

C060C 

03.89 

34.90 

27.74 

00.278 

1476.2 

OBS 

00600 

03.89 

34.901 

27.74 

1476.2 

STD 

00700 

03.83 

34.90 

27.75 

00.320 

1477.6 

OBS 

00700 

03.83 

34.900 

27.75 

1477.6 

STO 

00800 

03.78 

34.91 

27.76 

00.362 

1479.1 

OBS 

008C0 

03.78 

34.912 

27.76 

1479.1 

STD 

00900 

03.75 

34.90 

27.76 

00.40  5 

1480.6 

OBS 

00900 

03.75 

34.903 

27.76 

1480.6 

STO 

01000 

03.67 

34.90 

27.76 

00.448 

1481.9 

OBS 

01000 

03.67 

34.898 

27.76 

1481 .9 

STO 

01100 

03.60 

34.89 

27.76 

00.492 

1483.3 

OBS 

OllOO 

03.60 

34.886 

27.76 

1483.3 

STO 

01200 

03.62 

34.90 

27.77 

00.5B6 

1465.0 

OBS 

01200 

03.62 

34.900 

27.77 

1485.0 

STO 

01300 

03.65 

34.92 

27.78 

00.581 

1486,9 

OBS 

0130C 

03.65 

34.916 

27.78 

1486.9 

STO 

ouoo 

03.63 

34.91 

27.78 

00.625 

1488.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.915 

27.78 

1488.5 

STD 

01500 

03.61 

34.93 

27.79 

00.670 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.927 

27.79 

1490.1 

INST    SID    RECORDER 
TR4CE    OIR  0 

DURATION  00.2 

ORIG     B49    047 


TEN  SO  1407 
5  S0U4RE  3 
2  SaU4RE  60 
1     SaJ4RE     60 
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TABLE  XXL— Continued 


STATION 


OEFID  31  8C99 
CONSEC  00*6 
LAT  56  27  N 
LDNG   051  03   H 


TE4I! 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          05.0 

DIR     HGT     PER             MIND-DIR    04 

INST    STD    RECORDER 

HONTh- 

1       05 

SHIP    OU 

WET 

BULB          03.9 

05 

2          2                MIND-SPO    10 

TRACE    OIR                      D 

DAV 

08 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1020. C 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.4 

HOUR 

17.5 

A«EA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

ORIG    B49    048 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliHA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       OXrO              P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

OCOOO 

03.97 

34.53 

27.44 

00.000 

1466.1 

OPS 

00000 

03.97 

34.533 

27.44 

1466.1 

STD 

OOP  10 

03.85 

34.53 

27.45 

00.00  6 

1465.8 

06S 

00010 

03.85 

34.533 

27.45 

1465.8 

STD 

00020 

03.66 

34.53 

27.47 

00.012 

1465.1 

06S 

000  20 

03.66 

34.529 

27.47 

1465.1 

STD 

00030 

03.63 

34.54 

27.48 

00.019 

1465.2 

DBS 

00030 

03.63 

34.539 

27.48 

1465.2 

STD 

00050 

03.15 

34.49 

27.49 

00.031 

1463.4 

DBS 

000  50 

03.15 

34.494 

27.49 

1463.4 

STD 

00075 

02.97 

34.52 

27.53 

00.045 

1463.1 

OBS 

00075 

02.97 

34.525 

27.53 

1463.1 

STD 

00100 

02.65 

34.53 

27.57 

00.059 

1462.1 

OBS 

00100 

02.65 

34.533 

27.57 

1462.1 

STD 

00125 

02.52 

34.56 

27.60 

00.072 

1462.0 

OBS 

C0125 

02.52 

34.559 

27.60 

1462.0 

STD 

00150 

02.82 

34.60 

27.60 

00.085 

1463.8 

OBS 

00150 

02.82 

34.597 

27.60 

1463.8 

OBS 

00175 

02.69 

34.608 

27.62 

1463.6 

STD 

00200 

03.33 

34.72 

27.65 

00.109 

1466.9 

OBS 

00200 

03.33 

34.716 

27.65 

1466.9 

OBS 

00216 

03.64 

34.777 

27.67 

1468.6 

DBS 

002  36 

03.64 

34.774 

27.66 

1468.9 

STD 

00250 

04.07 

34.85 

27.68 

00.132 

1471.1 

OBS 

002  50 

04.07 

34.854 

27.68 

1471.1 

STD 

00300 

04.14 

34.87 

27.69 

00.154 

1472.2 

OBS 

00300 

04.  14 

34.870 

27.69 

1472.2 

STD 

00<.00 

04.00 

34.89 

27.72 

00.198 

1473.3 

DBS 

00<.00 

04.00 

34.887 

27.72 

1473.3 

STD 

00500 

03.91 

34.89 

27.73 

00.240 

1474.6 

OBS 

0C500 

03.91 

34.886 

27.73 

1474.6 

STD 

006  00 

03.85 

34.90 

27.74 

00.283 

1476.0 

OBS 

006  00 

03.85 

34.896 

27.74 

1476.0 

STD 

C0700 

03.80 

34.89 

27.74 

00.325 

1477.4 

OBS 

00700 

03.80 

34.895 

27.74 

1477.4 

STD 

0C8C0 

03.67 

34.89 

27.75 

00.368 

1478.6 

OBS 

00800 

03.67 

34.887 

27.75 

1478.6 

STD 

00900 

03.62 

34.88 

27.75 

00.411 

1480.0 

OBS 

00900 

03.62 

34.878 

27.75 

1480.0 

STD 

01000 

03.60 

34.88 

27.76 

00.454 

1481.6 

OBS 

OICOC 

03.60 

34.885 

27.76 

1481.6 

STD 

01100 

03.58 

34.88 

27.76 

00.498 

1483.2 

DBS 

ouoo 

03.58 

34.885 

27.76 

1483.2 

STD 

01200 

03.64 

34.90 

27.77 

00.543 

1485.1 

OBS 

01200 

03.64 

34.901 

27.77 

1485.1 

STD 

01300 

C3.63 

34.91 

27.77 

00.58  7 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.907 

27.77 

1486.8 

STD 

Ol'iOO 

03.63 

34.91 

27.77 

00.633 

1488.5 

OBS 

Oli-OO 

03.63 

34.908 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.62 

34.91 

27.78 

00.678 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.913 

27.76 

1490.1 

TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  XXI.— Continued 


S  T  a  T  I  0  N 


REFID  31  8099 
CONSEC  00«9 
L4T  56  26  N 
LONG   050  52   W 


C4STNUN/TIME   LVLTVP 


YE4R 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          03.6 

DIR    HGT    PER 

HIND-OIR    04 

INST     STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

WET 

BULB         03.3 

05 

2         2 

NIMD-SPD    14 

TRACE     DIR                        D 

5     SOUARE        3 

OAV 

08 

DATS    USE       1 

BAROMETR     1019.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     60 

HOUR 

23.2 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

ORIG    649    C49 

1     SaUARE    60 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVUDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          UOi          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

03.85 

34.54 

27.46 

00.000 

1465.6 

06S 

00000 

03.85 

34.544 

27.46 

1465.6 

STD 

00010 

03.83 

34.54 

27.46 

00.006 

1465.7 

OBS 

00010 

03.83 

34.544 

27.46 

1465.7 

STD 

C0C20 

03.66 

34.53 

27.47 

00.012 

1465.1 

06S 

00020 

03.66 

34.533 

27.47 

1465.1 

STD 

0CC30 

03.62 

34.54 

27.48 

00.016 

1465.1 

OBS 

000  30 

03.62 

34.543 

27.48 

1465.1 

STD 

00050 

03.62 

34.54 

27.48 

00.031 

1465.5 

OBS 

C0050 

03.62 

34.544 

27.48 

1465.5 

STD 

00075 

03.18 

34.57 

27.55 

00.045 

1464.0 

OBS 

00075 

03.18 

34.571 

27.55 

1464.0 

OBS 

00090 

03. 2<. 

34.617 

27.56 

1464.6 

STD 

00100 

02.92 

34.57 

27.57 

00.059 

1463.3 

OBS 

00100 

02.92 

34.570 

27.57 

1463.3 

OBS 

00110 

02.79 

34.565 

27.58 

1462.9 

STD 

00125 

03.04 

34.62 

27.60 

00.072 

1464.3 

OBS 

00125 

03.04 

34.620 

27.60 

1464.3 

OBS 

001<.0 

03.10 

34.641 

27.61 

1464.9 

STD 

00150 

02.81 

34.61 

27.62 

00.084 

1463.7 

OBS 

00150 

02.81 

34.613 

27.62 

1463.7 

OBS 

00175 

02.82 

34.628 

27.63 

1464.2 

STD 

00200 

03.51 

34.72 

27.63 

00.109 

1467.7 

OBS 

00200 

03.51 

34.717 

27.63 

1467.7 

OBS 

00230 

04.11 

34.816 

27.65 

1470.9 

STD 

002  50 

03.87 

34.81 

27.67 

00.132 

1470.2 

OBS 

002  50 

03.87 

34.815 

27.67 

1470.2 

STD 

00300 

04.20 

34.88 

27.69 

00.155 

1472.5 

06S 

00300 

04.20 

34.876 

27.69 

1472.5 

STD 

00<.00 

04.10 

34.89 

27.71 

00.199 

1473.7 

OBS 

OO'.OO 

04.  10 

34.891 

27.71 

1473.7 

STD 

005  00 

03.99 

34.89 

27.73 

00.2  42 

1474.9 

OBS 

00500 

03.99 

34.895 

27.73 

1474.9 

STD 

00600 

03.92 

34.90 

27.73 

00.285 

1476.3 

OBS 

0C600 

03.92 

34.896 

27.7  3 

1476.3 

STO 

00700 

03.85 

34.90 

27.74 

00.327 

1477.7 

OBS 

00700 

03.85 

34.698 

27.74 

1477.7 

STD 

00800 

03.79 

34.90 

27.75 

00.371 

1479.1 

OBS 

008  00 

03.79 

34.896 

27.75 

1479.1 

STD 

00900 

03.74 

34.89 

27.75 

00.414 

1480.5 

OBS 

00900 

03.74 

34.893 

27.75 

1480.5 

STO 

01000 

03.68 

34.89 

27.76 

00.458 

1461 .9 

OBS 

OICOO 

03.68 

34.895 

27.76 

1481.9 

STD 

01100 

03.68 

34.90 

27.76 

00.502 

1483.6 

OBS 

01100 

03.68 

34.900 

27.76 

1483.6 

STD 

01200 

03.68 

34.91 

27.77 

00.546 

1465.3 

OBS 

01200 

03.66 

34.907 

27.77 

1485.3 

STD 

01300 

03.67 

34.91 

27.77 

00.591 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.910 

27.77 

1487.0 

STO 

01400 

03.65 

34.91 

27.78 

00.636 

1488.6 

OBS 

ouoo 

03.65 

34.914 

27.78 

1488.6 

STO 

01500 

03.62 

34.92 

27.76 

00.682 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.917 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


REFID       31        8099             VE4R 

1969 

BOTDP     03566 

AIR 

TEMP 

0!R    HGT    PER           WIND-DIR    05 

CDNSEC              0050            MONTH      05 

SHIP    OU 

WET 

BULB 

07 

2         2              MIND-SPD    20 

LAT             56    33       N             DAY 

09 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1018.0 

SEA 

HIND-FOR 

LONG       051     03       M             HOUR 

05.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL       OXyC                P3' 

STO 

00000 

03.77 

34.54 

27.47 

00.000 

1465.3 

05.6          OBS 

oooco 

03.77 

34.545 

27.47 

1465.3 

STD 

00010 

03.65 

34.53 

27.47 

00.006 

1464.9 

OBS 

00010 

03.65 

34.534 

27.47 

1464.9 

STD 

00020 

03.50 

34.54 

27.49 

00.012 

1464.5 

OBS 

00020 

03.50 

34.538 

27.49 

1464.5 

STD 

000  30 

03.48 

34.54 

27.50 

00.018 

1464.5 

OBS 

00030 

03. ".8 

34.541 

27.50 

1464.5 

STD 

000  50 

03.29 

34.54 

27.51 

00.030 

1464.1 

OBS 

00050 

03.29 

34.539 

27.51 

1464.1 

STO 

00075 

02.95 

34.56 

27.56 

00.044 

1463.0 

OBS 

0CC75 

02.95 

34.556 

27.56 

1463.0 

OBS 

00090 

02.6* 

34.552 

27.58 

1461.9 

STD 

OOIOC 

02.70 

34.60 

27.62 

00.057 

1462.4 

OBS 

00100 

02.70 

34.602 

27.62 

1462.4 

STD 

00125 

03.00 

34.64 

27.62 

00.069 

1464.2 

OBS 

OC125 

03.00 

34.640 

27.62 

1464.2 

OBS 

00130 

03.30 

34.680 

27.62 

1465.6 

STD 

00150 

03.23 

34.71 

27.65 

00.081 

1465.7 

OBS 

00150 

03.23 

34.707 

27.65 

1465.7 

STD 

002  00 

03.87 

34.82 

27.67 

00.104 

1469.4 

OBS 

002C0 

03.87 

34.816 

27.67 

1469.4 

STD 

002  50 

04. 11 

34.87 

27.69 

00.126 

1471.3 

OBS 

002  50 

04.11 

34.869 

27.69 

1471 .3 

STD 

00300 

03.94 

34.86 

27.71 

00.147 

1471.4 

OBS 

00500 

03.94 

34. 864 

27.71 

1471 .4 

STD 

OO'.OO 

04.03 

34.89 

27.72 

00.190 

1473.4 

OBS 

00<.00 

04.03 

34.894 

27.72 

1473.4 

STD 

005  00 

03.95 

34. 9C 

27.73 

00.232 

1474.8 

OBS 

00500 

03.95 

34.901 

27.73 

1474.8 

STD 

00600 

03.88 

34.90 

27.74 

00.274 

1476.1 

OBS 

00600 

03.88 

34.903 

27.74 

1476.1 

STD 

00700 

03.82 

34.90 

27.75 

00.316 

1477.5 

OBS 

00700 

03.82 

34.900 

27.75 

1477.5 

STD 

00800 

03.78 

34.90 

27.75 

00.359 

1479.0 

OBS 

00800 

03.78 

34.904 

27.75 

14  79.0 

STD 

00900 

03.74 

34.90 

27.76 

00.402 

1480.5 

OBS 

00900 

03.74 

34.902 

27.76 

1480.5 

STD 

01000 

03.69 

34.90 

27.76 

00.445 

1482.0 

OBS 

01000 

03.69 

34.905 

27.76 

1482.0 

STD 

01100 

03.68 

34.91 

27.77 

00.486 

1483.6 

OSS 

01100 

03.68 

34.906 

27.77 

1483.6 

STD 

01200 

03.68 

34.92 

27.77 

00.532 

1485.3 

OBS 

01200 

03.68 

34.916 

27.77 

1485.3 

STD 

01300 

03.66 

34.91 

27.78 

00.576 

1486.9 

OBS 

013  00 

03.66 

34.915 

27.76 

1486.9 

STD 

OUOO 

03.64 

34.92 

27.76 

00.621 

1488.5 

OBS 

01<,00 

03.64 

34.916 

27.78 

1468.5 

STO 

01500 

03.61 

34.92 

27.78 

00.666 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.921 

27.78 

1490.1 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    849    050 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  XXI.— Continued 


NODC     STSTICN    04TA 


BEFIO      31  8099  VE»I<    1969 

CONSEC  0051  MONTH      05 

LAT             56  28       N  0»Y             09 

LONG      0  50  50      W  HOUR     11.5 


BOTOP    03566 
SHIP    OU 
DATS    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP         C3.3 
MET    BULB  03.1 

BAROMETR     1018.0 
CLOUO     T/A 


OIR    HGT     PER 

05       3         2 
SEA 
CL/TB 


wnO-DIR  05 

HINO-SPD  26 
WIND-FDR 

WEATHER  Ko 


INST    STO    RECORDER  TEN    Sa    140  7 

TRACE    OIR  0  5    SOUARE       3 

DURATION  00.5  2     SOUARE     oO 

ORIG    B49    051  1    SOUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTVP  DEPTH 


STD 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
nOOlO 
00020 
00020 
00030 
00030 
00050 
000  50 
00075 
00075 
00090 
00100 
00100 
00110 
00125 
00125 
CC150 
00150 
002  00 
002  00 
00210 
00235 
002  50 
00250 
00300 
00300 
00*00 
00400 
00500 
C0500 
00600 
006  00 
00700 
00700 
00800 
00800 
009  00 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

03.74 
03.74 
03.74 
03.74 
03.65 
03.65 
03.62 
03.62 
03.61 
03.61 
03.35 
03.35 
03.30 
03.10 
03.10 
02.82 
03.13 
03.13 
03.27 
03.27 
03.85 
03.85 
03.96 
03.86 
04.  17 
04.17 
04.  18 
04.18 
04.06 
04.06 
03.97 
03.97 
03.90 
03.90 
03.84 
03.84 
03.77 
03.77 
03.72 
03.72 
03.69 
03.69 
03.66 
03.66 
03.70 
03.70 
03.67 
03.67 
03.64 
03.64 
03.63 
03.63 


SAL 

34.55 

34.549 

34.55 

34.551 

34.54 

34.545 

34.5  5 

34.548 

34.55 

34.546 

34.59 

34.586 

34.633 

34.60 

34.600 

34.592 

34.65 

34.652 

34.66 

34.681 

34.80 

34.799 

34.623 

34.627 

34.88 

34.8  84 

34.89 

34.889 

34.89 

34.890 

34.90 

34.897 

34.90 

34.902 

34.90 

34.901 

34.90 

34.901 

34.90 

34.696 

34.90 

34.898 

34.91 

34.907 

34.91 

34.914 

34.92 

34.917 

34.92 

34.920 

34.92 

34.923 


SIGMA-T 

27.48 
27.48 
27.48 
27.46 
27.48 
27.46 
27.49 
27.49 
27.49 
27.49 
27.54 
27.54 
27.59 
27.58 
27.56 
27.60 
27.62 
27.62 
27.63 
27.63 
27.66 
27.66 
27.67 
27.66 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.76 
27.78 
27.76 
27.78 
27.76 
27.76 


DYNDPTH 
00.000 
00.006 
00.012 
00.016 
00.030 
00.045 

00.058 

00.071 
00.063 
00.107 

00.129 
00.151 
00.194 
00.237 
00.279 
00.321 
00.364 
00.40  7 
00.451 
00.494 
00.538 
00.583 
00.627 
00.672 


SNO    VEL       OXYG 

1465.2 
1465.2 
1465.3 
1465.3 
1465.1 
1465.1 
1465.1 
1465.1 
1465.4 
1465.4 
1464.8 
1464.8 
1464 .9 
1464.1 
1464.1 
1463.1 
1464.8 
1464.6 
1465.6 
1465.8 
1469.3 
1469.3 
1469.9 
1470.0 
1471.5 
1471.5 
1472.4 
1472.4 
1473.6 
1473.6 
1474.8 
14  74.6 
1476.2 
1476.2 
1477.6 
1477.6 
1479.0 
1479.0 
1460.4 
1480.4 


PD4       TOT     P 


1482.0 
1482.0 
1463.6 
1463.6 
1485.4 
1485.4 
1487.0 
1487.0 
1488.5 
1468.5 
1490.2 
1490.2 
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TABLE  XXL— Continued 


NODC  STATION  DATA 


REFID       31  8099 

C0NS6C  0052 

LAT            56  27      N 

LONG       051  03       W 


CASTNUN/TIME        LVLTrP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          03.9 

DIR    HOT    PER 

WINO-DIR    05 

INSI     STD    PECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

05 

SHIP   OU 

WET 

BULB          03.3 

07 

3         2 

HiND-SPD    15 

TRACE    DIR                        D 

5     SJUARE        3 

DAY 

09 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1018.0 

SEA 

«IND-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    60 

HOUR 

17.6 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

MEATHEB       X2 

ORIG    649    052 

1     SQUARE    61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

03.67 

34.55 

27.48 

00.000 

1464.9 

DBS 

00000 

03.67 

34.547 

27.48 

1464.9 

STD 

00010 

03.67 

34.55 

27.49 

00.006 

1465.0 

DBS 

00010 

03.67 

34.554 

27.49 

1465.0 

STD 

00020 

03.34 

34.52 

27.49 

00.012 

1463.7 

06S 

0002  0 

03.34 

34.516 

27.49 

1463.7 

STD 

000  30 

03.  13 

34.54 

27.53 

00.016 

1463.0 

0B5 

00030 

03.13 

34.540 

27.53 

1463.0 

STD 

00050 

03.00 

34.54 

27.54 

00.029 

1462.8 

OBS 

000  50 

03.00 

34.544 

27.54 

1462.8 

STD 

00075 

02.98 

34.54 

27.55 

00.043 

1463.1 

OBS 

00075 

02.98 

34.545 

27.55 

1463.1 

STD 

00100 

02.90 

34.56 

27.57 

00.056 

1463.2 

DBS 

00100 

02.90 

34. 564 

27.57 

1463.2 

STD 

00125 

02.75 

34.57 

27.59 

00.070 

1463.0 

OBS 

00125 

02.75 

34.570 

27.59 

1463.0 

OBS 

00135 

02.61 

34.562 

27.59 

1462.6 

STD 

00150 

02.84 

34.62 

27.62 

00.062 

1463.9 

OBS 

00150 

02.84 

34.624 

27.62 

1463.9 

STD 

00200 

02.67 

34.63 

27.64 

00. 106 

1464.0 

OBS 

002  00 

02.67 

34.626 

27.64 

1464.0 

STD 

002  50 

03.87 

34.84 

27.69 

00.129 

1470.2 

OBS 

00250 

03.87 

34.838 

27.69 

1470.2 

STD 

00300 

04.02 

34.87 

27.70 

00.151 

1471.7 

OBS 

00300 

04.02 

34.866 

27.70 

1471.7 

STD 

001,00 

03.98 

34.69 

27.72 

00.193 

1473.2 

OBS 

004  00 

03.98 

34.893 

27.72 

1473.2 

STD 

00500 

03.78 

34.88 

27.74 

00.235 

1474.0 

OBS 

00500 

03.78 

34.863 

27.74 

1474.0 

STD 

00600 

03.78 

34.89 

27.74 

00.277 

1475.7 

OBS 

00600 

03.78 

34.891 

27.74 

1475.7 

STD 

007  00 

03.77 

34.90 

27.75 

00.316 

1477.3 

OBS 

007  00 

03.77 

34.902 

27.75 

1477.3 

STD 

00800 

03.76 

34.90 

27.75 

00.360 

1479.0 

OBS 

00800 

03.76 

34.902 

27.75 

1479.0 

STD 

00900 

03.71 

34.90 

27.76 

00.403 

I  4  80  .  4 

OBS 

00900 

03.71 

34.903 

27.76 

1460.4 

STD 

01000 

03.70 

34.91 

27.77 

00.446 

1482.1 

OBS 

01000 

03.70 

34.911 

27.77 

1462.1 

STD 

01100 

03.70 

34.91 

27.77 

00.469 

1463.7 

OBS 

01100 

03.70 

34.913 

27.77 

1483.7 

STD 

01200 

03.70 

34.91 

27.77 

00.533 

1485.4 

OBS 

01200 

C3.70 

34.908 

27.77 

1465.4 

STD 

01300 

03.66 

34.92 

27.78 

00.578 

1466.9 

OBS 

C1300 

03.66 

34.917 

27.78 

1486.9 

STD 

Ol-iOO 

03.64 

34.92 

27.76 

00.622 

1488.5 

OBS 

014  00 

03.64 

34.920 

27.76 

1488.5 

STD 

01500 

03.60 

34.92 

27.76 

00.667 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.919 

27.78 

1490.0 
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TABLE  XXI.— Continued 


ReflO  31  8099 
CONSEC  0053 
L4T  56  32  N 
LONG   050  56   W 


N    C 

IOC          STATION 

OAT 

A 

YE4B 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TENP          03.3 

DIB     HGT     PER 

|<IND-DIR     10 

INST    STD    BECORDER 

TcN    SO     1407 

MOSTh       05 

SHIP    OU 

HET 

BULB          03.3 

15 

2         2 

WINO-SPD    09 

TRACE    OIR                      0 

5     SOJAOE       3 

DAY 

09 

D4TJ    USE       1 

BAROMETR     1020. C 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                 00.5 

2     SQUARE    60 

HOUR 

23.6 

AREA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHEO       X, 

ORIG    649    053 

1     SQUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STO 

00000 

03.62 

34.5'. 

27.46 

00.000 

1464.6 

OBS 

000  00 

03.62 

34.543 

27.46 

1464.6 

STD 

COCIO 

03.62 

34.55 

27.49 

00.0C6 

1-.64.6 

OBS 

00010 

03.62 

34.548 

27.49 

1464.6 

STO 

00020 

03.32 

34.52 

27.49 

00.012 

1463.7 

OBS 

00020 

03.32 

34.517 

27.49 

1463.7 

STD 

00030 

03.08 

34.54 

27.53 

00.018 

1462.8 

OBS 

00030 

03.08 

34.539 

27.5  3 

1462.8 

STD 

00050 

03. 0<. 

34.54 

27.53 

00.029 

1463.0 

OBS 

00050 

03.04 

34.536 

27.5  3 

1463.0 

STO 

00075 

03.00 

34.54 

27.54 

00.043 

1463.2 

OBS 

000  75 

03.00 

34.545 

27.54 

1463.2 

STO 

00100 

02.87 

34.55 

27.56 

00.057 

1463.1 

OPS 

00100 

02.87 

34.547 

27.56 

1463.1 

STD 

00125 

02.75 

34.57 

27.59 

00.070 

1463.0 

OBS 

00125 

02.75 

34.572 

27.59 

1463.0 

STD 

00150 

02.66 

34.59 

27.61 

00.083 

1463.1 

OBS 

00150 

02.66 

34.593 

27.61 

1463.1 

STO 

002  00 

02.70 

34.65 

27.65 

00.107 

1464.1 

OBS 

OOiOO 

02.70 

34.648 

27.65 

1464.1 

STD 

C02  50 

03.96 

34.84 

27.69 

00.129 

1470.6 

OBS 

002  50 

03.96 

34.844 

27.69 

14  70.6 

STD 

003  00 

O'-.IO 

34.88 

27.70 

00.151 

1472.1 

OBS 

0C300 

04.10 

34.877 

27.70 

1472.1 

OBS 

00330 

03.92 

34.875 

27.72 

1471  .8 

STD 

00<.00 

03.98 

34.89 

27.73 

00.194 

1473.2 

OBS 

00<.00 

03.98 

34.894 

27.73 

1473.2 

STD 

00500 

03.91 

34.90 

27.7  4 

00.235 

1474.6 

OBS 

005  00 

03.91 

34.699 

27.74 

1474.6 

STD 

006  00 

03.88 

34.90 

27.74 

00.277 

1476.1 

OBS 

00600 

03.68 

34.905 

27.74 

1476.1 

STO 

00700 

03.60 

34.90 

27.75 

00.319 

1477.5 

OBS 

00700 

03.80 

34.903 

27.75 

1477.5 

STD 

008  00 

03.76 

34.90 

27.75 

00.361 

1 4  79  . 0 

OBS 

006  00 

03.76 

34.900 

27.75 

1479.0 

STD 

00900 

03.72 

34.90 

27.76 

00.404 

1460.4 

OBS 

00900 

03.72 

34.699 

27.76 

1480.4 

STD 

01000 

03.70 

34.90 

27.76 

00.447 

1482.0 

OBS 

01000 

03.70 

34.903 

27.76 

1482.0 

STD 

01100 

03.69 

34.91 

27.77 

00.491 

1463.7 

OBS 

01100 

03.69 

34.909 

27.7  7 

1483.7 

STO 

01200 

03.69 

34.91 

27.77 

00.535 

1485.4 

OBS 

01200 

03.69 

34.914 

27.77 

1485.4 

STD 

01300 

03.65 

34.92 

27.78 

00.579 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.916 

27.78 

1486.9 

STO 

01*00 

03.63 

34.92 

27.76 

00.624 

1468.5 

OBS 

ouoo 

03.63 

34.916 

27.76 

1486.5 

STO 

01500 

03.61 

34.92 

27.78 

00.669 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.916 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XXI.— Continued 


S    T    »     T     I     0    N 


PEFID       31        6099 
CONSEC  0054 

HT  56    27       N 

LONG       051    03       U 


C4STNUH/TIME       LVLTYP 


YEAS 

1969 

BOTDP     03566 

AIR 

TEMP          03.3 

01 R    HOT     PER 

MIND-DIP    06 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SQ    1407 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

MET 

B  UL  8          02 . 8 

07 

3          2 

KIIO-SPD    07 

TRACE    DIR                        D 

5    SOUARE       3 

DAY 

10 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1019.7 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SQUARE    60 

HOUR 

05.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER        X4 

ORIG    B49    054 

1     SOUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG               P34 

TOT    P         N02         N03 

SI  33         PH 

STO 

00000 

03.75 

34.55 

27.48 

00.000 

1465.2 

OBS 

000  00 

03.75 

34.551 

27.48 

1465.2 

STD 

00010 

03.  75 

34.56 

27.48 

00.006 

1465.4 

OBS 

00010 

03.75 

34.556 

27.48 

1465.4 

STO 

00020 

03.75 

34.56 

27.48 

00.012 

1465.5 

OBS 

C0020 

03.75 

34.557 

27.48 

1465.5 

STO 

00030 

03.73 

34.55 

27.46 

00.018 

1465.6 

OBS 

00030 

03.73 

3 -.549 

27.48 

1465.6 

STD 

00050 

03.33 

34.54 

27.51 

00.030 

1464.2 

oes 

00050 

03.33 

34.536 

27.51 

1464.2 

STD 

00075 

03.14 

34.55 

27.53 

00.045 

1463.8 

OBS 

00075 

03.1'! 

34.546 

27.53 

1463.6 

OBS 

00085 

02.74 

34.536 

27.56 

1462.3 

OBS 

00095 

02.98 

34.631 

27.61 

1463.6 

STD 

00100 

02.81 

34.61 

27.61 

00.056 

1462.9 

OBS 

00100 

C2.81 

34.606 

27.61 

1462.9 

STO 

00125 

02.70 

34.60 

27.61 

00.070 

1462.6 

OBS 

00125 

02.70 

34.600 

27.61 

1462.8 

STO 

0C150 

02.64 

34.61 

27.63 

00.082 

1463.0 

OBS 

00150 

02.64 

34.607 

27.63 

1463.0 

OBS 

00170 

02.72 

34.619 

27.63 

1463.7 

STD 

00200 

03.3" 

34.73 

27.66 

00.106 

1467.0 

OBS 

002  00 

03. 

34.732 

27.66 

1467.0 

STD 

00250 

04. 

34.82 

27.66 

00.129 

1471.0 

OBS 

002  50 

04.06 

34.816 

27.66 

1471.0 

STO 

003  00 

04.  12 

34.88 

27.70 

00.152 

1472.2 

OBS 

003  00 

04.12 

34.883 

27.70 

1472.2 

STD 

OCOO 

03.96 

34.89 

27.72 

00.194 

1473.1 

OBS 

00<.00 

03.96 

34.890 

27.72 

1473.1 

STD 

005  00 

03.93 

34.90 

27.74 

00.236 

1474.7 

OBS 

0C5  00 

03.93 

34.901 

27.74 

1474.7 

STD 

00600 

03.86 

34.90 

27.75 

00.278 

1476.1 

OBS 

00600 

03.86 

34.905 

27.75 

1476.1 

STD 

00700 

03.78 

34.90 

27.75 

0C.320 

1477.4 

OBS 

007  00 

03.78 

34.902 

27.75 

1477.4 

STD 

008  00 

03.75 

34.90 

27.75 

00.362 

1478.9 

OBS 

00800 

C3.75 

34.901 

27.75 

1476.9 

STD 

009  00 

03.72 

34.90 

27.76 

00.404 

1460.4 

OBS 

009  00 

03.72 

34.900 

27.76 

1480.4 

STO 

01000 

03.71 

34.90 

27.76 

00.448 

1482.1 

OBS 

01000 

03.71 

34.905 

27.76 

1482.1 

STO 

01100 

03.67 

34.91 

27.77 

00.491 

1463.6 

OBS 

OllOO 

03.67 

34.906 

27.77 

1483.6 

STO 

01200 

03.67 

34.91 

27.77 

00.535 

1485.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.910 

27.77 

1485.3 

STD 

C1300 

03.63 

34.91 

27.77 

00.580 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.908 

27.77 

1486.8 

STO 

01<.00 

03.63 

34.91 

27.78 

00.62  4 

1488.5 

OBS 

Ol-fOO 

03.63 

34.915 

27.78 

1486.5 

STD 

01500 

03.60 

34.92 

27.78 

00.670 

1490.0 

OBS 

01500 

C3.60 

34.917 

27.78 

1490.0 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


BEFIO       31  8099 

CONSEC  0055 

L4T            56  32       N 

LONG      0  50  42       W 


CASTNUH/TIHE       LVLTYP 


YE4» 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP          02.0 

DIB    HOT    PER 

JIND-OIR    15            INST    STD    RECORDER 

MONTH 

C5 

SHIP    OU 

WET 

BULB         01.8 

DC 

0         X 

KINO-SPD    13            TRACE    OIR                      D 

DAY 

10 

OATA    USE        1 

BAROMETR     1020.4 

SEA 

KIND-FOP                    DURATION                 00.4 

HOUR 

11.5 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER       X4             ORIS     B49    C55 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNOPTh 

SNO    VEL 

OXYG               P34       TOT    P          ND2          N03 

STD 

000  00 

03.71 

34.55 

27.48 

00.000 

1465.0 

oes 

OOCOO 

C3.71 

34.550 

27.48 

1465.0 

STO 

OOOIC 

03.71 

34.55 

27.48 

00.0U6 

1465.2 

OBS 

00010 

03.71 

34.550 

27.46 

1465.2 

STD 

000  20 

03.70 

34.55 

27.48 

00.012 

1465.3 

oes 

0002  0 

03.70 

34.549 

27.48 

1465.3 

STD 

00030 

03.62 

34.55 

27.49 

00 . 0 1  8 

1465.1 

OBS 

00030 

03.62 

34.549 

27.49 

1465.1 

STD 

00050 

03.58 

34.55 

27.49 

00.030 

1465 .3 

OBS 

00050 

03.58 

34.550 

27.49 

1465.3 

STD 

00075 

03.49 

34.55 

27.50 

00.045 

1465.3 

oes 

.'0075 

0  3.49 

34.547 

27.50 

1465,3 

STD 

00100 

02.75 

34.57 

27.58 

00.059 

1462.6 

QBS 

OOIOO 

02.75 

34.566 

27.58 

1462.6 

STD 

10125 

03.05 

34.61 

27.59 

00.072 

1464.4 

oes 

00125 

03.05 

34.612 

27.59 

1464.4 

OBS 

00130 

02.81 

34.623 

27.62 

1463.4 

STD 

00150 

03.06 

34.65 

27.62 

00.085 

1465.0 

OBS 

00150 

03.08 

34.655 

27.62 

1465.0 

OBS 

00160 

03.32 

34.695 

27.63 

1466.2 

OBS 

00170 

03.  17 

34.711 

27.66 

1465.7 

STD 

00200 

04.12 

34.85 

27.68 

00.108 

1470.5 

OBS 

00200 

04.12 

34.853 

27.68 

1470.5 

STD 

002  5  0 

04.25 

34.87 

27.68 

00.130 

1471.9 

OBS 

002  50 

04.25 

34.873 

27.66 

1471.9 

STD 

00300 

04.  12 

34.87 

27.69 

00.152 

1472.1 

OBS 

00300 

04.12 

34.873 

27.69 

1472.1 

STD 

00400 

03.99 

34.89 

27.72 

00.196 

1473.3 

OBS 

00400 

03.99 

34.886 

27.72 

1473.3 

STD 

.-10500 

03.91 

34.69 

27.73 

00.236 

1474.6 

OBS 

00500 

03.91 

34.891 

27.73 

1474.6 

STD 

006  00 

03.90 

34.90 

27.74 

00.280 

1476.2 

OBS 

006  00 

03.90 

34.901 

27.74 

1476.2 

STO 

00700 

03.79 

34.90 

27.75 

00.323 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.902 

27.75 

1477.4 

STD 

00800 

03.78 

34.90 

27.75 

00.365 

1479.0 

oes 

008  00 

C3.78 

34.902 

27.75 

1479.0 

STD 

009  00 

03.76 

34.90 

27.76 

00.408 

1480.6 

oes 

00900 

03.76 

34.904 

27.76 

1480.6 

STD 

01000 

03.73 

34.90 

27.76 

00.451 

1482.2 

OBS 

01000 

03.73 

34.905 

27.76 

1462.2 

STD 

01100 

C3.68 

34.90 

27.77 

00.495 

1483.6 

OBS 

01100 

03.68 

34.905 

27.77 

1483.6 

STD 

01200 

03.64 

34.91 

27.77 

00.539 

1485.1 

OBS 

01200 

03.64 

34.908 

27.77 

1465.1 

STD 

01300 

03.66 

34.92 

27.76 

00.583 

1486.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.917 

27.76 

1486.9 

STO 

01400 

03.65 

34.92 

27.78 

00.628 

1468.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.920 

27.76 

1486.6 

STD 

01500 

03.63 

34.92 

27.78 

00.673 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.918 

27.78 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  oO 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XXI.— Continued 


NODC  STATION         DATA 


OEFID       31        8099 
C0N5EC  0056 

LAT  56    30       N 

LONG       051     00       W 


CASTNUH/TIHE        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP         02.8 

DIR    HGT    PER 

MIND-DIR    15 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    140  7 

MONTH 

1       05 

SHIP    OU 

WET 

BULB          02.2 

00 

0         X 

HIND-SPD    12 

TRACE    DIR                         D 

5    SQUARE       3 

DAY 

10 

DATA    USE        1 

BABOMETR     1019. C 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                 00.4 

2     SQUARE     60 

HOUR 

17.8 

ABEA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

WEATHER        X2 

ORIG    B49    056 

1     SQUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SIQ3         PH 

STD 

OOCOC 

03.78 

34.56 

27.48 

00.000 

1465.3 

DBS 

000  00 

03.76 

34.562 

27.48 

1465.3 

STD 

00010 

03.70 

34.54 

27.47 

00.006 

1465.1 

OBS 

00010 

03.70 

34.541 

27.47 

1465.1 

STD 

00020 

03.50 

34.54 

27.49 

00.012 

1464.5 

OBS 

coo  20 

03.50 

34.54C 

27.49 

1464.5 

STD 

00030 

03.20 

34.54 

27.53 

00.018 

1463.3 

OBS 

00030 

03.20 

34.545 

27.53 

1463.3 

STD 

00050 

03.07 

34.54 

27.54 

00.029 

1463.1 

OBS 

00050 

03.07 

34.542 

27.54 

1463.1 

STD 

00075 

02.98 

34.54 

27.54 

00.043 

1463.1 

OBS 

00075 

02.98 

34.537 

27.54 

1463.1 

STD 

00100 

02.88 

34.5  5 

27.56 

00.057 

1463.1 

OBS 

00100 

02.88 

34.554 

27.56 

1463.1 

STD 

00125 

02.63 

34.57 

27.60 

00.070 

1462.5 

OBS 

00125 

02.63 

34.568 

27.60 

1462.5 

STD 

00150 

02.74 

34.61 

27.62 

00.063 

1463.4 

OBS 

00150 

02.74 

34.606 

27.62 

1463.4 

STD 

00200 

02.67 

34.61 

27.62 

00.107 

1463.9 

DBS 

00200 

02.67 

34.607 

27.62 

1463.9 

OBS 

00220 

02.64 

34.604 

27.62 

1464.1 

OBS 

002^.0 

03.04 

34.680 

27.65 

1466.3 

STD 

002  50 

02. SS 

34.68 

27.66 

00.131 

1465.8 

OBS 

00250 

02.88 

34.682 

27.66 

1465.8 

OBS 

00257 

03.16 

34.742 

27.69 

1467.2 

OBS 

00260 

02.77 

34.736 

27.72 

1465.5 

STD 

00300 

03.94 

34.86 

27.70 

CO. 153 

1471.4 

OBS 

00300 

03.94 

34.856 

27.70 

1471 .4 

STD 

004  00 

04.03 

34.  89 

27.7  2 

00.196 

1473.4 

OBS 

004  00 

04.03 

34.889 

27.72 

1473.4 

STD 

00500 

03.90 

34.89 

27.73 

00.239 

1474.5 

OBS 

0050C 

03.90 

34.890 

27.7  3 

1474.5 

STD 

006  00 

03.76 

34.91 

27.76 

00.280 

1475.6 

OBS 

00600 

03.76 

34.906 

27.76 

1475.6 

STD 

00700 

03.75 

34.90 

27.76 

CO. 321 

1477.3 

OBS 

00700 

03.75 

34.905 

27.76 

1477.3 

STD 

008  00 

03.67 

34.89 

27.76 

00.362 

1478.6 

OBS 

00800 

03.67 

34.895 

27.76 

1478.6 

STD 

00900 

03.57 

34.87 

27.75 

00.405 

1479.8 

OBS 

00900 

03.57 

34.870 

27.75 

1479.8 

STD 

01000 

03.58 

34.89 

27.76 

00.448 

1481.5 

OBS 

01000 

03.58 

34.887 

27.76 

1481.5 

STD 

01100 

03.59 

34.89 

27.76 

00.492 

1483.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.692 

27.76 

1483.2 

STD 

01200 

03.63 

34.91 

27.77 

00.536 

1485.1 

OBS 

01200 

03.63 

34.909 

27.77 

1465.1 

STD 

01300 

03.69 

34.92 

27.78 

00.560 

1487.0 

OBS 

013CC 

0  3.69 

34.921 

27.78 

1487.0 

STD 

01400 

03.65 

34.92 

27.78 

00.624 

1488.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.921 

27.78 

1488.6 

STD 

01500 

03.64 

34.92 

27.76 

00.670 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.923 

27.76 

1490.2 
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TABLE  XXI. — Continued 


S    T    »     T     I     C    N 


BEFIO       31  8C99 

CONSeC  O057 

L«T             56  31       N 

LONG       051  04       W 


YEAR  1969 
MONTH  05 
DAY  10 

HOUR    23.5 


BOTDP    03566 
SHIP    OU 
DAT*    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  03.7 

HET    BULB  03.1 

BAROMETR     10  18-C 
CLOUD    T/S 


DIR    HGT    PER 

16       3  2 

SEA 
CL/TP 


«INO-0!R    15 
WIND-SPO    22 
aIN0-F3R 
WEATHER       X2 


INST     STD    tECOKDER 
TRACE    01  R  0 

DURATION  00.4 

ORIG    B49    057 


TEN  Sa  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUX/TIME       LVLTYP  DEPTH 


23.5 


STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


OOCOO 

00000 

00010 

00010 

00020 

00020 

00030 

00030 

C0050 

00050 

00075 

00075 

00100 

COIOC 

00105 

00125 

00125 

00150 

C0150 

00180 

002  00 

00<!00 

002  50 

00250 

00260 

00285 

C03C0 

00300 

00400 

00400 

00500 

0C500 

006  00 

00600 

00700 

00700 

00800 

00800 

009  00 

00900 

01000 

01000 

01100 

01100 

01200 

01200 

01300 

01300 

01400 

01400 

01500 

01500 


TEMP 

03.78 

03.78 

03.78 

03.78 

03.72 

03.72 

03.49 

03.49 

03.29 

03.29 

C3.15 

03.15 

02.68 

02.68 

02.57 

02.98 

02.98 

02.67 

02.67 

02.72 

03.60 

C3.60 

04.11 

04.11 

03.98 

04.15 

04. C2 

04.02 

03.99 

03.99 

03.92 

03.92 

03.80 

03.80 

03.77 

03.77 

03.67 

03.67 

03.60 

03.60 

03.61 

03.61 

03.53 

03.53 

03.63 

03.63 

03.64 

03.64 

03.64 

03.64 

03.65 

03.65 


SAL 

34.54 

34.544 

34.55 

34.547 

34.54 

34.543 

34.53 

34.533 

34.54 

34.539 

34.53 

34.529 

34.5  6 

34.556 

34.548 

34.63 

34.628 

34.60 

34.597 

34.616 

34.75 

34.755 

34.82 

34.825 

34.835 

34.867 

34.8  5 

34.853 

34.89 

34.890 

34.89 

34.895 

34.89 

34.892 

34.89 

34.894 

34.89 

34.886 

34.88 

34.6B1 

34.89 

34.888 

34.88 

34.878 

34.91 

34.910 

34,92 

34.917 

34.92 

34.923 

34.93 

34.930 


SliMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


27.47 

27.47 

27.47 

27.47 

27.47 

27.47 

27.49 

27.49 

27.51 

27.51 

27.52 

27.52 

27.58 

27.58 

27.60 

27.61 

27.61 

27.61 

27.61 

27.63 

27.65 

27.65 

27.66 

27.66 

27.68 

27.69 

27.69 

27.69 

27.72 

27.72 

27.73 

27.7  3 

27.74 

27.74 

27.75 

27.7  5 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.76 

27.76 

27.76 

27.76 

27.77 

27.77 

27.78 

27.7  8 

27.78 

27.78 

27.79 

27.79 


00.000 
00.OC6 


00.018 
00.030 


00.084 


00.108 
00.131 


00.197 
00.239 


00.281 
00.323 


00.452 


00.539 
00.583 


00.628 
00.672 


P34       TOT    P 


5133  PH 


1465.3 

1465.3 

1465.5 

1465.5 

1465.4 

1465.4 

1464.6 

1464.6 

1464.1 

1464.1 

1463.8 

1463.8 

1462.3 

1462.3 

1461.9 

1464.1 

1464.1 

1463.1 

1463.1 

1463.8 

1468.1 

1466.1 

1471.2 

1471.2 

1470.8 

1472.0 

1471.7 

1471.7 

1473.3 

1473.3 

1474.6 

1474.6 

1475.8 

1475.8 

1477.3 

1477.3 

1478.6 

1478.6 

1479.9 

1479.9 

1481.6 

1481.6 

1483.0 

1483.0 

1485.1 

1485.1 

1486.6 

1486.6 

1488.5 

1488.5 

1490.3 

1490.3 
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TABLE  XXI.— Continued 


REFID       31       8199             YEAS 

1969 

60TDP    C3506 

AIP 

TEMP         02.2 

OIR     HOT    PER             WIND-OIR     15 

COMSEC                0056             MONTH 

1      05 

SHIP    OU 

UET 

BULB          01.7 

16 

3         2               KI'iD-SPD    24 

UT             56    30       N             DAY 

11 

OATa    USE        1 

BAROKETR    1015.0 

SEA 

HIND-FOR 

LONG      050    50      M            HOUR 

05.5 

APEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

LEATHER       1(2 

CASTNUM/TI'fE        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SrSMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL       OXYG               PO' 

STO 

000  00 

03.62 

34.55 

27.49 

00.000 

1464.6 

05.5          OBS 

00000 

03.62 

34.547 

27.49 

1464.6 

STO 

00010 

03.62 

34.55 

27.49 

00.006 

1464.6 

DBS 

COCIO 

03.62 

34.547 

27.49 

1464.6 

STD 

00020 

03.62 

34.55 

27.49 

00.012 

1465.0 

OBS 

00020 

03.62 

34.55  0 

27.49 

1465.0 

STD 

00030 

03.61 

34.54 

27.49 

00.018 

1465.1 

OBS 

00030 

03.61 

34.544 

27.49 

1465.1 

STD 

OC0  50 

03.2". 

34.53 

27.51 

00.030 

1463.8 

OBS 

£0050 

03.24 

34.532 

27.51 

1403.6 

STD 

00075 

02.94 

34.55 

27.55 

00.044 

1463.0 

OBS 

00C75 

02.94 

34.546 

27.55 

1463.0 

STO 

00100 

02.84 

34.55 

27.56 

00.058 

1463.0 

OBS 

00100 

02.84 

34.551 

27.56 

1463.0 

STD 

00125 

02.68 

34.58 

27.60 

00.071 

1  462  .  7 

OBS 

00125 

02.66 

34.576 

27.60 

1462.7 

STO 

00150 

02.62 

34.60 

27.62 

00.083 

1462.9 

OBS 

00150 

02.62 

34.604 

27.62 

1462.9 

OBS 

00170 

02.77 

34.64  5 

27.64 

1463.9 

STD 

002  00 

03.49 

34.76 

27.67 

00.107 

1467.7 

OBS 

002  00 

03.49 

34.756 

27.67 

1467.7 

OBS 

00208 

03.51 

34.77C 

27.67 

1467.9 

OBS 

00220 

03.34 

34.742 

27.67 

1467.3 

STD 

002  50 

03.83 

34.64 

27.70 

00.129 

1470.1 

DBS 

00250 

03.83 

34.644 

27.70 

1470.1 

OBS 

002  70 

04.00 

34.666 

27.70 

1471.1 

STD 

003  00 

04.01 

34.88 

27.7  1 

00.150 

1471.7 

OBS 

003  00 

04.01 

34.875 

27.71 

1471.7 

STO 

00<.00 

03.92 

34.88 

27.72 

00.192 

1473.0 

OBS 

OOtOO 

03.92 

34.685 

27.72 

1473.0 

STD 

005  00 

03.89 

34.90 

27.74 

00.234 

1474.5 

OBS 

005  00 

03.89 

34.897 

27.74 

1474.5 

STO 

006  00 

03.86 

34.90 

27.75 

00.2  76 

1476.1 

OBS 

006  00 

03.86 

34.904 

27.75 

1476.1 

STD 

00700 

03.72 

34.89 

27.75 

00.317 

1477.1 

OBS 

00700 

03.72 

34.886 

27.75 

1477.1 

STO 

00800 

03.61 

34.88 

27.76 

00.360 

1478.3 

OBS 

C080C 

03.61 

34.884 

27.76 

1478.3 

STD 

00900 

03.55 

34.88 

27.76 

00.402 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.878 

27.76 

1479.7 

STO 

OlOOO 

03.53 

34.88 

27.76 

00.445 

1481 .3 

OBS 

01000 

03.53 

34.676 

27.76 

1481.3 

STD 

01100 

03.53 

34.88 

27.76 

00.488 

1463.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.884 

27.76 

1483.0 

STD 

01200 

03.52 

34.69 

27.77 

00.532 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.690 

27.77 

1484.6 

STO 

01300 

03.63 

34.91 

27.77 

00.576 

1466.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.911 

27.77 

1466.8 

STO 

01*00 

03.64 

34.9  2 

27.78 

00.621 

1488.5 

OBS 

Ol'-OO 

03.64 

34.919 

27.78 

1488.5 

STD 

01500 

03.63 

34.92 

27.78 

00.666 

149C.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.951 

27.78 

1490.2 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  CO. 5 

ORIG    649    058 


TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 
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TABLE  XXI.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


BEFIO   31  8099 

CONSEC  0059 

LAT     56  30   N 

LONG   0  50  55   u 


C4STNUM/TIME   LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AtP 

TiW         04.9 

DIR    HGT    PER 

HIN'D-OIR     14 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO     1407 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

UET 

8ULB          04.7 

15 

5         2 

HI>(D-SPD    37 

TRACE    OIR                      0 

5    S3UAPE       3 

DAY 

11 

DATA    USE       1 

BAOOMETR     1007.8 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 CO. 5 

2     SOUARE    60 

HOUf 

11.8 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TF 

WEATHER       X6 

0°IG    B49    059 

1     SaUARE    60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

OYNOPTh 

SND    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P         N02         N03 

SI33         PH 

STO 

00000 

03.66 

34.56 

27.50 

CC.OOO 

1464.9 

OBS 

OOCOO 

03.66 

34.563 

27.50 

1464.8 

STD 

00010 

03.66 

34.56 

27.50 

00.006 

1465.0 

OBS 

00010 

03.66 

34.563 

27.50 

1465.0 

STD 

00020 

03. 6o 

34.56 

27.49 

00.012 

1465.2 

OBS 

0002  0 

03.66 

34.560 

27.49 

1465.2 

STD 

000  30 

03.66 

34.56 

27.50 

00.018 

1465.3 

OBS 

00030 

03.66 

34.565 

27.50 

1465.3 

STD 

000  50 

03.10 

34.55 

27.54 

00.029 

1463.3 

OBS 

00050 

03.10 

34.555 

27.54 

1463.3 

STO 

00075 

02.95 

34.56 

27.56 

00.043 

1463.0 

OBS 

00075 

02.95 

34.562 

27.56 

1463.0 

STD 

00100 

02.70 

34.57 

27.59 

00.056 

1462.4 

OBS 

00100 

02.70 

34.569 

27.59 

1462.4 

STO 

00125 

02.62 

34.61 

27.63 

00.068 

1462.5 

OBS 

00125 

02.62 

34.610 

27.63 

1462.5 

STO 

C0150 

02.60 

34.62 

27.64 

00.060 

1462.8 

OBS 

00150 

02.60 

34.618 

27.64 

1462.8 

STD 

00200 

03.75 

34.82 

27.69 

00.1C3 

1468.9 

OBS 

00200 

03.75 

34.823 

27.69 

1468.9 

STD 

002  50 

03.96 

34.66 

27.70 

00.124 

1470.6 

OBS 

00250 

03.96 

34.862 

27.70 

1470.6 

STD 

00300 

04.03 

34.88 

27.71 

00.145 

1471.8 

OBS 

00300 

04.03 

34.6  83 

27.71 

1471.8 

STD 

C0<.OC 

03.98 

34.90 

27.73 

00.187 

1473.2 

OBS 

OCOO 

03.98 

34.896 

27.73 

1473.2 

STD 

005  00 

03.84 

34.89 

27.74 

00.229 

1474.3 

OBS 

005  00 

03.84 

34.694 

27.74 

1474.3 

STD 

006  00 

03.80 

34.90 

27.75 

00.270 

1475.8 

OBS 

00600 

03.80 

34.899 

27.75 

1475.8 

STO 

00700 

03.77 

34.90 

27.76 

00.312 

1477.3 

OBS 

00700 

03.77 

34.905 

27.76 

1477.3 

STD 

00800 

03.71 

34.90 

27.76 

00.353 

1478.7 

OBS 

008  00 

03.71 

34.905 

27.76 

1478.7 

STD 

00900 

C3.59 

34.88 

27.76 

00.395 

1479.9 

OBS 

00900 

03.59 

34.884 

27.76 

1479.9 

STD 

01000 

03.68 

34.91 

27.77 

00.438 

1482.0 

OBS 

01000 

03.68 

34.909 

27.77 

1482.0 

STD 

01100 

03.66 

34.91 

27.77 

00.481 

1483.6 

OBS 

01100 

03.68 

34.913 

27.77 

1483.6 

STD 

01200 

03.66 

34.91 

27.77 

00.525 

1485.2 

OBS 

01200 

03.66 

34.914 

27.77 

1465.2 

STD 

01300 

03.66 

34.93 

27.78 

00. 566 

1466.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.926 

27.76 

1486.9 

STO 

01400 

03.65 

34.92 

27.78 

00.613 

1468.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.921 

27.78 

1488.6 

STD 

01500 

03.62 

34.92 

27.79 

00.658 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.924 

27.79 

1490.1 
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TABLE  XXL— Continued 


NOOC  STATION  OAT« 


REFIO       31  8099 

CONSEC  0060 

L4T            56  36       N 

LONG       051  10      W 


YEAR 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP          04.4 

DIP     HOT     PER             UIND-OIR     15 

MONTH 

1       05 

SHIP    OU 

WET 

BULB          04.4 

15 

6         3                WIND-SPO    34 

DAY 

11 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1005.1 

SEA 

HIND-FOR 

HOUR 

17.3 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TP 

HEATHER       X2 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P3' 

STO 

00000 

03.  ".9 

34.55 

27.50 

00.000 

1464.1 

DBS 

00000 

03. '.9 

34.550 

27.50 

1464.1 

STO 

00010 

03.50 

34.54 

27.50 

00.006 

1464.3 

OBS 

00010 

03.50 

34.544 

27.50 

1464.3 

STO 

00020 

03.51 

34.55 

27.50 

00.011 

1464.5 

OBS 

00020 

03.51 

34.552 

27.50 

1464.5 

STO 

00030 

03.51 

34.55 

27.50 

00.017 

1464.7 

OBS 

000  30 

03.51 

34.552 

27.50 

1464.7 

STO 

00050 

02.93 

34.53 

27.54 

00.029 

1462.5 

OBS 

00050 

02.93 

34.530 

27.54 

1462.5 

STO 

00075 

02.84 

34.5  8 

27.59 

00.042 

1462.6 

OBS 

00075 

02.84 

34.580 

27.59 

1462.6 

STO 

00100 

02.79 

34.59 

27.60 

00.055 

1462.8 

OBS 

00100 

02.79 

34.5  94 

27.60 

1462.8 

STO 

00125 

02.67 

34.59 

27.61 

00.068 

1462.7 

OBS 

00125 

02.67 

34.591 

27.61 

1462.7 

STO 

00150 

02.63 

34.62 

27.64 

00.080 

1463.0 

OBS 

00150 

02.63 

34.619 

27.64 

1463.0 

STO 

0C200 

03.67 

34.79 

27.68 

00.103 

1466.5 

OBS 

002  00 

03.67 

34.795 

27.66 

1468.5 

STO 

002  50 

03.63 

34.86 

27.7  1 

00.124 

1470.1 

OBS 

002  50 

03.83 

34.857 

27.71 

1470.1 

STO 

003  00 

03.85 

34.86 

27.73 

00.145 

1471 .0 

OBS 

00300 

03.65 

34.884 

27.73 

1471.0 

STD 

00<.00 

03.83 

34.90 

27.75 

00.185 

1472.6 

OSS 

OO'.OO 

03.83 

34.900 

27.75 

1472.6 

STO 

005  00 

03.80 

34.90 

27.75 

00.225 

1474.1 

OBS 

00500 

03.80 

34.896 

27.75 

1474.1 

STD 

006  00 

03.77 

34.90 

27.75 

00.2  66 

1475.7 

OBS 

006  00 

03.77 

34.896 

27.75 

1 4  75  .  7 

STD 

00700 

03.73 

34.89 

27.75 

00.307 

1477.2 

OBS 

00700 

03.73 

34.893 

27.75 

1477.2 

STD 

008  00 

03.66 

34.89 

27.76 

00.349 

1478.5 

OBS 

008  00 

C3.66 

34.892 

27.76 

1478.5 

STO 

009  00 

03.61 

34.89 

27.76 

00.392 

1480.0 

OBS 

00900 

03.61 

34.887 

27.76 

1480.0 

STD 

01000 

03.61 

34.89 

27.76 

00.43  5 

1481 .6 

OBS 

01000 

03.61 

34.890 

27.76 

1481.6 

STO 

01100 

03.58 

34.89 

27.76 

00.478 

1483.2 

oes 

oiioc 

03.58 

34.889 

27.76 

1483.2 

STO 

01200 

03.58 

34.90 

27.77 

00.522 

1484.9 

OBS 

01200 

03.58 

34.899 

27.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.62 

34.91 

27.78 

00.566 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.911 

27.76 

1486.7 

STO 

01400 

03.62 

34.91 

27.78 

00.611 

1468.4 

OBS 

Ol'.OO 

03.62 

34.914 

27.78 

1468.4 

STD 

01500 

03.62 

34.92 

27.78 

00.656 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.921 

27.78 

1490.1 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    B49    060 


TEN  SO  1407 
5  SJUARE  3 
2  SauARE  60 
1    SQUARE     61 
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TABLE  XXL— Continued 


NODC  ST/STIGN  0AT4 


REFID      31  8099  VE4R    1969 

CONSEC  0061  MONTH       05 

LAT             56  B*       N  D«Y             11 

LONG      050  57      W  HOUS    23.5 


eoTDP    03566 
SHIP    OU 
0AT4    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  C3.9 

WET  6UL6  03.9 
BAROMETR  1007.8 
CLOUD    T/A 


DIf    HGT    PER 

15       5         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR     15 
HI'ID-SPD    21 
UIND-FOB 
WEATHER       X2 


INST    STO    RECOODER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  CO.* 

ORIG    B49    061 


TEN  SO  1<>07 
5  S9UARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE    60 


CASTNUH/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

oes 

OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
OC0  20 
00030 
000  30 
00050 
00050 
00C75 
000  75 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00185 
00200 
00200 
00250 
002  50 
002  75 
00285 
00300 
00300 
00320 
OCOO 
OO'.OO 
00500 
00500 
006  00 
00600 
00700 
00700 
00800 
00600 
00900 
00900 
OICOO 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
Ol-iOO 
01<,00 
01500 
01500 


TEMP 

03.68 
03.68 
03.68 
03.68 
03.68 
03.68 
03.68 
03.68 
03.66 
03.66 
03.41 
03.<.1 
03.17 
03.17 
02.8'. 
02.84 
02.74 
02.74 
02.86 
02.73 
02.73 
02.92 
02.92 
03.39 
03.22 
03.76 
03.76 
04.09 
04.07 
04.07 
03.88 
03.88 
03.78 
03.78 
03.78 
03.78 
03.70 
03.70 
03.62 
03.62 
03.60 
03.60 
03.58 
03.58 
03.63 
03.63 
03.63 
03.63 
03.62 
03.62 
03.61 
03.61 


SAL 

34.54 

34.540 

34.54 

34.540 

34.54 

34.538 

34.54 

34.537 

34.54 

34.545 

34.55 

34.552 

34.55 

34.549 

34.54 

34.543 

34.58 

34.583 

34.625 

34.61 

34.61C 

34.67 

34.667 

34.746 

34.734 

34.82 

34.825 

34.861 

34.90 

34.901 

34.90 

34.898 

34.90 

34.697 

34.90 

34.903 

34.91 

34.906 

34.89 

34.895 

34.90 

34.901 

34.90 

34.898 

34.92 

34.916 

34.91 

34.914 

34.92 

34.924 

34.92 

34.921 


SIGMA-T 

27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.47 
27.48 
27.48 
27.51 
27.51 
27.53 
27.5  3 
27.56 
27.56 
27.60 
27.60 
27.62 
27.62 
27.62 
27.65 
27.65 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.69 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 
27.77 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.76 
27.78 
27.78 
27.79 
27.79 
27.78 
27.78 


UYNOPTH 
00.000 
00. DC  6 
00.012 
00.016 
00.031 
00.046 
00.060 
00.074 
00.087 

00.112 
00.136 

00.159 

00.202 
00.244 
00.285 
00.327 
00.368 
00.410 
00.453 
00.495 
00.539 
00.582 
00.627 
00.671 


SNO     VEL       OXYG 

1464.9 
1464.9 
1465.1 
1465.1 
1465.2 
1465.2 
1465.4 
1465.4 
1465.6 
1465.6 
1465.0 
1465.0 
1464.4 
1464.4 
1463.4 
1463.4 
1463.4 
1463.4 
1464.5 
1464.2 
1464.2 
1465.9 
1465.9 
1468.5 
1467.9 
1470.6 
1470.6 
1472.3 
1473.6 
1473.6 
1474.5 
1474.5 
1475.7 
1475.7 
1477.4 
1477.4 
1478.7 
1478.7 
1480.0 
1480.0 
1481.6 
1481.6 
1463.2 
1483.2 
1485.1 
1485.1 
1486.6 
1486.6 
1488.4 
1483.4 
1490.1 
1490.1 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


REFIO       31        809S 
CONSEC  0062 

L4T  56    *3      N 

LONG       C51    05      U 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP          03.9 

DIR    HOT     PER 

KIND-DIR    23 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1*0  7 

MONTe- 

1       05 

SHIP    OU 

KET 

BULB          03.4 

21 

3         2 

MIND-SPD    14 

TRACE    DIR                        D 

5     SOUARE       3 

DAY 

12 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1010.9 

SEA 

JINO-FOR 

DURATION                 00.5 

2     SOUARE    60 

HOUR 

05.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

MEATHEO        K1 

ORIG    849    062 

1     SQUARE    61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

OYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PH 

STO 

oocoo 

C3.*8 

3*.  53 

27.49 

OC.OCO 

146*. 0 

OBS 

00000 

03. *8 

3*. 528 

27.49 

1*6*. 0 

STD 

00010 

03. *e 

3*.  53 

27.49 

00.006 

1464.2 

OBS 

00010 

03. *8 

3*. 530 

27.49 

1464.2 

STD 

00020 

03. *e 

3*. 53 

27. *8 

00.012 

146*.* 

OBS 

00020 

03. *8 

3*. 527 

27.46 

1*64.4 

STD 

00030 

03. *8 

3*. 53 

27.49 

00.018 

1464.5 

OBS 

00030 

03. *8 

3*. 530 

27. *9 

1*6*. 5 

STD 

ceo  50 

C3.17 

3*. 52 

27.51 

00.030 

1*63.5 

OBS 

00050 

03.17 

3*. 52* 

27.51 

1*63.5 

STD 

00075 

03.0* 

34.53 

27.53 

00.0** 

1463.4 

OBS 

C0075 

03.0* 

3*. 533 

27.53 

1463.4 

STD 

00100 

02.60 

3*.  5  8 

27.61 

00.056 

1*62.0 

OBS 

00100 

02.60 

3*. 563 

27.61 

1*62.0 

STD 

00125 

02.59 

3*. 60 

27.62 

00.070 

1462.3 

OBS 

00125 

02.59 

3*. 596 

27.62 

1462.3 

STD 

00150 

02.61 

3*.  6  1 

27.63 

00.062 

1462.9 

DBS 

00150 

02.61 

3*. 611 

27.63 

1462.9 

STO 

C0200 

03.39 

3*. 75 

27.67 

00.105 

1467.2 

OBS 

00200 

03.39 

3*. 7*9 

27.67 

1467.2 

OBS 

00215 

03.55 

3*. 795 

27.69 

1466.2 

STD 

002  50 

03.3* 

3*.  79 

27.70 

00.127 

1*67.9 

OBS 

002  50 

03.3* 

3*. 767 

27.70 

1*67.9 

OBS 

00265 

03.33 

3*. 810 

27.72 

1*68.1 

STD 

00300 

03.69 

3*. 85 

27.72 

00.1*6 

1*70.3 

DBS 

003  00 

03.69 

34.850 

27.72 

1*70.3 

OBS 

00315 

03.77 

3*. 855 

27.72 

1*70.9 

OBS 

00365 

03.36 

3*. 808 

27.72 

1470.0 

DBS 

00365 

03.36 

3*. 813 

27.72 

1*70.2 

STD 

00*00 

03.55 

34.8* 

27.73 

00.189 

1*71.3 

OBS 

OCOO 

03.55 

3*. 8*3 

27.73 

1*71 .3 

OBS 

00*50 

03.78 

3*. 888 

27.7* 

1473.2 

STD 

005  00 

03.78 

3*. 69 

27.7* 

00.230 

1474.0 

OBS 

00500 

03.78 

3*. 687 

27.7* 

1474.0 

STD 

00600 

03.73 

3*. 69 

27.75 

00.271 

1475.5 

OBS 

006  00 

03.73 

3*. 890 

27.75 

1475.5 

STD 

00700 

03.67 

34.89 

27.75 

00.312 

1*76.9 

OBS 

00700 

03.67 

3*. 891 

27.75 

1*76.9 

STO 

006  00 

03.61 

3*.  89 

27.76 

00.35* 

1478.3 

OBS 

008  00 

03.61 

3*. 669 

27.76 

1478.3 

STD 

009  00 

03.55 

3*.  86 

27.76 

00.396 

1*79.7 

OBS 

009  00 

03.55 

3*. 861 

27.76 

1*79.7 

STD 

01000 

03.56 

34.69 

27.77 

00.*39 

1*81 .* 

oes 

OICOO 

03.56 

34.892 

27.77 

1*81.* 

STD 

01100 

03.57 

34.88 

27.76 

00.*62 

1*83.1 

OBS 

01100 

03.57 

34.885 

27.76 

1*63.1 

STD 

C1200 

03.58 

34.69 

27.77 

00.526 

1*6*. 9 

OBS 

01200 

03.58 

34.89* 

27.77 

1*8*. 9 

STD 

01300 

03.62 

34.92 

27.79 

00.570 

1486.8 

OBS 

01300 

03.62 

34.925 

27.79 

1466.8 

STD 

01*00 

03.63 

3*. 92 

27.79 

00.61* 

1488.5 

OBS 

01*00 

03.63 

34.924 

27.79 

1486.5 

STD 

01500 

03.63 

34.92 

27.76 

00.659 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.920 

27.76 

1490.2 
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TABLE  XXL— Continued 


S    T    4    T     I    C    N 


»EFID      31       8099 
CONSeC  0063 

L«T  56    30       N 

LONG       051     00       H 


YEAR 

19  69 

BOTDP    03566            AIR 

TEMP          08.3             DIP    ^ 

IGT     PER             aINO-OIR    23 

MONTH 

1       05 

Ship  ou 

UET 

6UL8          07. ( 

It 

2          2                KIND-SPD    08 

DAY 

12 

DATA    USE 

1            6AP0METR    1018.5            SEA 

WI^D-FOfi 

HPUR 

11.5 

AREA 

05             CLOUD    T/a 

CL/TF 

LEATHER       Xi 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL       OXYG                P3' 

STD 

00000 

03.61 

34.55 

27.49 

00.000 

1464.6 

OBS 

OCCOO 

03.61 

34.547 

27.49 

1464.6 

STD 

00010 

03.61 

34.54 

27.48 

00.006 

1464.8 

DBS 

OOOIC 

03.61 

34.543 

27.48  . 

1464. a 

STD 

00C20 

03.61 

34.54 

27.49 

00.012 

1464.9 

OBS 

00020 

03.61 

34.544 

27.49 

1464.9 

STO 

00030 

03.61 

34.54 

27.48 

00.018 

1465.1 

OBS 

000  30 

03.61 

34.542 

27.48 

1465.1 

STO 

000  50 

03.44 

34.52 

27.48 

00.030 

1464.7 

OPS 

00050 

03.44 

34.517 

27.48 

1464.7 

STD 

00075 

02.99 

34.54 

27.54 

00.045 

1463.2 

OBS 

000  75 

02.99 

34.543 

27.54 

1463.2 

STD 

00100 

02.93 

34.55 

27.56 

00.059 

1463.3 

OBS 

00100 

02.93 

34.554 

27.56 

1463.3 

STD 

CC125 

C2.61 

34.57 

27.60 

00.072 

1462.4 

OBS 

00125 

02.61 

34.571 

27.60 

1462.4 

STO 

00150 

02.53 

34.60 

27.63 

CO. 064 

1462.7 

OBS 

00150 

02.58 

34.602 

27.63 

1462.7 

CBS 

00190 

02.61 

34.62  0 

27.64 

1463.5 

STO 

CC200 

02.77 

34.65 

27.65 

00. 108 

1464.4 

OBS 

002  00 

02.77 

34.650 

27.65 

1464.4 

OBS 

002  09 

02.87 

34.670 

27.66 

1465.0 

OBS 

00215 

02.62 

34.684 

27.69 

1464.1 

DBS 

002<.0 

03.73 

34.808 

27.68 

1469.6 

OBS 

002^^5 

03.69 

34.804 

27.68 

1469.3 

STO 

002  50 

03.83 

34.85 

27.71 

00.130 

1470.1 

OBS 

00250 

03.83 

34.85C 

27.71 

147C.1 

STD 

003  00 

04.02 

34.89 

27.72 

00.151 

1471.7 

OBS 

003  00 

04.02 

34.887 

27.72 

1471 .7 

STO 

OCOO 

04.05 

34.91 

27.73 

00.193 

1473.5 

OBS 

004  00 

04.05 

34.908 

27.73 

1473.5 

STO 

00500 

03.98 

34.91 

27.74 

00.234 

1474.9 

OBS 

00500 

03.98 

34.915 

27.74 

1474.9 

STD 

00600 

03.88 

34.91 

27.75 

00.275 

1476.2 

OBS 

C06C? 

03.88 

34.915 

27.75 

1476.2 

STD 

00700 

03.83 

34.92 

27.76 

00.316 

1477.6 

OBS 

00700 

03. 8j 

34.917 

27.76 

1477.6 

STO 

0C8OC 

03.70 

34.90 

27.76 

00.356 

1476.7 

OBS 

008  00 

03.70 

34.902 

27.76 

1476.7 

STO 

00900 

03.72 

34.92 

27.77 

00. '..00 

1460.5 

OBS 

00900 

03.72 

34.916 

27.77 

1480.5 

STO 

01000 

03.72 

34.91 

27.77 

00.442 

1482.1 

OBS 

01000 

03.72 

34.913 

27.77 

1482.1 

STD 

01100 

03.71 

34.92 

27.77 

00.465 

1483.8 

OBS 

01100 

C3.71 

34.916 

27.77 

1483.8 

STD 

01200 

03.70 

34.92 

27.77 

00.529 

1485.4 

OBS 

01200 

03.70 

34.917 

27.77 

1485.4 

STD 

C1300 

C3.69 

34.92 

27.78 

CO. 573 

1467.1 

OBS 

01300 

03.69 

34.921 

27.78 

1467.1 

STO 

01400 

03.66 

34.93 

27.79 

CO. 61 8 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.929 

27.79 

1486. o 

STD 

01500 

03.62 

34.93 

27.79 

00.662 

1490.1 

OBS 

C1500 

C3.62 

34.92  6 

27.79 

1490.1 

INST    STD    PECOCOER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG     B49    063 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SguARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXI. — Continued 


S   T   fl    T    I    0   ^' 


REFID       31  3099 

CONSEC  006'. 

L«f             56  29       N 

LTMG       051  05       V 


CiSTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAP 

1969 

BQTDO     03566 

AIR 

TEMP          06.1 

DIF     H 

OT    PEP 

WIND-OIR    13 

INST    STD    =ECORDER 

"ONTh 

05 

SHIP    OU 

WET 

8ULB          03.0 

14 

2         2 

JINO-SPD    04 

TRACE    OIR                      D 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

3AR0METR    1018.3 

SEA 

WINO-FDR 

DURATUN                   00.4 

HQUP 

18.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

«|EATHEF        X! 

OfllG     649    064 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGfA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYO                P04 

TOT    P          N02          N03 

STD 

000  00 

04.09 

34.57 

27.46 

00.000 

1466 .7 

06S 

oooco 

04.09 

34.568 

27.46 

1466.7 

STD 

00010 

03.94 

34.54 

27.45 

00.006 

1466.2 

C^iS 

00010 

03.94 

34.541 

27.45 

1466.2 

STD 

00C2C 

03.85 

34.57 

27.48 

00.012 

1466.0 

nps 

00020 

03.85 

34.567 

27.48 

1466.0 

STD 

00030 

03.84 

34-56 

27.47 

00.018 

1466.1 

DBS 

00030 

03.34. 

34.556 

27.47 

1466.1 

STD 

00050 

03.83 

34.56 

27.48 

00.031 

1466.4 

DBS 

C0C5O 

03.83 

34.561 

27.48 

1466.4 

STO 

00075 

03.75 

34.57 

27.49 

00.046 

1466.5 

DBS 

CC075 

03.75 

34.574 

27.49 

1466.5 

S'^D 

00100 

03.65 

34.57 

27.51 

00.061 

1466.5 

DBS 

00100 

03.65 

34.575 

27.51 

1466.5 

STD 

C0125 

03.56 

34.57 

27.51 

CC.076 

1466.5 

DBS 

00125 

03.56 

34.574 

27.51 

1466.5 

STD 

00150 

03.46 

34.59 

27.54 

00.091 

1466.5 

06S 

00150 

0  3.46 

34.591 

27.54 

1466.5 

STD 

002  00 

03.28 

34.63 

27.58 

00.118 

1466.6 

OBS 

C020C 

03.26 

34.625 

27.56 

1466.6 

DBS 

00235 

03.27 

34.657 

27.61 

1467.2 

STO 

00250 

02.67 

34.59 

27.61 

00.144 

1464.7 

DBS 

00250 

02.67 

34.591 

27.61 

1464.7 

DBS 

00270 

02.67 

34.643 

27.65 

1465.2 

STD 

00300 

03.23 

34.75 

27.66 

CO. 168 

1468.2 

DBS 

00300 

03.23 

34.748 

27.68 

1468.2 

06S 

"c^eo 

04.01 

34. 896 

27.72 

1473.0 

STO 

00*00 

04.01 

34.92 

27.74 

00.210 

1473.4 

OBS 

004  00 

04.01 

34.921 

27.74 

1473.4 

STD 

00500 

04.01 

34.92 

27.75 

00.250 

1475.1 

OBS 

00500 

04.01 

34.925 

27.75 

1475.1 

STO 

00600 

03.94 

34.91 

27.74 

00.292 

1476.4 

OBS 

0060C 

03.94 

34.911 

27.74 

1476.4 

STO 

007  00 

03.89 

34.90 

27.74 

00.334 

1477.3 

OBS 

00700 

03.89 

34.902 

27.74 

1477.8 

STD 

00800 

03.81 

34.91 

27.76 

00.377 

1479.2 

OBS 

00800 

03.81 

34.912 

27.76 

1479.2 

STO 

00900 

03.78 

34.91 

27.76 

00.420 

1480.7 

OBS 

00900 

03.78 

34.907 

27.76 

1430.7 

STD 

CICOC 

C3.76 

34.90 

27.76 

00.464 

1482.3 

OBS 

01000 

03.76 

34.904 

27.76 

1482.3 

STD 

01100 

03.75 

34.92 

27.77 

00.507 

1483.9 

OBS 

01100 

03.75 

34.916 

27.77 

1463.9 

STD 

01200 

03.74 

34.92 

27.77 

00.552 

1485.6 

OBS 

01200 

03.74 

34.917 

27.77 

1485.6 

STD 

01300 

03.  74 

34.92 

27.77 

00.597 

1487.3 

OBS 

01300 

03.74 

34.918 

27.77 

1487.3 

STO 

01400 

03.66 

34.92 

27.76 

00.642 

1468.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.922 

27.76 

1486.0 

STD 

01500 

03.64 

34.94 

27.60 

00.666 

14  90.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.940 

27.80 

1490.2 

TEN  S3  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 
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TABLE  XXL— Continued 


«    T    I    C    N 


"EFID       31       809S 

cc^sec  0066 

LAT  56    30      N 

LOMG       051    00       H 


COSTCO"/''!  HE        LVLTYP 


VE4R 

1969 

BOTOP    03566 

SIR 

TEMP         03.? 

DIP     HST     PER             rflND-DlR     16 

INST     STO    FECOBDER 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

HET 

3ULe          03.9 

16 

2         2               aIND-SPO    15 

TRACE    DIR                      0 

0»Y 

12 

DiTA    USE        1 

B&nr 

'METB     1016.6 

SEA 

WIND-FCR 

DURATION                 CO. 4 

HOUS 

23.5 

ABEA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TP 

HEATHEF       X2 

ORIG     849    065 

■  VLTYP 

OtPT-1 

TEMP 

SAL 

SI-.MA-T 

DVNOPTH 

SND    VEL       OXr&              P34 

TOT    F          N02          N03 

STO 

OCCCC 

03.87 

34.56 

27.47 

OO.OCC 

1465.7 

oes 

00000 

03.87 

34.559 

27.47 

1465.7 

STO 

00010 

03.82 

34.56 

27.48 

00.006 

1465.7 

oes 

OOCIC 

03.82 

34.559 

27.4  8 

1465.7 

STO 

00020 

03.66 

34.56 

27.49 

00.012 

1465.2 

OSS 

C0C20 

03.66 

34.558 

27.49 

1465.2 

STO 

00030 

03.65 

34.56 

27.49 

00.018 

1465.3 

OBS 

00030 

03.65 

34.558 

27.49 

1465.3 

STO 

00050 

03.57 

34.56 

27.50 

00.050 

1465.3 

oes 

00050 

03.57 

34.556 

27.50 

1465.3 

STO 

00075 

03.12 

34.55 

27.54 

00.044 

1463.8 

OBS 

00075 

03.12 

34.554 

27.54 

1463.8 

STO 

00100 

02.95 

34.57 

27.57 

00.058 

1463.5 

OBS 

OCIOC 

02.95 

34.568 

27.57 

1463.5 

08  S 

00110 

03.27 

34.63  0 

27.59 

1465.1 

STO 

CC125 

02.79 

34.57 

27.59 

00.071 

1463.2 

OBS 

00125 

02.79 

34.575 

27.59 

1463.2 

STD 

00150 

02.68 

34.59 

27.61 

00.084 

1463.1 

OBS 

00150 

C2.68 

34.594 

27.61 

1463.1 

OBS 

00170 

02.63 

34.594 

27.62 

1463.3 

OBS 

OC175 

02.85 

34.616 

27.62 

1464.3 

STO 

00200 

02.66 

34.63 

27.64 

00.108 

1463.9 

OBS 

002  00 

02.66 

34.631 

27.64 

1463.9 

OBS 

00220 

03.03 

34.681 

27.65 

1465.9 

DBS 

002  3  5 

02.87 

34.665 

27.65 

1465.5 

STD 

00250 

03.50 

34.78 

27.68 

00.131 

1466.6 

OBS 

00250 

03.50 

34.780 

27.68 

1468. o 

STD 

003  00 

04.00 

34.86 

27.70 

00.153 

1471.6 

OBS 

C0300 

04.00 

34.861 

27.70 

1471.6 

STO 

00 -.00 

04.00 

34.90 

27.73 

00.195 

1473.3 

PBS 

CO<fOO 

04.00 

34.904 

27.7  3 

1473.3 

STD 

00500 

03.94 

34.91 

27.74 

00.237 

1474.7 

OBS 

00500 

03.94 

34.908 

27.74 

1474.7 

STD 

0060" 

03.80 

34.90 

27.75 

00.278 

1475.8 

CBS 

006  00 

03.80 

34.899 

27.75 

1475.8 

STO 

00700 

03.81 

34.90 

27.75 

00.320 

1477.5 

OBS 

00700 

03.81 

34.905 

27.75 

1477.5 

STD 

008  00 

03.72 

34.91 

27.77 

00.361 

1476.6 

OBS 

ooeoo 

03.72 

34.912 

27.77 

1478.8 

STD 

009  00 

03.  72 

34.91 

27.76 

00.403 

1480.5 

OBS 

009  00 

03.72 

34.908 

27.7  6 

1480.5 

STO 

01000 

03.71 

34.91 

27.77 

00.446 

1482.1 

OBS 

01000 

03.71 

34.915 

27.77 

1462.1 

STD 

ciion 

03.71 

34.91 

27.76 

00.489 

1463.6 

OBS 

01100 

03.71 

34.906 

27.76 

1463.8 

STD 

01200 

03.69 

34.93 

27.76 

00.533 

1485.4 

OBS 

01200 

03.69 

34.930 

27.78 

1485.4 

STD 

01300 

03.69 

34.93 

27.79 

00.576 

1467.1 

oes 

01300 

03.69 

34.935 

27.79 

1487.1 

STO 

01400 

03.65 

34.92 

27.78 

00.620 

1486.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.921 

27.76 

1466.6 

STO 

C150C 

03.63 

34.93 

27.79 

00.665 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.929 

27.79 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SSUARE  60 
1    SQUARE    61 
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TABLE  XXI. — Continued 


S    T    4     T     I     r    N 


RECID       3i  8C9<S 

CONSEC  0066 

LST            56  35      N 

LONG       051  05       « 


YEAR 

1969 

80TDP    03512            AIR 

TEMP         07.8 

DIR    HGT    PER 

BIMD-OIR    17 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO     1407 

MONTH       05 

SHIP    00 

WET 

BULB          06.7 

15 

5         3 

KINO-SPD    43 

TRACE    OIR                      0 

5     SQUARE        3 

ojy 

13 

DATA    USE 

1             BARCMETR     1007.3 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                 00.4 

2     SaUARE     60 

HOUR 

05.7 

AREA 

05            CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHER        X6 

ORIG     649    066 

1     SaUARE    61 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA. T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

000  00 

03. 6'. 

34.55 

27.49 

00.000 

1464.7 

085 

00000 

03.64 

34.550 

27.49 

1464.7 

STD 

OOCIO 

03.64 

3<.55 

27.49 

00.006 

1464.9 

OBS 

00010 

03.64 

34.550 

27.49 

1464.9 

STD 

00020 

03.64 

34.55 

27.49 

00.012 

1465.1 

OBS 

000  20 

03.64 

34.550 

27.49 

1465.1 

STD 

00030 

03.56 

34.5  5 

27.49 

oo.oie 

1464.9 

OBS 

000  30 

03.56 

34.549 

27.49 

1464.9 

STD 

00050 

03.27 

34.54 

27.52 

00.030 

1464.0 

OBS 

00050 

03.27 

34.544 

27.52 

1464.0 

STD 

000  75 

03.07 

34.59 

27.57 

00.043 

1463.6 

OBS 

00075 

03.07 

34.587 

27.57 

1463.6 

STD 

CO  100 

03.17 

34.66 

27.62 

C0.05O 

1464.5 

OSS 

00100 

03.17 

34.665 

27.62 

1464.5 

OBS 

00110 

03.24 

34.696 

27.64 

1465.0 

OBS 

00116 

02.74 

34.626 

27.63 

1462.9 

STD 

00125 

03.10 

34.7  0 

27.66 

00.068 

1464.7 

OBS 

00125 

C3.10 

34.096 

27.66 

1464.7 

OBS 

00 11,0 

03.57 

34.756 

27.66 

1467.0 

STD 

00150 

03.63 

34.  77 

27.67 

00.079 

1467.5 

OBS 

00150 

C3.63 

34.773 

27.67 

1467.5 

STD 

002  00 

04.04 

34.85 

27.69 

00.101 

1470.1 

OBS 

CC200 

04.04 

34.854 

27.69 

1470.1 

STD 

002  50 

04.09 

3'.. 88 

27.70 

00.123 

1471.2 

OBS 

002  50 

04.09 

34.876 

27.70 

1471.2 

STD 

00300 

04.03 

34.8  8 

27.71 

00.144 

1471.8 

OBS 

003  00 

04.03 

34.884 

27.71 

1471  .3 

STD 

00*00 

C4.02 

34.90 

27.73 

00.186 

1473.4 

OBS 

00<.00 

04.02 

34.905 

27.73 

1473.4 

STD 

005  00 

03.91 

34.92 

27.75 

00.227 

1474.6 

OBS 

00500 

03.91 

34.921 

27.75 

1474.6 

STD 

00600 

03.85 

34.92 

27. 7e 

00.267 

1476.0 

CIBS 

00600 

C3.85 

34.918 

27.76 

1476.0 

STD 

007  00 

03.62 

34.92 

27.76 

00.308 

1477.6 

OBS 

00700 

03.82 

34.917 

27.76 

1477.6 

STD 

C0800 

03.75 

34.91 

27.76 

00.349 

1478.9 

OBS 

00800 

03.75 

34.913 

27.76 

1478.9 

STD 

00900 

03.69 

34.91 

27.77 

00.391 

1480.3 

OBS 

009  00 

03.69 

34.909 

27.77 

1480.3 

STD 

01000 

03.68 

34.91 

27.77 

00.43  3 

1482.0 

OBS 

01000 

03.68 

34.906 

27.77 

1482.0 

STD 

01100 

03.65 

34.92 

27.78 

00.476 

1483.5 

OBS 

01100 

03.65 

34.92C 

27.78 

1483.5 

STD 

01200 

03.67 

34.92 

27.78 

00.519 

1485.3 

DBS 

01200 

03.67 

34.922 

27.76 

1485.3 

STD 

01300 

03.66 

34.93 

27.78 

00.563 

1486.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.926 

27.78 

1486.9 

STD 

01400 

03.64 

34.92 

27.79 

00.607 

1488.5 

OBS 

OUOO 

03.64 

34.925 

27.79 

1468.5 

STD 

01500 

03.62 

34.93 

27.79 

00.651 

1490.1 

■9S 

01500 

03.62 

34.92  7 

27.79 

1490.1 
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TABLE  XXI. — Continued 


NCDC  STUTICK  DAT4 


OEFID       31        SOS'S 
CONSeC  0067 

l«T  56    2*       N 

LONG       051    CI       H 


VEiR 

1969 

BDTDP    03566 

010 

TEWP          03.9 

DIP    HGT    PER 

KIND-DIR    16 

INST    STO    RECORDER 

TEN    S3    14C7 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

UET 

BULB          03.9 

16 

4          2 

wl\iD-SPD    18 

TRACE    01  R                      0 

5    SQUARE       3 

OAY 

13 

0AT4    USE       1 

B4R0METR     1018.6 

SEA 

JINO-FPR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE    60 

HOUR 

11.5 

4PE4                C5 

CLCUO    T/4 

CL/TP 

WEATHER        XI 

ORIG    649    067 

1     S9J4RE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

DYNOPTh 

SNO     VEL 

OXYG               P34 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

STO 

CCCOO 

03.82 

34.55 

27.47 

00.000 

1465.5 

08  S 

COOOO 

03.82 

34.555 

27.47 

1465.5 

STO 

00010 

03.82 

34.55 

27.47 

00.006 

1465.7 

OBS 

00010 

03.82 

34.555 

27.47 

1465.7 

STO 

00020 

03.82 

34.55 

27.47 

00.012 

1465.8 

oes 

00C20 

C3.82 

34.555 

27.47 

1465.8 

STD 

000  30 

03.82 

34.55 

27.47 

00.018 

1466.0 

OBS 

00030 

03.82 

34.554 

27.47 

1466.0 

STD 

00050 

03.61 

34.56 

27. 5C 

00.030 

1465.4 

OBS 

00050 

03.61 

34.559 

27.50 

1465.4 

STD 

00075 

03. '.5 

34.5  6 

27.51 

00.045 

1465.2 

OBS 

0CC75 

03.45 

34.557 

27.51 

1465.2 

STD 

00100 

03.41 

34.58 

27.53 

00.060 

1465.4 

OBS 

00100 

03.41 

34.581 

27.53 

1465.4 

STD 

00125 

03.16 

34.5  8 

27.55 

00.074 

1464.8 

OBS 

00125 

03.16 

34.577 

27.55 

1464.8 

STD 

00150 

03.01 

34.59 

27.58 

00.087 

1464.6 

OBS 

00150 

03.01 

34.588 

27.58 

1464.6 

OBS 

00175 

02.84 

34.590 

27.59 

1464.2 

STD 

00200 

02.82 

34.62 

27.62 

00.113 

1464.6 

OBS 

C0200 

02.82 

34.624 

27.62 

1464.6 

OBS 

00210 

03.02 

34.652 

27.63 

1465.7 

OBS 

00219 

02.83 

34.624 

27.62 

1465.0 

OBS 

00225 

03.23 

34.672 

27.62 

1466.9 

OBS 

00235 

02.94 

34.651 

27.63 

1465.7 

OBS 

CC2«4 

02.93 

34.056 

27.64 

1465.9 

STD 

00250 

03.25 

34.71 

27.65 

00.137 

1467.4 

OBS 

002  50 

03.25 

34.712 

27.65 

1467.4 

STD 

00300 

03.78 

34.82 

27.69 

00.160 

1470.6 

oas 

00300 

03.78 

34.819 

27.69 

1470.6 

OBS 

C0350 

04.22 

34.893 

27. 7C 

1473.4 

STD 

00*00 

04.17 

34.89 

27.70 

00.204 

1474.0 

OBS 

004  00 

04.17 

34.889 

27.70 

1474.0 

STD 

00500 

04.12 

34.92 

27.73 

00.247 

1475.5 

OBS 

00500 

04.12 

34.916 

27.73 

1475.5 

STO 

0060" 

03.98 

34.91 

27.74 

00.290 

1476.6 

OBS 

006  00 

03.98 

34.913 

27.74 

1476.6 

STO 

00700 

03.95 

34.91 

27.75 

00.332 

1478.1 

OBS 

00700 

03.95 

34.915 

27.75 

1478.1 

STO 

008  00 

03.88 

34.91 

27.75 

00.375 

1479.5 

OBS 

COS  00 

03.88 

34.914 

27.75 

1479.5 

STD 

00900 

03.79 

34.91 

27.76 

00.418 

1480.8 

OBS 

0O9  00 

03.79 

34.910 

27.76 

1480.8 

STD 

ciooc 

03.75 

34.91 

27.76 

00.462 

1482.3 

OBS 

01000 

03.75 

34.909 

27.76 

1482.3 

STD 

01100 

03.73 

34.91 

27.76 

C0.5C6 

1483.8 

OBS 

01100 

03.73 

34.909 

27.76 

1483.8 

STD 

01200 

03.67 

34.90 

27.76 

00.550 

1485.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.902 

27.76 

1485.3 

STD 

01300 

03.73 

34.93 

27.78 

00.595 

1487.2 

OBS 

013C0 

03.73 

34.927 

27.78 

1487.2 

STO 

01<.00 

03.68 

34.91 

27.77 

00.640 

1488.7 

OBS 

01<.00 

03.68 

34.915 

27.77 

1488.7 

STD 

01500 

03.66 

34.93 

27.79 

00.685 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.928 

27.79 

1490.3 
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TABLE  XXL— Continued 


S  I  4  T  I  0  N 


SEFID   31  aC99 

CONSEC  006S 

L4T      56  39   N 

LONG   051  01   « 


r,45TNUM/TIMe       LVLTVP 


YbJS 

1969 

BOTDP    03530 

AIR 

TEMP         05. C 

OIB     H 

GT    PER 

*  I N  D-  0 1  R    IB 

INST    STO    RECORDER 

MONTh 

1      05 

Ship  ou 

WET 

BULB         03.0 

18 

WI>I0-SP0    35 

TRACE    Ola                      0 

Oil 

13 

DATA    USE       1 

6AP0METB    1005.6 

SEA 

5 

NIND-f OR 

DURATION                 00.5 

HOUR 

17.5 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG    849    066 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIJMA-T 

OVNOPTh 

SND    VEL 

OxrG              P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

03.60 

34.53 

27.47 

00.000 

1464.8 

□  8S 

00000 

03.66 

34.533 

27.47 

1464.8 

STO 

COO  10 

03.66 

34.53 

27.47 

00.006 

1465.0 

OPS 

00010 

03.66 

34.533 

27.47 

1465.0 

STD 

000  20 

03.66 

34.53 

27.47 

00.012 

1465.1 

DBS 

00020 

03.66 

34.535 

27.47 

1465.1 

STD 

00030 

03.6'. 

34.53 

27.47 

00.016 

1465.2 

OPS 

CC03C 

03.6'. 

34.530 

27.47 

1465.2 

STD 

00050 

03.05 

34.54 

27.54 

00.030 

1463.0 

OBS 

C0C50 

03.05 

34.543 

27.54 

1463.0 

STD 

00075 

02.90 

34.5  5 

27.56 

00.044 

1 462 . 8 

CIBS 

00075 

02.90 

34.550 

27.56 

1462.8 

STD 

00100 

02.67 

34.56 

27.59 

00.057 

1462.2 

OBS 

00100 

02. o7 

34.560 

27.59 

1462.2 

STD 

00125 

03.08 

34.65 

27.62 

00.070 

1464.5 

OBS 

00125 

03.03 

34.647 

27.62 

1464.5 

STD 

00150 

02.83 

34.64 

27.63 

00.06  2 

1463.9 

OBS 

00150 

02.83 

34.639 

27.63 

1463.9 

STD 

002  00 

03.70 

34.80 

27.68 

00.105 

1468.6 

OBS 

00200 

03.70 

34.804 

27.68 

1468 .6 

OBS 

rr220 

03.97 

34.844 

27.69 

1470.1 

STD 

002  50 

03.99 

34.88 

27.72 

00.126 

1470.8 

OBS 

002  50 

03.99 

34.683 

27.72 

1470.8 

STD 

003  00 

03.96 

34,88 

27.72 

00.147 

1471.5 

OBS 

003  00 

03.96 

34.879 

27.72 

1471.5 

OBS 

00330 

0'».06 

34.900 

27.72 

1472.4 

STD 

OO'.OO 

03.97 

34.89 

t7.73 

00.188 

1473.2 

OBS 

OO'.OO 

03.97 

34.895 

27.7  3 

1473.2 

STD 

00500 

03.89 

34.90 

27.74 

00.230 

1474.5 

OBS 

00500 

03.89 

34.904 

27.74 

1474.5 

STD 

C0600 

03.87 

34.91 

27.75 

00.271 

1476.1 

OBS 

00600 

03.87 

34.911 

27.75 

1476.1 

STD 

CC700 

03.81 

34.91 

27.76 

CO. 312 

1477.5 

OBS 

00700 

03.81 

34.910 

27.76 

1477.5 

STO 

00800 

03.  75 

34. oi 

27.76 

00.354 

1478.9 

OBS 

008  00 

03.75 

34.908 

27.76 

1478.9 

STD 

00900 

03.65 

34.89 

27.76 

00.396 

1480.1 

OBS 

C0900 

03.65 

34.893 

27.76 

1480.1 

STD 

01000 

03.68 

34.91 

27.77 

00.439 

1482.0 

OBS 

Oir'OO 

C3.68 

34.912 

27.77 

1462.0 

STD 

01100 

03.68 

34.92 

27.77 

00.482 

1483.6 

OBS 

01100 

03.68 

34.917 

27.77 

1483.6 

STD 

01200 

03.68 

34.92 

27.78 

00.525 

1465.3 

OBS 

01200 

03.68 

34.92  2 

27.78 

1485.3 

STD 

013C0 

03.68 

34.93 

27.78 

00.569 

1487.0 

OBS 

01300 

03. o8 

34.928 

27.78 

1467.0 

STD 

01400 

03.67 

34.93 

27.78 

00.613 

1466.7 

OBS 

OlitOO 

03.67 

34.927 

27.78 

1466.7 

STO 

01500 

03.65 

34.93 

27.79 

00.658 

1490.3 

OBS 

C1500 

i"3.65 

34.931 

27.79 

1490.3 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXL— Continued 


S    T    <i     T     1     0    N 


REFIO      31       8099            *84a 

1969 

BOTDP    03'.75            «IP 

TE"P          03.9 

OIR    HGT    PEO            rfmO-DIP    20 

CONSEC               0069            HONTH      C5 

SHIP    Oil 

WET 

dULB         03.9 

22 

5         3               rtI>ID-SPD    21 

LJT             56    28       N             D4V 

13 

0«TA    USE 

1            BAROMETR    1008.5 

SEA 

JINO-FOO 

LONG      OSO    Sa      H           HOJB 

23.5 

AREA 

C5            CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

CtSTNUM/TIMF       LVLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGfA-T 

DYNOPTh 

SND    VEL       OXVG                P3' 

STD 

00000 

03.80 

34.55 

27.47 

OO.JOO 

1465.4 

23.5         08S 

ocoon 

03.80 

34.550 

27.47 

1465.4 

STO 

00010 

03.80 

34.55 

27.47 

00.006 

1465.6 

nes 

ccno 

03.60 

34.552 

27.47 

1465.6 

STP 

00020 

03.80 

34.5  5 

27.47 

00.012 

1465.7 

oes 

00020 

03.80 

34.552 

27.47 

1465.7 

STD 

000  3C 

03.80 

34.55 

27.47 

00.018 

1465.9 

DBS 

00030 

03.80 

34.553 

27.47 

1465.9 

STD 

00050 

03.69 

34.55 

27.48 

00.031 

1465.8 

ons 

00050 

03.69 

34.552 

27.48 

1465.8 

STO 

000  75 

03.60 

34.56 

27.50 

00.046 

1465.8 

ces 

CCC75 

03.60 

34.560 

27.50 

1465.8 

STD 

00100 

03.10 

34.56 

27.55 

00.060 

1464.1 

OBS 

00100 

03.10 

34.558 

27.55 

1464.1 

STD 

00125 

02.86 

34.57 

27.58 

00.074 

1463.5 

oes 

00125 

02.86 

34.570 

27.58 

1463.5 

STD 

CC150 

02.66 

34.59 

27.61 

00.087 

1463.1 

OBS 

00150 

02.66 

34.595 

27.61 

1463.1 

OBS 

00165 

02.56 

34.587 

27.62 

1462.9 

OBS 

ooieo 

02.69 

34.630 

27.64 

1463.7 

STD 

002  00 

02.62 

34.62 

27.64 

00.111 

1463.8 

OBS 

00200 

02.62 

34.622 

27.64 

1463.8 

OBS 

00220 

02.65 

34.634 

27.65 

1464.2 

STO 

00250 

03.15 

34.72 

27.67 

00.134 

1467.0 

OBS 

00250 

03.15 

34.717 

27.67 

1467.0 

STD 

003  00 

03.84 

34.84 

27.70 

00.156 

1470.9 

DBS 

CC3  0C 

03.84 

34.842 

27. 7C 

1470.9 

DBS 

00335 

04. 0". 

34.889 

27.72 

1472.4 

STD 

OCOO 

03.98 

34.89 

27.72 

00.199 

1473.2 

OBS 

OO'.OO 

03.96 

34.891 

27.72 

1473.2 

STO 

005  00 

03.94 

34.90 

27.74 

00.241 

1474.7 

OBS 

00500 

03.9.. 

34.905 

27.74 

1474.7 

STO 

00600 

03.81 

34.90 

27.75 

00.282 

1475.8 

OBS 

006  00 

03.81 

34.897 

27.75 

1475.6 

STD 

00700 

03.79 

34.90 

27.75 

00.324 

1477.4 

OBS 

007  00 

03.79 

34.902 

27.75 

1477.4 

STD 

C0600 

03.73 

34. 9C 

27.76 

00.366 

1478.8 

OBS 

00800 

03.73 

34.905 

27.76 

1478.8 

STD 

00900 

03.64 

34.89 

27.76 

00.4C8 

1480. 1 

OBS 

00900 

03.64 

34.892 

27.76 

1480.1 

STO 

01000 

03.56 

34.89 

27.77 

00.451 

1481.4 

OBS 

01000 

03.56 

34.892 

27.77 

1481.4 

STD 

01100 

03.56 

34.90 

27.78 

00.49  4 

1483.1 

OBS 

01100 

03.56 

34.903 

27.78 

1483.1 

STD 

01200 

03.61 

34.91 

27.78 

00.536 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.914 

27.78 

1485.0 

STD 

01300 

03.65 

34.92 

27.78 

00.580 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.919 

27.78 

1486.9 

STO 

Ol-iOO 

03.63 

34.92 

27.78 

00.625 

1488.5 

OBS 

01*00 

03.63 

34.919 

27.78 

1488.5 

STO 

01500 

03.61 

34.93 

27.79 

00.669 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.932 

27.79 

1490.1 

INST    STD   tECOROER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    949    C69 


TEN  SO  14C7 
5  SQUARE  3 
2  SOJARc  60 
1     SdUARE    60 
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TABLE  XXI. — Continued 


STATION 


BEFID       31       8099 
COMSEC  0070 

L4T  56    35      N 

LCNG       050    56      M 


YESB 

1969 

80T0P    03523 

4IC 

TEMP 

03.0 

DIP    h 

GT    PER 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

HET 

BULB 

02.6 

23 

5         3 

OfiY 

14 

04TA    USE       1 

B4R0HETR 

1010.7 

SEA 

HOUR 

05.7 

4RE«               05 

CLOUO    T/« 

CL/TR 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S»L 

SIGM4-T 

DYNDPTH 

SNO    VEI 

STD 

00000 

03.72 

34, 

.54 

27. 

.47 

00.000 

1465.1 

PBS 

COOCO 

03.72 

34. 

.542 

27, 

.47 

1465.1 

5T0 

00010 

03.72 

34 

.54 

27, 

.47 

00.006 

1465.2 

DBS 

00010 

03.72 

34, 

.542 

27 

.47 

1465.2 

STD 

OO0  2C 

03.72 

34, 

.54 

27. 

.47 

CO  .  0  1 2 

1465.4 

DBS 

00020 

03.72 

34. 

.542 

27, 

.47 

1465.4 

STO 

00030 

03.72 

34. 

.54 

27. 

.47 

0C.018 

1465.6 

PBS 

00030 

03.72 

34. 

.542 

27. 

.47 

1465.6 

STD 

00050 

03.63 

34. 

.54 

27. 

.48 

00.031 

1465.5 

OBS 

00050 

03.63 

34 

.539 

27. 

,48 

1465.5 

STD 

00075 

02.94 

34. 

.54 

27. 

.55 

00.045 

1463.0 

OBS 

00075 

02.94 

34. 

.542 

27. 

.55 

1463.0 

STO 

00100 

02.74 

34. 

.56 

27.58 

00.059 

1462.5 

OBS 

00100 

02.74 

34. 

.560 

27, 

.58 

1462.5 

OBS 

OCllO 

03.09 

34. 

.639 

27. 

,6l 

1464.3 

STD 

00125 

02.68 

34. 

.62 

27. 

.61 

00.071 

1463.6 

OBS 

CC125 

02.88 

34, 

.619 

27. 

,61 

1463.6 

STD 

00150 

03.  18 

34. 

.66 

27. 

,62 

00.084 

1465.4 

OBS 

00150 

03.18 

34. 

.661 

27. 

,6.: 

1465.4 

OBS 

0C165 

03.77 

34. 

.776 

27. 

,65 

1466.3 

STO 

00200 

04.02 

34. 

.85 

27. 

,69 

00.107 

1470.0 

OBS 

00200 

04.02 

34. 

.854 

27. 

,69 

1470.0 

STD 

00250 

04.11 

34. 

,87 

27. 

.70 

00.129 

1471.3 

OBS 

00250 

04.11 

34. 

.874 

27. 

,70 

1471.3 

STD 

00300 

04.11 

34. 

.89 

27. 

.71 

00.150 

1472.1 

OBS 

00300 

04.11 

34. 

,890 

27. 

,71 

1472.1 

STO 

OO'.OO 

04.04 

34. 

,91 

27. 

,73 

00.192 

1473.5 

OBS 

00<.00 

04.04 

34. 

,910 

27. 

,73 

1473.5 

STD 

005  00 

03.93 

34. 

,90 

27.74 

00.234 

1474.7 

OBS 

C0500 

03.93 

34. 

,900 

27. 

,  74 

1474.7 

STO 

00600 

03.87 

34. 

,91 

27. 

,75 

00.275 

1476.1 

OBS 

00600 

03.87 

34. 

,915 

27. 

,75 

1476.1 

STD 

00700 

03.84 

34. 

,92 

27. 

,76 

00.316 

1477.6 

OBS 

00700 

03.84 

34. 

,919 

27. 

,76 

1477.6 

STD 

00800 

03.80 

34. 

.91 

27. 

,76 

00.358 

1479.1 

OBS 

008  00 

03.80 

34. 

,914 

27. 

,76 

1479.1 

STD 

00900 

05.73 

34. 

,91 

27. 

00.400 

1480.5 

OBS 

00900 

03.73 

34. 

,914 

27. 

1480.5 

STD 

01000 

03.71 

34. 

,91 

1.1. 

00.442 

1462.1 

OBS 

ClOOO 

C3.71 

34. 

.912 

27. 

1482.1 

STD 

01100 

03.71 

34. 

,92 

27. 

00.48  5 

1463.8 

OBS 

01100 

03.71 

34. 

,916 

27. 

1463.8 

STD 

C1200 

03.70 

34. 

,92 

27. 

,76 

00.529 

1485.4 

OBS 

01200 

03.70 

34. 

,924 

27. 

.76 

1485.4 

STD 

01300 

03.67 

34. 

,93 

11. 

.78 

00.573 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34. 

,926 

27. 

,78 

1487.0 

STD 

OUOO 

03.64 

34. 

,92 

27. 

,78 

00.617 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34. 

924 

27. 

,78 

1468.5 

STD 

01500 

03.61 

34. 

,93 

27. 

,79 

00.661 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34. 

,931 

27. 

,79 

1490.1 

KIND-DIR  24 

MIND-SPD  27 
MINO-FCR 

HEATHER  XI 


INST    STO    SECORDER 
TRACE    01 R  0 

DURATION  00.4 

GRIG    B49   070 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SUUARE  60 
1     SQUARE     60 


P04       TOT    P 
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TABLE  XXI. — Continued 


NODC  ST«TICN  DATA 


REFID      31       6099 

YEAO 

1969 

BOTOP    03566 

Alf 

TEMP          05.6 

DIP     H. 

ST    PER            UIND-OIR    20            INST 

C0NS6C              0071 

MONTH 

05 

SHIP    OU 

WET 

BULB           05.6 

23 

5          3                WIND-SPD    15             TRAC 

LAT             56    33       N 

DAY 

1* 

OATH    USE        1 

BAkOMETP    1015.9 

SEA 

WIND-FTR                      DURA 

LONG       0  50    56       W 

HOUR 

11.5 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

UEATHES        XI             ORIO 

COSTNUW/TIMf 

LVLTYF 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL       OXYG                P34       TOT    P 

STO 

00000 

03.75 

34.55 

27.48 

00.000 

1465.2 

11.5 

06S 

CCOOC 

03.75 

34.550 

27.48 

1465.2 

STD 

00010 

03. 7<. 

34.55 

27.48 

00.006 

1465.3 

OBS 

00010 

03.74 

34.550 

27.46 

1465.3 

STD 

00020 

03.74 

34.55 

27.18 

00.012 

1465.5 

OBS 

00020 

03.74 

34.551 

27.46 

1465.5 

STD 

C00  3C 

03.74 

34.55 

27.48 

00.018 

1465.7 

OBS 

00030 

03.74 

34.549 

27.48 

1465.7 

STO 

00050 

03.72 

34.55 

27.48 

00.030 

1465.9 

OBS 

00050 

03.72 

34.546 

27.48 

1465.9 

STO 

00075 

03.24 

34.56 

27.53 

00.045 

1464.3 

OBS 

000  75 

03.24 

34.558 

27.53 

1464.3 

STD 

00100 

02.88 

34.58 

27.58 

00.059 

1463.2 

OBS 

00100 

02.88 

34.579 

27.58 

1463.2 

STD 

00125 

02.75 

34.59 

27.60 

00.072 

1463.0 

OBS 

00125 

02.75 

34.586 

27.60 

1463.0 

STD 

00150 

02.71 

34.62 

27.63 

00.084 

1463.3 

OBS 

0C150 

02.71 

3-.. 616 

27.63 

1463.3 

OBS 

00190 

02.63 

34.633 

27.65 

1463.6 

STO 

002  00 

02.76 

34.66 

27.65 

00.108 

1464.4 

OBS 

00200 

02.76 

34.657 

27.65 

1464.4 

STD 

002  50 

03.60 

34.82 

27.70 

00.130 

1469.0 

OBS 

002  50 

03.60 

34.813 

27.70 

1469.0 

STO 

003  00 

04.10 

34.89 

27.71 

00.151 

1472.1 

OBS 

00300 

04.10 

34.891 

27.71 

1472.1 

STD 

00*00 

04.04 

34.90 

27.72 

00.193 

1473.5 

DBS 

00<.00 

04.04 

34.901 

27.72 

1473.5 

STO 

0050C 

03.94 

34.91 

27.74 

00.235 

1474.7 

OBS 

00500 

03.94 

34.907 

27.74 

1474.7 

STD 

006  00 

03.90 

34.91 

27.75 

00.276 

1476.2 

OBS 

006  00 

03.90 

34.911 

27.75 

1476.2 

STO 

00700 

03.78 

34.90 

27.75 

00.318 

1477.4 

OBS 

00700 

03.70 

34.902 

27.75 

1477.4 

S-'D 

008  00 

03.74 

34.90 

27.75 

00.360 

1478.9 

OBS 

ooeoo 

03.74 

34.899 

27.75 

1478.9 

STD 

00900 

03.72 

34.91 

27.76 

00.403 

1480.5 

OBS 

00900 

03.72 

34.907 

27.76 

1480.5 

STO 

01000 

03.68 

34.90 

27.77 

00.445 

1482.0 

OBS 

01000 

03.68 

34.905 

27.77 

1482.0 

STO 

01100 

03.67 

34.91 

27.77 

00.489 

1483.6 

OBS 

01100 

03.67 

34.907 

27.77 

1483.6 

STO 

01200 

03.66 

34.92 

27.78 

00.532 

1485.2 

OBS 

0120C 

03.66 

34.921 

27.78 

1485.2 

STD 

01300 

03.66 

34.92 

27.78 

00.576 

1486.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.921 

27.76 

1466.9 

STD 

01400 

03.64 

34.92 

27.78 

00.620 

1488.5 

OBS 

ouoo 

03.64 

34.920 

27.78 

1466.5 

STD 

C150C 

03.62 

34.93 

27.79 

00.66  5 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.930 

27.79 

1490.1 

INST    STO   RECORDER 
DIB  0 

ION  00.4 

649    071 


TEN  Sa  1407 
5  SOUARE  3 
2  SdUABE  60 
1     SJJARt     60 
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TABLE  XXL— Continued 


S    T    4     T     I    C    N 


SEFIO       31       8099 
CONSEC  0072 

L«T  56    25      N 

LONG      CSC    58      w 


CASTNUM/TIME       LVLTVO 


YEiB 

1969 

80T0P    03523 

AIR 

TEMP         C5.2 

DIR    HOT    PER            MINO-OIR    24 

MONTH 

05 

SHIP    00 

HtT 

BULB          03.6 

24 

3         2               KIND-SPO    15 

Oil 

14 

DiTl    USE       1 

BABCIMETR    1018.6 

SEA 

WIND-FCR 

HOUR 

17.6 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHEP       XI 

.VLTVO 

OEOTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL       OxrO              PO' 

STD 

nccOO 

03.71 

34.55 

27.48 

OO.COC 

1465.0 

OBS 

00000 

03.71 

34.553 

27.48 

1465.0 

STD 

00010 

03.86 

34.55 

27.47 

00.006 

1>.65.8 

OBS 

00010 

03.86 

34.551 

27.47 

1465.8 

STO 

00020 

03.84 

34.56 

27.47 

00.012 

1465.9 

OBS 

00020 

03.64 

34.558 

27.47 

1465.9 

STO 

00030 

03.83 

3-..5  0 

27.47 

00.018 

1466.0 

OBS 

00030 

03.83 

34.557 

27.47 

1466.0 

STO 

00050 

03.75 

3'. 56 

27.48 

00.031 

1466.0 

OBS 

00050 

03.75 

34.558 

27.48 

1466.0 

STO 

CCC7S 

03.56 

34.57 

27.51 

00.046 

1465.6 

OBS 

00075 

03.56 

34.566 

27.51 

1465.6 

STD 

00100 

03.42 

34.57 

27.52 

00.060 

1465.5 

CBS 

00100 

03.42 

34.570 

27.52 

1465.5 

STD 

00125 

03.37 

34.58 

27.54 

00.075 

1465.7 

OBS 

CC125 

03.37 

34.581 

27.54 

1465.7 

STD 

00150 

03.34 

34.59 

27.55 

00.089 

1466.0 

OBS 

00150 

03.34 

34.588 

27.55 

1466.0 

STD 

00200 

03.12 

34.60 

27.58 

00.116 

1465.9 

OBS 

00200 

03.12 

34.598 

27.58 

1465.9 

STD 

0C250 

03.28 

34.70 

27.64 

00.142 

1467.5 

OBS 

00250 

03.28 

34.699 

27.64 

1467.5 

OBS 

00260 

03.28 

34.715 

27.65 

1467.7 

OBS 

C0280 

02.75 

34.647 

27.65 

1465.7 

STD 

003  00 

03.45 

34.77 

27.68 

00.165 

1469.2 

OBS 

0C30C 

03.45 

34.775 

27.68 

1469.2 

OBS 

00330 

04.  18 

3  4.8  84 

27.70 

1472.9 

OBS 

00340 

03.91 

34.844 

27.69 

1471.9 

OBS 

CC370 

04.23 

34.896 

27.70 

1473.8 

STO 

00400 

04.  18 

34.9  0 

27.71 

00.209 

1474.1 

OBS 

O04CC 

04.18 

34.897 

27.71 

1474.1 

STD 

005  00 

04.  10 

34.92 

27.73 

00.252 

1475.4 

OBS 

005  00 

04.10 

34.916 

27.73 

1475.4 

STD 

0U600 

03.98 

34.92 

27.74 

00.294 

1 4  76  . 6 

OBS 

006  00 

03.98 

34.916 

27.74 

1476.6 

STD 

007C0 

03.92 

34.92 

27.75 

00.336 

1478.0 

OBS 

00700 

03.92 

34.918 

27.75 

1478.0 

STD 

00800 

03.86 

34.92 

^7.76 

00.379 

1479.4 

OBS 

CU80C 

03.86 

34.919 

27.76 

1479.4 

STD 

00900 

03.78 

34.91 

27.76 

00.421 

1480.7 

OBS 

00900 

03.76 

34.913 

27.76 

1460.7 

STD 

01000 

03.75 

34.92 

27.77 

00.464 

1482.3 

OBS 

01000 

03.  75 

34.919 

27.77 

1462.3 

STO 

CllOO 

03.75 

34.92 

27.77 

00.507 

1483.9 

OBS 

01100 

03.  75 

34.920 

27.77 

1483.9 

STD 

01200 

03.72 

34.93 

27.78 

00.551 

1485.5 

OBS 

01200 

03.72 

34.926 

27.76 

1485.5 

STD 

01300 

03.72 

34.93 

27.78 

00.595 

1467.2 

CBS 

0130" 

C3.72 

34.930 

27.78 

1487.2 

STD 

01400 

03.68 

34.93 

27.78 

00.639 

1488.7 

OBS 

01400 

03.68 

34.927 

27.78 

1468.7 

STO 

01500 

03. o5 

34.93 

27.79 

00.664 

1490.3 

OBS 

01500 

03.65 

34.928 

27.79 

1490.3 

INST    STO    PEC0i>DER 
TRACE     DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    649    072 


TEN  SO  1407 
5  5JUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 


P04   TOT  P 
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TABLE  XXL— Continued 


NODC  ST4TICN  D«T4 


BEFID       31       8099 
COHSEC  0073 

LST  56    3C      N 

lONG       051    00      W 


YEIR  1969 
HONTH  05 
DAY  l-i 

HOU»     23.5 


BOTDP    03566 
SHIP    OU 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TEMP  O*.* 

KET    BULE  03.9 

BABOMETR    1C20.3 
CLCUO     T/A 


OIK    HGT    PER 

25       1         2 
SEA 
CL/TB 


UIMO-DIR    00 
WINO-SPD    OJ 
HIND-FOR 
WEATHER       Xl 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG     B49    073 


TcN  S3  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUW/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STO 
QBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STO 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 
PBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
08  S 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

oes 


00000 
000  00 
00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
00030 
00050 
CCC50 
00075 
00076 
OCIOO 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
002  00 
0020C 
00250 
002  50 

002  7C 
00300 
00300 
00315 

003  3  5 
OCiOO 
00<.00 
00<.35 
00500 
00500 
C0600 
00600 
00700 
00700 

ooeoo 

008  00 
00900 
00900 
CICOO 

olooo 

01100 
OllOO 
01200 
C1200 
01300 
01300 
01400 
01400 
015C0 
01500 


TEMP 

04.06 
04.06 
04.04 
04.04 
03.94 
03.94 
03.93 
03.93 
03.90 
03.90 
03.76 
03.76 
03.57 
03.57 
C3.47 
03.47 
03.44 
03.44 
03.35 
03.35 
03.29 
03.29 
D2.70 
02.69 
02.69 
02.81 
03.62 
03.73 
03.73 
03.96 
03.96 
03.96 
03.95 
03.95 
03.94 
C3.94 
03.89 
03.89 
03.80 
03.80 
03.65 
03.65 
03.65 
03.65 
03.63 
03.63 
03.62 
03.62 
03.62 
03.62 
03.62 
03.62 


SAL 

34.56 

34.560 

34.55 

34.548 

34.55 

34.554 

34.55 

34.554 

34.55 

34.552 

34.55 

34.554 

34.57 

34.571 

34.58 

34.580 

34.58 

34.581 

34.60 

34.601 

34.65 

34.654 

34.590 

34.64 

34.645 

34.667 

34.813 

34.86 

34.863 

34.B93 

34.91 

34.908 

34.91 

34.913 

34.91 

34.915 

34.91 

34.915 

34.91 

34.906 

34.90 

34.896 

34.89 

34.891 

34.91 

34.907 

34.93 

34.926 

34.93 

34.927 

34.94 

34.938 


SIGMA-T    DYNDPTH   SND  VEL   OXYG 


P34       TOT    P 


27.45 
27.45 
27.44 
27.44 
27.46 
27.46 
27.46 
27.46 
27.46 
27.46 
27.48 
27.48 
27.51 
27.51 
27.53 
27.53 
27.53 
27.53 
27.56 
27.56 
27.60 
27.60 
27.61 
27.65 
27.65 
27.66 
27.70 
27.73 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 


00.000 
00.006 
00.012 
00.019 
00.031 
00.047 
00.062 
00.077 
00.091 
00.120 
00.146 

00.171 
00.215 


00.298 
00.341 


1466.5 
1466.5 
1466.6 
1466.6 
1466.3 
1466.3 
1466.5 
1466.5 
1466.7 
1466.7 
1 466 . 5 
1466.5 
1466.1 
1466.1 
1466 .1 
1466.1 
1466.4 
1466.4 
1466 .9 
1466.9 
1467.5 
1467.5 
1465.2 
1465.7 
1465.7 
1466.5 
1470.5 
1472.1 
1472.1 
1473.7 
14  74.8 
1474.8 
1476.4 
1476.4 
1478.1 
1478.1 
1479.5 
1479.5 
1480.8 
1480.3 
1481.8 
1481.8 
1483.5 
1483.5 
1485.1 
1465.1 
1466.8 
1486.8 
1488.4 
1488.4 
1490.1 
1490.1 
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TABLE  XXI. — Continued 


NOOC     STSTICN    D4T/i 


REFIO  31  8099 
CONSEC  007* 
L«T  56  29  N 
LONG   05P  59   b 


YEAR 

1969 

BOTOP    03'.57 

SIS 

TENP          C3.1 

DIP    HGT    PER            KIND-OIR   00 

INST     STO    RECORDER 

MONTH       05 

SHIP    ou 

WET 

BULB          02.5 

20 

2         3               WIMD-SPD    00 

TRACE    OIR                        0 

0  4Y 

15 

04T1    USE       1 

BAOCMETB     1020.6 

SEA 

WIN0-F3fl 

aiRATION                   00.4 

HOUft 

06.1 

ARE4               05 

CLOUD    l/i 

CL/TB 

HEATHER        XI 

ORIG     849    074 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlGMl-T 

DVNOPTM 

SNO    VEL       OXTG              P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

CCOOC 

C.Ol 

34.55 

27.45 

OC.OCO 

1466.3 

DBS 

00000 

C.Ol 

34.548 

27.45 

1466.3 

STD 

00010 

03.92 

34.54 

27.45 

C0.0C6 

1466.1 

06  S 

00010 

03.92 

34.545 

27.45 

1466.1 

STO 

00020 

03.86 

34.54 

27.46 

00.012 

1466.0 

OBS 

ocr20 

03.86 

34.540 

27.46 

1466.0 

STO 

00030 

03.85 

34.54 

27.46 

00.019 

1466.1 

OBS 

00030 

03.85 

34.541 

27.46 

1466.1 

STD 

00050 

03.70 

34.54 

27.48 

00.031 

1465.8 

OBS 

f^OCSO 

03.70 

34.543 

27.48 

1465.8 

STD 

00075 

03.58 

34.55 

27.49 

00.047 

1465.7 

OBS 

00075 

03.58 

34.550 

27.49 

1465.7 

STD 

00100 

03.45 

34.55 

27.51 

00.062 

1465.6 

OBS 

00100 

03. IS 

34.552 

27.51 

1465.6 

STD 

00125 

03.36 

34.56 

27.53 

CO. 076 

1465.6 

CBS 

00125 

03.36 

34.364 

27.53 

1465.6 

STD 

00150 

03.3'. 

34.57 

27.53 

00.091 

1465.9 

OBS 

00150 

03.3* 

34.566 

27.53 

1465.9 

STD 

00200 

03.23 

34.58 

27.55 

00.119 

1466.3 

OBS 

002  00 

03.23 

34.581 

27.55 

1460.3 

OBS 

00220 

03.23 

34.605 

27.57 

1466.7 

OBS 

00235 

02.70 

34.549 

27.57 

1464.6 

STO 

00250 

C2.62 

34.59 

27.61 

00.  146 

1464.5 

OBS 

00250 

02.62 

34.589 

27.61 

1464.5 

OBS 

00265 

02.63 

34.609 

27.63 

1464. 3 

STD 

00300 

03.59 

34.75 

27.65 

00.170 

1469.7 

OBS 

00300 

03.59 

34.750 

27.65 

1469.7 

OBS 

C0315 

03.48 

34.738 

27.65 

1469.5 

OBS 

003  30 

03.79 

34.807 

27.68 

1471.2 

r>BS 

003<.5 

03.61 

34.782 

27.67 

1470.6 

STO 

00<.00 

0<,.06 

34.88 

27.71 

00.216 

1473.6 

OBS 

004  00 

04.06 

34.884 

27.71 

1473.6 

STD 

00500 

C3.97 

34.89 

27.72 

00.259 

1474.8 

CBS 

00500 

03.97 

34.890 

27.72 

1474.8 

STD 

006  00 

03.93 

34.91 

27.74 

0C.3C2 

1476.3 

OBS 

006  00 

03.93 

34.906 

27.74 

1476.3 

STD 

007  00 

03.83 

34.90 

27.75 

00.344 

1477.6 

OBS 

00700 

03.83 

34.903 

27.75 

1477.6 

STO 

008  00 

03.72 

34.90 

27.76 

00.386 

1478.8 

OBS 

008  00 

03.72 

34.898 

27.76 

1478.8 

STD 

00900 

03.65 

34.89 

27.76 

00.429 

1460.1 

OBS 

00900 

03.65 

34.894 

27.76 

1480.1 

STD 

ClOOO 

03.64 

34.90 

27.77 

00.471 

1481.8 

OBS 

01000 

03.64 

34.900 

27.77 

1481.8 

STO 

01100 

03.66 

34.91 

27.77 

00.515 

1483.6 

CBS 

01100 

03.68 

34.910 

27.77 

1483.6 

STD 

01200 

03.68 

34.92 

27.77 

00.556 

1485.3 

OBS 

01200 

03.66 

34.917 

27.77 

1465.3 

STD 

01300 

03.67 

34.92 

27.76 

00.602 

1487.0 

DBS 

01300 

03.67 

34.921 

27.78 

1487.0 

STD 

Ol'.OC 

03.65 

34.92 

27.76 

00.647 

1486.6 

OBS 

Ol-fOO 

03.65 

34.920 

27.78 

1466.6 

STO 

01500 

03.59 

34.92 

27.79 

00.692 

1490.0 

OBS 

01500 

03.59 

34.921 

27.79 

1490.0 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SJUAPE  60 
1  SQUARE  60 
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TABLE  XXL— Continued 


NODC    STATICN    OATt 


REFID      31  8099 

CONSEC  0075 

L4T            56  26      N 

LONG      C50  51       >4 


CASTNUK/TIHE       LVLTVP 


VEAO 

1969 

BOTDP    C3475 

AIP 

TEMP         04.4 

DIP    H 

ST    PER 

UIND-Dl R    09 

INST    SID    CECOPDER 

IONTh      05 

SHIP    OU 

MET 

BULB          03.9 

20 

UlND-SPD    03 

TRACE     Oia                        D 

Oil 

15 

D«T4    USE       1 

BA1>0>(ET6     1021.7 

SEA 

1 

UINO-FOR 

DURATION                 CO. 3 

HCUP 

11.4 

AREA              05 

CLOUD     T/4 

CL/TP 

iJEATHEK       XI 

ORIG    B49    075 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

CVNOPTM 

SND    VEL 

OXYC                P04 

TOT    P          NOi          N03 

STD 

OOCOO 

C4.19 

34.54 

27.43 

OO.OCO 

1^67.0 

06  S 

00000 

04.19 

34.545 

27.43 

1467.0 

STO 

00010 

04.17 

34.54 

27.43 

00.006 

1467.1 

OBS 

0001" 

04.17 

34.544 

27.43 

1467.1 

STD 

00020 

03.97 

34.53 

27.44 

00.013 

1466.4 

OBS 

000  2C 

C3.97 

34.530 

27.44 

1466.4 

STD 

00030 

03.94 

34.54 

27.45 

00.019 

1466.5 

OPS 

00030 

03.94 

34.544 

27.45 

1466.5 

STD 

C0C50 

C3.42 

34.56 

27.52 

00.031 

1464.6 

CBS 

00050 

03.42 

34.563 

27.52 

1464.6 

STD 

CC075 

C3.19 

34.59 

27.56 

00.046 

1464.1 

OBS 

00075 

03.19 

34.586 

27.56 

1464.1 

STD 

00100 

03.17 

34.61 

27.56 

00.059 

1464 .3 

OBS 

CCICO 

03.  17 

34.613 

27.58 

1464.5 

STD 

00125 

02.98 

34.64 

27.63 

00.071 

1464.1 

OBS 

00125 

02.98 

34.645 

27.63 

1464.1 

STD 

00150 

02.81 

34.65 

27.64 

00.083 

1463.8 

OBS 

00150 

02.81 

34,64  6 

27.64 

1463.8 

OBS 

C0195 

03.15 

34.710 

27.66 

1466.1 

STD 

002  00 

02.92 

34.70 

27.68 

00.106 

1465.2 

OBS 

002  00 

02.92 

34.701 

27.66 

1465.2 

STD 

00250 

03.67 

34.82 

27.70 

00.128 

1469.3 

OBS 

00250 

03.67 

34.82  2 

27.70 

1469.3 

OBS 

0C260 

C3.59 

34.806 

27.70 

1469.2 

STD 

00300 

03.90 

34.84 

27.69 

00.149 

1471.2 

OBS 

003  00 

03. 9C 

34.843 

27.69 

1471.2 

STD 

00400 

03.89 

34.88 

27.72 

00.192 

1472.8 

OBS 

004  00 

03.89 

34.875 

27.72 

1472.8 

STD 

005C0 

03.82 

34.89 

27.74 

CO. 234 

1474.2 

OBS 

00500 

03.82 

34.889 

27.74 

1474.2 

STD 

006  00 

03.79 

34.89 

27.75 

00.276 

1475.7 

OBS 

00600 

03.79 

34.894 

27.75 

1475.7 

STD 

00700 

03.77 

34.90 

27.75 

00.318 

1477.3 

OBS 

C0700 

C3.77 

34.901 

27.75 

1477.3 

STD 

008  00 

03.77 

34.90 

27.75 

00.360 

1479.0 

OBS 

008  00 

03.77 

34.903 

27.75 

1479.0 

STO 

C0900 

03.73 

34.91 

27.76 

00.402 

1480.5 

OBS 

00900 

03.73 

34.908 

27.76 

1480.5 

STD 

ClOOC 

03.69 

34.91 

27.77 

00.445 

1482.0 

OBS 

01000 

03.69 

34.907 

27.77 

1482.0 

STD 

01100 

03.70 

34.92 

27.76 

00.488 

1483.7 

OBS 

01100 

03.70 

34.920 

27.76 

1463.7 

STD 

01200 

03.68 

34.91 

27.77 

00.532 

1465.3 

OBS 

01200 

03.68 

34.9)4 

27.77 

1465.3 

STD 

01300 

03.67 

34.92 

27.78 

00.576 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.924 

27.78 

1467.0 

STD 

C1400 

03.67 

34.92 

27.78 

00.620 

1488.7 

OBS 

01400 

03.67 

34.923 

27.76 

1468.7 

STD 

01500 

03.67 

34.93 

27.79 

00.665 

149C.3 

OBS 

01500 

03.67 

34.929 

27.75 

1490.3 

TEN  S3  1407 
5  SOJARE  3 
2  SOUABE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  XXI. — Continued 


NODC  STATION  OaT« 


BEFID       31       8C99 

YEAR 

1969 

BCTDP    03523 

AIR 

TEMP         03.6 

D16    H5T    PER 

MIND-DIR    07 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

COMSEC               0076 

M□^^TH        05 

SHIP    ou 

h  ET 

8ULB          02.8 

08 

2          4 

WINO-SPD    02 

TRACE    DIR                       D 

5    SQUARE       3 

LIST             56    26       N 

oar 

15 

DATA    USE        1 

BASOHETR    1021. 6 

SEA 

rflNO-FjR 

DURATION                   00.5 

2    SOUAPE    60 

LONG       051    00      W 

HCUfl 

17.9 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER        X2 

OR IG    649    076 

1    SauARE    61 

CaSTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

S103         PH 

STD 

occc: 

C'..'.5 

34.53 

27.39 

00.000 

1468.1 

17.9 

OBS 

00000 

04. 45 

34.531 

27.39 

1468.1 

STO 

000  10 

C<..13 

34.55 

27.43 

OO.OOo 

1467.0 

OBS 

00010 

04.13 

34.548 

27.43 

1467.0 

STD 

00020 

03.92 

3'..54 

27.45 

00.013 

1466.2 

OBS 

00020 

03.92 

34.544 

i7.45 

1466.2 

STO 

00030 

03.88 

34.56 

27.47 

00.019 

1466.3 

OBS 

00030 

03.88 

34.559 

i7.47 

1466.3 

STD 

00050 

03.84 

34.56 

27.47 

00.032 

1466.4 

OBS 

00050 

03.84 

34.557 

27.47 

1466.4 

STD 

rCC75 

C3.73 

34.56 

27.49 

00.047 

1460.4 

OBS 

00075 

03.73 

34.560 

27.49 

1466.4 

STD 

00100 

03.37 

34.57 

27.53 

00.062 

1465.3 

OBS 

00100 

03.37 

34.566 

27.53 

1465.3 

STO 

00125 

03.18 

34.58 

27.56 

00.076 

1464.9 

OBS 

C0125 

C3.18 

34.585 

27.56 

1404.9 

STD 

00150 

03.07 

34.60 

27.56 

00.089 

1464.8 

OB? 

00150 

C3.07 

34.598 

27.58 

1464.8 

OBS 

00160 

03.09 

34.613 

27.59 

1465.1 

nes 

00170 

02.90 

34.601 

27.60 

1464.4 

STD 

0C20C 

03.00 

34.65 

27.63 

00.115 

1465.4 

OBS 

002  00 

03.00 

34.652 

27.63 

1465.4 

OBS 

00210 

C2.86 

34.665 

27.65 

1465.0 

STD 

00250 

03.13 

34.7  0 

27.66 

00.139 

1466.9 

OBS 

002  5  0 

03.13 

34.701 

27.66 

1466.9 

STD 

003CC 

04.23 

34.39 

27.70 

00. 161 

1472.6 

OBS 

003  00 

04.23 

34.891 

27.70 

1472.6 

STD 

OO'.OO 

04.23 

34.92 

27.72 

00.204 

1474.3 

DBS 

00100 

04.23 

34.916 

27.72 

1474.3 

STO 

00500 

04.07 

34.91 

27.73 

00.247 

1475.3 

OBS 

C0500 

04. C7 

34.912 

27.73 

1475.3 

STO 

006  00 

04.01 

34.92 

27.74 

00.290 

1476.7 

OBS 

C0600 

04.01 

34.918 

27.74 

1476.7 

STD 

00700 

03.85 

34.90 

27.74 

00.332 

1477.7 

OBS 

00700 

03.85 

34.898 

27.74 

1477.7 

STO 

CC80C 

03.81 

34.91 

27.75 

CO. 375 

1479.2 

OBS 

00800 

03.81 

34.907 

27.75 

1479.2 

STD 

00900 

03.81 

34.92 

27.76 

CO. 418 

1480.9 

OBS 

00900 

03.81 

34.921 

27.76 

1480.9 

STD 

GIOOO 

03.82 

34.93 

27.77 

00.460 

1482 .6 

OBS 

01000 

03.82 

34.928 

27.77 

1482.6 

STD 

01100 

03.75 

34.92 

27.77 

00.503 

1484.0 

OBS 

01100 

03.75 

34.92  5 

27.77 

1484.0 

STD 

01200 

03.71 

34.93 

27.78 

00.547 

1465.5 

OBS 

C1200 

03.71 

34.926 

27.78 

1485.5 

STD 

0130C 

C3.71 

3-.. 93 

27.78 

00.590 

1487.2 

OBS 

01300 

03.71 

34.933 

27.78 

1467.2 

STD 

01400 

03.72 

34.93 

27.78 

00.635 

1468.9 

OBS 

C1400 

03.72 

34.934 

27.78 

1466.9 

STO 

01500 

03.67 

34.93 

27.7° 

00.680 

1490.4 

OBS 

C1500 

03.67 

34.935 

27.79 

1 490 . 4 
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TABLE  XXI. — Continued 


STATION 


PEFIO       31       8099 
CONSEC  0077 

L4T  56    3  0      N 

LONG      05!    00      H 


VE4I!     1969  eOIDP    03566  AIR    TEWP  03.6 

MON'TH  05  Ship  pu  uet  bulb   02. £ 

DAY  15  DATA    USE        1  BAPOMETR     1021.7 

HOUR     23.7  AREA  05  CLOUO    T/A 


DIP     MGT    PER 

06      2         <. 
SEA 

CL/TP 


WIND-DIR  07 

HIND-SPD  C2 
WIND-F3P 

hEATHEB  Xl 


INST    STO    fECOPDER 

tkace  dip  D 

duration  00.3 

ORir,  B49  077 


TEN  SO  1'.07 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIME   LVLTVP    DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
CBS 
OBS 

STO 
DBS 
DBS 
CBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
CBS 

STD 
CBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
CBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

ces 


00000 

ceo  CO 

00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
00030 
00050 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
O0125 
00125 
CC15C 
00150 
00200 
002CC 
00250 
00250 
00275 
00295 
CC3C0 
00300 
0030* 
00319 
00;36 
00380 
00400 

004  00 

005  00 

005  00 
C06  00 

006  00 
00700 
00700 
00800 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 

CHOC 

01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TE«P 

04.22 
04.22 
03.84 
03.84 
03.79 
03.79 
03.78 
03.78 
03.75 
03.75 
03.64 
03.64 
03.52 
03.52 
03.43 
03.43 
C3.34 
03.34 
03.28 
C3.28 
02.71 
02.71 
02.70 
0  3.72 
C3.63 
03.63 
03.43 
03.72 
03.55 
04. C3 
04.03 
04.03 
03.94 
03.94 
C3.90 
03.90 
03.78 
03.78 
03.71 
03.71 
03.67 
03.67 
03.67 
03.67 
03.70 
03.70 
03.69 
03.69 
03.68 
03.68 
03.65 
03.65 
03.61 
03.61 


SAL 

34.53 

34.533 

34.5  1 

34.506 

34.52 

34.519 

34.53 

34.529 

34.53 

34.526 

34.53 

34.530 

34.54 

34.543 

34.54 

34.545 

34.55 

34.549 

34.56 

34.565 

34.58 

34.577 

34.604 

34.780 

34.77 

34.770 

34.740 

34.776 

34.759 

34.866 

34.87 

34.870 

34.88 

34.877 

34.89 

34.890 

34.89 

34.887 

34.88 

34.875 

34.88 

34.878 

34.89 

34.887 

34.89 

34.893 

34.90 

34.902 

34.91 

34.906 

34.90 

34.903 

34.90 

34.903 


SIGMA-T 

27.41 
27.41 
27.43 
27.43 
27.45 
27.45 
27.46 
27.46 
27.46 
27.46 
27.47 
27.47 
27.49 
27.49 
27. 5C 
27.50 
27.52 
27.52 
27.53 
27.53 
27.60 
27. oO 
27.62 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27. 7C 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


ovndpth 

00.000 
00.006 
00.013 
00.019 
00.032 
00.048 
00.063 
00.078 
00.093 
00.122 
00.150 


00.220 
00.264 
00.3C7 
00.350 
00.394 
00.438 
00.462 
00.526 
00.571 
00.617 
00.063 
00.709 


SND    VEL       3XVG 

1467.2 
1467.2 
1465.7 
1465.7 
1465.7 
1465.7 
1465.8 
1465.8 
1466.0 
1466.0 
1465.9 
1465.9 
1465.9 
1465.9 
1465.9 
1465.9 
1465.9 
1465.9 
1466.5 
1466.5 
1464.9 
1464.9 
1465.3 
1470.2 
1469.9 
1469.9 
1469.1 
1470.6 
1470.2 
1473.1 
1473.4 
1473.4 
1474.7 
1474.7 
1476.2 
1476.2 
1477.4 
1477.4 
1478.7 
1478.7 
1480.2 
1480.2 
1481.9 
1481 .9 
1463.7 
1483.7 
1485.3 
1485.3 
1487.0 
1487.0 
1488.5 
1488.5 
1490.1 
1490.1 


P34      TCT    P 
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TABLE  XXI.— Continued 


STATION 


REFIO       31       8099            VE4? 

1969 

BOTDP    C3566             AIP 

TEMP         03.5 

DIP    HGT    PER            WIND-OIR    33 

CONSEC               0078            MONTH       05 

SHIP    OU 

WET 

B  UL  B         03 . 0 

09 

2          3                UIND-SPD    05 

LAT             56    30       N             DAY 

16 

DATA    USE 

1             BAROMETB     1021.3 

SEA 

WIND-F3R 

LONG      051    15       u            HOUP 

C6.0 

AREA 

05             CLOUO     T/A 

CL/TP 

UEATHE5        XI 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL       OXYG                PD' 

STD 

00010 

04. 0* 

34.52 

27.42 

00.000 

1 466 . 4 

06.0         OBS 

00000 

04.0". 

34.519 

27.42 

1466.4 

STD 

00010 

03.83 

34.51 

27.44 

00.006 

1465.7 

OBS 

00010 

03.83 

34.511 

27.44 

1465.7 

STD 

00020 

03.30 

34.52 

27.45 

00.013 

1465.7 

OBS 

00C20 

03.80 

34.52C 

27.45 

1465.7 

STD 

00030 

03.77 

34.52 

27.45 

00.019 

1465.7 

OBS 

00030 

03.77 

34.525 

27.45 

1465.7 

STD 

00050 

03.75 

34.52 

27.46 

00.032 

1466.0 

□  BS 

00050 

03.75 

34.525 

27.46 

1466.0 

STD 

COC75 

03.55 

34.53 

27.43 

00.048 

1465.6 

OBS 

000  75 

03.55 

34.528 

27.48 

1465.6 

STD 

00100 

03.25 

34.54 

27.52 

00.063 

1464.7 

OBS 

00100 

03.25 

34.545 

27.52 

1464.7 

OBS 

00110 

03.03 

34.540 

27.54 

1463.9 

STD 

00125 

03.47 

34.61 

27.55 

00.077 

1466.2 

OBS 

00125 

03.47 

34.613 

27.5  5 

1466.2 

OBS 

00130 

03.50 

34.646 

27.58 

1466 .4 

STD 

00150 

03.20 

34.65 

27.61 

00.090 

1465.5 

OBS 

00150 

03.20 

34.650 

27.61 

1465.5 

OBS 

00175 

r2.e2 

34.598 

27. 6C 

1464.2 

STD 

00200 

02.78 

34.62 

27.62 

00.115 

1464.4 

OBS 

00200 

02.78 

34.617 

27.62 

1464.4 

OBS 

CC2*0 

03.07 

34.670 

27.64 

1466.4 

STD 

002  50 

03.62 

34.76 

27.66 

00.139 

1469.1 

OBS 

0C250 

03.62 

34.76C 

27.66 

1469.1 

STD 

00300 

03.90 

34. S2 

27.68 

00.162 

1471 .1 

OBS 

00300 

03.90 

34.824 

27.66 

1471.1 

OBS 

00320 

03.79 

34.B29 

27.6^ 

1471.0 

STD 

00<.00 

03.92 

34.87 

27.72 

00.206 

1472.9 

OBS 

00400 

03.92 

34.873 

27.72 

1472.9 

STD 

00500 

03.69 

34.85 

27.72 

00.249 

1473.6 

OBS 

005  00 

03.69 

34.854 

27.72 

1473.6 

STD 

CC60C 

03.80 

34.89 

27.74 

00.291 

1475.8 

OBS 

006  00 

03.80 

34.889 

27.74 

1475.8 

STD 

007  00 

03.74 

34.38 

27.74 

00.334 

1477.2 

OBS 

00700 

03.74 

34.879 

27.74 

1477.2 

STD 

00800 

0  3.71 

34.88 

27.74 

00.377 

1478.7 

OBS 

OC800 

03.71 

34.882 

27.74 

1478.7 

STD 

009  00 

03.58 

34.86 

27.74 

00.421 

1479.8 

OBS 

CC900 

03.58 

34.361 

27.74 

1479.8 

STD 

01000 

03.59 

34.88 

27.75 

00.46  5 

1431.5 

OBS 

01000 

03.59 

34.877 

27.75 

1481.5 

STD 

01100 

03.63 

34.88 

27.75 

00.5C9 

1483.4 

.    OBS 

01100 

03.63 

34.834 

27.75 

1483.4 

STD 

01200 

03.63 

34.89 

27.76 

00.554 

1485.1 

OBS 

01200 

03.63 

34.892 

27.76 

1485.1 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.77 

00.599 

1436.3 

OBS 

01 300 

03.64 

34.902 

27.77 

1436.3 

STD 

01<.00 

03.62 

34.90 

27.77 

00.645 

1483.4 

OBS 

01<.00 

03.62 

34.900 

27.77 

1488.4 

STD 

01500 

03.60 

34.91 

27.77 

00.691 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.907 

27.77 

1490.0 

INST    STO    PECOBDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    B49    073 


TEN  Sa  1407 
5  SauARE  3 
2  SaUARE  6C 
1  SQUARE  61 
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TABLE  XXII. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  ABSE- 
CON  at  Ocean  Station  BRAVO,  16  May-8  June  1969,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-8103. 


S    T    4     T     I     0    N 


OEFID       31  8103 

CONSEC  0001 

LST            56  23. 5N 

LONG       050  49       W 


YEao  1969 
MONTH  05 
D4V  16 

HOUf     18. *» 


BOTDP    03658 
SHIP    tl 
04TA    USE       1 
4ftE4  05 


AIR    TEMP  06.3 

WET    BULB  04.7 

BAROMETR    lC21.i 
CLCUO     T/4 


DIP    HGT    PER 

07       2         <. 
SE4 
CL/TR 


HltO-DIfi    00 
KIND-SPO    00 
WIND-FDR 
HEATHEN        XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

CRIG    B50    001 


TEN  SO  1407 
5  SJUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SQUARE    60 


C4STNUM/T1ME       LVLTYP 


DYNOPTH       SND    VEL       OXY& 


Pj*       TOT    P 


STD 

00000 

04. 

,39 

34, 

,54 

27. 

,40 

00. 

,000 

14o7, 

.9 

OBS 

00000 

04. 

39 

34. 

,544 

27. 

,40 

1467, 

.9 

STD 

ocoic 

C4. 

41 

34, 

.54 

27, 

,40 

00. 

OOo 

1468, 

.1 

OBS 

00010 

04. 

41 

34, 

.538 

27. 

,40 

1468, 

.1 

STD 

00020 

04. 

06 

34. 

,53 

27. 

.43 

00. 

,013 

1466  . 

.8 

OBS 

CCC20 

04. 

,06 

34, 

.535 

27. 

,43 

1466. 

.8 

STO 

00030 

03. 

89 

34, 

,54 

27. 

,45 

00. 

020 

1466. 

.3 

DBS 

C00  3C 

03. 

,69 

34. 

536 

27. 

,45 

1466  . 

.3 

STD 

00050 

03. 

83 

34, 

,54 

27. 

,46 

00, 

.032 

1460,4 

CBS 

00050 

03. 

,83 

34. 

,544 

27. 

,46 

1466  . 

.4 

STD 

00075 

03. 

59 

34. 

,52 

27, 

,47 

00, 

,048 

1465. 

.7 

OBS 

00075 

03. 

,59 

34, 

.525 

27, 

,47 

1465. 

,7 

STD 

CO  100 

03, 

,32 

34. 

,55 

27, 

.52 

00, 

,063 

1465. 

,0 

OBS 

00100 

03. 

32 

34, 

.553 

27. 

,52 

1465. 

,0 

STD 

00125 

03. 

24 

34, 

,57 

27, 

,54 

00. 

,078 

1465. 

.1 

OBS 

0C125 

C3. 

,24 

34, 

.566 

27, 

.54 

1465. 

.1 

OBS 

00133 

02. 

,97 

34, 

.558 

27, 

,56 

1464. 

.1 

STD 

CC150 

03. 

,01 

34, 

,57 

27. 

,57 

CO. 

092 

1464, 

.5 

OBS 

00150 

03. 

,01 

34.574 

27. 

,57 

1464. 

.5 

STD 

002  00 

02. 

,93 

34, 

.62 

27, 

.61 

00, 

,118 

1-65. 

.1 

OBS 

no200 

02. 

,93 

34, 

.617 

27, 

.61 

1465, 

.1 

OBS 

00222 

02. 

,82 

34, 

,632 

27, 

.63 

1465. 

.0 

STO 

00250 

03, 

,13 

34. 

,67 

27, 

.63 

00, 

.142 

1466  . 

.8 

OBS 

00250 

03. 

,13 

34, 

.671 

27, 

,63 

1466. 

.8 

STO 

00300 

03. 

,46 

34. 

.78 

27.69 

00, 

.166 

1469. 

.2 

DBS 

00300 

03, 

,46 

34. 

.778 

27. 

.69 

1469. 

.2 

OBS 

00350 

04. 

,  16 

34. 

.877 

27. 

.69 

1473, 

.1 

STD 

0040C 

04, 

,  12 

34, 

,89 

27.71 

00, 

.210 

1473. 

.3 

OBS 

004  00 

04, 

,12 

34. 

,893 

27. 

.71 

1473, 

.8 

STD 

00500 

04. 

,03 

34. 

,91 

27, 

.73 

00, 

.253 

1475, 

.1 

OBS 

C050C 

04, 

.03 

34. 

,906 

27. 

.73 

1475. 

.1 

STD 

006  00 

03, 

,78 

34, 

,89 

27. 

.74 

00, 

.295 

1475, 

.7 

DBS 

00600 

03, 

.78 

34, 

.890 

27. 

.74 

1475, 

.7 

OBS 

00650 

03. 

,67 

34, 

.877 

27. 

.74 

1476 

.0 

STO 

00700 

03, 

,78 

34, 

.90 

27. 

.75 

00, 

.336 

1477, 

.4 

OBS 

00700 

C3. 

,78 

34. 

.902 

27. 

,75 

1477, 

.4 

OBS 

00745 

03, 

.86 

34. 

.910 

27. 

.75 

1478 

.5 

STD 

008  00 

03, 

.60 

34. 

.91 

27. 

.75 

00, 

.379 

1479 

.1 

OBS 

008  00 

03, 

.80 

34, 

.906 

27. 

,75 

1479 

.1 

STD 

00900 

03, 

.81 

34. 

.91 

27, 

.76 

00, 

.422 

1480 

.6 

OBS 

00900 

03, 

,61 

34. 

.909 

27. 

.76 

1480 

.8 

STD 

01000 

03. 

.75 

34, 

.91 

27. 

.76 

00, 

.465 

1482 

.3 

OBS 

01000 

03, 

.73 

34. 

.906 

27, 

.76 

1482, 

.3 

STD 

01100 

03. 

.69 

34, 

.90 

27. 

.  76 

00, 

.509 

1463, 

.7 

OBS 

01100 

03, 

.69 

34. 

.900 

27, 

.76 

1483, 

.7 

STD 

01200 

03. 

,70 

34, 

.91 

27, 

.76 

00, 

.554 

1485, 

.4 

OBS 

01200 

03, 

.70 

34 

.906 

27, 

.76 

1485 

,4 

STD 

01300 

03. 

.69 

34. 

.91 

27, 

.77 

00. 

,599 

1487 

.0 

OBS 

01300 

03. 

.69 

34 

.909 

27. 

.77 

1487 

.0 

STD 

01400 

03. 

.71 

34, 

.92 

27, 

.77 

00. 

.645 

1488 

.8 

OBS 

014C0 

03, 

,71 

34 

.916 

27, 

.77 

1488 

.8 

OBS 

01485 

03. 

.69 

34, 

.922 

27 

.78 

1490. 

.2 
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TABLE  XXII.— Continued 


STATION 


SEFIO       31       eiC3 
CONSEC  0002 

L4T  56    20      N 

LONG       051     00       W 


YEA"? 

1969 

BOTDP    C3585 

AIP 

TEMP          03. C 

DIB     HOT    PER             UlND-OIR    00 

INST     STD    RECORDER 

MONTH 

1       05 

SHIP    AZ 

HET 

BULB          02.1 

07 

2          4                hIMD-SPD    00 

TRACE    DIR                        1 

DAY 

17 

DAT*    USE        1 

BAROMETR     1013.4 

SEA 

KIND-f 3R 

DURATION                   CO. 

HOUP 

12.3 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER        X2 

ORIO    650    002 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL       OXYG                PD4 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

C4.32 

34.54 

27.41 

00.000 

1467.6 

OBS 

00000 

04.32 

34.543 

27.41 

1467.0 

STO 

00010 

04.0  5 

34.54 

27.43 

00.0C6 

1466.6 

OBS 

00010 

04.05 

34.536 

27.43 

1466.6 

STD 

00020 

03.70 

34.54 

27.47 

00.013 

1465.3 

OBS 

CCC20 

C3.70 

34.537 

27.47 

1465.3 

STO 

00030 

03.60 

34.54 

27.49 

00.019 

1465.1 

OBS 

00030 

03.60 

34.545 

27.49 

1465.1 

STO 

00050 

03.55 

34.55 

27.49 

00.031 

1465.2 

OBS 

00050 

03.55 

34.546 

27.49 

1465.2 

STD 

C0C75 

03.10 

34.57 

27.55 

00.045 

1463.7 

OBS 

00075 

03.10 

34.570 

27.55 

1463.7 

STD 

OOlOO 

03.06 

34.58 

27.57 

00.059 

1464.0 

OBS 

00100 

03.08 

34.585 

27.57 

1464.0 

STD 

00125 

03.02 

34.60 

27.59 

00.072 

1464.2 

OBS 

0C125 

03.02 

34.602 

27.59 

1464.2 

STD 

00150 

03.03 

34.63 

27.61 

00.085 

1464.7 

OBS 

00150 

03.03 

34.62  8 

27.61 

1464.7 

CBS 

00170 

03.21 

34.669 

27.62 

1465.9 

STD 

002  00 

03.09 

34.67 

27.64 

00.109 

1465.8 

OBS 

002  00 

03.09 

34.674 

27.64 

1465.8 

PBS 

00222 

02.95 

34.671 

27.65 

1465.6 

STD 

002  50 

03.  11 

34.69 

27.65 

00.133 

1466.8 

oes 

0C25C 

C3.ll 

34.690 

27.65 

1466.8 

OBS 

002  60 

03.44 

34.730 

27.65 

1468.4 

STO 

00300 

03.89 

34.84 

27.69 

CO. 156 

1471.1 

OBS 

00300 

03.89 

34.839 

27.69 

1471 .1 

OBS 

0034  0 

04.02 

34.878 

27.71 

1472.4 

SID 

00400 

03.95 

34.89 

27.73 

00.109 

1473.1 

OBS 

004  00 

03.95 

34.890 

27.73 

1475.1 

STO 

cr50c 

03.87 

34.90 

27.74 

00.240 

1474.4 

OBS 

00500 

03.87 

34.900 

27.74 

1474.4 

STD 

00600 

03.84 

34.91 

27.75 

00.261 

1476.0 

OBS 

O600 

03.84 

34.907 

27.75 

1476.0 

STD 

007  00 

03.85 

34.92 

27.76 

00.323 

1477.7 

DBS 

CC7C0 

03.85 

34.917 

27.76 

1477.7 

STO 

00800 

03.79 

34.91 

27.76 

00.364 

1479.1 

DBS 

008  00 

03.79 

34.915 

27.76 

1479.1 

STO 

00900 

03.70 

34.91 

27.76 

00.406 

1480.4 

OBS 

00900 

03.70 

34.906 

27.76 

1480.4 

STD 

CICOC 

03.75 

34.92 

27.77 

00.449 

1482.3 

OBS 

01000 

03.75 

34.917 

27.77 

1482.3 

STD 

01100 

03.72 

34.91 

27.77 

00.492 

1483.8 

OBS 

riioo 

03.72 

34.914 

27.77 

1483.8 

STD 

01200 

03.71 

34.92 

27.77 

00.536 

1485.4 

OBS 

01200 

03.71 

34.917 

27.77 

1485.4 

STO 

01300 

03.71 

34.92 

27.77 

00.581 

1487.1 

OBS 

01300 

03.71 

34.921 

27.77 

1487.1 

STD 

01400 

03.67 

34.92 

27.78 

00.62  6 

1486.6 

CBS 

01400 

03.67 

34.918 

27.78 

1468.6 

STD 

01500 

03.64 

34.92 

27.7  6 

CO. 671 

lt90.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.921 

27.78 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  XXII.— Continued 


S    T    «     T    I     0    N 


OEFID       31       6103 
CQNSEC  0003 

L<T  56    22       N 

LONG      051    15. 5H 


C4STNW/IIME        LVLTYP 


YEAS 

1969 

BOTOP    0352C 

AIO 

TEMP         02.9 

Olf    HOT    PER 

JINO-OIR    34 

INST     STD    PECCfOER 

TEN    S3     1407 

MONTH 

05 

SHIP    AZ 

HET 

BULB          02.0 

34 

4         2 

unD-SPD    25 

TRACE    DIR                         D 

5    SguARE       3 

OAT 

16 

DATA    USE       1 

B4B0METB     1001.5 

SEA 

rtIN0-F3B 

DURATION                 CO. 8 

2     SQUARE     6C 

HOUR 

12.0 

AREA               05 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

rtEATHEE        X6 

ORIG    850    003 

1     SauARE     61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OX¥G               PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SID3          PH 

STD 

ncooo 

04.49 

34.53 

27.38 

oc.ooo 

1468.3 

06  S 

00000 

04.49 

34.526 

27.36 

1466.3 

STD 

00010 

04.43 

34.53 

27.38 

CO. OCT 

1466.4 

□es 

00010 

04.48 

34.527 

27.36 

1468.4 

STD 

00020 

03.99 

34.54 

27.44 

00.013 

1466.5 

oes 

000  20 

03.9'J 

34.537 

27.44 

1466.5 

STD 

00030 

03.69 

34.54 

27.47 

00.020 

1465.4 

08  S 

00030 

03.69 

34.537 

27.47 

l4o5.4 

STD 

00"50 

03.45 

34.54 

27.50 

00.052 

1464.7 

06S 

00050 

03.45 

34.544 

27.50 

1464.7 

STD 

00C7S 

03.09 

34.56 

27.54 

00.046 

1463.6 

DBS 

00075 

03.09 

34.556 

27.54 

1463.6 

STD 

00100 

02.98 

34.57 

27.57 

00.060 

1463.6 

OBS 

00100 

02.98 

34.570 

27.57 

1463.6 

STD 

0012  5 

03.00 

34.60 

27.59 

00.073 

1464.1 

OBS 

00125 

03.00 

34.597 

27.59 

1464.1 

OBS 

OOliiO 

03.03 

34.613 

27.60 

1464.5 

STD 

00150 

02.79 

34.61 

27.61 

00.086 

1463.6 

OBS 

00150 

02.79 

34.608 

27.61 

1463.6 

STD 

002  00 

02.70 

34.62 

27.63 

00.111 

1464.1 

OBS 

0C200 

02.70 

34.617 

27.63 

1464.1 

OBS 

002*0 

02.98 

34.666 

27.64 

1466.0 

STD 

002  50 

03.74 

34.77 

27.65 

00.135 

1469.6 

OBS 

002  50 

03.74 

34.766 

27.65 

1469.6 

OBS 

00278 

04.12 

34.848 

27.67 

1471.7 

OBS 

00285 

04. CI 

34.843 

27.68 

1471.4 

STD 

00300 

04.23 

34.88 

27.69 

00.158 

1472.6 

OBS 

003  00 

04.23 

34.882 

27.69 

1472.6 

OBS 

00324 

04.05 

34.672 

27.70 

1472.2 

STD 

00400 

04.  06 

34.90 

27.72 

00.201 

1473.6 

OBS 

0C4C0 

04.06 

34.902 

27.72 

1473.6 

STD 

00500 

03.91 

34.90 

27.74 

00.243 

1474.6 

OBS 

005  00 

03.91 

34.900 

27.74 

1474.6 

STD 

0C6C0 

03.79 

34.90 

27.75 

00.284 

1475.7 

OBS 

00600 

03.79 

34.897 

27.75 

1475.7 

STD 

007  00 

C3.77 

34.90 

27.76 

00.32O 

1477  .3 

OBS 

00700 

03.77 

34.905 

27.76 

1477.3 

STD 

008  00 

03.70 

34.90 

27.76 

00.367 

1h78.7 

OBS 

ooeoc 

03.70 

34.904 

27.76 

1478.7 

STD 

00900 

03.64 

34.90 

27.76 

00.409 

1480.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.899 

27.76 

1480.1 

STD 

01000 

03.57 

34.89 

27.  76 

00.452 

1481.5 

OBS 

01000 

03.57 

34.889 

27.76 

1481.5 

STD 

ouco 

03.58 

34.90 

27.77 

00.495 

1483.2 

OBS 

01100 

03.58 

34.896 

27.77 

1483.2 

STD 

C1200 

03.63 

34.91 

27.77 

00.538 

1485.1 

OBS 

01200 

03.63 

34.908 

27.77 

1485.1 

STD 

01300 

03.65 

34.91 

27.78 

00.583 

1486.9 

OBS 

C1300 

C3.65 

34.914 

27.78 

1486.9 

STD 

01400 

03.67 

34.92 

27.78 

00.627 

1488.7 

OBS 

014  00 

03.67 

34.925 

27.78 

1486.7 

OBS 

01490 

03.64 

34.922 

27.78 

1490.0 

328 


TABLE  XXII.— Continued 


STATION 


KEFIO      31  B103 

CONSEC  OCC» 

I.4T             56  30. 2N 

LONG       050  57. ".u 


yE4R  1969 
>(ONTH  05 
Oil  19 

HOUR     17.8 


B.  -DP    03585 

Di-t    USE       1 
ARsa  05 


AIR    TEMP         05.0 
«ET    SULB  03.8 

BARCHETR     1017.5 
CLOUO    T/A 


DIR    HOT    PER 

26       7         4 
SEA 
CL/TR 


KINO-OIR  27 

KISD-SPO  22 
UIND-F3R 

NEAThER  x-> 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.7 

0»IG    850    CO* 


TEN  SO  1437 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     S3UARE     60 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


SI3MA-T         OVNOOTH       SND    VEL       DXrG 


PI*       TOT     P 


STD 

00000 

;  - 

.13 

34. 

,53 

27 

.42 

00, 

,oco 

1466 

.8 

DBS 

00000 

04 

.  13 

34 

.530 

27. 

.42 

1466>8 

STD 

00010 

04, 

.  13 

34, 

.54 

27, 

.43 

00. 

,006 

1467 

.0 

OBS 

00010 

C4 

.  13 

34, 

.537 

27, 

.43 

1467 

.0 

STO 

00020 

04, 

.01 

34, 

.53 

27 

.43 

00, 

,013 

1466 

.6 

OBS 

00020 

04, 

.01 

34. 

.532 

27, 

.43 

1466 

.6 

STD 

00030 

03. 

.  S4 

34, 

.53 

27, 

,44 

00. 

.019 

1466 

.5 

OBS 

00030 

03, 

.S4 

34, 

,533 

27. 

.44 

1466 

.5 

STD 

C0C50 

03. 

.2'- 

34, 

,54 

27 

.52 

cc. 

.032 

1463 

.8 

OBS 

00050 

03. 

.24 

34. 

,538 

27, 

,52 

1463 

.8 

OBS 

00060 

03, 

.09 

34, 

,536 

27, 

,53 

1463 

.4 

STD 

00C75 

C3. 

.22 

34, 

,56 

27, 

.54 

00. 

,046 

1464 

.2 

OBS 

00075 

03. 

.21 

34. 

,565 

27, 

,54 

1464, 

.2 

OBS 

ccr90 

C3, 

.11 

34. 

.556 

27. 

,54 

1464 

.0 

STO 

00100 

02. 

,76 

34. 

.55 

27. 

,57 

00. 

.060 

1462 

.6 

OBS 

00100 

02. 

.76 

34. 

.548 

27, 

,57 

1462 

.6 

STO 

00125 

03. 

,15 

34, 

,61 

27, 

,59 

00. 

,073 

1464, 

.8 

OBS 

00125 

03. 

.15 

34. 

.615 

27, 

.59 

1464, 

.8 

OBS 

00130 

02. 

.98 

34. 

.613 

27. 

,60 

1464 

.1 

STD 

00150 

02. 

.85 

34. 

,61 

27. 

,61 

00. 

.066 

1463 

.9 

OBS 

00150 

02. 

.85 

34. 

,612 

27. 

,61 

1463 

.9 

OBS 

C013C 

02. 

.85 

34. 

,626 

27. 

.62 

1464. 

.4 

OBS 

00190 

02. 

.85 

34. 

,633 

27. 

.63 

1464, 

.6 

STD 

OC2C0 

03. 

.04 

34. 

,66 

27. 

.64 

cc. 

.UC 

1465, 

.6 

OBS 

002  00 

03. 

,04 

34. 

.665 

27. 

,64 

1465, 

.6 

OBS 

00220 

03. 

,03 

34. 

.664 

2T. 

.64 

1465. 

,9 

OBS 

0C245 

C3. 

,77 

34. 

.772 

ir. 

.65 

1469, 

,6 

STO 

00250 

03. 

,66 

34. 

.76 

27. 

,65 

00. 

.134 

1469. 

,2 

OBS 

00250 

03. 

,66 

34. 

,759 

27. 

,65 

1469, 

,2 

STO 

00300 

04. 

,14 

34. 

.88 

27. 

.70 

00. 

,157 

1472. 

,2 

OBS 

005  00 

04. 

14 

34. 

.883 

27. 

,70 

1472, 

,2 

OBS 

C0340 

C3. 

99 

34. 

.879 

27. 

,71 

1472. 

,3 

OBS 

00350 

04. 

,13 

34. 

,899 

27. 

.71 

1473, 

,0 

STD 

OCOO 

04. 

,04 

34. 

91 

27. 

.  13 

00. 

,199 

1473, 

,5 

OBS 

OO'.OO 

04. 

,04 

34. 

,912 

27. 

.75 

1475. 

,5 

STD 

00500 

03. 

89 

34. 

,90 

27. 

.74 

00. 

,240 

1474, 

,5 

OBS 

00500 

C3. 

,89 

34. 

904 

27. 

.74 

1474. 

,5 

STO 

006  00 

03. 

84 

34. 

,92 

27. 

.76 

00. 

.281 

1476. 

.0 

OBS 

006  00 

03. 

,84 

34. 

,921 

27, 

.76 

1476.0 

STD 

00700 

03. 

81 

34. 

,92 

27. 

.7( 

00. 

321 

1477, 

,5 

OBS 

007  00 

03. 

81 

34. 

,917 

27. 

,76 

1477, 

,5 

STD 

00600 

C3. 

79 

34. 

,92 

27. 

.76 

oc. 

363 

1479. 

,1 

OBS 

008  00 

03. 

79 

34. 

,918 

27. 

,76 

1479. 

,1 

STD 

00900 

03. 

75 

34. 

,92 

27, 

.77 

00. 

,404 

1480.6 

OBS 

00900 

03. 

,75 

34. 

,916 

27. 

,77 

1480. 

,6 

STD 

01000 

03. 

69 

34. 

,91 

27. 

,77 

00. 

447 

1482. 

,0 

OBS 

OlOCO 

C3. 

,69 

34. 

915 

27. 

,77 

1482. 

.0 

STD 

01100 

03. 

67 

34. 

,91 

27. 

,77 

00. 

,489 

1483. 

.6 

OBS 

01100 

03. 

,67 

34. 

915 

27. 

,77 

1483. 

.6 

STD 

C12  00 

03. 

70 

34. 

,92 

27. 

.76 

00. 

533 

1485. 

,4 

OBS 

01200 

03. 

70 

34. 

,922 

27. 

,78 

1485. 

,4 

STD 

01300 

03. 

67 

34. 

92 

27. 

.78 

00. 

,577 

1487.0 

OBS 

01300 

03. 

67 

34. 

,921 

27. 

,78 

1487. 

.0 

STD 

01400 

03. 

64 

34. 

,92 

27. 

.78 

00. 

621 

1488. 

,5 

OBS 

01400 

03. 

64 

34. 

,923 

27. 

,78 

1488. 

.5 

STD 

01500 

03. 

61 

34. 

,92 

27. 

,79 

00. 

,666 

1490. 

.1 

OBS 

01500 

03. 

61 

34. 

923 

27. 

,79 

1490. 

.1 
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TABLE  XXII.— Continued 


"EFIO       31       8103 
CONSEC  0005 

L«T  56    31       N 

LONG      050    45. 5h 


NODC           STATION 

;          DATA 

YE4B 

1969 

BCTDP    03475            IIP 

TEMP          04.0 

DIP    HGT    PER            HINO-DIR    22 

INST    STD    FECORDER 

MONTH       05 

SHIP    4Z 

WET 

BULB         02.7 

22 

5          3                .<IND-SPD    l3 

TRACE    DIR                        1 

OtY 

19 

OATS  use 

1            BAOOMETIi    1015.4 

SEA 

miMD-FOR 

DURATION                   00. 

HOUP 

23.5 

AREA 

0  5           CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHEB       XI 

ORIG    650    005 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL       OXYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

STO 

00000 

04.  14 

34.54 

27.43 

00.000 

146t>.S 

OBS 

00000 

04.14 

34.544 

27.43 

1466.6 

STD 

00010 

04.13 

34.54 

27.43 

00.006 

1467.0 

OBS 

00010 

04.13 

34.544 

27.43 

1467.0 

STD 

C0020 

04.08 

34.54 

27.44 

00.013 

1466.9 

OBS 

00020 

04.08 

34.545 

27.44 

1466.9 

STD 

00030 

04. C6 

34.55 

27.44 

00.019 

1467.0 

OBS 

00030 

04.06 

34.546 

27.44 

1467.0 

STD 

00050 

03.80 

34.55 

27.47 

00.032 

1466.2 

OBS 

CCC50 

03.80 

34.549 

27.47 

1466.2 

STO 

00075 

03.38 

34.5c, 

27.52 

00.047 

1464.9 

OBS 

00075 

03. 3B 

34.560 

27.52 

1464.9 

STD 

00100 

03.15 

34.57 

27.55 

00.061 

1464.3 

OBS 

00100 

03.15 

34.570 

27.55 

1464.3 

STD 

CC125 

03.32 

34.60 

27.56 

00.075 

1465.5 

OBS 

00125 

03.32 

34.598 

27.56 

1465.5 

STO 

00150 

03.25 

34.64 

27.59 

00.088 

1465.7 

OBS 

00 150 

03.25 

34.636 

27.59 

1465.7 

OBS 

00169 

03.28 

34.665 

27.61 

1466.1 

oes 

001  BO 

02.80 

34.635 

27.63 

1464.2 

STO 

002  00 

03.04 

34.66 

27.6  3 

00.113 

1465.6 

OBS 

002  00 

03.04 

34.662 

27.63 

1465.6 

OBS 

00219 

03.39 

34.713 

27.64 

1467.5 

OBS 

00225 

03.06 

34.674 

27. 04 

1466.1 

STD 

00250 

03.63 

34.76 

27.66 

CO. 137 

1469.1 

DBS 

00250 

03.63 

34.764 

27.66 

1469.1 

S^D 

003  00 

04.  16 

34.88 

27.70 

00.160 

1472.3 

CBS 

CC300 

04.16 

34.881 

27.70 

1472.3 

STD 

OCOO 

04.17 

34.92 

27.73 

00.202 

1474.1 

OBS 

00400 

C4.17 

34.924 

27  .  7  3 

1474.1 

STO 

00500 

03.98 

34.93 

27.75 

00.243 

1474.9 

OBS 

005  00 

03.98 

34.926 

27.75 

1474.9 

STD 

CC600 

03.86 

34.92 

27.76 

00.284 

1476.1 

OBS 

OOoOO 

03.86 

34.917 

27.76 

1476.1 

STO 

00700 

03.79 

34.92 

27.77 

00.32  5 

1477.4 

OBS 

007  00 

03.79 

34.919 

27.77 

1477.4 

STD 

008  00 

03.74 

34.92 

27.77 

00.366 

1478.9 

OBS 

00800 

03.74 

34.920 

27.77 

1478.9 

STO 

00900 

03.64 

34.91 

27.77 

00.407 

1480.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.907 

27 .  7  7 

1480.1 

STD 

01000 

03.61 

34.91 

27.77 

00.449 

1481.7 

OBS 

01000 

03.61 

34.908 

27.77 

1481.7 

STD 

ouoo 

03.62 

34.91 

27.78 

00.491 

1483.4 

OBS 

01100 

03.62 

34.910 

27.  ^8 

1483.4 

STD 

01200 

03.06 

34.92 

27.78 

CO. 534 

1485.2 

OBS 

01200 

03.66 

34.919 

27.78 

1485.2 

STD 

01300 

03.66 

34.93 

27.73 

00.578 

1486.9 

OBS 

01300 

03. o6 

34.926 

27.78 

1486.9 

STD 

01400 

03.65 

34.93 

27.79 

00.622 

1488.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.927 

27.79 

1488.6 

STD 

01500 

03.61 

34.93 

27.79 

00.666 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.929 

27.79 

1490.1 

TEN  SO  140  7 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


330 


TABLE  XXII.— Continued 


S    I    »    T    I    C    N 


REFID      31      eiC3           YEAR 

1969 

BOTOP    03<.75            AIR 

TEMP         02.5            DIf    hGT    PER            HIND-OIR    20 

CONSEC              0006            «ONTh 

1      05 

SHIP    AZ 

WET 

BULB          01. e                49 

3          X                WINO-SPD    07 

LiT             56    32       N             DAY 

20 

DATA    USE 

1             eAPOMETR 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       0  50    53. 5W            MCUR 

11.5 

AfEA                05             CLOJO     T/A 

CL/TP 

1                              HEATHER       Xi 

CASTNU"/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL       OXVG                PO' 

STD 

DOC  00 

04.19 

34.54 

27.42 

00.000 

1467.0 

11.5         OB? 

00000 

04.  19 

34.536 

27.42 

1467.0 

STO 

CCCIO 

04.  19 

34.54 

27.42 

00.006 

1467.2 

OBS 

OOOIO 

04.19 

34.539 

27.42 

1467.2 

STO 

00020 

04.17 

34.54 

27.42 

00.013 

1467.3 

OBS 

00020 

04.  17 

34.539 

27.42 

1467.3 

STD 

00030 

04.  13 

34.54 

27.43 

00.020 

1467.3 

OBS 

00030 

04.13 

34.539 

27.43 

1467.3 

STD 

00050 

03.48 

34.54 

27.49 

00.032 

1464,9 

OBS 

00050 

03.48 

34.540 

27.49 

1464.9 

OBS 

00060 

03.14 

34.555 

27.54 

1463.6 

STD 

000  75 

03.09 

34.56 

27.55 

00.047 

1463.6 

OBS 

0CC75 

03.09 

34.561 

27.55 

1 463  .  6 

STD 

00100 

02.94 

34.58 

27.57 

00.060 

1463.4 

OBS 

OOICO 

02.94 

34.577 

27.57 

1463.4 

STO 

00U5 

02.96 

34.62 

27.61 

00.073 

1464.0 

OBS 

00125 

02.96 

34.624 

27.61 

1464.0 

STO 

CClS" 

02.76 

34.61 

27.62 

00.085 

1463.5 

OPS 

00150 

02.76 

34.614 

27.62 

1463.5 

OBS 

00170 

03.01 

34.651 

27.63 

1465.0 

OBS 

00190 

02.93 

34.654 

27.64 

1465.0 

STO 

002  00 

03.  18 

34.69 

27.64 

00.110 

1466.3 

OBS 

0C200 

03.18 

34.686 

27.64 

1466.3 

STO 

002  50 

03.74 

34.79 

27.67 

00.133 

1469.6 

OBS 

002  5  0 

03.74 

34.792 

27.67 

1469.6 

STD 

00300 

04.24 

34.90 

27.70 

00.155 

1472.7 

OBS 

00300 

04.24 

34.896 

27.70 

1472.7 

STD 

00*00 

04.12 

34.92 

27.73 

00.197 

1473.9 

OBS 

00<.00 

04.12 

34.921 

27.73 

1473.9 

STD 

005  00 

04.01 

34.92 

27.75 

00.239 

1475.1 

OBS 

00500 

04.01 

34.924 

27.75 

1475.1 

STO 

00600 

03.93 

34.93 

27.76 

00.279 

1476.4 

DBS 

00600 

03.93 

34.926 

27.76 

1476.4 

STD 

00700 

03.84 

34.92 

27.76 

00.320 

1477.7 

OBS 

00700 

03.84 

34.925 

27.76 

1477.7 

STD 

00800 

03.77 

34.92 

27.77 

00.361 

1479.0 

OBS 

008  00 

03.77 

34.923 

27.77 

1479.0 

STO 

C0900 

03.66 

34.91 

27.77 

00.4C2 

1480.2 

OBS 

00900 

03.66 

34.908 

27.77 

1480.2 

STD 

01000 

03.66 

34.91 

27.77 

00.444 

1481.9 

OBS 

01000 

03.06 

34.913 

27.77 

1481.9 

STO 

01100 

03.64 

34.91 

27.78 

00.487 

1483.5 

OBS 

01100 

03.64 

34.914 

27.78 

1483.5 

STD 

01200 

03.71 

34.93 

27.78 

00.530 

1465.5 

06  S 

01200 

03.71 

34.928 

27.78 

1485.5 

STO 

C1300 

03.71 

34.93 

27.76 

00.574 

1467.1 

OBS 

01300 

03.71 

34.930 

27.78 

1487.1 

STD 

01400 

C3.68 

34.93 

27.79 

00.618 

1488.7 

OBS 

OliOO 

03.66 

34.931 

27.79 

1486.7 

STD 

01500 

03.64 

34.93 

^7.79 

00.663 

1490.2 

OBS 

C1500 

C3.64 

34.932 

27.79 

1490.2 

iNST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.6 

CRIG     850    006 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


331 


TABLE  XXII.— Continued 


N    0 

DC          S    T    A 

T    !    C    N 

DATA 

REFID      31       8103            YEAR 

1969 

BOTDP    03568 

AIR    TEMP          C3.0 

DIP    MGT    PER            JINO-OIB    23 

CONSEC               0007            MONTH 

05 

SHIP    AZ 

HET    BUI-B          02.6 

23       1          "                  "     "    '""    ' 

L           2                 rtlNU-SHU     IJ 

LAT             56    35. 7N             DAY 

20 

DATA    USE       1 

BABOMETR    1011.1 

SEA 

WIND-FOP 

tONG      050    48.514            HOUB 

17.6 

AREA                05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

MEATHEi^        X£ 

CASTNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMt-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       OXYG               PO 

STO 

00000 

04.26 

34.55 

27.42 

00.000 

1467.3 

17.0      oes 

00000 

04.26 

34.546 

27.42 

1467.3 

STO 

00010 

04.24 

34.5  5 

27.42 

00.006 

1467.4 

OBS 

CCC  10 

04.24 

34.546 

27.42 

1467.4 

STO 

00020 

04.05 

34.55 

27.44 

00.013 

1466.8 

085 

00020 

04.05 

34.549 

27.44 

1466.6 

STO 

00030 

04.01 

34.55 

27.45 

00.019 

1466.8 

OBS 

00030 

04.01 

34.54B 

27.45 

1466.6 

STO 

C00  5C 

03.88 

34.54 

27.45 

00.032 

1466 .6 

OBS 

00050 

03.88 

34.539 

27.45 

1466.6 

STO 

00075 

03.31 

34.55 

27.52 

CO. 047 

1464.6 

OBS 

00075 

03.31 

34.549 

27.52 

1464.6 

OBS 

00090 

03.20 

34.566 

27.54 

1464.4 

STD 

OCIOO 

03.32 

34.60 

27.56 

00.062 

1465.1 

OBS 

00100 

03.32 

34.597 

27.56 

1465.1 

STD 

00125 

03.07 

34.59 

27.57 

CO. 075 

1464.4 

OBS 

00125 

03.07 

34.589 

27.57 

1464.4 

OBS 

00135 

02.95 

34.587 

27.56 

1464.1 

STD 

0C150 

03.  19 

34.63 

27.59 

00.088 

1465.4 

OBS 

00150 

03.19 

34.629 

27.59 

1465.4 

OBS 

00192 

02.72 

34.627 

27.63 

1464.1 

STD 

00200 

02.78 

34.64 

27.64 

00.113 

1464.5 

OBS 

002  00 

02.78 

34.644 

27.64 

1 464 . 5 

STD 

CC250 

C3.57 

34.75 

27.66 

CO. 136 

1468.6 

OBS 

002  50 

03.57 

34.753 

27.66 

1468.8 

OBS 

00280 

03.85 

34.822 

27.68 

1470.6 

OBS 

00289 

03.65 

34.817 

27.70 

1469.9 

STD 

003  00 

03.84 

34.84 

27.7  0 

00.159 

1470.9 

OBS 

0030C 

03.84 

34.844 

27.70 

1470.9 

OES 

00340 

04.10 

34.906 

27.72 

1472.6 

STO 

00400 

04.05 

34.92 

27.74 

00.201 

1473.6 

OBS 

004  00 

04.05 

34.917 

27.74 

1473.6 

STD 

00500 

03.89 

34.91 

27.75 

00.242 

1474.5 

OBS 

00500 

03.89 

34.912 

27.75 

1474.5 

STD 

00600 

03.87 

34.92 

27.76 

00.282 

1476.1 

OBS 

00600 

03.67 

34.921 

27.76 

1476.1 

STO 

00700 

03.81 

34.92 

27.76 

00.323 

1477.5 

OBS 

00700 

03.81 

34.919 

27.76 

1477.5 

STD 

00800 

03.79 

34.92 

27.77 

00.364 

1479.1 

OBS 

008  00 

03.79 

34.924 

27.77 

1479.1 

STD 

00900 

03.74 

34.92 

27.77 

00.405 

1480.6 

OBS 

00900 

03.74 

34.923 

27.77 

1480.6 

STD 

01000 

03.71 

34.92 

27.77 

00.447 

1482.1 

OBS 

01000 

03.71 

34.921 

27.77 

1462.1 

STO 

01100 

03.70 

34.92 

27.78 

00.490 

1483.7 

OflS 

01100 

03.70 

34.922 

27.78 

1463.7 

STD 

C1200 

03.69 

34.92 

27.78 

00.533 

1485.4 

OBS 

01200 

03.69 

34.925 

27.78 

1485.4 

STD 

01300 

03.71 

34.93 

27.78 

00.577 

1487.1 

OBS 

01300 

03.71 

34.930 

27.78 

1487.1 

STD 

01400 

03.67 

34.93 

27.79 

00.621 

1488.7 

OBS 

01400 

03.67 

34.933 

27.79 

1488.7 

OBS 

01490 

03.64 

34.933 

27.79 

1490.1 

INST    STO    hECOROER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    B50    007 


TEN  SQ  1407 
5  SaUARE  3 
2  SUUARE  60 
1     SUUARE     60 
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TABLE  XXII.— Continued 


NODC  STATION  DATA 


OEFID       31       8103 
CONSEC  OOOB 

L«T  56    33       N 

LONG      0  50    «8      W 


YEA"  1969 
MCNTH  05 
DAY  29 

HOUR    12.5 


BOTDP    03566 
SHIP    A2 
DATA    USE        1 
ABEA  05 


AIP     TEXP  U.7 

HET    eULB  07.2 

BAROMETR     1011.2 
CLOUD     T/4 


DIR     HG 
10       « 
SEA 
CL/TR 


■<INO-DIR  11 

«I^(0-SPD  04 

WINO-FOR 

HEATHER  X2 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  CO. 7 

00 10    B50    008 


TEN  Sa  1<.07 
5  SQUARE  3 
2  S3UARE  6C 
1     SaUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SlGHi-T 


SND    VEL       0XY6 


PJ-t       TOT    P 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
CBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
OOCIO 
00010 
00020 
GOO  20 
00030 
00030 
00050 
00050 
C0C65 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00170 
0C19C 
00200 
002  00 
002  50 

002  50 
00260 

003  00 
00300 
CCOO 
OCOO 
005  00 
005  00 
00600 
0C600 
00700 

007  00 

008  00 
008  00 
CC90C 
00900 
01000 
01000 
01100 
CllOO 
01200 
01200 
C130C 
01300 
Ol'.OO 
01*00 
Ol'.SO 


C.  17 
0<..  17 
04.09 
04.09 
04.07 
04.07 
04.05 
04.05 
04.03 
04.03 
03.86 
03.39 
03.39 
03.  10 
03.10 
C3.0e 
03.08 
03.01 
03.01 
03.04 
02.95 
03.24 
03.24 
03.69 
03.89 
03.99 
03.96 
03.96 
03.95 
03.95 
03.90 
03.90 
03.79 
03.79 
03.70 
C3.70 
03.63 
03.63 
03.58 
03.58 
03.60 
03.60 
03.57 
03.57 
03.60 
03.60 
03.65 
03.65 
03.66 
03.66 
03.68 


34.55 

34.553 

34.56 

34.557 

34.56 

34.558 

34.56 

34.558 

34.56 

34.558 

34.537 

34.56 

34.563 

34.58 

34.576 

34.60 

34.597 

34.63 

34.627 

34.648 

34.653 

34.69 

34.692 

34.84 

34.843 

34.855 

34.87 

34.671 

34.90 

34.902 

34.92 

34.917 

34.92 

34.916 

34.92 

34.916 

34.91 

34.910 

34.90 

34.90? 

34.91 

34.907 

34.90 

34.905 

34.91 

34.907 

34.92 

34.922 

34.93 

34.933 

34.931 


27.43 
27.43 
27.4  5 
27.45 
27.45 
27.45 
27.45 
27.45 
27.45 
27.45 
27.4  5 
27.52 
27.52 
27.56 
27.56 
27.56 
27.56 
27.61 
27.61 
27.62 
27.63 
27.64 
27.64 
27.69 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.  76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.79 
27.79 


00.000   1467.0 


CO. 135 


1467.0 
1466.8 
1466.8 
1466.9 
1466.9 
1467.0 
1467.0 
1467.2 
1467.2 
1466.7 
1464.9 
1464.9 
1464.1 
1464.1 
1464.5 
1464.5 
1464.6 
1464.6 
1465.1 
1465.1 
1466.5 
1466.5 
1470.3 
1470.3 
1470.9 
1471.5 
1471.5 
1473.1 
1473.1 
1474.6 
1474.6 
1475.8 
1475.8 
1477.1 
1477.1 
1478.4 
1478.4 
1479.9 
1479.9 
1481.6 
1481.6 
1483.2 
1483.2 
14S5.0 
1485.0 
1486.9 
1466.9 
1488.6 
1488.0 
1 490 . 1 


33.3 


TABLE  XXII.— Continued 


S    T    A    T     I     r    N 


REflO       31  8103 

CONS  EC  OOOS 

Li''            56  37. 5N 

LONG       051  00      M 


YEAR     1969  BOTDP    03566  SIR    TEUP  15.0 

"PNTH       05  SHIP    «Z  WET    BULB  10. e 

D4Y  29  04TS    USE        1  BURCIETR     1015.0 

HOUR     le.l  SBEi  05  CLOUD    T/O 


DIF     HGT     PER 

iO       <.  2 

SE/1 
CL/TF. 


WINO-DIR  06 

HIND-SPD  Ce 
WIND-FOR 

ME4THEP  XI 


INST    STD   PECORDER 
TRACE    010  0 

DUR4TI3N  01.2 

ORIG    B50    009 


TEN  SO  140  7 
5  SJUSRE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
06  S 

STD 
06  S 

STD 
08  S 

STD 
DBS 

STO 
0B5 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
nBS 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
06  S 

STD 

nBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
O0C20 
00020 
CC0  3C 
00030 
000  50 
C0C50 
00075 
80075 
00100 
00100 
CC125 
00125 
00140 
00150 
0015O 
00170 
00180 
00200 
002  00 
00210 
CC220 
00250 

002  50 
00280 

003  00 
00300 

004  00 
00400 

005  00 
00500 
006C0 
00600 
00700 
00700 
00800 
008  00 
00900 
00900 
01000 
OlOOC 
OllOC 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 
01750 
01750 
02000 
02000 
02500 
02500 
03000 
03000 


TEMP 

04.43 
04.43 
04.08 
04.08 
04.06 
04.06 
04.05 
04.05 
04.03 
04.03 
03.74 
03.74 
03.09 
03.09 
02.99 
02.99 
02.56 
02.64 
02.64 
03.12 
02.99 
03.  IB 
03.18 
03.39 
03.09 
03.84 
03.84 
04.04 
03.90 
0  3.90 
03.89 
03.89 
03.80 
03.80 
03.75 
03.75 
03.69 
03.69 
03.63 
03.63 
03.59 
03.59 
03.61 
03.61 
03.58 
03.58 
03.61 
03.61 
03.66 
03.66 
03.65 
03.65 
03.62 
03.62 
03.57 
03.57 
03.47 
03.47 
03.09 
03.09 
02.67 
02.67 


SAL 

34.47 

34.472 

34.48 

34.480 

34.48 

34.481 

34.48 

34.482 

34.49 

34.492 

34.51 

34.512 

34.5  6 

34.559 

34.5  8 

34.578 

34.566 

34.59 

34.587 

34.657 

34.666 

34.72 

34.716 

34.  745 

34.715 

34.84 

34.844 

34.870 

34.88 

34.881 

34.90 

34.899 

34.90 

34.896 

34.90 

34.901 

34.90 

34.900 

34.90 

34.896 

34.89 

34.892 

34.90 

34.897 

34.90 

34.896 

34.90 

34.900 

34.91 

34.907 

34.91 

34.915 

34.91 

34.915 

34.93 

34.929 

34.94 

34.944 

34.95 

34.947 

34.94 

34.941 


SIGH4-T 

27.34 
27.34 
27.39 
27.39 
27.39 
27.39 
27.39 
27.39 
27.40 
27. 4C 
27.45 
27.45 
27.55 
27.55 
27.57 
27.57 
27. 6C 
27.61 
27.61 
27.62 
27.64 
27.66 
27.66 
27.67 
27.67 
27.70 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.76 
27.78 
27. 8C 
27.80 
27.82 
27.82 
27.86 
27.86 
27.89 
27.89 


OYNDPTH 
00.000 
00.007 
00.014 

ro.021 

00.035 
00.051 
00.067 
00.080 

00.093 


00.139 

00.160 
00.201 
00.241 
00.282 
00.323 
00.364 
00.406 
00.448 
00.491 
00.535 
00.580 
00.625 
00.670 
00.785 
00.900 
01.122 
01.332 


SND    VEL       OXYG 

1468.0 
1468.0 
1466.7 
1466.7 
1466.7 
1466.7 
1466.9 
1466.9 
1467.1 
1467.1 
1466.3 
1466.3 
1464,0 
1464.0 
1464.1 
1464,1 
1462.4 
1463.0 
1463.0 
1465.5 
1465.1 
1466.3 
1466.3 
1467.4 
1466.2 
1470.1 
1470.1 
1471.5 
1471.2 
1471 .2 
1472.9 
1472.9 
1474.1 
1474.1 
1475.6 
1475.6 
1477.0 
1477.0 
1478.4 
1478.4 
1479.9 
1479.9 
1481 .7 
1481  .7 
1483.2 
1483.2 
1485.0 
1485.0 
1486.9 
1486.9 
1488.6 
1488.6 
1490.1 
1490.1 
1494.1 
1494.1 
1498.0 
1498.0 
1504.9 
1504.9 
1511.8 
1511.8 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXII.— Continued 


s  T  4   T    I   0  ^ 


REFID      31       8103            rEH 

196S 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP           12.8 

DIR    HOT    PER            KINO-DIR    10 

CONSEC                0010             MONTH 

1       05 

SHIP    il 

WET 

BULB          08.9 

49 

1         2               MIND-SPD    04 

LSI             56    ".a.SN             DAY 

30 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1015. C 

SEA 

WIND-FOB 

LONG       051    03. 5W            HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUM/TIME        LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL       OXYG              PO' 

STD 

ooeoo 

04.34 

34.51 

27.38 

00.000 

1467.6 

12.1         06S 

00000 

04.34 

34.506 

27.38 

1467.6 

STD 

00010 

03.94 

34.52 

27.44 

00.006 

1466.1 

nes 

00010 

03.94 

34.525 

27.44 

1466. 1 

STD 

00020 

03.92 

34.53 

27.44 

00.013 

1466.2 

OBS 

00020 

03.92 

34.526 

27.44 

1466.2 

STO 

00030 

03.91 

34.53 

27.44 

00.019 

1466.3 

OBS 

0CC30 

03.91 

34.528 

27.44 

1466.3 

STD 

00050 

03.89 

34.53 

27.44 

00.032 

1466.6 

OBS 

00050 

03.89 

34.528 

27.44 

1466.6 

STO 

00075 

03.19 

34.54 

27.52 

00.048 

1464.0 

OBS 

00075 

03.  19 

34.540 

27.52 

1464.0 

STO 

00100 

03.08 

34.58 

27.56 

00.062 

1464.0 

OBS 

00100 

03.08 

34.577 

27.56 

1464.0 

STD 

00125 

02.94 

34.58 

27.57 

00.075 

1463.8 

OBS 

00125 

02.94 

34.576 

27.57 

1 463 . 6 

OBS 

001  <.o 

02.58 

34.508 

27.60 

1462.5 

STO 

C015C 

02.64 

34.59 

27.61 

00.068 

1463.0 

OBS 

00150 

02.64 

34.589 

27.61 

1463.0 

OBS 

00165 

03.21 

34.675 

27.63 

1465.8 

OBS 

00190 

02.97 

34.663 

27.64 

1465.2 

STD 

002  00 

03.  11 

34.69 

27.65 

00.112 

1466.0 

OBS 

0020C 

03.11 

34.693 

27.65 

1466.0 

STO 

00250 

03.69 

34.80 

27.68 

00.135 

1469.4 

OBS 

002  50 

03.69 

34.801 

27.66 

1469.4 

OBS 

002  75 

03.94 

34.863 

27.71 

1471.0 

STD 

00300 

03.83 

34.86 

27.71 

00.156 

1470.9 

OBS 

CC300 

C3.83 

34.856 

27.71 

147C.9 

OBS 

00360 

03.90 

34.870 

27.71 

1472.2 

OBS 

C0370 

C3.60 

34.850 

27.72 

1471.4 

STD 

00<.00 

03.74 

34.87 

27.73 

00.198 

1472.2 

OBS 

004  00 

03.74 

34.870 

27.73 

1472.2 

OBS 

00435 

C3.91 

34.898 

27.74 

1473.5 

STO 

00500 

03.91 

34.91 

27.74 

00.239 

1474.6 

OBS 

00500 

03.91 

34.908 

27.74 

1474.6 

STO 

00600 

'"3.83 

34.91 

27.75 

00.280 

1475.9 

OBS 

00600 

03.83 

34.906 

27.75 

1475.9 

STD 

00700 

03.74 

34.90 

27.76 

00.321 

1477.2 

OBS 

00700 

03.74 

34.904 

27.76 

1477.2 

STO 

00800 

03.74 

34.91 

27.76 

00.363 

1478.9 

OBS 

00800 

03.74 

34.906 

27.76 

1478.9 

STO 

00900 

03.72 

34.91 

27.76 

00.405 

1480.5 

OBS 

00900 

C3.72 

34.906 

27.76 

1480.5 

STO 

01000 

03.65 

34.90 

27.76 

00.448 

1481.8 

OBS 

01000 

03.65 

34.898 

27.76 

1481.8 

STO 

01100 

03.65 

34.90 

27.76 

00.492 

1483.5 

OBS 

01100 

03.65 

34.900 

2i  .76 

1483.5 

STD 

C120C 

C3.72 

34.91 

27.77 

0C.536 

1485.5 

OBS 

01200 

03.72 

34.914 

27.77 

1485.5 

STD 

01300 

03.71 

34.91 

27.77 

00.581 

1487.1 

OBS 

C13C0 

C3.71 

34.914 

27.77 

1487.1 

STD 

01400 

03.68 

34.91 

27.77 

00.626 

1488.7 

OBS 

01400 

?3.68 

34.914 

27.77 

1488.7 

STD 

01500 

03.64 

34.91 

27.78 

00.672 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.915 

27.78 

1490.2 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIP  D 

DURATION  00.5 

ORIG    650    010 


TEN  SQ  1407 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOUARE     61 
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TABLE  XXII.— Continued 


STATION 


REFIO      31       8103 
CQNSEC  0011 

U«T  56    41. 5N 

LONG       050    07. 5H 


VE/IO 
HONT 
DAY 

HOUf<  18 


969 
05 


eOTOP  03475 
SHIP  A2 
DATA  USE   I 
ARFA      05 


AIB    TEHP  05.0 

WET    dULB  04.1 

BAROHETi;     1014.2 
CLOUO     T/4 


OIP    MttT    PER 

49      i         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-OIR  0t> 

WIVD-SPO  lo 
HIND-F3R 

HEATHER  XI 


■  ■^ST    STD    RfCCBOER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

DR IG     350    Oil 


TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SCUARE  60 
1     SJUARE    60 


CASTNU"/TI"iF        LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SISMA-T    DYNDPTH   SNO  VEL   OXYG 


P-T,       TOT  P 


STD 
CBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

ST3 
OSS 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 
DBS 
OBS 

STD 
DBS 
DBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
PBS 

STD 
OBS 

STO 
PBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


COO  00 
00000 
00010 
00010 
coo  20 
00020 
00030 
000  30 
00050 
ceo  50 
00075 
00075 
00100 
00100 
00115 
00125 
00125 
0C150 
00150 
00155 
00175 
002  00 
002  00 
002  30 
C02  5C 
00250 
002  69 
00300 
00300 
0038C 
00400 

004  00 
0C50(l 

005  00 
00600 
00600 
00700 
00700 

ooeoo 
ooeoc 

00900 
009  00 
01000 
01000 

ouoc 

01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


04.59 
04.59 
03.91 
03.91 
03.86 
03.  So 
03.82 
03.82 
03.76 
03.76 
03.14 
03.14 
02.99 
02.99 
02.92 
03.04 
03.04 
03.41 
03.41 
C3.49 
03.09 
03.36 
03.36 
03.80 
03.  19 
03.19 
02.76 
03.44 
03.44 
04.04 
04.01 
04.01 
03.89 
03.89 
03.86 
03.86 
03.81 
03.81 
03.64 
C3.64 
03.57 
03.57 
C3.61 
03.61 
03.61 
03.61 
03.61 
03.61 
03.66 
03.66 
03.64 
03.64 
03.63 
03.63 


3'..52 

34.523 

34.52 

34.523 

34.52 

34.523 

34.52 

34.525 

34.53 

34.526 

34.5  5 

34.551 

34.59 

34.590 

34.599 

34.63 

34.627 

34.70 

34.698 

34.7C8 

34.067 

34.72 

34.720 

34.786 

34.71 

34.715 

34.703 

34.82 

34.823 

34.909 

34.91 

34.910 

34.91 

34.908 

34.91 

34.914 

34.92 

34.916 

34.90 

34.896 

34.89 

34.889 

34.90 

34.897 

34. 9C 

34.898 

34.90 

34.898 

34.91 

34.907 

34.91 

34.911 

34.92 

34.916 


27.37 
27.37 
27.44 
27.44 
27.44 
27.44 
27.45 
27.45 
27.46 
27.46 
27.54 
27.54 
27.58 
27.58 
27.59 
27.61 
27.61 
27.63 
27.63 
27.63 
27.63 
27.65 
27.65 
27.66 
27.66 
27.66 
27.69 
27.72 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 


1468.7 
1468.7 
1466.0 
1466.0 
1466.0 
1466.0 
1466.0 
1466.0 
1466.0 
1466.0 
1463.8 
1463.8 
1463.7 
1 463 . 7 
1463.6 
1464.3 
146-*.3 
1466.4 
1466 .4 
1466.9 
1465.4 
1467.1 
1467.1 
1469.5 
1467.2 
1467.2 
1465.6 
1469.2 
1469.2 
1473.2 
1473.4 
1473.4 
1474.5 
1474.5 
1476.1 
1476.1 
1477.5 
1477.5 
1478.4 
1478.4 
1479.8 
1479.3 
1481.7 
1481 .7 
1483.3 
1483.3 
1465.0 
1485.0 
1486.9 
1486.9 
1486.5 
1466.5 
1490.2 
1490.2 
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TABLE  XXII.— Continued 


S    T    i     T     I     G    N 


BEFIO       31       B1C3  VESO     1969 

CONSEC  0012  MONTH      05 

L»T  56    37      N  D4r  31 

LONG      050    50      u  HOUS     12.2 


BCDP    03363 
SHIP    IZ 
DiT»    USE       1 
ABE4  05 


4IR    TEWP  06.3 

WET    9ULB  05.0 

BABOMETR     1008.3 
CLOUD    T/S 


DIS  HOT  PE» 

08   5    3 
SEA 
CL/Tt 


HINO-OIR  08 

WINO-SPD  28 
aINO-FOR 

WEATHER  XI 


INST    STQ    iECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

OfilG    350    012 


TEN  SU  1407 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUARE    60 


CASTNUN/TIXE       LVLTYP  DEPTH 


STD 
08S 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 
OB? 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STO 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
"BS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
COCIO 
00010 
00020 
00020 
00030 
C0C30 
00040 
00050 
0C050 
C0075 
00C75 
00100 
00100 
00105 
00112 
0C120 
00125 
00150 
00150 
00155 
00190 
002  00 
002  00 
00235 
002  50 

002  50 
00260 
00270 
00280 
00300 

003  00 
0C310 
00340 
00400 
00400 
00500 
00500 
00600 
00600 
00700 
00700 
OOoOO 

008  00 

009  00 
0C900 
OiOOO 
01000 


TENP 

04.34 
04.34 
04.33 
04.33 
04.20 
04.20 
04.07 
04.07 
04.09 
03.98 
03.98 
03.54 
03.54 
02.99 
02.99 
02.85 
03.05 
02.77 
02.90 
02.98 
02.98 
02.88 
03.37 
03.23 
03.23 
03.61 
03.51 
03.51 
03. 4i 
03.72 
03.71 
03.33 
03.33 
03.51 
03.40 
03.67 
03.67 
03.78 
03.78 
03.84 
03.84 
03.72 
03.72 
03.67 
03.67 
03.63 
03.63 
03.58 
03.56 


SAL 

34.49 

34.495 

34.50 

34.500 

34.51 

34.506 

34.51 

34.515 

34.521 

34.51 

34.512 

34.53 

34.533 

34.54 

34.541 

34.548 

34.579 

34.559 

34.56 

34.61 

34.615 

34.632 

34.715 

34.71 

34.715 

34.794 

34.79 

34.792 

34.795 

34.843 

34.839 

34.79 

34.795 

34.826 

34.817 

34.87 

34.867 

34.90 

34.905 

34.92 

34.917 

34.91 

34,907 

34.90 

34.903 

34.90 

34.899 

34.89 

34.893 


si;ma-i 

27.37 
27.37 
27.38 
27.38 
27.39 
27.39 
27.42 
27.42 
27.42 
27.42 
27.42 
27.48 
27.48 
27.54 
27.54 
27.56 
27.57 
27.58 
27.57 
t7.60 
27.60 
27.62 
27.64 
27.66 
27.66 
27.68 
27.69 
27.69 
27.70 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


DYNDPTM 
00.000 
CO. OCT 
00.014 
00.021 

00.034 
00.050 
00.065 


00.079 
00.093 


00.2C0 
00.241 
00.281 
00.321 
00.362 
00.^04 
00.446 


SND    VEL       OXfG 

1467.6 
1467.6 
1467.7 
1467.7 
1467.4 
1467.4 
1467.0 
1467.0 
1467.3 
1466.9 
1466.9 
1465.5 
1465.5 
1463.6 
1463.6 
1463.1 
1464.1 
1463.0 
1463.6 
1464 .5 
1464.5 
1464.1 
1466.9 
1466.5 
1466.5 
1468.8 
1468.6 
1468.6 
1 466 . 5 
1469.9 
1470.0 
1468.7 
1468.7 
1469.7 
1469.7 
1471.9 
1471  .9 
1 4  74  .  1 
1474.1 
1476.0 
1476.0 
1477.1 
1477.1 
1478.6 
14  78.6 
1460.1 
1480.1 
1461.5 
1481.5 


P34       TOT     P 
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TABLE  XXII.— Continued 


^00C  STOTION  DATA 


PEFIO       31       8103             YEA"! 

1969 

BOTDP    03429            AIR 

TEMP          04.1 

DIP     HGT    PER             KIND-OIR    34 

CONSEC                0013             -(ONTH       06 

SHIP    AZ 

MET 

BULB          03.3 

03 

8         4              wnD-SPC    25 

LAT             56    26. 5N             DAy 

03 

DATA    USE 

1             BAROIETR    1012.2 

ScA 

WIND-FOR 

LONG      050    35. 5H            HOUR 

12.'. 

AREA 

05            CLOUD    T/A 

CL/TR                              LEATHER        XI 

CASTNUK/TIWE       LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL       OXYG               P3. 

STO 

00000 

04.31 

34.32 

27.39 

00.000 

1467.5 

12.4         DBS 

00000 

04.31 

34.520 

27.39 

1467.5 

STO 

00010 

04.31 

34.52 

27.40 

00.006 

14o7.7 

OSS 

00010 

04.31 

34.524 

27.40 

1467.7 

STO 

OCC20 

04.31 

34.52 

27.40 

00.013 

1467.8 

06  S 

00020 

04.31 

34.523 

27.40 

1467.8 

STO 

00030 

04.31 

34.52 

27.40 

00.020 

1463.0 

oes 

Decs'" 

04.31 

34.523 

27.40 

1468.0 

STO 

000  5  0 

04.32 

34.52 

27.40 

00.034 

1468.4 

oes 

COGS'" 

04.32 

34.525 

27. 4C 

1468.4 

STD 

000  75 

04.29 

34.53 

27.40 

00.052 

1468.7 

08  S 

00075 

04.29 

34.528 

27.40 

1468.7 

STO 

OOICC 

03.99 

34.5  2 

27.42 

00.069 

1467.8 

OBS 

00100 

03.99 

34.516 

27.42 

1467.8 

OBS 

00110 

03.14 

34.54  1 

27.53 

1464.4 

STD 

00125 

02.83 

34.59 

27.59 

00.064 

1463.4 

oes 

0012  5 

02.83 

34.587 

27.59 

1463.4 

OBS 

CC130 

02.74 

34.567 

27.60 

1463.1 

STD 

00150 

02.94 

34.64 

27.62 

00.096 

1464.3 

OBS 

00150 

02.94 

34.639 

27.62 

1464.3 

OBS 

CC159 

03.19 

34.669 

27.63 

1465.6 

OBS 

00175 

02.92 

34.661 

27.64 

1464.7 

STD 

00200 

03.30 

34.74 

27.67 

00.119 

1466.8 

OBS 

00200 

03.30 

34.741 

27.67 

1466.8 

STO 

002  50 

03.65 

34.81 

27.69 

00.141 

1469.2 

OBS 

00250 

03.65 

34.810 

27.69 

1469.2 

OBS 

002  60 

03.59 

34.810 

27.70 

1469.2 

DBS 

00290 

04.06 

34.886 

27.71 

1471.7 

STD 

00300 

04.04 

34.89 

27.71 

00.163 

1471.8 

OBS 

003  00 

04.04 

34.886 

27.71 

1471.8 

STD 

OCOO 

03.96 

34. 9C 

27.73 

00.204 

1473.2 

oes 

00400 

03.96 

34.903 

27.73 

1473.2 

STD 

005  00 

03.78 

34.89 

27.75 

00.245 

1474.0 

OBS 

00500 

03.78 

34.895 

27.75 

1 4  74  .  0 

STD 

00600 

03.80 

34.90 

27.75 

00.286 

1475.8 

OBS 

00600 

03.80 

34.904 

27.75 

1475.8 

STD 

00700 

03.73 

34.90 

27.76 

00.327 

1477.2 

OBS 

00700 

03.73 

34.901 

27.76 

1477.2 

STD 

00800 

03.69 

34.90 

27.76 

00.368 

1478.7 

OBS 

00800 

03.69 

34.901 

27.76 

1478.7 

STO 

00900 

03.61 

34.89 

27.76 

00.410 

1 4  80  . 0 

OBS 

00900 

03.61 

34.892 

27.76 

1480.0 

STD 

01000 

03.60 

34.89 

27.76 

00.453 

1481.6 

OBS 

01000 

03.60 

34.891 

27.76 

1481.6 

STO 

01100 

03.60 

34.89 

27.76 

00.49  7 

1483.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.894 

27.76 

1483.3 

STD 

01200 

C3.59 

34.89 

27.77 

00.541 

1484.9 

OBS 

01200 

03.59 

34.894 

27.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.65 

34.90 

27.77 

00.585 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.904 

27.77 

1486.9 

STO 

01400 

03.66 

34.91 

27.77 

00.631 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.911 

27.77 

1488.6 

STD 

01500 

03.65 

34.91 

27.78 

00.677 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.914 

27.78 

1490.2 

INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    850    013 


TEN  S3  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SJJARE    60 
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TABLE  XXII.— Continued 


STATION 


eefID       31  6103 

CONSEC  001« 

L«T            56  24. 5N 

LONf.       051  01       W 


CaSTNUM/TIME        LVLTYP 


rEiR 

1969 

BOTDP    03612 

IIP 

TEMP          04.5 

DIP    HGT    PER           HI\0-OIR    02 

NCNT>- 

'       06 

SHIP    4Z 

KET 

BULB          03.8 

03 

7         3               WIMD-SPD    16 

0«Y 

03 

OITJ    USE       1 

BAROMETR    1013.7 

SEA 

rtlND-FOP 

MOaP 

IS.l 

JOES              05 

ClOUO    T/a 

CL/TS 

HEATHEN       XI 

■  VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL       OXYG              P3 

STD 

OOCOO 

04.30 

34.54 

27.41 

00.000 

1467.5 

OBS 

00000 

04.30 

34.539 

27.41 

1467.5 

STO 

oroio 

04.29 

34.54 

27.41 

00.006 

1467.6 

nBS 

000  10 

04.29 

34.5  39 

27.41 

1467.6 

STD 

00020 

04.24 

34.54 

27.42 

00.013 

1467 .6 

OBS 

00C20 

04.24 

34.543 

27.42 

1467.6 

STO 

00030 

04.19 

34.54 

27.43 

00.020 

1467.5 

OBS 

00030 

04.19 

34.544 

27.43 

1467.5 

STO 

00050 

04.16 

34.54 

27.43 

00.033 

1467.7 

OBS 

0C050 

04.16 

34.545 

27.43 

1467.7 

OBS 

00065 

04.15 

34.547 

27.43 

1466.0 

STD 

00075 

03.71 

34.54 

27.47 

00.049 

1466.3 

OBS 

00075 

03.71 

34.542 

27.47 

1466.3 

OBS 

CCC85 

03.19 

34.559 

27.55 

1464.2 

STD 

00100 

03.04 

34.58 

27.57 

00.064 

1463.9 

OBS 

00100 

03.04 

34.583 

27.57 

1463.9 

STD 

00125 

02.94 

34.60 

27.59 

00.077 

1463.9 

OBS 

00125 

02.94 

34.602 

27.59 

1463.9 

STD 

00  150 

02.85 

34.62 

27.62 

00.089 

1463.9 

OBS 

00150 

02.65 

34.619 

27.62 

1463.9 

DBS 

00155 

02.81 

34.62  6 

27.63 

1463.6 

OBS 

C0170 

03.03 

34.666 

27.64 

1465.1 

OBS 

00180 

02.95 

34.057 

27.64 

1464.9 

STO 

002  00 

03.23 

34.71 

27.66 

00.113 

1466.5 

OBS 

00200 

03.23 

34.712 

27.66 

1466.5 

STO 

002  50 

03.79 

34.81 

27.68 

00.136 

1469.8 

OBS 

C02  50 

03.79 

34.614 

27.68 

1469.6 

STD 

00300 

04.02 

34.87 

27.71 

00.158 

1471.7 

OBS 

00300 

04.02 

34.874 

27.71 

1471.7 

OBS 

00350 

04.06 

34.892 

27.72 

1472.7 

STD 

OO-tOO 

03.97 

34.90 

27.74 

00.200 

1473.2 

065 

00400 

03.97 

34.905 

27.74 

1473.2 

STD 

00500 

03.85 

34.91 

27.75 

00.240 

1474.4 

OBS 

005  00 

03.85 

34.907 

27.75 

1474.4 

STD 

C0600 

03.79 

34.90 

27.75 

00.281 

1475.8 

OES 

00600 

03.79 

34.905 

27.75 

1475.6 

STD 

00700 

03.74 

34.91 

27.76 

00.32  2 

1477.2 

OBS 

00700 

03.74 

34.906 

27.76 

1477.2 

STO 

00800 

03.71 

34.91 

27.76 

00.363 

1478.8 

OBS 

008C0 

03.71 

34.908 

27.76 

1478.8 

STO 

00900 

03.66 

34.90 

27.76 

00.40  5 

1480.2 

OBS 

00900 

03.66 

34.902 

27.76 

1460 .2 

STD 

ClOOO 

03.61 

34.69 

27.76 

00.447 

1461.6 

OBS 

01000 

03.61 

34.695 

27.76 

1481. o 

STD 

01100 

03.61 

34.90 

27.76 

00.491 

1483.3 

OBS 

01100 

03.61 

34.896 

27.76 

1483.3 

STD 

01200 

03.61 

34.90 

27.77 

00.535 

1485.0 

OBS 

C1200 

03.61 

34.899 

27.77 

1485.0 

STD 

01300 

03.65 

34.91 

27.77 

00.579 

1466.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.9C8 

27.77 

1486.9 

STD 

01400 

03.67 

34.92 

27.78 

00.625 

1468.6 

OBS 

01400 

03.67 

34.917 

27.76 

1486. o 

STD 

01500 

03.66 

34.92 

27.78 

00.670 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.920 

27.78 

1490.3 

tNST    STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

ORI&     650    014 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


P34      TOT    P 
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TABLE  XXII.— Continued 


STATION    DATA 


PEFIO      31       8103            VEA^ 

1969 

BOTOP    0356C 

AIP     TEMP          04.8 

DIR    HOT    PER            KIMO-OIR    26 

CONSEC              0015           MONTH      06 

SHIP    AZ 

HET    BULB          03.7 

04      ■ 

i          4                MHO-bPO    03 

LIT             56    25       N             DAY 

03 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1014.4 

SEA 

KIND-FDB 

LONG       051    00       M             HOUR 

23. B 

AREA              05 

CLCUO 

T/A 

CL/TR 

HEATHER       XI 

CASTNOM/TIHE        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SMD    VEL       3X*G              P3 

STD 

00000 

0*.36 

34.54 

27.40 

00.000 

1467.7 

23.6         OBS 

00000 

0*.36 

34.537 

27.40 

1467.7 

STO 

00010 

04.34 

34.54 

27.41 

00.006 

1467.6 

OBS 

00010 

04.34 

34.539 

27.41 

1467.8 

STO 

00020 

04.27 

34.54 

27.41 

00  .  0  1 3 

1467.7 

OBS 

00020 

04.27 

34.539 

27.41 

1467.7 

STO 

000  30 

04.24 

34.54 

27.42 

00.020 

1467.7 

DBS 

00030 

04.24 

34.542 

27.42 

1467.7 

STO 

00050 

04.23 

34.54 

27.42 

00.033 

1466.0 

OBS 

00050 

04.23 

34.542 

27.42 

1466.0 

STO 

00075 

03.27 

34.55 

27.52 

00.049 

1464.4 

OBS 

00075 

03.27 

34.548 

27.52 

1464.-. 

STD 

00100 

03.01 

34.57 

27.56 

00.063 

1463.7 

OBS 

00100 

03.01 

34.570 

27.56 

1463.7 

STD 

00125 

02.89 

34.60 

27.60 

00.076 

1463.6 

OBS 

00125 

02.89 

34.596 

27.60 

1463.6 

OBS 

00130 

02.65 

34.601 

27.60 

1463.6 

OBS 

00139 

03.01 

34.620 

27.60 

1464.4 

STD 

00150 

02.84 

34.62 

27.62 

00.089 

1463.9 

OBS 

C0150 

02. 6<. 

34.622 

27.62 

1463.9 

OBS 

00175 

02.64 

34.640 

27.63 

1464.3 

STD 

00200 

03.06 

34.68 

27.65 

00.113 

1465.7 

OBS 

00200 

03.06 

34.660 

27.65 

1465.7 

STD 

002  50 

03.56 

34.80 

27.69 

00.135 

1466.6 

OBS 

002  50 

03.56 

34.797 

27.69 

1468.6 

STD 

00300 

03.99 

34.8  8 

27.71 

00.157 

1471.6 

OBS 

00300 

03.99 

34.876 

27.71 

1471.6 

STD 

00*00 

03.92 

34.90 

27.73 

00.198 

1473.0 

OBS 

00<.00 

03.92 

34.897 

27.73 

1473.0 

STD 

005  00 

03.82 

34.90 

27.75 

00.239 

1474.2 

OBS 

005  00 

03.82 

34.905 

27.75 

1474.2 

STO 

00600 

03.77 

34.91 

27.76 

00.279 

1475.7 

OBS 

C0600 

03.77 

34.907 

27.76 

1475.7 

STD 

00700 

03.72 

34.90 

27.76 

00.320 

1477.1 

OBS 

00700 

03.72 

34.905 

27.76 

1477.1 

STD 

COB  00 

03.68 

34.90 

27.76 

00.361 

1478.6 

OBS 

00800 

03.66 

34.900 

27.76 

1478.6 

STO 

00900 

03.61 

34.90 

27.7  7 

00.403 

1480.0 

OBS 

009  00 

03.61 

34.897 

27.77 

1480.0 

STD 

01000 

03.56 

34.69 

27.77 

00.446 

1481 .5 

OBS 

OICOO 

03.58 

34.894 

27.77 

1461.5 

STO 

01100 

03.59 

34.89 

27.77 

00.469 

1483.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.695 

27.77 

1483.2 

STD 

01200 

03.59 

34.90 

27.77 

00.533 

1484.9 

OBS 

01200 

03.59 

34.898 

27.77 

1484.9 

STO 

01300 

03.66 

34.91 

27.77 

00.577 

14B6.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.912 

27.77 

1486.9 

STO 

01<.00 

03.66 

34.92 

27.78 

00.622 

1488.6 

DBS 

01400 

03.66 

34.916 

27.7  6 

1468.6 

STD 

01500 

03.64 

34.92 

27.78 

00.666 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.916 

27.7  6 

1490.2 

INST    STD    RECORDER  TEN    SJ    1407 

TRACE    DIR  0  5    SOU'RE       3 

DURATION  00.6  2    SOUARE    60 

ORIG    B50    015  1    SaoARE    61 
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TABLE  XXII.— Continued 


REFID   31  8103 

CONSEC  0016 

L»T     56  44   N 

tONG   0  50  53   M 


CSSTNUX/TIHE   LVLTVP 


N    0 

DC          ST 

4    T     I     C    N 

DAT 

A 

YE«5 

1969 

BCTOP     03566 

MR 

'•EHP         05. 0 

1             Din    H 

ST    PER 

alND-DIR    22 

INST    STD    eeCORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH       06 

SHIP    tl 

WET 

BULB         04.2 

1                03       1 

0         2 

KINO-SPO   08 

TiiiCE    DIR                      c 

5    SQUARE       3 

0«Y 

05 

0«T«    USE       1 

B4S0METR    1003.? 

i             SEA 

-IN0-F3R 

DURATION                   00. t 

2    SauAPE    60 

MOUP 

00.2 

ilEi              05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

WEATHE(<        XI 

ORIG    B50    016 

1     SQUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SI3M4-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

OXYG               P34 

TOT    P         N02         N03 

SI33         PH 

STO 

00000 

04.31 

34.49 

27.37 

00.000 

1467.5 

CBS 

00000 

04.31 

34.487 

27.37 

1467.5 

STO 

OCCIO 

C4.31 

34.49 

27.37 

00.007 

1467.6 

OBS 

00010 

04.31 

34.488 

27.37 

1467.6 

STD 

0CC2C 

04.30 

34.49 

27.37 

0C.014 

1467.3 

OBS 

000  20 

04.30 

34.490 

27.37 

1467.8 

STD 

00030 

04.30 

34.49 

27.37 

00.0<.l 

1467.9 

OBS 

COO  30 

04.30 

34.495 

27.37 

1467.9 

STO 

00050 

04.14 

34.50 

27.40 

00.035 

1467.6 

OBS 

00050 

04.14 

34.501 

27.40 

1467.6 

STD 

C0C75 

C3.10 

34.55 

27.54 

00.051 

1463.7 

pes 

00075 

03.10 

34.548 

27.54 

1463.7 

STD 

OOICO 

C2.34 

34.57 

27.58 

00.065 

1463.0 

OBS 

00100 

02.84 

34.570 

27.58 

1463.0 

OBS 

00104 

02.95 

34.587 

27.56 

1463.5 

OBS 

OCllO 

C2.72 

34.581 

27.60 

1462.6 

STD 

00125 

02.99 

34.62 

27.61 

00.077 

1464.1 

OBS 

00125 

02.99 

34.621 

27.61 

1464.1 

STD 

00150 

03.03 

34.65 

27.63 

00.090 

1464.7 

OBS 

00150 

03.03 

34.652 

27.63 

1464.7 

OBS 

CC175 

03.29 

34.705 

27.64 

1466.3 

STD 

00200 

03.51 

34.75 

27.66 

00.113 

1467.7 

OBS 

00200 

03.51 

34.746 

27.66 

1467.7 

OBS 

0C210 

03.63 

34.793 

27.68 

1468.5 

OBS 

00219 

03.46 

34.775 

27.66 

1467.9 

OBf 

00239 

03.83 

34.636 

27.69 

1469.9 

STO 

00250 

03.73 

34.83 

27.70 

00.136 

1469.6 

OBS 

002  50 

03.73 

34.826 

27.70 

1469.6 

oes 

0C26C 

03.50 

34.806 

27.70 

1466.8 

STD 

00300 

03.56 

34.85 

27.73 

00.156 

1469.7 

OBS 

00300 

03.56 

34.847 

27.73 

1469.7 

OBS 

00360 

03.84 

34.894 

27.74 

1472.0 

STD 

004  00 

03.79 

34.89 

27.74 

00.197 

1472.4 

OBS 

004CO 

C3.79 

34.887 

27.74 

1472.4 

OBS 

00410 

03.94 

34.910 

27.74 

1473.2 

OBS 

00435 

03.79 

34.891 

27.74 

1473.0 

STO 

0C500 

03.86 

34.91 

27.75 

00.237 

1474.4 

OBS 

005  00 

03.86 

34.910 

27.7  5 

1474.4 

STD 

006  00 

C3.79 

34.91 

27.76 

00.277 

1475.8 

OBS 

00600 

03.79 

34.908 

27.76 

1475.8 

STO 

007  00 

03.71 

34.90 

27.76 

00.318 

1477.1 

CBS 

00700 

C3.71 

34.905 

27.76 

1477.1 

STO 

00800 

03.63 

34.90 

27.76 

00.359 

1478.4 

OPS 

ooeoo 

03.63 

34.897 

27.76 

1476.4 

STD 

00900 

03.59 

34.89 

27.76 

00.401 

1479.9 

PBS 

00900 

03.59 

34.893 

27.76 

1479.9 

STO 

01000 

03.59 

34.89 

27.76 

00.443 

1481.6 

OBS 

01000 

03.59 

34.892 

27.76 

1481.6 

STD 

01100 

05.59 

34.69 

27.77 

00.467 

1483.2 

CBS 

CllOO 

0  3.59 

34.895 

27.77 

1483.2 

STO 

01200 

03.61 

34.90 

27.77 

00.531 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.901 

27.77 

1485.0 

STD 

013CC 

03.66 

34.91 

27.77 

00.575 

1486.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.914 

27.77 

1486.9 

STD 

C 1400 

C3.64 

34.91 

27.77 

00.620 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.912 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.62 

34.92 

27.76 

CO. 665 

1490.1 

PBS 

01500 

03. o2 

34.916 

27.76 

1490.1 
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TABLE  XXII.— Continued 


NOOC     ST4TI0N    D«T» 


PEfID      31  8103  YEiO     1969 

CONSEC  0C17  ^QNTH      Ot> 

L*'             56  20. 5N  0»Y             05 

LONG      050  50      •!  HOUS    23.5 


BOTDP    03566 
SHIP    tl 
D*T»    USE       1 

AREA  05 


«Ifi    TEMP  03.9 

MET    BUL9  03.2 

B«B0HET0    1015.0 
CLCU3    T/» 


DIB    HGT    PER 

29       3         2 
SEA 
CL/TR 


HI>iO-DIR  29 

■<nD-SPD  25 
KINO-FCR 

WE«ThE^  »5 


INST    STJ   nECOfiOER 
TR4CE    OIR  0 

DURITION  00.2 

OeiG    BSD   rl7 


TEN  S3  14C7 
5  S0J45E  3 
2  SQUARE  60 
1    SSJ'RE     6C 


CASTNUt/TIHE       LVLTYP  DEPTH 


STO 

OBS 

STO 
OBS 

STO 
CBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
CBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
DBS 


00000 
00000 
00010 
COO  10 
00020 
00020 
00030 
00030 
000  5" 
00050 
00070 
00075 
00075 
OOICO 
00100 
0012  5 
CC'25 
00150 
0C150 

ooieo 

002  00 
0C200 
002  50 

002  50 

003  00 
00300 
00400 
00400 
00500 
005  00 


TEMP 

04.31 
04.31 
04.30 
04.30 
04.24 
04.24 
04.22 
04.22 
C4.13 
04.13 
04.10 
03.91 
03.91 
C3.12 
03.12 
03.02 
03.02 
02.85 
02.85 
02.83 
03.09 
03.09 
03.64 
03.64 
03.96 
03.96 
03.95 
03.95 
03.86 
03.86 


SAL 

34.53 

34.532 

34.53 

34.533 

34.54 

34.541 

34.54 

34.542 

34.54 

34.543 

34.54  9 

34.55 

34.546 

34.57 

34.567 

34.59 

34.588 

34.61 

34.607 

34.025 

34.66 

34.660 

34.76 

34.765 

34.85 

34.848 

34.88 

34.881 

34.88 

34.884 


SI-JMA-T 

27.40 
27.40 
27.40 
27.40 
27.42 
27.42 
27.42 
27.42 
27.43 
27.43 
27.44 
27.46 
27.4b 
27.55 
27.55 
27.58 
27.59 
27.61 
27.61 
27.62 
27.63 
27.63 
27.66 
27.66 
27.69 
27.69 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 


OYNDPTH 
CO.OCO 

00.006 
00.013 
00.020 
00.033 

00.050 
CO. 065 
00.073 
00.091 

00.116 
00.140 
00.162 
00.205 
00.248 


SND    VEL       OXYO 

1467.5 
1467.5 
1467.7 
1467.7 
1467.6 
1467. t> 
1467.7 
1467.7 
1467.6 
1467.0 
1467.8 
1467.1 
1467.1 
1464.2 
1464.2 
1464.2 
1464.2 
1 463 . 9 
1 4t>3  .  9 
1464.3 
1465.8 
1465.8 
1469.1 
1469.1 
1471.4 
1471.4 
1473.1 
1473.1 
1474.4 
1474.4 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXII.— Continued 


OEFID   21  B103 

CONSEC  0018 

L4f     56  BO.S-J 

ICNC-   0  50  55   w 


C4STHUM/TI"E   LVLTYO 


\    0 

DC           S    T    4 

T     I    C    N 

DAT 

A 

vEas 

1969 

BOTCP    03566 

SIB 

TE>'P         C4.e 

DIB    HGT     PER 

WIVD-OIR    29 

INST    STD    FECOBDER 

TEN    SJ    1407 

»ONTc 

<       06 

SHIP    A2 

MET 

BULB         04.0 

31 

8          4 

WISD-SPD    27 

TRACE    DIR                        D 

5     SauARE       3 

D»Y 

06 

D«TS    USE       1 

B4R0WETR    1016.4 

SE« 

.<IVD-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SJUARE    60 

MOUB 

11.6 

>RE1              05 

CLCUO    T/a 

CL/TR 

XEATHEO       X2 

ORIG    950    018 

1     SjJARE    60 

.VLTYO 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

DYXDPTH 

SND    VEL 

axYG              P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

04.33 

34.49 

27.37 

OO.OCO 

1467.6 

CBS 

00000 

04.33 

34.492 

27.37 

1467.6 

STD 

00010 

04.33 

34.49 

27.37 

00.007 

1467.7 

DBS 

CCOIC 

04.33 

34.495 

27.57 

1467.7 

STO 

00020 

04.32 

34.49 

27.37 

00.014 

1467.9 

oes 

00020 

04.32 

34.494 

27.37 

1467.9 

STD 

000  30 

04.32 

34.49 

27.37 

00.021 

1468.0 

OBS 

00030 

04.32 

34.495 

27.37 

1468.0 

pes 

COO  40 

C4.31 

34.497 

27.38 

1468.1 

STD 

00050 

04.01 

34,49 

27.40 

00.035 

1467.0 

OBS 

000  50 

04.01 

34.494 

27.  4C 

1467. C 

STD 

00075 

03.22 

34.54 

27.52 

00.051 

1464.2 

OBS 

00075 

03.22 

34.544 

27.52 

1464.2 

CBS 

00C65 

03.02 

34.558 

27.55 

1 463 . 5 

OBS 

00090 

02.92 

34.548 

27.55 

1463.1 

STD 

00100 

03.01 

34.59 

27.58 

00.065 

1463.7 

OBS 

OOIOO 

03.01 

34.595 

27.58 

1465.7 

OBS 

00120 

02.70 

34.567 

27.59 

1462 .7 

STD 

00125 

02.83 

34.58 

27.59 

00.078 

1463.4 

OBS 

00125 

02.83 

34.582 

27.59 

1463.4 

STO 

00150 

02.79 

34.62 

27.62 

00.090 

1463.7 

OBS 

00150 

02.79 

34.616 

27.62 

1463.7 

OBS 

00170 

03.10 

34.660 

27.63 

1465.4 

CBS 

00187 

03.67 

34.74C 

27.63 

1466.2 

OBS 

00190 

03.47 

34.757 

27.67 

1467.4 

STD 

00200 

03.53 

34.77 

27.68 

CO. 114 

1467.9 

OBS 

002  00 

03.53 

34.774 

27.68 

1467.9 

STD 

002  50 

03.82 

34.84 

27.70 

00.135 

1470.0 

DBS 

002  50 

03.82 

34.843 

27.70 

1470.0 

oes 

00270 

03.88 

34.846 

27.70 

1470.6 

OBS 

00282 

03.66 

34.857 

27.73 

1469.9 

STO 

GC30C 

03.95 

34.88 

27.72 

00.156 

1471.4 

oes 

003  00 

03.95 

34.884 

27.72 

1471.4 

STD 

OCOO 

03.91 

34.91 

27.74 

CO. 197 

1473.0 

OBS 

OO-iOO 

03.91 

34.906 

27.74 

1473.0 

STO 

00500 

03.86 

34.91 

27.75 

00.237 

1474.4 

OBS 

C050C 

03.86 

34.908 

27.75 

•474.4 

STO 

00600 

03.84 

34.91 

27.75 

00.276 

1476.0 

OBS 

00600 

03.84 

34.912 

27.75 

1476.0 

STD 

DC  7  00 

03.76 

34.91 

27.76 

00.319 

1477.3 

OBS 

00700 

03.76 

34.910 

27.76 

1477.3 

STO 

00800 

03.72 

34.90 

27.76 

00.360 

1478.8 

OBS 

00800 

03.72 

34.901 

27.76 

1478.6 

STD 

00900 

03.64 

34.90 

27.77 

C0.4C2 

1460.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.903 

27.77 

1480.1 

STD 

01000 

03.61 

34.90 

27.77 

00.445 

1481.7 

OBS 

01000 

03.61 

34.899 

27.77 

1481.7 

STO 

01100 

03.68 

34.91 

27.77 

00.488 

1483.6 

OBS 

OllOO 

03.68 

34.911 

27.77 

1463.6 

STD 

01200 

03.70 

34.92 

27.77 

00.532 

1485.4 

OBS 

01200 

03.70 

34.917 

27.77 

1485.4 

STD 

C1300 

03.66 

34.92 

27.76 

00.576 

1486.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.916 

27.76 

1466.9 

STD 

01400 

03.63 

34.92 

27.78 

00.621 

1483.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.916 

27.78 

1486.5 

STO 

01500 

03.60 

34.91 

27.78 

00.666 

1490.0 

OBS 

01500 

C3.60 

34.915 

27.76 

1490.0 
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TABLE  XXTI.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


DEFIO  31  ei03 
CONSEC  0019 
t«T  56  i6.<.N 
LONG   060  40. 6H 


C4STNUM/TIME   LVLTYP 


VESt 

1969 

BCTDP    03566 

ilf 

TEMP          04.0 

DIP    HOT    PEP 

JINO-DIR 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTh 

^      06 

SHIP    S2 

«ET 

BULB         03.1 

05 

2         3 

KIND-SPD 

TRACE    DIR                      D 

5    SQUARE       3 

DAY 

06 

01T4    USE       1 

eaPOMETR     1018.6 

SEA 

mna-fjf 

DURATION                 00.5 

2     SauARE     60 

HOUP 

17.7 

4RE4               05 

CLOUD    T/4 

CL/TP 

KEATHEB        X2 

ORIG    850    019 

1     SOUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STO 

00000 

04.35 

34.50 

27.36 

00.000 

1467.7 

oes 

00000 

04.35 

34.502 

27.36 

1467.7 

STD 

00010 

04.  16 

34.50 

27.40 

00.007 

1467.0 

OBS 

00010 

04.16 

34.504 

27.40 

1467.0 

STD 

0CP20 

04.06 

34.55 

27.44 

00.013 

1466.8 

oes 

00020 

04.06 

34.549 

27.44 

1466.8 

STD 

000  30 

03.96 

34.55 

27.45 

00.020 

1466.7 

OBS 

00030 

03.98 

34.551 

27.45 

1466.7 

STO 

000  50 

03.85 

34.55 

27.47 

00.032 

1466.5 

DBS 

000  50 

03.85 

34.555 

27.47 

1466.5 

STD 

00075 

03.11 

34.58 

27.56 

00.047 

1463.8 

OBS 

CC075 

03.11 

34.584 

27.56 

1463.8 

CB? 

00080 

02.99 

34.587 

27.58 

1463.3 

OBS 

00090 

03.22 

34.624 

27.59 

1464.5 

STD 

00100 

03.03 

34.64 

27.62 

00.060 

1463.9 

OBS 

00100 

03.03 

34.644 

27.62 

1463.9 

OBS 

00115 

03.12 

34.654 

27.62 

1464.5 

STD 

00125 

03.06 

34.65 

27.62 

00.072 

1464.5 

OBS 

00125 

03.06 

34.653 

27.62 

1464.5 

STO 

00150 

02.86 

34.66 

27.65 

00.084 

1464.0 

OBS 

00150 

02.86 

34.662 

27.65 

1464.0 

OBS 

0C170 

03.36 

34.731 

27.66 

1466.6 

STD 

002  00 

03.49 

34.77 

27.66 

00.106 

1467.7 

OBS 

002  00 

03.49 

34.775 

27.68 

1467.7 

OBS 

00215 

03.65 

34.809 

27.69 

1468.7 

OBS 

00231 

03.36 

34.779 

27.70 

1467.7 

STD 

002  50 

03.51 

34.83 

27.72 

00.127 

1468.7 

OBS 

002  50 

03.51 

34.831 

27.72 

1468.7 

STD 

00300 

03.81 

34.88 

27.73 

00.147 

1470.8 

OBS 

00300 

03.81 

34.883 

27.73 

1470.8 

STD 

OO-iOO 

03.83 

34.90 

27.75 

00.187 

1472.6 

OBS 

00400 

03.83 

34.905 

27.75 

1472.6 

STD 

005  00 

03.79 

34.91 

27.76 

00.227 

1474.1 

OBS 

00500 

03.79 

34.913 

27.76 

1474.1 

STD 

006  00 

03.75 

34.92 

27.77 

00.266 

1475.6 

OBS 

006  00 

03.75 

34.920 

27.77 

1475.6 

STD 

00700 

03.68 

34.91 

27.77 

00.305 

1477.0 

OBS 

007  00 

03.68 

34.914 

27.77 

1477.0 

STO 

ooeoo 

03.60 

34.91 

27.77 

00.345 

1478.3 

OBS 

oosoo 

03.60 

34.907 

27.77 

1478.3 

STD 

00900 

03.57 

34.90 

27.77 

00.386 

1479.8 

OBS 

00900 

03.57 

34.903 

27.77 

1479.8 

STD 

01000 

03.56 

34.90 

27.77 

00.428 

1481.4 

OBS 

ClOOO 

03.56 

34.902 

27.77 

1481.4 

STD 

01100 

03.57 

34.90 

27.77 

00.470 

1483.2 

OBS 

01100 

03.57 

34.902 

27.77 

1483.2 

STO 

01200 

03.56 

34.91 

27.78 

00.513 

1484.8 

OBS 

01200 

03.56 

34.906 

27.78 

1464.6 

STD 

01300 

03.65 

34.92 

27.78 

00.557 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.921 

27.76 

1486.9 

STO 

oi<.oo 

03.66 

34.92 

27.78 

00.601 

1488.6 

OBS 

onoo 

03.66 

34.921 

27.78 

1486.6 

STD 

01500 

03.64 

34.93 

27.79 

00.646 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.926 

27.79 

1490.2 

344 


TABLE  XXII.— Continued 


STATION 


"EFID      31      8103 

YE45 

1969 

BOTOP    03566 

i!B 

TEMP         04.0 

DIB    MGI    PER             UlNO-Om     29 

CONSEC             0020 

HCNTf- 

1      06 

SHIP    42 

WET 

Bulb       c2.9 

05 

2         3              WIND-SPO    10 

L4T             56    2«       N 

Dty 

06 

04T4    USE        1 

B4B0NETR     1019.2 

SEA 

KIND-fOR 

LONG       050    36      M 

HCUR 

23.5 

«BE4                C5 

CIOUD    T/l 

CL/TB 

WEATHER       X2 

CISTNUH/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5M4-T 

OYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P]' 

STD 

00000 

0*.50 

34.51 

27.36 

00.000 

1468.3 

23.5 

06  S 

OCOOO 

C4.50 

34.506 

27.36 

1468.3 

STO 

00010 

0<..50 

34.51 

27.36 

00.007 

1468.5 

oes 

00010 

04.50 

34.507 

27.36 

1468.5 

STD 

00020 

04.40 

34.50 

27.37 

00.014 

1468.2 

OBS 

OO02O 

04.40 

34.497 

27.37 

1468.2 

STO 

00030 

04.16 

34.51 

27.40 

00.021 

1467.4 

OBS 

00030 

04.16 

34.506 

27.40 

1467.4 

STD 

00050 

03.86 

34.55 

27.46 

00.034 

1466.5 

OBS 

000  50 

03.86 

34.546 

27.46 

1 466  .  5 

STD 

00075 

03.26 

34.55 

27.53 

00.050 

1464.4 

OBS 

CCt-75 

C3.26 

34.552 

27.53 

1464.4 

STD 

OOIOO 

02.71 

34.57 

27.59 

00.063 

1462.4 

OBS 

00100 

02.71 

34.570 

27.59 

1462.4 

OBS 

00110 

02.57 

34.576 

27.61 

1462.0 

STD 

00125 

02.64 

34.60 

27.62 

00.076 

1462 .6 

OBS 

0U125 

02.64 

34.60  2 

27.62 

1462.6 

STD 

00150 

02.84 

34.66 

27.66 

00.087 

1 463 . 9 

OBS 

00150 

02.84 

34.661 

27.65 

1463.9 

STO 

00200 

03.51 

34.79 

27.69 

00.110 

1467.8 

OBS 

00200 

03.51 

34.788 

27.69 

1467.8 

STD 

C0250 

03.86 

34.86 

27.71 

00.131 

1470.2 

OBS 

002  50 

03.86 

34.861 

27.71 

1470.2 

OBS 

00270 

04.01 

34.894 

27.72 

1471.2 

STD 

00300 

03.89 

34.69 

27.73 

00.151 

1471.2 

OBS 

00300 

03.89 

34.890 

27.73 

1471.2 

STO 

OC400 

03.81 

34.90 

27.75 

00.191 

1472.5 

OBS 

OMOO 

03.81 

34.904 

27.75 

1472.5 

STD 

00500 

03.78 

34.91 

27.76 

00.230 

1474.1 

OBS 

00500 

03.78 

34.914 

27.76 

1474.1 

STO 

00600 

03.74 

34.91 

27.77 

00.270 

1475.6 

OBS 

0C6C0 

C3.74 

34.914 

27.77 

1475.6 

STD 

00700 

03.66 

34.91 

27.77 

00.309 

1476.9 

OBS 

00700 

03.66 

34.911 

27.77 

1476.9 

STD 

00800 

03.62 

34.91 

27.77 

00.350 

1478.4 

oes 

00600 

03.62 

34.906 

27.77 

1476.4 

STD 

00900 

03.56 

34.90 

27.77 

00.391 

1479.8 

OBS 

00900 

03.56  _, 

03.57  * 

34.898 

27.77 

1479.6 

STD 

01000 

34.90 

27.77 

00.432 

1481.5 

OBS 

01000 

03.57 

34.899 

27.77 

1481.5 

STO 

01100 

03.56 

34.90 

27.77 

00.475 

1483.1 

OBS 

CllCO 

03.56 

34.699 

27.77 

1483.1 

STD 

01200 

03.54 

34.90 

27.77 

00.516 

1484.7 

OBS 

01200 

03.54 

34.699 

27.77 

1484.7 

STO 

C1300 

C3.63 

34.91 

27.77 

CO.  562 

1486.6 

OBS 

01300 

03.63 

34.911 

27.77 

1486.6 

STD 

01400 

03.66 

34.92 

27.78 

00.6C7 

1488.6 

OBS 

01<.00 

03.66 

34.918 

27.78 

1488.6 

S'O 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

00.652 

1490.2 

OBS 

CISCO 

C3.65 

34.921 

27.78 

1490.2 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    350    C20 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


345 


TABLE  XXII.— Continued 


s  T  «  T  1  r  N 


»eFIO   31   6103 
CONSEC      0021 

LONr,   050  50. 5W 


C4STNUK/TIME        LVLTYP 


YEJa 

1969 

BOIDP    03566 

AlP 

TEMP         C3.9 

DIP    HOT    PER 

WINO-DIR    IB             INST    STO    RECORDER 

TEN    S3     1407 

MONTH 

1       06 

SHIP    «Z 

WET 

BULB          02.9 

00 

0          X 

HIVID-SPD    00             TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       3 

0»¥ 

07 

DATA    USE        1 

EAROMETB     1017.3 

SEA 

MIND-FOR                      DUPATION                   00.8 

2    SQUARE    60 

HQUB 

11. <> 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/Tf 

HEATHER       X2            OOIG    B50    021 

1     SOJARE     60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GM4-T 

UYNOPTH 

SND    VEL 

QXYG                P34       TOT    P          M02          N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

04.36 

34.50 

27.37 

00.000 

1467.7 

OBS 

00000 

04.36 

34.497 

27.37 

1467.7 

STO 

00010 

04.34 

34.50 

27.37 

00.007 

1467.8 

OBS 

000  IC 

04.34 

34.496 

27.37 

1467.8 

STO 

00020 

04.  19 

34.50 

27.39 

00.014 

1467.3 

OBS 

00020 

04.19 

34.499 

27.39 

1467.3 

STD 

00030 

04.09 

34.52 

27.42 

00.021 

1467.1 

OBS 

00030 

04.09 

34.522 

27.42 

1467.1 

STD 

00C50 

03.91 

34.55 

27.46 

00.034 

1466.7 

OBS 

000  50 

03.91 

34.550 

27.46 

1466.7 

STO 

00075 

03.33 

34.55 

27.52 

00.049 

1464.7 

OBS 

00075 

03.33 

34.553 

27.52 

1464.7 

STO 

00100 

03.04 

34.59 

27.57 

00.063 

1463.9 

OBS 

00100 

03.04 

34.566 

27.57 

1463.9 

STD 

00125 

03.06 

34.65 

27.63 

00.075 

1464.5 

OBS 

00125 

03.06 

34.654 

27.63 

1464.5 

STO 

C015C 

02.70 

34.62 

27.63 

00.086 

1463.3 

OBS 

00150 

02.70 

34.621 

27.63 

1463.3 

OBS 

001 60 

02.61 

34.624 

27.64 

1463.0 

STO 

002  00 

02.76 

34.66 

27.66 

00.111 

1464.4 

OBS 

002  00 

02.76 

34.661 

27.66 

146-..  4 

STD 

CC250 

03.30 

34.76 

27.69 

00.133 

1467.7 

OBS 

00250 

03.30 

34.759 

27.69 

1467.7 

STD 

00300 

03.69 

34.65 

27.72 

00.154 

1470.3 

OBS 

00300 

03.69 

34.653 

27.72 

1470.3 

OBS 

00340 

03.82 

34.894 

27.74 

1471.6 

STO 

00<.0C 

03.79 

34.89 

27.75 

00.195 

1472.4 

OBS 

00400 

03.79 

34.894 

27.75 

1472.4 

STD 

CC500 

03.79 

34.92 

27.77 

00.234 

1474.1 

OBS 

00500 

03.79 

34.921 

27.77 

1474.1 

STD 

00600 

03.76 

34.92 

27.77 

00.273 

1475.7 

OBS 

006C0 

03.76 

34.922 

27.77 

1475.7 

STO 

00700 

03.70 

34.92 

27.77 

00.313 

1477.1 

oes 

00700 

03.70 

34.916 

27.77 

1477.1 

STD 

008  00 

03.67 

34.92 

27.78 

00.353 

1478.6 

OBS 

008  00 

03.67 

34.919 

27.78 

1478.6 

STD 

00900 

03.63 

34.91 

27.76 

00.393 

1480.1 

OBS 

00900 

03.63 

34.914 

27.78 

1460.1 

STD 

01000 

03.64 

34.91 

27.76 

00.435 

1481 .8 

OBS 

OlOOO 

03.64 

34.913 

27.78 

1481.8 

STD 

01100 

03.60 

34.91 

27.78 

00.477 

1483.3 

OBS 

01100 

03. 6C 

34.908 

27.78 

1483.3 

STD 

01200 

03.61 

34.91 

27.76 

00.520 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.912 

27.78 

1465.0 

STD 

01300 

03.66 

34.92 

27.78 

00.564 

1486.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.922 

27.76 

1466.9 

STO 

01<.00 

03.64 

34.93 

27.79 

00.6C8 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.931 

27.79 

1488.5 

STD 

01500 

03.62 

34.94 

27.80 

00.652 

1490.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.939 

27.80 

1490.1 

STD 

01750 

03.57 

34.94 

27.61 

00.763 

1494.2 

OBS 

C1750 

03.57 

34.945 

27.61 

1494.2 

STO 

02000 

03.46 

34.94 

27.82 

00.876 

1496.0 

oes 

02000 

03.46 

34.945 

27.62 

1498.0 

STD 

02500 

03.13 

34.93 

27.64 

01.101 

1505.1 

OBS 

02500 

03.13 

34.934 

27.84 

1505.1 

STD 

03000 

02.74 

34.92 

27.87 

01.322 

1512.1 

OBS 

03000 

02.74 

34.920 

27.87 

1512.1 
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TABLE   XXIII. — Observed   and   interpolated   oceanographic   data   for  stations   taken  by   USCGC 
YAKUTAT  at  Ocean  Station  BRAVO.  8  June-1  July  1969.  prepared  from  NODC  listing  No.  31-8105. 


OEFID  31  8105 
CCNSEC  0001 
L»T  56  28  N 
LONG   051  01  X 


CiSTNUK/TIHE   LVLTyP 


N    0 

DC           S    T    4 

T    I    C    N 

D    4    T 

4 

YE15 

1969 

BCTDP    03566 

«!P 

TEKP         04.2 

DIR    MGT    PER 

<1\D-DIR    13 

INST     STO    RECORDER 

TEN    S3    14C7 

NONTm       06 

SHIP    Y4 

-ET 

3ULP          04.0 

33 

2         3 

HIMO-SPD    17 

TR4CE    DIR                      C 

5    S0a4RE       3 

DSY 

08 

0«Tt    USE        1 

B4B0METR     1009.3 

SE4 

UINO-FOR 

0UR4TI0N                   07.3 

2    SaU4RE    60 

HOUO 

00.1 

4n£4                C5 

CLCUD    T/4 

CL/TR 

WE4THE0       X4 

ORIG    851    001 

1    S0U4RE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SI3>'4-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

DXYG                P04 

TOT    p         N02         N03 

S1G3         PH 

STD 

oococ 

04.61 

34.49 

27.34 

00. 000 

1468.7 

DBS 

00000 

04.61 

34.495 

27.34 

1468.7 

STD 

00010 

04.53 

34.49 

27.35 

00.007 

1468.6 

DBS 

00010 

04.53 

34.494 

27. -5 

1468.6 

STD 

00020 

04.36 

34.49 

27.36 

00.014 

1468.1 

DBS 

00020 

04.38 

34.493 

27.36 

1468.1 

STD 

00030 

04.25 

34.51 

27.39 

00.021 

1467.7 

DB« 

00030 

04.25 

34.511 

27.39 

1467.7 

STC 

00050 

04.03 

34.53 

27.43 

00.035 

1467.2 

DBS 

00050 

04.03 

34.532 

27.43 

1467.2 

STD 

0CC75 

C3.50 

34.53 

27.48 

00.051 

1465.3 

DBS 

00075 

03.50 

34.528 

27.46 

1465.3 

STD 

00100 

03.15 

34.5  6 

27.54 

00.066 

1464.3 

OBS 

00100 

03.15 

34.556 

27.54 

1464.3 

STO 

00125 

02.84 

34.53 

27.54 

00.080 

1463.3 

OBS 

OC125 

02.84 

34.527 

27.54 

1463.3 

OBS 

00136 

02.60 

34.568 

27.60 

1462.6 

STD 

00150 

02.66 

34.57 

27.60 

00.093 

1463.0 

OBS 

001  5C 

02.66 

34.574 

27.60 

1463.0 

STO 

002  00 

02.73 

34.66 

27.66 

00.117 

1464.3 

OBS 

002  00 

02.73 

34.684 

27.68 

1464.3 

STD 

002  50 

03.27 

34.76 

27.69 

00.138 

1467.6 

OBS 

002  50 

03.27 

34.763 

27.69 

1467.6 

STD 

00200 

03.69 

34.62 

27.70 

00.160 

1470.3 

OBS 

003  00 

03.69 

34.620 

27.70 

1470.3 

STO 

00^,00 

03.83 

34.88 

27.73 

00.20  3 

1472.5 

DBS 

00400 

03.83 

34.875 

27.73 

1472.6 

STD 

00500 

03.61 

34.68 

27.73 

00.244 

1474.2 

OBS 

00500 

C3.81 

34.683 

27.73 

1474.2 

STD 

00600 

03.72 

34.66 

27.74 

00.286 

1475.4 

OBS 

006  00 

03.72 

34.884 

27.74 

1475.4 

STD 

00700 

03.68 

34.68 

27.75 

00.328 

1476.9 

OBS 

00700 

03.68 

34.885 

27.75 

1476.9 

STD 

00800 

03.65 

34.88 

27.75 

00.370 

1478.5 

OBS 

00800 

03.65 

34.882 

27.75 

1478.5 

STO 

00900 

03.58 

34.88 

27.75 

00.413 

1479.8 

OBS 

00900 

03.58 

34.877 

27.75 

1479.8 

STD 

01000 

03.50 

34.8  8 

27.76 

00.45O 

1481.2 

OBS 

01000 

03.50 

34.676 

27.76 

1481.2 

STO 

01100 

03.52 

34.88 

27.76 

00.499 

1462.9 

OBS 

01100 

03.52 

34.663 

27.76 

1482.9 

STO 

01200 

03.54 

34.8  8 

27.76 

00.544 

1484.7 

OBS 

01200 

03.54 

34.882 

27.76 

1484.7 

STD 

0130" 

03.59 

34.90 

27.77 

00.588 

1486.6 

OBS 

01300 

03.59 

34.696 

27.77 

1486.6 

STO 

01400 

03.63 

34.91 

27.77 

00.634 

1486.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.911 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.63 

34.91 

27.78 

00.679 

1490.2 

OBS 

015C0 

03.63 

34.912 

27.76 

1490.2 

347 


TABLE  XXIII.— Continued 


NODC  5T4TICN         D«T» 


"EFIO       31  8105 

CONSEC  0002 

LtT            56  28      N 

l.r\nr.      050  53      u 


C4STNUM/TIME       LVLTrP 


VE»i( 

1969 

eOTOP    03566 

4IP 

TEMP          05.1 

OlS    HOT    PER 

WIND-DIR    11 

iNST    STO   RECORDER 

TEM    S3    14C7 

MONTH       06 

SHIP  y* 

WET 

BULB          04.6 

33 

3         3 

WINO-SPD    23 

TRACE    OIR                      D 

5    SQUARE       3 

04Y 

08 

0AT4    USE       1 

B4R0METR     0992.0 

SEA 

KINO-fOB 

DURATION                   CO. 4 

2    SQUARE    60 

HOUC 

06.0 

ACES                C5 

CLOUO     T/A 

CL/Tt 

JEATHEt        Xd 

ORIG    851    002 

1    SQUARE    60 

VLTrP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OYNOPTH 

SND     VEL 

OXYO                P34 

TOT    P          N02          N03 

S133         PH 

STO 

OOCOO 

C4.47 

34. 5C 

27.36 

OO.OCO 

1468.2 

oes 

00000 

04.47 

34.502 

27.36 

1468.2 

STO 

00010 

04.47 

34.50 

27.36 

00.007 

1466.3 

OBS 

00010 

04.47 

34.502 

27.36 

1466.3 

STO 

00020 

04.47 

34.50 

27.36 

00.014 

1466.5 

OBS 

00020 

04.47 

34.501 

27.36 

1466.5 

STO 

00030 

04.46 

34.50 

27.36 

00.021 

1468.6 

OBS 

00030 

04.46 

34.502 

27.36 

1468.6 

OBS 

000  <rO 

04.42 

34.514 

27.38 

1466.6 

STO 

00050 

04.30 

34.52 

27.39 

00.036 

1468.3 

OBS 

CCC50 

04. 3C 

34.516 

27.39 

1468.3 

STO 

00075 

03.25 

34.55 

27.52 

00.052 

1464.3 

OBS 

00075 

03.25 

34.549 

27.52 

1464.3 

STO 

OOIOC 

03.04 

34.60 

27.59 

00.065 

1 463 . 9 

OBS 

00100 

03.04 

34.603 

27.59 

1463.9 

STO 

00125 

02.96 

34.61 

27.60 

00.078 

1464.0 

OBS 

00125 

02.96 

34.606 

27.60 

1464.0 

oes 

OOl'.O 

02.92 

34.634 

27.62 

1464.1 

STO 

00150 

02.93 

34.63 

27.62 

00.091 

1464.3 

oes 

00150 

02.93 

34.635 

27.62 

1464.3 

STO 

C0200 

03.66 

34.76 

27.65 

00.114 

1468.4 

QBS 

002  00 

03.66 

34.763 

27.65 

1468.4 

OBS 

00217 

03.74 

34.7  82 

27.66 

1469.0 

OBS 

002*0 

03.17 

34.741 

27.68 

1466.9 

STO 

002  50 

03.25 

34.76 

27.69 

00.137 

1467.5 

OBS 

002  50 

03.25 

34.761 

27.69 

1467.5 

STO 

00300 

03.82 

34.85 

27.71 

00.156 

1470.8 

OBS 

003  00 

03.82 

34.850 

27.71 

1470.6 

OBS 

CC345 

03.87 

34.659 

27.71 

1471.8 

STD 

004  00 

03.77 

34.88 

27.73 

00.200 

1472.3 

OBS 

00400 

03.77 

34.675 

27.73 

1472.3 

STD 

00500 

03.66 

34.90 

27.74 

00.241 

1474.4 

OBS 

00500 

03.86 

34.900 

27.74 

1474.4 

STO 

00600 

03.85 

34.90 

27.74 

00.262 

1476.0 

OBS 

0C600 

03.65 

34.901 

27.74 

1476.0 

STD 

007  00 

03.79 

34.90. 

27.75 

00.324 

1477.4 

OBS 

007  00 

03.79 

34.901 

27.75 

1477.4 

STO 

ooeoo 

03.74 

34.90 

27.75 

00.367 

14  76.9 

OBS 

0080C 

03.74 

34.699 

27.75 

1478.9 

STD 

009  00 

03.72 

34.90 

27.76 

00.409 

1480.5 

OBS 

00900 

03.72 

34.901 

27.76 

1480.5 

STD 

01000 

03.68 

34.90 

27.76 

00.462 

1481.9 

OBS 

01000 

03.68 

34.899 

27.76 

1461.9 

STD 

01100 

03.67 

34.90 

27.77 

00.496 

1483.6 

OBS 

01100 

03.67 

34.904 

27.77 

1483.6 

STD 

01200 

03.67 

34.91 

27.77 

00.540 

1485.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.910 

27.77 

1485.3 

STD 

01300 

03.67 

34.92 

27.77 

00.585 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.916 

27.77 

1487.0 

STO 

01400 

03.67 

34.91 

27.77 

00.630 

1488.6 

OBS 

01400 

03.67 

34.913 

27.77 

1486.6 

STO 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

00.675 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.918 

27.78 

1490.2 

348 


TABLE  XXIII.— Continued 


S    T    »     I     I     C    N 


REFID       31       el^S 
CONSEC  0003 

L4T  56    33      N 

LONG      0;i    02      M 


YE4B 

1969 

90T0P    03566 

IIR 

TEMP 

DIP    HOT    PER            .(nD-DIB    17 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

06 

SHIP  yj 

HET 

BULB 

17 

WIND-SPO    24 

TRACE    DIR                      3 

DAY 

oe 

D4T«    USE       I 

B«lcOHETB 

SEA 

MIND-FOP 

DURATION                 00.4 

HOUO 

12.1 

tREi             05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEiTHES        X4 

GRIG    851    003 

.VLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL       OXYG               P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

00000 

04.51 

34.50 

27.36 

00.000 

1466.3 

OBS 

00000 

04.51 

34.503 

27.36 

1468.3 

STD 

OOC  10 

04.49 

34.50 

27.36 

00. OCT 

1468.4 

OBS 

00010 

04.49 

34.498 

27.36 

1468.4 

STD 

OOOiO 

04.46 

34.50 

27.36 

00.014 

1466.5 

OBS 

O0020 

04. 4B 

34.500 

27.36 

1468.5 

STD 

000  30 

04.48 

34.51 

27.36 

00.021 

1468.7 

OBS 

0CC30 

04.48 

34.506 

27.36 

1 468 . 7 

STD 

000  50 

04.35 

34.52 

27.39 

00.036 

1 468 . 5 

OBS 

00050 

04.35 

34.516 

27.39 

1468.5 

OBS 

ccr6<. 

04.25 

34.524 

27. 4C 

1468.3 

STD 

CCC75 

03.41 

34.53 

27.50 

00.052 

1465.0 

OBS 

00075 

03.41 

34.534 

27.50 

1465.0 

STO 

00100 

05.14 

34.58 

27.56 

00.066 

1464.3 

CBS 

COIOC 

03.14 

34.561 

27.56 

1464.3 

STD 

00125 

03.04 

34.60 

27.59 

00.060 

1464.3 

CBS 

00125 

03.04 

34.6C2 

27.59 

1464.3 

STD 

00150 

02.92 

34.63 

27.62 

00.092 

1464.2 

OBS 

00150 

02.92 

34.62  6 

27.62 

1464.2 

oes 

0C170 

02.87 

34.623 

27.62 

1464.3 

STD 

002  00 

03.50 

34.75 

27.66 

00.116 

1467.7 

OBS 

0C200 

03.50 

34.755 

27.66 

1467.7 

STD 

00250 

03.61 

34.79 

27.68 

00.139 

1469.0 

OBS 

00250 

03.61 

34.790 

27.66 

1469.0 

OBS 

C028C 

C3.82 

34.819 

27.68 

1470.5 

STD 

00300 

03.68 

34.84 

27.71 

00.160 

1 4  70  .  2 

OBS 

003  00 

03.68 

34.836 

27.71 

1470.2 

OBS 

00320 

03.82 

34.855 

27.71 

1471.2 

STD 

004  00 

03.60 

34.86 

27.72 

00.202 

1472.4 

OBS 

00400 

03.60 

34.862 

27.72 

1472.4 

STD 

00500 

03.66 

34.89 

27.74 

00.244 

1474.5 

OBS 

005  00 

03.66 

34.894 

27.74 

1474.5 

STD 

00600 

03.85 

34.90 

27.75 

00.266 

1476.0 

OBS 

006  00 

03.85 

34.903 

27.75 

1476.0 

STO 

0C700 

03.63 

34.90 

27.75 

00.328 

1477.6 

OBS 

00700 

03.63 

34.903 

27.75 

1477.6 

STD 

00800 

03.77 

34.  91 

27.76 

CO. 370 

1479.0 

OBS 

OOBOO 

03.77 

34.907 

27.76 

1479.0 

STD 

00900 

03.73 

34.90 

27.76 

00.413 

1460.5 

OBS 

C0900 

03.73 

34.901 

27.76 

1460.5 

STD 

01000 

03.70 

34.90 

27.76 

00.456 

1482.0 

OBS 

01000 

03.70 

34.904 

27.76 

1462.0 

STO 

OIICC 

03.67 

34.90 

27.76 

00.500 

1483.6 

OBS 

01100 

03.67 

34.901 

27.76 

1483.6 

STD 

C120'- 

03.67 

34.91 

27.77 

CO. 544 

1485.3 

OBS 

01200 

03.67 

34.913 

27.77 

1485.3 

STD 

01300 

03.67 

34.91 

27.77 

00.588 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.914 

27.77 

1487.0 

STD 

01400 

03.67 

34.92 

27.78 

00.633 

1488.6 

OBS 

C1<.0C 

03.67 

34.918 

27.7  8 

1486.6 

STD 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

00.679 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.920 

27.78 

1490.2 

TEN  Sa  1*07 
5  SOUAKE  3 
2  S3JARE  60 
1    SQUARE    61 


349 


TABLE  XXIII.— Continued 


S  T  S  T  I  0  N 


REFIO   31  8105  YEAR  1969  BOTOP  C3566 

CONSEC  000*  MONTH   06  SHIP  VA 

L«f     56  31   N  DAY     08  DATA  USE   1 

LONG   C51  02   W  HOUS  17.9  APEA      05 


AIR  TEMP  05.4 
UET  BULB  04.7 
BARGMETR  0991.5 
CLOUO  T/A 


DIP  HGT  PER  HIND-DIP  21  INST  STD  RECORDER  TEN  SO  1407 

17   3    3  WIND-SPD  20  TRACE  DIP         D  5  SOJARE   3 

SEA  WIND-FOP  DURATION       00.3  2  SOUARE  60 

CL/TR  HEATHE!!  XI  ORIS  B51  004  1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIHE   LVLTYP    DEPTH 


STD 
06S 

STD 
OBS 

STD 
□  BS 

STD 
OBS 

5T0 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
000  10 
0002  0 
000  20 
00030 
C0030 
00050 
00050 
C0C68 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
0012  5 
00150 
00150 
00190 
00197 
002  00 
002  00 
00220 
00240 
00250 
00250 

002  7  0 
0C280 

003  00 
00300 
00345 

004  00 
00400 

005  00 
CC500 

006  00 
00600 

007  00 
00700 
00800 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

04.55 
04.55 
04.56 
04.56 
04.48 
04.46 
04.32 
04.32 
04.33 
04.33 
04.20 
03.52 
03.52 
03.18 
0  3.18 
C2.47 
02.47 
02.57 
02.57 
03.05 
02.80 

02.  86 
02.86 
02.63 
03.24 
03.15 

03.  15 
03.53 
03.42 
03.77 
03.77 
03.83 
03.80 
03.80 
03.75 
03.75 
03.72 
03.72 
03.78 
03.76 
03.67 
03.67 
03.62 
03.62 
03.57 
03.57 
03.5  7 
03.57 
03.55 
03.55 
03.60 
03.60 
03.63 
03.63 
03.63 
03.63 


SAL 

34.52 

34.516 

34.51 

34.511 

34.51 

34.515 

34.51 

34.515 

34.5  1 

34.514 

34.513 

34.54 

34.543 

34.5  7 

34.572 

34.56 

34.561 

34.60 

34.600 

34.648 

34.648 

34.66 

34.656 

34.657 

34.716 

34.71 

34.706 

34.756 

34.814 

34.65 

34.854 

34.872 

34.87 

34.870 

34.8  8 

34.875 

34.89 

34.666 

34.90 

34.697 

34.69 

34.893 

34.89 

34.894 

34.88 

34.885 

34.89 

34.890 

34.89 

34.891 

34.90 

34.902 

34.92 

34.916 

34.92 

34.916 


SI',MA-T 

27.36 
27.36 
27.36 
27.36 
27.37 
27.37 
27.39 
27.39 
27.39 
27.39 
27.40 
27.49 
27.49 
27.55 
27.55 
27.60 
27.60 
27.63 
27.63 
27.62 
27.64 
27.65 
27.65 
27.65 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.72 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.78 


OYNOPTH 
00.000 
00.007 
00.014 
00.021 
00.035 

00.052 
00.066 
00,079 
00.092 


SND  VEL   OXYG 


P34   TOT  P 


00.161 

00.202 
00.244 
00.286 
00.328 
00.370 
00.412 
00.455 
00.498 
00.542 
00.587 
00.632 
00.677 


1468.5 
1466.5 
1468.7 
1466.7 
1468.5 
1466.5 
1463.0 
1468.0 
1468.4 
1468.4 
1468.2 
1465.4 
1465.4 
1464.4 
1464.4 
1461.8 
1461 .8 
1462.7 
1462.7 
1465.5 
1464.5 
1464.6 
1464.8 
1465.0 
1467.2 
1467.0 
1467.0 
1469.0 
1468.8 
1470.6 
1470.6 
1471.9 
1472.4 
1472.4 
1473.9 
1473.9 
1475.4 
1475.4 
1477.4 
1477.4 
1478.6 
1478.6 
1480.0 
1480.0 
1481.5 
1461.5 
1483.1 
1463.1 
1484.7 
1484.7 
1486.6 
1486.6 
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1488.5 
1490.2 
1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NOOC  STiTIPN  DAT4 


BEFIO       31       6105 
CONSEC  0005 

LAT  56    35      N 

LONG       051    01       W 


CASTNUM/TI»^E       LVLTrP 


YESR 

1<569 

aOTOP    03566 

SIP 

TEMP          05.: 

I            DIP    HGT    PER 

WIHO-DIR     15 

INST    STO    RECORDER 

TEN    S3    1407 

HONTH 

06 

SHIP  rj 

UET 

3ULB          04.7                20 

3         2 

HINO-SPD    1-. 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       3 

D4Y 

CB 

04T4    USE        1 

SiROMETR    0992.2             SE« 

WIr<D-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    60 

HOUR 

23.9 

ARES                05 

CLOUD     T/1 

CL/TR 

LEATHER       XI 

ORIG    B51    005 

1     SaUARE     61 

.VLTrP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDpTh 

SNO    VEL 

OX»G              P34 

TOT    P          N02          N03 

SI  03          PH 

STD 

00000 

0'..'.9 

34.51 

27.36 

00.000 

1468.3 

OBS 

00000 

0*.<.9 

34.508 

27.36 

1468.3 

STD 

00010 

O'-.'.a 

34.51 

27.37 

00.007 

1468-4 

oes 

00010 

04. *a 

34.509 

27.37 

1466.4 

STO 

00020 

0*.*8 

34.50 

27.36 

CO. 014 

1468.5 

OBS 

00020 

0<,.i>fi 

34.502 

27.36 

1468.5 

STD 

00030 

O't.'.e 

34.50 

27.36 

CO. 021 

1468.7 

OBS 

00030 

04. •iS 

34.502 

27.36 

1468.7 

STO 

00050 

04.45 

34.50 

27.36 

00.026 

1468.3 

OBS 

C0050 

C4.43 

34.499 

27.36 

1468.8 

STD 

00075 

03.35 

34.55 

27.52 

00.052 

1464.7 

OBS 

00075 

03.35 

34.550 

27.52 

1464.7 

STD 

00100 

03.06 

34.57 

27.56 

00. 066 

1463.9 

DBS 

00100 

03.06 

34.570 

27.56 

1463.9 

OBS 

C0105 

02.94 

34.579 

27.58 

1463.5 

STD 

00125 

02.99 

34.63 

27.61 

00.079 

1464.1 

OBS 

00125 

02.99 

34.628 

27.61 

1464.1 

STO 

0C150 

0  3.02 

34.63 

27.61 

00.092 

1464.7 

OBS 

00150 

03.02 

34.635 

27.61 

1464.7 

STO 

00200 

03.21 

34.72 

27.67 

C0.115 

1466  ,4 

DBS 

00200 

03.21 

34.725 

27.67 

1466.4 

STD 

002  50 

03.92 

34.81 

27.66 

00.138 

1470.4 

OBS 

002  50 

03.92 

34.808 

27.06 

1470.4 

OBS 

00272 

03.44 

34.772 

27.68 

1468.7 

STD 

00300 

03.48 

34.78 

27.69 

OO.ltl 

1469.3 

OBS 

00300 

03.48 

34.7B0 

27.69 

1469.3 

STD 

00*00 

03.95 

34.88 

27.72 

00.204 

1473.1 

OBS 

OCOO 

03.95 

34.879 

27.7  2 

1473.1 

STO 

00500 

03.85 

34.69 

27.74 

00.246 

1474.3 

CBS 

005  00 

03.85 

34.891 

27.74 

1-.74.3 

STO 

006  00 

03.82 

34.90 

27.75 

00.286 

1475.9 

OBS 

00600 

03.82 

34.901 

27.75 

U75.9 

STD 

00700 

03.79 

34.90 

27.75 

00.330 

1477.4 

OBS 

U07  00 

U3.79 

34.900 

27.75 

1477.4 

STD 

00800 

03.73 

34.90 

27.75 

00.372 

1478.8 

OBS 

008  00 

03.73 

34.897 

27.76 

1478.8 

STD 

00900 

03.66 

34.89 

27.75 

00.415 

1480.2 

OBS 

005C0 

03.66 

34.689 

27.75 

1480.2 

STD 

01000 

03.59 

34.89 

27.76 

00.458 

1481.6 

oes 

01000 

03.59 

34.891 

27.76 

1*81.6 

STD 

01100 

03.59 

34.89 

27.76 

00.502 

1483.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.891 

27.76 

1483.2 

STO 

01200 

03.58 

34.90 

27.77 

00.546 

14«4.9 

OBS 

01200 

03.58 

34.897 

27.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.62 

34.91 

27.7  6 

00.590 

1466.7 

OBS 

C1300 

03.62 

34.912 

27.78 

1480.7 

STD 

01-.  00 

03.05 

34.92 

27.76 

00.034 

1488.6 

OBS 

Cl'.OO 

03.65 

34.919 

27.78 

1488.6 

STD 

01500 

03.64 

34.92 

27.78 

00.680 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.923 

27.78 

1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


STATION 


»EFID      31       8105 
CQNS6C  0006 

L4T  56    28       N 

LONG       050    52       V 


YE4B  1969 
MONTH  06 
D»¥  09 

HOUR     06.0 


BOTDP  03566 
SHIP  Y4 
04T4  USE   1 
4RE4      05 


4IR  TEUP  05.2 
.<ET  6UL6  r3.e 
BIROMETR  0990.3 
CLOUD  T/» 


DIB    HGT    PER 

JIND-DIR     17 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

20       2         3 

HIND-SPD    2<. 

TRACE    DIB                         D 

5    SQUARE       3 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    60 

CL/TR 

UEtTHER        XI 

OR  10    8  51    0  06 

1     SQUARE     60 

CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


06.0 


STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
C002C 
00020 
00030 
00030 
00050 
COO  50 
00075 
00075 
00100 
00100 
C0125 
00125 
00135 
00150 
00150 
00200 
002  00 
00225 
C0235 
00250 

002  50 
00300 

003  00 
00350 
003  7  0 
0040P 
00400 

005  00 
00500 

006  00 
00600 
00700 
00700 
0C800 
00800 
CC90n 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

04.51 
04.51 
04.51 
04.51 
C4.51 
04.51 
04.50 
04.50 
04.35 
C4.35 
03.75 
03.75 
03.15 
03.15 
02.65 
02.65 
02.64 
02.83 
02.83 
03.28 
03.28 
03.60 
03.54 
03.60 
03.60 
03.92 
03.92 
03.98 
03.59 
C3.7C 
03.70 
03.70 
03.70 
03.78 
03.78 
03.75 
03.75 
03.72 
03.72 
03.59 
03.59 
03.57 
03.57 
03.57 
03.57 
03.57 
03.57 
03.64 
03.64 
03.67 
03.67 
03.64 
03.64 


SAL 

34.51 

34.510 

34.51 

34.511 

34.51 

34.510 

34.51 

34.511 

34.51 

34.510 

34.56 

34.556 

34.57 

34.568 

34.56 

34.556 

34.566 

34.60 

34.605 

34.73 

34.732 

34.756 

34.752 

34.80 

34.803 

34.86 

34.860 

34.859 

34.818 

34.85 

34.849 

34.88 

34.661 

34.89 

34.889 

34.89 

34.894 

34.89 

34.890 

34.88 

34.885 

34.88 

34.863 

34.89 

34.889 

34.89 

34.894 

34.91 

34.911 

34.92 

34.916 

34.91 

34.913 


SIGMA-T    DYNDPTH   SNO  VEL   OXYG 


P34       TOT    P 


27.36 
27.36 
27.36 
27.36 
27.36 
27.36 
27.37 
27.37 
27.38 
27.38 
27.48 
27.48 
27.55 
27.55 
27.58 
27.58 
27.59 
27.61 
27.61 
27.67 
27.67 
27.65 
27.66 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.76 
27.78 


1466.3 
1466.3 
1468.5 
1468.5 
1466.7 
1468.7 
1468.8 
1468.6 
1466.5 
1466.5 
1466 .4 
1466.4 
1464.3 
1464.3 
1462.6 
1462.6 
1462 .7 
1463.8 
1463.8 
1466.7 
1466.7 
1468.5 
1468.5 
1469.0 
1469.0 
1471 .3 
1471 .3 
1472.4 
1471 .0 
1472.0 


1472. 

1473. 

1473. 

1475. 

1475. 

1477. 

1477.2 

1478.8 

147S,8 

1479.9 

1479.9 

1481.5 

1481.5 

1483.1 

1483.1 

1464.8 

1484.8 

1486.8 

1486.8 

1488.6 

1488.6 

1490.2 

1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


STATION 


PEFID       31       8105 
CONSEC  0007 

LiT  56    29       H 

LONG      050    53       H 


YEtB  1969 
MONTH  06 
D4Y  09 

HOUB     12.1 


BOTDP    03566 
SHIP    VA 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  05.7 

WET    aULB  0*.0 

BAPOMETR    099*. C 
CLOUD    T/A 


OIR    HGT     PER 

15       3  3 

SEA 
CL/Tf 


WIND-DIR  ^'. 

WIND-SPD  21 
UIND-FOR 

WEATHER  Xb 


INST    STD    FECORDEP 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.3 

OBI&     B51     007 


TEN  SO  1'.0  7 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUARE     60 


CASTNUX/TIME       LVLTYP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


SIGMA-T  OYNOPTH       SND    VEL       OXY G 


P04       TOT    P 


STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
DBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
CBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
00010 
C0020 
00020 
00030 
00C30 
00050 
00050 
00075 
00075 
COIOO 
00100 
00125 
00125 
00150 
CC150 
00200 
00200 
00222 
00250 
PC2  50 
00277 
00300 
00300 
00320 
00339 
00360 
00<.00 
COi,00 
00500 
C0500 
006  00 
006  00 
00700 
00700 
00800 
00800 
00900 
009  00 
01000 
CICOO 
Oil  00 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
Oli^OO 
Ol'.OC 
01500 
C1500 


0<|.56 
0'..56 
C.iO 
01.50 
04.50 
0<..50 
04.*t9 
C4.49 
0<..22 
C4.22 
03.35 
03.35 
03.04 
03. O". 
02.97 
02.97 
02.96 
02.96 
03.65 
03.65 
03.87 
03.71 
03.71 
03.63 
03.83 
03.83 
03.85 
03.77 
03.95 
03.94 
03.94 
03.88 
03.88 
03.79 
03.79 
03.77 
03.77 
03.71 
03.71 
03.64 
03.64 
03.60 
03.60 
03.59 
03.59 
03.58 
03.58 
03.65 
03.65 
03.66 
03.66 
03.65 
03.65 


34.50 

34.498 

34.50 

34.497 

34.50 

34.497 

34.50 

34.499 

34.52 

34.517 

34.5  3 

34.535 

34.56 

34.564 

34.61 

34.612 

34.64 

34.636 

34.79 

34.786 

34.800 

34.79 

34.786 

34.825 

34.84 

34.842 

34.846 

34.855 

34.884 

34.89 

34.895 

34.89 

34.891 

34.89 

34.891 

34.89 

34.894 

34.89 

34.890 

34.88 

34.883 

34.89 

34.888 

34.89 

34.890 

34.9  0 

34.900 

34.91 

34.913 

34.92 

34.916 

34.92 

34.91B 


27.35 
27.35 
27.35 
27.35 
27.35 
27.35 
27.36 
27.36 
27.40 
27.40 
27.50 
27.50 
27.56 
27.56 
27.60 
27.60 
27.62 
27.62 
27.67 
27.67 
27.66 
27.67 
27.67 
27.71 
27.70 
27.70 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.7  3 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.76 
27.78 


1468.5 
1468.5 
1468.4 
1468.4 
1468.6 
1468.6 
1468.7 
1468.7 
1468.0 
1468.0 
1464.7 
1464.7 
1463.8 
1463.8 
1464 .0 
1464.0 
1464 .4 
1464.4 
1468.4 
1468-4 
1469.7 
1469.5 
1469.5 
1469.6 
1470.9 
14  70.9 
1471.3 
1471.3 
1472.4 


00.328 
00.371 


00.202       1473.1 
1473.1 


1474.5 
1474.5 
1475.7 
1475.7 
1477.3 
1477.3 
1478.7 
1478.7 
1480.1 
1480.1 
1481 .6 
1481.6 
1483.2 
1483.2 
1484.9 
1484.9 
1486.9 
1486.9 
1488.6 
1488.6 
1490.2 
1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NODC  STSTICN  D4T4 


«EF!0       31       8105 
CONSEC  0008 

LAT  56    35       N 

LONG      050    57      W 


Yti'!  1969 
MONTH  06 
DAY  09 

HOUR     18.3 


eCTUP    03566 
SHIP    YA 
DATA    use        1 
ABEA  05 


AIR     TEMP  06.7 

WET  BULB  06.1 
BAfiOMETR  0998.0 
CLOUD    T/A 


DIR    h 

21 
SEA 
CL/TR 


PER 
3 


UIND-OIR  20 

WIND-SPD  12 
WIND-FOR 

WEATHER  X6 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

OK  10    951    0  08 


TEN  SO  1<.07 
5  SJUARE  3 
2  SauARE  60 
1    S3JARE    60 


CASTNU"/TIHE        LVLTYP 


,VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S13I 

^1A-T 

OYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

0<..6<. 

34, 

.48 

27 

.33 

00. 

.000 

1468.8 

DBS 

00000 

04.64 

34. 

.484 

27 

.33 

1468.8 

STD 

00010 

04.64 

34, 

.48 

27, 

.33 

00. 

.00  7 

1469.0 

DBS 

00010 

04.64 

34, 

.484 

27 

.33 

1469.0 

STD 

00020 

04.58 

34, 

.48 

27 

.34 

00. 

.015 

1468.9 

OBS 

00020 

04.5  8 

34, 

.485 

27 

.34 

1468.9 

STD 

00030 

04.55 

34, 

.49 

27 

.34 

00, 

.022 

1469.0 

OBS 

000  30 

04.55 

34, 

.490 

27, 

.34 

1469.0 

STD 

00050 

04.45 

34, 

.50 

27 

.36 

00 

.037 

1468.9 

OBS 

COO  50 

04.45 

34, 

.499 

27 

.36 

1468.9 

STD 

00075 

03.25 

34, 

.52 

27 

.50 

00, 

.053 

1464.3 

OBS 

00075 

03.25 

34, 

.522 

27 

.50 

1464.3 

OPS 

00090 

02.98 

34, 

.552 

27 

.55 

1463.4 

STD 

00100 

03.01 

34, 

.59 

27, 

.58 

00, 

.068 

1463.7 

OBS 

OOICO 

03.01 

34. 

,587 

27 

.58 

1463.7 

STD 

00125 

02.86 

34. 

.58 

27 

.58 

00, 

.081 

1463.5 

OBS 

00125 

02.86 

34. 

.580 

27, 

.5fi 

1463.5 

OBS 

00127 

02.8? 

34, 

.585 

27. 

.59 

1463.4 

STD 

00150 

02.38 

34. 

.63 

27. 

.62 

00. 

.093 

1464.1 

OBS 

0015P 

02.88 

34. 

.632 

27. 

.62 

1464.1 

OBS 

00185 

02.94 

34. 

.648 

27. 

.63 

1464.9 

STD 

00^00 

03.40 

34. 

.73 

27, 

.65 

CO. 

.117 

1467.2 

OBS 

00200 

03.40 

34. 

.729 

27. 

.65 

1467.2 

OBS 

00217 

03.56 

34. 

,754 

27. 

.66 

1468.2 

STD 

00250 

03.51 

34. 

,75 

27. 

.66 

00. 

.140 

1468.6 

OBS 

002  50 

03.51 

34. 

,749 

27. 

.66 

1468.6 

OBS 

00261 

03.49 

34. 

.757 

27. 

.67 

1466.7 

oes 

00280 

03.72 

34. 

,791 

27. 

.67 

1470.0 

STD 

00300 

03.58 

34. 

,79 

27. 

.69 

00. 

.163 

1469.8 

OBS 

00300 

C3.5e 

34. 

,794 

27. 

.69 

1469.8 

OBS 

00322 

03.53 

34. 

,813 

27. 

.71 

1469.9 

OBS 

00380 

03.85 

34, 

,862 

27. 

.71 

1472.3 

STD 

OCOO 

03.84 

34. 

,86 

27. 

.71 

00. 

,206 

1472.6 

OBS 

00400 

03.84 

34. 

,860 

27. 

.71 

1472.0 

OBS 

00*10 

03.77 

34. 

.852 

27. 

.71 

1472.5 

OBS 

00',20 

03.92 

34. 

,881 

27. 

.72 

1473.3 

STD 

00500 

03.89 

34. 

,89 

27. 

.73 

00. 

,249 

1474.5 

OBS 

005  00 

03.89 

34. 

,894 

27. 

.73 

1474.5 

STD 

006  00 

03.85 

34. 

.89 

27. 

.74 

00. 

,291 

1476.0 

OBS 

0C600 

03.85 

34. 

,895 

27, 

.74 

1476.0 

STD 

00700 

03.79 

34. 

,89 

27, 

.74 

00. 

,333 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34. 

,892 

27. 

.74 

1477.4 

STD 

00800 

03.70 

34. 

.88 

27. 

.75 

00. 

.376 

1478.7 

OBS 

00800 

03.70 

34. 

,884 

27. 

.75 

1478.7 

STD 

009  00 

03.62 

34. 

,88 

27. 

.75 

CO. 

.419 

1480.0 

OBS 

00900 

03.62 

34. 

,880 

27. 

,75 

1480.0 

STD 

01000 

03.57 

34. 

.88 

27. 

,76 

00. 

.463 

1481.5 

OBS 

01000 

03.57 

34. 

,881 

27. 

,76 

1481.5 

STD 

01100 

03.60 

34. 

,89 

27. 

,76 

00. 

,506 

1483.3 

OBS 

01100 

03.60 

34. 

894 

27. 

.76 

1483.3 

STD 

01200 

03.58 

34. 

,90 

27. 

,77 

00. 

.550 

1484.9 

OBS 

01200 

03.58 

34. 

,896 

27. 

.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.62 

34. 

90 

27. 

,77 

00. 

.595 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34. 

.903 

27. 

,77 

1486.7 

STD 

01400 

03.65 

34. 

91 

27. 

,77 

00. 

640 

1488.5 

OBS 

Cl<i00 

03.65 

34. 

909 

27. 

,77 

1468.5 

STD 

01500 

03.65 

34. 

.91 

27. 

,77 

00. 

686 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34. 

,912 

27. 

.77 

1490.2 

P34       TOT    P 
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TABLE  XXIII.— Continued 


S    T    »    T    I    0    N 


REFID       31       8105 
CDNSEC  0009 

LAT  56    32       N 

LONG      050    56      H 


CaSTNUM/TIME        LVLTVP 


VE4R 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP          05.0 

DIP     H 

GT    PER            KINO-DIO    19 

INST     STD    fECOBDER 

"OMTh       06 

SHIP    YA 

WET 

BULB          04.0 

23 

3         2               HIND-SPD    15 

TRACE    DIR                        1 

OAV 

10 

DATA    USE        1 

BAROMETP     1002.1 

SEA 

«IND-FOR 

DURATION                   00.: 

HOUR 

00.0 

AREA                05 

CLOUD     T/a 

CL/TR 

LEATHER        XI 

ORIG    851    0U9 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIliMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL       OXYG              P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

00000 

04.63 

34.48 

27.33 

00.000 

1468.8 

06S 

00000 

04.63 

34.484 

27.33 

1468.8 

STO 

00010 

04.62 

34.48 

27.33 

00.007 

1468.9 

DBS 

00010 

04.62 

34.483 

27.33 

1468.9 

STO 

00020 

C4.59 

34.48 

27.33 

00.015 

1469.0 

OBS 

00020 

04.59 

34.482 

27.33 

1469.0 

STD 

C0030 

04.55 

34.49 

27.34 

00.022 

1469.0 

OBS 

00030 

04.55 

34.491 

27.34 

1469.0 

STD 

00050 

04.43 

34.49 

27.36 

00.037 

1468.8 

OBS 

00050 

04.43 

34.491 

27.36 

1468.8 

OBS 

00065 

04.35 

34.512 

27.38 

1468.7 

STD 

00075 

03.50 

34.49 

27.45 

00.054 

1465.3 

OBS 

00075 

03.50 

34.490 

27.45 

1465.3 

STD 

00100 

02.99 

34.57 

27.56 

00.069 

1463.6 

OBS 

CCIOO 

02.99 

34.570 

27.56 

1463.6 

STD 

00125 

03.00 

34.58 

27.57 

00.082 

1464.1 

OBS 

00125 

03.00 

34.578 

27.57 

1464.1 

PBS 

00135 

02.88 

34.568 

27.57 

1463.7 

STD 

00150 

02.98 

34.63 

27.61 

00.095 

1464.5 

OBS 

001  50 

02.98 

34.627 

27.61 

1464.5 

STD 

00200 

03.30 

34.73 

27.66 

00.119 

1466.8 

OBS 

002  00 

03.30 

34.726 

27.66 

1466.8 

OBS 

00241 

03.85 

34.791 

27.66 

1469.9 

STD 

002  50 

03.84 

34.79 

27.66 

00.142 

1470.0 

OBS 

002  50 

03.84 

34.793 

27.66 

1470.0 

DBS 

002  57 

03.84 

34.791 

27.66 

14  70.1 

DBS 

00290 

03.32 

34.762 

27.69 

1468.4 

STD 

0C300 

03.35 

34.78 

27.70 

00.165 

1468.8 

OBS 

00300 

03.35 

34.782 

27.70 

1468.8 

OBS 

00370 

03.99 

34.870 

27.71 

1472.7 

OBS 

00378 

03.91 

34.868 

27.71 

1472.5 

STD 

OO'.OO 

03.91 

34.88 

27.72 

00.207 

1472.9 

OBS 

C0400 

03.91 

34.875 

27.72 

1472.9 

OBS 

00'tl5 

03.98 

34.887 

27.72 

1473.5 

S^D 

0C500 

03.94 

34.89 

27.73 

C0.25D 

1474.7 

OBS 

00500 

03.94 

34.892 

27.73 

1474.7 

STD 

00600 

03.87 

34.89 

27.74 

00.292 

1476.1 

OBS 

OO6O0 

03.87 

34.893 

27.74 

1476.1 

STD 

00700 

03.79 

34.89 

27.74 

00.335 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.893 

27.74 

1477.4 

STD 

008  00 

03.74 

34.89 

27.75 

00.378 

1478.9 

OBS 

00800 

03.74 

34.889 

27.75 

1478.9 

STD 

00900 

03.66 

34.88 

27.75 

00.421 

1480.2 

OBS 

009  00 

03.66 

34.882 

27.75 

1480.2 

STD 

01000 

03.63 

34.88 

27.75 

00.465 

1481.7 

OBS 

01000 

03.63 

34.880 

27.75 

1481.7 

STD 

01100 

03.58 

34.88 

27.76 

00.509 

1483.2 

OBS 

01100 

03.58 

34.883 

27.76 

1483.2 

STD 

01200 

03.57 

34.89 

27.76 

00.554 

1484.8 

OBS 

01200 

03.57 

34.89C 

27.76 

1464.8 

STD 

01300 

03.63 

34.91 

27.77 

00.599 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.906 

27.77 

1486.8 

STO 

01400 

03.66 

34.91 

27.77 

00.644 

1488.6 

oes 

01400 

03.66 

34.914 

27.77 

1488.6 

STD 

01500 

C3.66 

34.92 

27.78 

00.690 

149C.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.917 

27.78 

1490.3 

TEN  Sa  1407 
5  SaUlRE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XXIII.— Continued 


S    T    A     T     I     C    fJ 


REFIO       31        8105             yE4R 

1969 

9CT0P    03566             AIR 

TEMP          05.2             DIR 

HGT    PE  R            WIND-DI R    18 

CONSEC                OOIC             MONT 

M       06 

SHIP    YA 

WET 

BULB          04, 

.3               23 

3         3               HI^D-SPD    09 

LAT             56    27       N             DAY 

10 

DATA    USE 

1            BAROMETR    1003. 

.2            SEA                                 

uTun-^np 

LONG       051    00      H            HOUB 

05.8 

AREA 

05             CLOUD     T/A 

CL/TR                              LEATHER       XI 

CASTNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL        DXYG               P3. 

STD 

00000 

04.75 

34.50 

27.3  3 

00.000 

1469.3 

05.8         OBS 

00000 

04.75 

34.501 

27.33 

1469.3 

STD 

00010 

04.75 

34.50 

27.33 

00.007 

1469.5 

OBS 

00010 

04.75 

34.501 

27.33 

1469.5 

STD 

00020 

04.75 

34.50 

27.33 

00.015 

1469.7 

DBS 

00020 

04.75 

34.504 

27.33 

1469.7 

STD 

000  30 

04.72 

34.50 

27.33 

00.022 

1469.7 

OBS 

000  30 

04.72 

34.499 

27.33 

1469.7 

STO 

00050 

04.35 

34.53 

27.40 

00.037 

1468.5 

OBS 

00050 

04.35 

34.528 

27.40 

1468.5 

STO 

00075 

04.07 

34.53 

27.42 

00.054 

1467.8 

OBS 

000  75 

04.07 

34.526 

27.42 

1467.8 

STO 

00100 

03.24 

34.53 

27.51 

00.070 

1464.6 

OBS 

OCIOO 

C3.24 

34.528 

27.51 

1464.6 

OBS 

00118 

02.99 

34.561 

27.56 

1463.9 

STD 

00125 

03.01 

34.56 

27.55 

00.08  4 

1464.1 

OBS 

00125 

03.01 

34.556 

27.55 

1464.1 

STO 

00150 

02.95 

34.60 

27.60 

00.097 

1464.3 

oes 

00150 

02.95 

34.604 

27.60 

1464.3 

OBS 

00165 

02.89 

34.623 

27.62 

1464.3 

OBS 

00197 

02.90 

34.663 

27.65 

1465.0 

STD 

00200 

02.95 

34.66 

27.64 

00.122 

1465.2 

OBS 

00200 

02.95 

34.662 

27.64 

1465.2 

STD 

002  50 

03.59 

34.79 

27.68 

00.145 

1469.0 

OBS 

00250 

03.59 

34.791 

27.68 

1469.0 

OBS 

002  62 

03.83 

34.821 

27.68 

1470.2 

OBS 

C0280 

03.75 

34.800 

27.67 

1470.2 

OBS 

002  9* 

03.89 

34.827 

2  7.68 

1471 .0 

STD 

00300 

03.81 

34.82 

27.68 

00.167 

1470.8 

OBS 

00300 

03.81 

34.818 

27.68 

1 4  70  .  8 

STD 

00<.00 

03.84 

34.87 

27.72 

00.211 

1472.6 

OBS 

00400 

03.84 

34.871 

27.72 

1472 .6 

STO 

00500 

03.80 

34.86 

27.72 

00.253 

1474.1 

OBS 

00500 

03.80 

34.863 

27.72 

1474.1 

STD 

006  00 

03.73 

34.88 

27.74 

00.296 

1475.5 

OBS 

00600 

03.73 

34.877 

27.74 

1475.5 

STD 

00700 

03.69 

34.88 

27.74 

00.336 

1477.0 

OBS 

007  00 

03.09 

34.876 

27.74 

1477.0 

STD 

008  00 

03.63 

34.88 

27.75 

00.381 

1478.4 

OBS 

008  00 

03.63 

34.875 

27.75 

1478,4 

STD 

00900 

03.57 

34.87 

27.75 

00.424 

1479.8 

OBS 

00900 

03.57 

34.871 

27.75 

1479.8 

STD 

01000 

03.53 

34.87 

27.75 

00.468 

1481 .3 

OBS 

01000 

03.53 

34.869 

27.75 

1461 .3 

STD 

01100 

03.53 

34.88 

27.76 

00.512 

1483.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.877 

27.76 

1483 ,0 

STD 

01200 

03.53 

34.88 

27.76 

00.556 

1484.6 

OBS 

01200 

03.53 

34.878 

27.76 

1484.6 

STD 

01300 

03.58 

34.90 

27.77 

00.601 

1466.6 

OBS 

01300 

03.58 

34.898 

27.77 

1486.6 

STD 

01400 

03.63 

34.91 

27.77 

00.646 

1488.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.909 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.78 

00.692 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.912 

27.78 

1490.2 

INST     STD    SECOPOER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

OaiG     851    CIO 


N02 


TEN  SB  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
■1    SOUARE    61 


PH 
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TABLE  XXIII.— Continued 


STATION  04T4 


REFIO       31  8105 

CDNSEC  0011 

L»T             56  31       N 

LPNG       050  53       u 


YEAB 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEKP          05.2 

DIR     HOT     PER 

KIND-OIR    20 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONT^ 

1       06 

SHIP    VA 

WET 

BULB          04.7 

23 

3          3 

UIND-SPD    13 

TRACE    DIR                      D 

5    SaUARE       3 

o»y 

10 

DATA    use       1 

BAROMETP     1006.1 

SEA 

»IND-fOR 

DURATION                   00.3 

2    SQUARE    60 

HOUR 

12.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

WEATHER       XI 

OPIG    B51    Oil 

1     SQUARE     60 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG              P34 

TOT     P          NG2          N03 

SI03         OH 

STD 

000  00 

04.65 

34.49 

27.33 

00.000 

1468.9 

DBS 

00000 

04.65 

34.490 

27.33 

1466.9 

STO 

COO  10 

04.63 

34.49 

27.33 

00.007 

1469.0 

OBS 

00010 

04.63 

34.467 

27.33 

1469.0 

STD 

000  20 

04.59 

34.49 

27.34 

00.015 

1469.0 

OBS 

00020 

04.59 

34.494 

27.34 

1469.0 

STD 

00030 

04.58 

34.50 

27.35 

00.022 

1469.1 

065 

00C3C 

04.58 

34.496 

27.35 

1469.1 

STO 

00050 

04.40 

34.51 

27.36 

00.037 

1468.7 

OBS 

00050 

04.40 

34.515 

27.38 

1468.7 

OBS 

00070 

04.35 

34.505 

27.36 

1468.8 

STD 

00075 

03.95 

34.52 

27.43 

00.054 

1467.2 

oes 

C0075 

03.95 

34.524 

27.43 

1467.2 

STO 

00100 

02.98 

34.57 

27.57 

00.069 

1463.6 

OBS 

00100 

02.98 

34.571 

27.57 

1463.6 

STD 

00125 

03.05 

34.56 

27.57 

00.08  2 

1464.3 

OBS 

00125 

03.05 

34.563 

27.57 

1464.3 

OBS 

00132 

02.89 

34.563 

27.57 

1463.7 

STD 

00150 

02.96 

34.64 

27.62 

00.09  5 

1464.4 

OBS 

00150 

02.96 

34.636 

27.62 

1464.4 

STD 

00200 

03.25 

34.71 

27.65 

00.119 

146b. 6 

OBS 

002  00 

03.25 

34.706 

27.65 

1466.6 

OBS 

00230 

03.78 

34.776 

27.65 

1469.4 

STD 

002  50 

03.73 

34.78 

27.66 

00.142 

1469.5 

OBS 

00250 

03.73 

34.776 

27.66 

1 469  . 5 

OBS 

00290 

03.22 

34.761 

27.70 

1466.0 

STO 

003  00 

03.40 

34.79 

27.70 

00.165 

1469.0 

OBS 

C0300 

03.40 

34.79C 

27.70 

1469.0 

STD 

00400 

03.97 

34.88 

27.72 

00.207 

1473.2 

OBS 

00400 

03.97 

34.862 

27.72 

1473.2 

STD 

0C500 

03.92 

34.89 

27.73 

00.250 

1474.6 

OBS 

00500 

03.92 

34.889 

27.73 

1474.0 

STO 

CC600 

03.67 

34.89 

27.73 

00.293 

1476.1 

OBS 

006  00 

03.67 

34.867 

27.73 

1476.1 

STD 

00700 

03.60 

34.89 

27.74 

00.336 

1477.4 

OBS 

00700 

03.60 

34.894 

27.74 

1477.4 

STD 

00800 

03.72 

34.89 

27.75 

00.379 

1478.8 

OBS 

00600 

03.72 

34.886 

27.75 

1478.8 

STD 

00900 

03.66 

34.8  8 

27.75 

00.422 

1460.2 

OBS 

009  00 

03.66 

34.685 

27.75 

1460.2 

STD 

OICOO 

03.56 

34.8  8 

27.75 

00.465 

1461.5 

OBS 

01000 

03.58 

34.877 

27.75 

1481.5 

STD 

01100 

03.56 

34.89 

27.76 

00.509 

1483.2 

OBS 

01100 

03.56 

34.866 

27.76 

1483.2 

STO 

01200 

03.58 

34.89 

27.76 

00.554 

1484.9 

OBS 

C120f 

03.58 

34.867 

27.76 

1484.9 

STD 

01300 

03.63 

34.90 

27.77 

00.599 

1486.8 

OBS 

C1300 

C3.63 

34.903 

27.77 

1466.8 

STD 

01400 

03.66 

34.91 

27.77 

00.644 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.914 

27.77 

1468.6 

STO 

C1500 

03.65 

34.92 

27.76 

00.690 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.916 

27.78 

1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


REFIO  31  8105 
CONSEC  0012 
L«T  56  37  N 
LONG   050  53   u 


C«STNU"/T1»E   LVLTyP 


N    0 

DC           ST; 

»    T    I    C    N 

DAT 

A 

YEtc 

1969 

eOTOP    03566 

AIR 

TEMP 

010    H6T    PER 

HINO-DIR    IB 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1407 

HONT^i 

1      06 

SHIP    Y» 

MET 

BULB 

Ml>(0-SPO    IJ 

TRACE    DIR                        D 

5    SauAPE       3 

0»T 

10 

D4TA    JSE       1 

BAROHETB     10C5.C 

SEA 

UIND-F3P 

DURATION                   00.6 

2    SauARE    60 

HCUfi 

le.i 

»RE»                05 

CLOUS    T/4 

CL/IR 

MEATMES       XI 

CRIG    B51    012 

1     S3UARE     60 

.VLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTh 

SNO    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33         PH 

STO 

00000 

05.02 

34.49 

27.29 

00.000 

1470.4 

oes 

00000 

05.02 

34.494 

27.29 

1470.4 

STD 

COCIO 

05.00 

34.50 

27.30 

00.007 

1470.5 

oes 

00010 

05.00 

34.501 

27.30 

1470.5 

STD 

00020 

04.73 

34.50 

27.33 

CO. 015 

1469.6 

PBS 

00020 

04.73 

34.504 

27.33 

1469.6 

STO 

00030 

04.46 

34.51 

27.37 

00.022 

1468.6 

OBS 

coo  30 

04.46 

34.51C 

27.37 

1466.6 

STD 

00050 

04.36 

34.51 

27.38 

00.037 

1468.3 

OBS 

0OC50 

C4.36 

34.515 

27.38 

1468.5 

STO 

00075 

04.23 

34.51 

27.40 

00.054 

1463.4 

OB? 

00075 

04.23 

34.514 

27.40 

1468.4 

STD 

CCIOO 

03.35 

24.52 

27.49 

00.071 

1465.1 

OBS 

00100 

03.35 

34.519 

27.49 

1465.1 

STD 

00125 

03.04 

34.58 

27.56 

00.085 

1464.3 

OBS 

00125 

03.04 

34.576 

27.56 

1464.3 

STD 

00150 

02.93 

34.60 

27.59 

00.098 

1464.2 

OBS 

0015C 

02.93 

34.600 

27.59 

1464.2 

oes 

00170 

02.88 

34.599 

27.60 

1464.3 

STD 

00200 

02.99 

34.70 

27.67 

CO. 122 

1465.5 

OBS 

00200 

02.99 

34.700 

27.67 

1465.5 

STO 

002  50 

03.43 

34.77 

27.69 

00.144 

1468.3 

OBS 

00250 

03.43 

34.774 

27.69 

1468.3 

OBS 

00270 

03.22 

34.741 

27.68 

1467.7 

STO 

00200 

03.67 

34.83 

27.70 

00.166 

1470.2 

OBS 

00300 

03.67 

34.826 

27.70 

1470.2 

OBS 

00340 

04.04 

34.874 

27.70 

1472.5 

STD 

00400 

03.76 

34.89 

27.75 

00.2C7 

1472.3 

OBS 

004  00 

03.76 

34.891 

27.75 

1472.3 

STO 

005O0 

03.74 

34.90 

27.75 

00.247 

1473.9 

OBS 

00500 

03.74 

34.897 

27.75 

1473.9 

STO 

006  00 

03.78 

34.90 

27.75 

00.288 

1475.7 

OBS 

CC600 

03.78 

34.900 

27.75 

1475.7 

STD 

007  00 

03.79 

34.90 

27.75 

00.329 

1477.4 

OBS 

007O0 

03.79 

34.899 

27.75 

1477.4 

STD 

00800 

03.77 

34.90 

27.75 

00.372 

1479.0 

OBS 

00800 

03.77 

34.898 

27.75 

1479.0 

STD 

00900 

03.73 

34.90 

27.75 

00.415 

1480.5 

OBS 

009  00 

03.73 

34.897 

27.75 

1480.5 

STO 

01000 

03.72 

34.90 

27.76 

00.459 

1482.1 

OBS 

CICOO 

03.72 

34.898 

27.76 

1482.1 

STD 

01100 

03.70 

34.90 

27.76 

00.503 

1483.7 

OBS 

01100 

03.70 

34.899 

27.76 

1483.7 

STD 

01200 

03.66 

34.91 

27.77 

00.546 

1485.2 

OBS 

01200 

03.66 

34.906 

27.77 

1485.2 

STD 

01300 

03.66 

34.91 

27.77 

00.592 

1486.9 

OSS 

01300 

03.66 

34.912 

27.77 

1466.9 

STD 

01400 

03.06 

34.91 

27.78 

00.637 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.915 

27.78 

1488.6 

STD 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

00.683 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.916 

27.78 

1490.2 

STD 

01750 

03.59 

34.94 

27.80 

00.798 

1494.2 

OBS 

01750 

03.59 

34.937 

27.80 

1494.2 

STD 

02000 

03.50 

34.95 

27.82 

00.912 

1498.1 

OBS 

02000 

03.50 

34.947 

27.82 

1498.1 

STO 

02500 

C3.17 

34.95 

27.85 

01.138 

1505.3 

OBS 

02500 

03.17 

34.947 

27.85 

1505.3 

STD 

03000 

02.76 

34.94 

27.88 

01.354 

1512.2 

OBS 

03000 

02.76 

34.945 

27.88 

1512.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


«Ef!0  31  8105 
CONSEC  OTU 
LAT  J6  27  N 
LONG   050  SI   w 


N    0 

DC          ST* 

.     T     I     C    N 

OAT 

A 

YE40 

1969 

BOTOP    03566 

«I« 

TE"P         05.2 

OIR    h 

3T    PER 

HnO-DIR    07 

INST    STD    SECOROES 

TEN    Sa    1407 

KONTM       06 

Ship    y« 

XET 

8ULB         05.2 

18 

2         2 

HIND-SPD    11 

TRACE    DIR                      0 

5    S31JARE       3 

DtV 

11 

D1T<    USE      1 

BIROMETP    1003.9 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                  00.3 

2    SJJARE    60 

HOUO 

00.1 

tnEl             05 

CLOUD    T/4 

Cl/tr 

HEATHER       X6 

ORIG    851    C13 

1    SauARE    60 

.VLTYO 

DEPTH 

TEHP 

S4L 

SI3MA-T 

DTNOPTh 

SND    VEL 

aXYG               P34 

TC    P         N02         ri03 

SID3         PH 

STO 

000  00 

05.17 

34.48 

27.27 

00.000 

1471.0 

OBS 

coooo 

05.17 

34.482 

27.27 

1471.0 

STD 

00010 

05.15 

34.48 

27.27 

00.008 

1471.1 

OBS 

00010 

05.15 

34.482 

27.27 

1471.1 

STD 

00020 

04.85 

34.50 

27.32 

00.016 

1470.1 

OBS 

00020 

04.85 

34.501 

27.32 

1470.1 

STD 

0C030 

04.75 

34.50 

27.33 

00.023 

1469.8 

OBS 

00030 

04.75 

34.501 

27.33 

1469.6 

STO 

00C50 

04.27 

34.52 

27.40 

00.038 

1468.2 

OBS 

00050 

04.27 

34.525 

27.40 

1468.2 

STD 

00075 

04.06 

34.53 

27.43 

00.055 

1467.7 

OBS 

00C75 

04.06 

34.526 

27.43 

1467.7 

STD 

00100 

03.20 

34.53 

27.51 

00.070 

1464.5 

OBS 

00100 

0  3.20 

34.531 

27.51 

1464.5 

STD 

00125 

02.95 

34. OO 

27.59 

00.084 

1463.9 

OBS 

00125 

02.95 

34.598 

27.59 

1463.9 

STO 

C0150 

02.60 

34.58 

27.61 

00.097 

1462.3 

OBS 

00150 

02.60 

34.577 

27.61 

1462.8 

OBS 

00170 

02.59 

34.587 

27.61 

1463.1 

STO 

00200 

02.68 

34.62 

27.63 

00.122 

1464.0 

OBS 

002  00 

02.68 

34.616 

27.63 

1464.0 

STD 

CO  2  50 

02.95 

34.70 

27.67 

00.145 

1466.1 

OBS 

002  50 

02.95 

34.701 

27.67 

1466.1 

STD 

003  00 

03.39 

34.77 

27.68 

00.167 

1468.9 

OBS 

00300 

03.59 

34.766 

27.66 

1468.9 

STO 

OO'.OO 

03.78 

34.85 

27.71 

00.211 

1472.3 

OBS 

OC400 

03.78 

34.849 

27.71 

1472.3 

STD 

00500 

03.81 

34.87 

27.72 

00.254 

1474.1 

OBS 

005  00 

03.81 

34.868 

27.72 

1474.1 

STO 

006  00 

03.73 

34.67 

27.73 

00.297 

1475.5 

OBS 

006  00 

03.73 

34.673 

27.73 

1475.5 

STD 

0C700 

03.75 

34.89 

27.75 

00.339 

1477.2 

OBS 

00700 

03.75 

34.690 

27.75 

1477.2 

STD 

008  00 

03.63 

34.88 

27.7  5 

00.382 

1476.4 

OBS 

ooeoo 

03.63 

34.677 

27.75 

1476.4 

STD 

00900 

03.55 

34.88 

27.75 

00.425 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.875 

27.75 

1479.7 

STD 

01000 

03.56 

34.86 

27.76 

00.466 

1481.4 

"BS 

01000 

03.56 

34.882 

27.76 

1481.4 

STO 

01100 

03.57 

34.89 

27.76 

00.511 

1483.1 

OBS 

OIlOO 

03.57 

34.666 

27.76 

1463.1 

STD 

C1200 

03.57 

34.89 

27.76 

CO. 556 

1484.6 

OBS 

01200 

03.57 

34.888 

27.76 

1464.8 

STD 

01300 

03.60 

34.91 

27.77 

00.600 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.906 

27.77 

1486.6 

STD 

01400 

03.64 

34.91 

27.77 

00.645 

1466.5 

OBS 

Cl^OO 

03.64 

34.91C 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.64 

34.91 

27.78 

00.O91 

1490.2 

OBS 

O1500 

03.64 

34.915 

27.76 

149C.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


S     T    4     T     I     C    N 


REFIO       31       8105 
CONSeC  001* 

L«T  56    3  0      N 

LONG       051    04      H 


C4STNUM/TIME 


VEaR 

1969 

BOTDP    03566             SIS 

TEMP         OS.: 

i             OIR    HGT    PER             WIND-OIR    34 

INST    STD    RECORDER 

MONTt 

1       06 

SHIP    YA 

HET 

BULB         05.0              03 

2         2               HIND-SPD    23 

TRACE    OIR                        1 

OAV 

11 

DATA    USE 

1            BAROMETR    1005.8            SEA 

HIND-FCR 

DURATION                   00., 

HOUR 

06.0 

AREA 

05             CLOUD    T/A 

CL/TB                              UEATHEf        X6 

OR  10    B51    014 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA -I 

OVNDPTH 

SND    VEL       OXYG               P34 

TOT    P         N02          ND3 

STD 

00000 

05.15 

34.46 

27.25 

00.000 

1470.9 

aes 

00000 

05.15 

34.464 

27.25 

1470.9 

STD 

00010 

05.13 

34.46 

27.27 

00.008 

1471.0 

DBS 

00010 

05.  13 

34.464 

27.27 

1471.0 

STO 

ceo  20 

0*.84 

34.49 

27.31 

00.016 

1470.0 

OBS 

00020 

04.8'. 

34.490 

27.31 

1470.0 

STO 

C0C30 

04.80 

34.48 

27.31 

00.023 

1470.0 

OBS 

00030 

04.80 

34.481 

27.31 

1470.0 

STO 

00050 

04.53 

34.49 

27.35 

00.039 

1469.2 

IBS 

000  50 

04.53 

34.493 

27.35 

1469.2 

STO 

00075 

03.87 

34.54 

27.46 

00.056 

1466.9 

OBS 

00075 

03.67 

34.541 

27.46 

1466 .9 

STO 

00100 

03.36 

34.55 

27.51 

00.071 

1465.2 

OBS 

00100 

03.36 

34.546 

27.51 

1465.2 

OBS 

00110 

03.09 

34.590 

27.57 

1464.3 

STO 

00125 

03.11 

34.62 

27.59 

00.065 

1464.6 

OBS 

00125 

03.11 

34.619 

27.59 

1464.6 

STD 

00150 

03.33 

34.66 

27.60 

00.098 

1466.0 

OBS 

00150 

03.33 

34.656 

27.60 

1466.0 

OBS 

00193 

03.23 

34.686 

27.63 

1466.3 

STO 

00200 

03.30 

34.71 

27.64 

00.122 

1466.6 

OBS 

002  00 

03.30 

34.706 

27.64 

1466.8 

STD 

002  50 

C3.71 

34.80 

27.66 

00.145 

1469.5 

OBS 

00250 

03.71 

34.803 

27.68 

1469.5 

STD 

00300 

03.82 

34.84 

27.70 

00.167 

14  70.6 

OBS 

00300 

03.82 

34.840 

27.70 

1470.8 

STD 

OO'.OO 

04.00 

34.88 

27.71 

00.211 

1473.3 

OBS 

O04OO 

C4.00 

34.878 

27.71 

1473.3 

STO 

00500 

03.97 

34.69 

27.73 

00.254 

1474.6 

OBS 

00500 

03.97 

34.694 

27.73 

1474.8 

STD 

006  00 

03.88 

34.89 

27.74 

00.296 

1476.1 

OBS 

006  00 

03.88 

34.695 

27.74 

1476.1 

STD 

00700 

03.83 

34.90 

27.74 

00.339 

1477.6 

OBS 

00700 

03.83 

34.897 

27.74 

1477.6 

STO 

008  00 

03.74 

34.69 

27.75 

00.382 

1476.9 

OBS 

006  00 

03.74 

34.893 

27.75 

1478.9 

STO 

00900 

03.67 

34.89 

27.75 

00.425 

1480.2 

OBS 

OC900 

03.67 

34.868 

27.75 

1480.2 

STO 

01000 

03.60 

34.69 

27.76 

00.468 

1481.6 

OBS 

01000 

03.60 

34.B69 

27.76 

1481 .6 

STD 

01100 

03.61 

34.89 

27.76 

00.512 

1463.3 

OBS 

01100 

03.61 

34.891 

27.76 

1483.3 

STO 

01200 

03.62 

34.90 

27.77 

00.556 

1465.0 

OBS 

01200 

03.62 

34.896 

27.77 

1465.0 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.77 

00.601 

1 4  86  .  8 

OBS 

01300 

03.64 

34.905 

27.77 

1466.8 

STD 

0K.00 

03.64 

34.91 

27.77 

00.646 

1468.5 

OBS 

ouoo 

03.64 

34.909 

27.77 

1466.5 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.77 

00.692 

1490.1 

CBS 

01500 

03.63 

34.909 

27.77 

1490.1 

TEN  SO  1407 
5  SOOARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUARE    61 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NQDC  STATION  DATA 


BEFID      31      8105 
CONSEC  0015 

LAT  56    31       N 

LONG       OSO    56      M 


CASTNUM/TIME 


fEil 

1969 

6     TOP     03566 

AIR 

TEMP          06.0 

DIR     HGT     PER 

UIND-OIR     29 

INST     STO    RECORDER 

TEN    Sa    1407 

MONTH 

06 

Si-IP    »A 

WET 

BUL8          03.4 

28 

0          3 

XINO-SPD    21 

TRACE    01 R                      D 

5   Square      3 

OAr 

n 

D^TA    USE       1 

BAR0I4ETR    1011.9 

SEA 

KINO-FOB 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    60 

HOUR 

12.7 

AREA               05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

GRIG     651     015 

1     SQUARE    60 

.VLTVP 

DEPTH 

'EMP 

SAL 

SIGMA-T 

OrNOPTH 

SNO    VEL 

oxrG             P34 

TOT    P          N02          N03          SI03          PH 

STD 

000  00 

C',.86 

34.47 

27.30 

00.000 

1 469  .  7 

oes 

00000 

0'..86 

34.475 

27.30 

1469.7 

STO 

00010 

04.88 

34.46 

27.30 

00.007 

1470.0 

OBS 

00010 

0<..88 

34.476 

27.30 

1470.0 

STD 

000  20 

04.75 

34.47 

27.31 

00.015 

1469.6 

OBS 

000  20 

04.75 

34.475 

27.31 

1469.6 

STD 

00030 

04.48 

34.50 

27.36 

00.02  3 

1466.7 

OBS 

00030 

04. ".8 

34.502 

27.36 

1468.7 

STD 

00050 

04. i; 

34.51 

27.41 

00.037 

1467.6 

OBS 

00050 

04.13 

34.515 

27.41 

1467.6 

STO 

00075 

03.76 

34.51 

27.45 

00.054 

1466.4 

OBS 

00075 

03.76 

34.513 

27.45 

1466.4 

STD 

00100 

03.16 

34.54 

27.53 

00.069 

1464.3 

OBS 

00100 

03.16 

34.542 

27.53 

1464.3 

STD 

00125 

02.62 

34.55 

27.58 

00.083 

1462.4 

OBS 

00125 

02.62 

34.552 

27.58 

1462.4 

STD 

C0150 

02.55 

34.57 

27.60 

00.095 

1462.6 

OBS 

00150 

02.55 

34.570 

27.60 

1462.6 

OBS 

0C190 

02.60 

34.620 

27.64 

1463.5 

STD 

00200 

02.68 

34.64 

27.65 

00.120 

1464.0 

OBS 

00200 

02.68 

34.636 

27.65 

1464.0 

OBS 

00220 

02.84 

34.647 

27.64 

1465.1 

OBS 

00232 

02.78 

34.641 

27.64 

1465.0 

STO 

002  50 

02.69 

34.68 

27.66 

00.143 

1465.6 

DBS 

00250 

02-89 

34.664 

27.66 

1465.8 

STD 

00300 

03.52 

34.80 

27.70 

00.165 

1469.5 

OBS 

C0300 

03.52 

34.805 

27.70 

1469.5 

OBS 

00350 

03.64 

34.849 

27.70 

1471.8 

STD 

00*00 

03.85 

34.87 

27.72 

00.20  7 

1472.7 

OBS 

OO^iOO 

03.85 

34.874 

27.72 

1472.7 

STD 

005  00 

03.63 

34.85 

27.72 

00.250 

1473.3 

OBS 

00500 

03.63 

34.647 

27.72 

1473.3 

OBS 

00525 

03.73 

34.869 

27.73 

1474.2 

STO 

006  00 

03.78 

34.89 

27.74 

00.292 

1475.7 

OBS 

006  00 

03.78 

34.888 

27.74 

1475.7 

STO 

00700 

03.73 

34.86 

27.74 

00.334 

1477.1 

OBS 

00700 

03.73 

34.885 

27.74 

1477.1 

STD 

00800 

03.68 

34.89 

27.75 

00.377 

1478.6 

OBS 

008  00 

03.68 

34.887 

27.75 

1478.6 

STD 

00900 

03.63 

34.8  8 

27.75 

00.420 

1460.0 

OBS 

009  00 

03.63 

34.882 

27.75 

1480.0 

STD 

01000 

03.57 

34.88 

27.75 

00.463 

1481.5 

OBS 

01000 

03.57 

34.877 

27.75 

1461.5 

STD 

01100 

03.  56 

34.88 

27.76 

00.507 

1483.1 

OBS 

01100 

03.56 

34.885 

27.76 

1483.1 

STO 

01200 

03.55 

34.6  6 

27.76 

00.551 

1484.7 

OBS 

01200 

03.55 

34.864 

27.76 

1484.7 

STO 

01300 

03.60 

34.90 

27.77 

CO. 596 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.902 

27.77 

1486,6 

STD 

01<.00 

03.62 

34.91 

27.78 

00.O41 

1488.4 

OBS 

OHOO 

03.62 

34.911 

27.78 

1468.4 

STD 

C150C 

03.62 

34.91 

27.78 

00.687 

149C.1 

OBS 

01500 

03.62 

34.911 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XXIII.— Continued 


STATION 


REflO       31       8105 
CONSEC  0016 

L4T  56    31       N 

LONG       051    02      H 


[ASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAfi 

1969 

60T0P    03566 

Alf 

TEMP         05.* 

DIP    M 

GT    PER            i<IND-DIR    23 

INST    STD    FECORDER 

MONTh 

1      06 

SHIP    YA 

-ET 

BULB          03.6 

28 

2         3               Kl'ID-SPD    15 

TRACE    DIR                         0 

DAY 

U 

DATA    USE        1 

BAR01ETR    101*. 9 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                   00.3 

HOUR 

18. C 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        XI 

ORIG    B51    016 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P3* 

TOT    P          NQ2          N03 

STO 

OOCOC 

0*.92 

3*. 52 

27.32 

00.000 

1*70.0 

DBS 

00000 

0*.92 

3*. 516 

27.32 

1*70.0 

STO 

00010 

0*.91 

3*. 51 

27.32 

00.007 

1*70.2 

OBS 

00010 

0*.91 

3*. 512 

27.32 

1*70.2 

STO 

00020 

0*.&0 

3*.  5 2 

27.36 

00.015 

1*69.0 

OBS 

0C0  20 

0*.60 

3*. 516 

27.36 

1*69.0 

STD 

00030 

0*.*9 

3*. 52 

27.38 

00.022 

1*68.8 

oes 

00030 

0*.*9 

34.52* 

27.38 

1*68.8 

STD 

00050 

o*.ie 

3*. 5* 

27. *2 

00.036 

1*67.6 

OBS 

00050 

0*.19 

3*. 537 

27. *2 

1*67.8 

STO 

00075 

03.90 

3*. 53 

27. *5 

00.052 

1*67.0 

OBS 

00075 

03.90 

3*. 532 

27. *5 

1*67.0 

STD 

00100 

03.22 

3*. 58 

27.55 

00.067 

1*6* .6 

OBS 

00100 

03.22 

3*. 579 

27.55 

1*6*. 6 

STD 

00125 

03.05 

3*. 56 

27.55 

00.081 

1*6*. 3 

OBS 

00125 

03.05 

3*. 562 

27.55 

1*6*. 3 

STD 

00150 

02.69 

3*. 61 

27.63 

00.09* 

1*63.2 

OBS 

00150 

02.69 

3*. 61* 

27.63 

1*63.2 

OBS 

00175 

02.67 

3*. 639 

27.65 

1*63.6 

STD 

002  00 

02.9* 

3*. 69 

27.67 

00.117 

1*65.2 

OBS 

00200 

02.9* 

3*. 692 

27.67 

1*65.2 

OBS 

00235 

03.25 

3*. 727 

27.67 

1*67.2 

STD 

00250 

03.15 

3*.  7* 

27.66 

00.1*0 

1*67.0 

OBS 

00250 

03.15 

3*. 737 

27.68 

1467.0 

OBS 

00265 

03.13 

3*. 7*6 

27.69 

1*67.2 

STD 

003CO 

03.32 

3*.  79 

27.71 

00.161 

1*68.6 

OBS 

003  00 

03.32 

3*. 793 

27.71 

1*68.6 

OBS 

003  50 

03.95 

3*. 886 

27.7  2 

1*72.3 

STO 

00*00 

03.99 

3*. 90 

27.73 

00.203 

1*73.3 

OBS 

00*00 

03.99 

3*. 899 

27.73 

1*73.3 

OBS 

00**5 

C3.80 

3*. 878 

27.73 

1*73.2 

OBS 

00*95 

03.80 

3*. 876 

27.73 

1*7*. 0 

STD 

00500 

03.66 

3*.  87 

27.7* 

00.2** 

1*73.5 

OBS 

CC500 

03.66 

3*. 866 

27.7* 

1*73.5 

OBS 

00535 

03.80    P 

3*. 8*1 

27.70a» 

CBS 

005*2 

03.70    P 

3*. 826 

27.700 

STO 

006  00 

03.77 

3*. 90 

27.75 

00.285 

1*75.7 

OBS 

00600 

03.77 

3*. 898 

27.75 

1*75.7 

STD 

00700 

03.  75 

3*. 90 

27.76 

00.327 

1*77.3 

C3S 

00700 

03.75 

3*. 905 

27.76 

1*77.3 

STD 

oca  00 

03.7* 

3*. 90 

27.76 

00.368 

1*78.9 

OBS 

00800 

03.  7* 

3*. 903 

27.76 

1*76.9 

STD 

00900 

03.66 

3*. 90 

27.76 

00.*11 

1*80.2 

OBS 

00900 

03.66 

3*. 897 

27.76 

1*80.2 

STD 

01000 

03.62 

3*. 90 

27.77 

00.*53 

1*81.7 

OBS 

01000 

03.62 

3*. 898 

27.77 

1*81.7 

STD 

01100 

03.63 

3*. 90 

27.77 

00.*97 

1*63.* 

OBS 

01100 

03.63 

3*. 903 

27.77 

1*83.* 

STD 

01200 

03.59 

3*. 90 

27.77 

00.5*0 

1*8*. 9 

OBS 

01200 

03.59 

3*. 90* 

27.77 

1*8*. 9 

STO 

C1300 

03.63 

3*.  91 

27.78 

00.58* 

1*86.8 

OBS 

01300 

03.63 

3*. 913 

27.78 

1*86.8 

STD 

01*00 

03.66 

3*. 92 

27.78 

00.62  9 

1*86.6 

OBS 

C1*00 

03.66 

3*. 916 

27.78 

1*88.6 

STD 

01500 

03.65 

3*. 92 

27.78 

00.675 

1*90.2 

OBS 

01500 

03.65 

3*. 918 

27.78 

1*90.2 

TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SJUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  XXIII.— Continued 


STATION 


ReFID  31  8105 
CONSEC  0017 
L4T  56  3C  N 
LONG   051  06   H 


yE«» 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          03.7 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIP     16 

INST    STD    FECORDER 

TEN    SO    140  7 

MONTH 

06 

SHIP    ri 

WET 

BULB          03.0 

27 

2          3 

WIND-SFD    11 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       3 

DJy 

U 

DATA    USE       1 

BAROHETR    1014.0 

SEA 

WINO-FCR 

DURATION                   00.3 

2     SaUARE    60 

HOUf 

23.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORIG    B51    017 

1     SJUARE    61 

LVLTYP 

DEPTH 

TE1P 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXVG              PT, 

TOT     P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

05.16 

34.49 

27.28 

00.000 

1471.0 

OBS 

00000 

05.16 

34.493 

27.28 

1471.0 

STD 

00010 

05.16 

34.50 

27.28 

00.008 

1471 .2 

oes 

00010 

05.  16 

34.496 

27.28 

1471.2 

STD 

CC020 

C5.00 

34.46 

27.26 

00.016 

1470.6 

OBS 

00020 

05.00 

34.476 

27.28 

1470.6 

STD 

00030 

04.85 

34.46 

27.28 

00.024 

1470.2 

OBS 

00030 

04.85 

34.457 

27.26 

1470.2 

STD 

C0050 

04.46 

34.52 

27.38 

00.039 

1469.0 

OBS 

00050 

04.46 

34.518 

27.38 

1469.0 

STD 

00075 

03.85 

34.55 

27.46 

00.056 

1466.9 

OBS 

CC075 

03.85 

34.548 

27.46 

1466.9 

STD 

00100 

03.30 

34.50 

27.53 

00.071 

1464.9 

OBS 

00100 

03.30 

34.564 

27.53 

1464.9 

OBS 

00109 

03.19 

34.573 

27.55 

1464.6 

STD 

00125 

03.18 

34.63 

27.60 

00.064 

1464.9 

OBS 

0C125 

03.18 

34.632 

27.60 

1464.9 

OBS 

00135 

03.32 

34.647 

27.60 

1465.7 

STD 

00150 

02.95 

34.60 

27.59 

00.097 

1464.3 

OBS 

00150 

02.95 

34.001 

27.59 

1464.3 

DBS 

00158 

02.86 

34.616 

27.61 

1464.1 

OBS 

00180 

02.86 

34.630 

27.62 

1464.5 

STD 

002  00 

02.99 

34.68 

27.65 

00.122 

1465.4 

OBS 

002  00 

02.99 

34.678 

27.65 

1465.4 

STD 

00250 

03.93 

34.81 

27.66 

00.145 

1470.4 

OBS 

C0250 

03.93 

34. 808 

27.66 

1470.4 

STD 

00300 

04.  15 

34.87 

27.69 

00.168 

1472.3 

OBS 

003  00 

04.15 

34.866 

27.69 

1472.3 

OBS 

003<.0 

03.97 

34.863 

27.70 

1472.2 

STD 

001,00 

04.04 

34.89 

27.72 

00.211 

1473.5 

OBS 

001.00 

04.04 

34.890 

27.72 

1473.5 

STD 

00500 

03.92 

34.89 

27.73 

00.254 

1474.6 

OBS 

00500 

03.92 

34.886 

27.7  3 

1474.6 

STO 

006  00 

03.84 

34.89 

27.74 

00.297 

1475.9 

OBS 

00600 

03.84 

34.891 

27.74 

1475.9 

STD 

CO  700 

03.79 

34.90 

27.75 

00.339 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.896 

27.75 

1477.4 

STD 

00800 

03.75 

34.89 

27.75 

00.382 

1478.9 

OBS 

COBCf- 

03.75 

34.693 

27.75 

1478.9 

STO 

00900 

03.67 

34.89 

27.75 

00.425 

1480.2 

OBS 

0C900 

03.67 

34.891 

27.75 

1480.2 

STD 

01000 

03.59 

34.89 

27.76 

00.468 

1461.6 

OBS 

01000 

03.59 

34.689 

27.76 

1481.6 

STD 

OllOC 

03.59 

34.89 

27.76 

00.512 

1483.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.689 

27.76 

1483.2 

STD 

01200 

03.59 

34.89 

27.77 

00.556 

1484.9 

OBS 

012  00 

03.59 

34.895 

27.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.64 

34.91 

27.77 

OO.oOl 

1486.8 

OBS 

01300 

03.64 

34.906 

27.77 

1486.8 

STD 

011.00 

03.63 

34.91 

27.77 

00.646 

1488.5 

OBS 

01*00 

0  3.63 

34.907 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.77 

00.692 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.911 

27.77 

1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


REflO       31  8105 

CONSEC  0018 

L4T             56  32       N 

lONO       051  08       H 


CtS''NUH/TIXE       LVLTVP 


N    0 

DC          S    T    A 

T    I    C    N 

DAT 

A 

YEAR 

1Q6() 

BOTOP    03566 

AIR     ■ 

rEMP         04.1 

oiR  hgt  per 

KINO-OI R    03 

INST    STO    RECORDER 

TEN    Sa    1407 

MONTH       Ob 

SHIP    rj 

WET    BULB         C3.5 

WIND-SPD    04 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       3 

OAY 

12 

DATA    USE       1 

BAKCfETP    10  15.1 

SEA 

^INO-FDR 

DURATION                   00.3 

2    SQUARE    60 

HCUB 

05.9 

APEA              05 

CLOUD    T/4 

cl/tr 

LEATHER       XI 

QRIG    B51    016 

1     SQUARE    61 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

oynopth 

SNO    VEL 

OXVG               P04 

TOT    P          NOi          N03 

5133         ?H 

STO 

00000 

05.15 

34.49 

27.28 

00.000 

1471.0 

OBS 

00000 

05.15 

34.495 

27.28 

1471.0 

STO 

00010 

05.15 

34.49 

27.28 

00.008 

1471.1 

OBS 

000  IP 

r5.15 

34.49C 

27.28 

1471.1 

STO 

000  20 

05.08 

34.48 

27.28 

00.016 

1471.0 

OBS 

00020 

05.08 

34.484 

27.28 

1471.0 

STO 

0CC3" 

04.70 

34.47 

27.31 

00.024 

1469.6 

□  B5 

00030 

04.70 

34.469 

27.31 

1469.6 

STD 

00050 

04.44 

34.51 

27.37 

00.039 

1468.9 

OBS 

00050 

04.44 

34.508 

27.37 

1468.9 

STD 

00075 

03.97 

34.53 

27.43 

00.056 

1467.3 

OBS 

000  75 

C3.97 

34.526 

27.43 

1467.3 

STD 

00100 

03.27 

34.58 

27.55 

00.071 

1464.9 

oes 

00100 

03.27 

34.585 

27.55 

1464.9 

STD 

0C125 

03.22 

34.61 

27.57 

00.065 

1465.1 

OBS 

00125 

03.22 

34.609 

27.57 

1465.1 

OBS 

CC139 

03.27 

34.618 

27.58 

1465.5 

STD 

C0150 

03.01 

34.62 

27.60 

00.098 

1464.6 

OBS 

00150 

03.01 

34.618 

27.60 

1464.0 

OBS 

00170 

02.92 

34.632 

27.62 

1464.6 

STD 

00200 

03.05 

34.67 

27.64 

00. U2 

1465.7 

CBS 

002  00 

03.05 

34.669 

27.64 

1465.7 

STD 

CC250 

03.73 

34.80 

27.67 

00.146 

1469.6 

□  BS 

00250 

03.73 

34.798 

27.67 

1469.6 

OBS 

00260 

04.07 

34.847 

27.68 

1471.6 

STD 

00300 

04.02 

34.36 

27.69 

00.168 

1471.7 

OBS 

003  00 

04.02 

34.856 

27.69 

1471.7 

STD 

0C*00 

C3.98 

34.88 

27.72 

00.211 

1473.2 

OBS 

00400 

03.98 

34.881 

27.72 

1473.2 

STD 

00500 

03.88 

34.89 

27.73 

00.254 

1474.5 

OBS 

CC500 

03.88 

34.892 

27.73 

1474.5 

STD 

00600 

03.82 

34.90 

27.75 

00.295 

1475.9 

OBS 

0C600 

C3.62 

34.900 

27.7  5 

1475.9 

STO 

007  00 

03.82 

34.91 

27.75 

00.337 

1477.5 

OBS 

00700 

03.82 

34.907 

27.75 

1477.5 

STD 

00800 

03.78 

34.91 

27.76 

00.379 

1479.0 

OBS 

00600 

03.78 

34.908 

27.76 

1479.0 

STD 

00900 

C3.7i 

34.90 

27.76 

00.422 

1480.4 

OBS 

00900 

03.71 

34.903 

27.76 

1480.4 

STD 

01000 

03.66 

34.89 

27.76 

00.465 

1481.9 

OBS 

ClOOO 

03.66 

34.893 

27.76 

1481.9 

STD 

OllOO 

03.59 

34.89 

27.77 

00.508 

1483.2 

OBS 

01 100 

0  3.59 

34.894 

27.77 

1483.2 

STO 

01200 

03.60 

34.89 

27.76 

00.552 

1485.0 

OBS 

01200 

03.60 

34.894 

27.76 

1485.0 

STO 

C1300 

03.63 

34.91 

27.77 

00.597 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.909 

27.77 

1486.8 

STO 

ouco 

03.67 

34.91 

27.77 

00.642 

1488.6 

OBS 

01400 

03.67 

34.915 

27.77 

1468.6 

STO 

01500 

03.66 

34.92 

27.78 

00.688 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.920 

27.78 

1490.3 
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TABLE  XXIII.— Continued 


S    T    a    T    I    0    N 


BEFID      31       8105            YE4R 

196'3 

80T0P    03556 

AIR 

TEKP         05.2 

DIB     HOT    PER 

CONSEC               0019            MONTt 

.       06 

SHIP    YA 

XET 

8UL8          03.5 

18 

2          3 

L«T            56   27      N            OlY 

12 

D«T«     USE        1 

8AR0KETR     1017.0 

SEA 

LONG       051    00       M            HOUB 

12.1 

ARES                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

C«STNU"/TlflE       LVLTrP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISHA-T 

DVNOPTM 

SND    VEl 

STD 

00000 

05.17 

34.49 

27.28 

00.000 

1471.0 

12.1         OBS 

ooooc 

05.17 

34.493 

27.28 

1471.0 

STD 

oooio 

05.16 

34.49 

27.27 

00.008 

1471.2 

OBS 

00010 

05.16 

34.490 

27.27 

1471.2 

STD 

00020 

05.12 

34.48 

27.27 

00.016 

1471.2 

■^BS 

00020 

05.12 

34.482 

27.27 

1471.2 

STD 

00030 

0'..7a 

34.45 

27.28 

00.024 

1469.9 

OBS 

00030 

04.78 

34.448 

27.28 

1469.9 

STD 

000  50 

C4.37 

34.50 

27.37 

00.039 

1468.6 

OBS 

00050 

04.37 

34.499 

27.37 

1468.6 

STO 

00075 

03.75 

34.56 

27.48 

00.056 

1466.4 

OBS 

0CC75 

03.75 

34.557 

27.48 

1466.4 

STD 

00100 

03.33 

34.60 

27.56 

00.070 

1465.1 

OBS 

00100 

03.33 

34.60C 

27.56 

1465.1 

STD 

00125 

03.08 

34.59 

27.57 

00.064 

1464.5 

oes 

00125 

03.08 

34.587 

27.57 

1464.5 

STD 

0C150 

C3.C8 

34.60 

.      27.58 

00.097 

1454.9 

DBS 

00150 

03.08 

34.598 

27.56 

1464.9 

STO 

00200 

02.92 

34.64 

27.63 

00.123 

1465.1 

OBS 

00200 

02.92 

34.639 

27.63 

1465.1 

OBS 

002  20 

02.94 

34.654 

27.64 

1465.5 

STO 

00250 

03.53 

34.73 

27.64 

00.147 

1468.6 

OBS 

00250 

03.53 

34.733 

27.64 

1468.6 

OBS 

00260 

03.35 

34.732 

27.66 

1468.0 

STD 

00300 

03.62 

34.82 

27.70 

00. U9 

1470.0 

OBS 

00300 

03.62 

34.817 

27.70 

1470.0 

STO 

OCOO 

03.93 

34.88 

27.72 

00.212 

1473.0 

OBS 

OOiiOO 

03.93 

34.876 

27.72 

1473.0 

STD 

00500 

03.94 

34.89 

27.7  3 

00.255 

1474.7 

CBS 

005  00 

03.94 

34.894 

27.73 

1474.7 

STD 

00600 

03.88 

34.90 

27.74 

00.297 

1476.1 

OBS 

006  00 

03.88 

34.896 

27.74 

1476.1 

STO 

007  00 

03.79 

34.69 

27.75 

00.340 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.895 

27.75 

1477.4 

STO 

00800 

03.  75 

34.89 

27.75 

00.382 

1478.9 

OBS 

00800 

03.75 

34.893 

27.75 

1478.9 

STO 

009  00 

03.66 

34.89 

27.75 

00.426 

1460.2 

PBS 

00900 

03.66 

34.887 

27.75 

1480.2 

STD 

CIO  DC 

03.61 

34.89 

27.76 

00.469 

1481.6 

OBS 

01000 

03.61 

34.886 

27.76 

1481.6 

STD 

01100 

03.61 

34.89 

27.76 

00.513 

1483.3 

OBS 

cnoc 

03.61 

34.688 

27.  76 

1483.3 

STO 

01200 

03.61 

34.89 

27.76 

00.558 

1485.0 

OBS 

01200 

03.61 

34.891 

27.76 

1465.0 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

^7.77 

00.603 

1486.8 

CBS 

01300 

03.64 

34.901 

27.77 

1486.8 

STD 

01 400 

03.64 

34.91 

27.77 

00.648 

1486.5 

OBS 

Ol'VOO 

03.64 

34.907 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.64 

34.91 

27.77 

00.694 

149C.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.909 

27.77 

1490.2 

lilNO-OIR  32 

HI'<0-SP0  10 
KIND-FOB 

HEATHER  «1 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    01  R  0 

DURATION  00.3 

ORIG    851    019 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


P34       TOT    P 


365 


TABLE  XXIII.— Continued 


S    T    t    T    1    r    N 


BEFIO       31  81C5 

COMSEC  0020 

LAT             56  32       N 

LONG      051  0".       H 


VESI 

1969 

90TDP    03566 

AIR 

TEMP          05.9 

DIR    H 

GT    PER            WIND-DIR    31 

INST    STD    PECOROER 

"CNTH 

06 

SHIP    YA 

WET 

BULB          03.9 

13 

2         4              MIMD-SPD    12 

TRACE     DU                        D 

DAY 

12 

DATA    USE        1 

BARDMETR 

SEA 

rtlND-fOB 

DURATION                 00.3 

HC'JR 

16.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

.LEATHER       xl 

ORIG    B51    020 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL       OXVG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SID 

CCCOO 

05.35 

34.49 

27.25 

00.000 

1471. a 

nss 

000  00 

05.35 

34.493 

27.25 

1471 .a 

STD 

00010 

05.3'. 

34.49 

27.26 

oo.oce 

1471.9 

DBS 

00010 

05. 3<. 

34.494 

27.26 

1471 .9 

5T0 

00020 

05.05 

34.48 

27.28 

00.016 

1470.9 

OBS 

0C020 

05.05 

34.480 

27.28 

1470.9 

STD 

00030 

0<..72 

34.49 

27.32 

00.024 

1469.7 

CBS 

00030 

0<..72 

34.490 

27.32 

1469.7 

STD 

00050 

04.43 

34.52 

27.36 

00.039 

1466.8 

OBS 

000  50 

OA.'.S 

34.520 

27.38 

1468.8 

STD 

COO  75 

03.83 

34.52 

27.44 

00.056 

1466. 7 

OBS 

000  75 

03.83 

34.518 

27.44 

1 466  .  7 

STD 

00100 

03.33 

34.56 

27.53 

00.071 

1465.1 

OBS 

CPIOO 

03.33 

34.563 

27.53 

1465.1 

STD 

00125 

03.17 

34.59 

27.56 

00.085 

1464.3 

OBS 

00125 

03.17 

34.587 

27.56 

1464.8 

QBS 

OOl-tO 

03.13 

34.608 

27.58 

1464.9 

STD 

00150 

03.18 

34.70 

27.65 

OO.Ot.8 

1465.4 

oes 

00150 

03.  18 

34.702 

27.65 

1465.4 

OBS 

00161 

03. "tO 

34.714 

27.64 

1466.6 

OBS 

0C169 

03.16 

34.678 

27.64 

1465.6 

OBS 

00172 

03.36 

34.723 

27.65 

1466. o 

OBS 

00187 

02.97 

34.683 

27.66 

1465.1 

STD 

C02C'- 

03.22 

34.74 

27.68 

00.120 

1460.5 

OBS 

002  00 

03.22 

34.742 

27.68 

1466.5 

STD 

002  50 

03.64 

34.78 

27.67 

CO. 142 

1469.2 

OBS 

002  50 

03.64 

34.781 

27. o7 

1469.2 

OBS 

00275 

03.66 

34.828 

27.71 

1469.7 

STD 

C0300 

03.93 

34.85 

27.70 

00.164 

1471.3 

OBS 

00300 

03.93 

34.855 

27.70 

1471.3 

OBS 

0C320 

C4.C8 

34.877 

27.70 

1472.3 

STD 

OO'.OO 

04.08 

34.89 

27.71 

00.208 

1473.6 

OBS 

00400 

04.08 

34.893 

27.71 

1473.6 

STD 

0C500 

03.96 

34.90 

27.73 

00.250 

1474.8 

OBS 

00500 

03.96 

34.899 

27.73 

1474.8 

STD 

006  00 

03.85 

34.89 

27.74 

00.292 

1476.0 

OBS 

006  00 

03.85 

34.895 

27.74 

1476.0 

STD 

00700 

03.81 

34.90 

27.75 

00.335 

1477.5 

OBS 

00700 

03.81 

34.901 

27.  75 

1477.5 

STD 

00800 

03.75 

34.90 

27.75 

00.377 

1478.9 

OBS 

00800 

03.75 

34.90C 

27.75 

1478.9 

STD 

009  00 

03.71 

34.90 

27.76 

00.420 

1480.4 

OBS 

00900 

03.71 

34.898 

27.76 

1480.4 

STD 

01000 

03.66 

34.89 

27.76 

00.46  3 

1481.9 

OBS 

01000 

03.66 

34.893 

27.76 

1481.9 

STD 

01100 

03.68 

34.90 

27.77 

00.507 

1463.6 

OBS 

01100 

03.68 

34.905 

27.77 

1483.6 

STD 

01200 

03.68 

34.91 

27.77 

00.551 

1485.3 

OBS 

01200 

03.68 

34.906 

27.77 

1465.3 

STD 

01300 

03.68 

34.91 

27.77 

00.596 

1467.0 

OBS 

01300 

03.68 

34.910 

27.77 

1487.0 

STD 

01*00 

03.68 

34.91 

27.77 

00.642 

1468.7 

OBS 

01<.00 

03.68 

34.912 

27.77 

1488.7 

STD 

01500 

03.66 

34.91 

27.77 

00.688 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.910 

27.77 

1490.3 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


366 


TABLE  XXIII.— Continued 


STATION 


OEflO       31       8105 
CONSEC  0021 

LAT  56    27      N 

LONG      050    52       « 


C4STNUN/T1ME       LVLTYP 


YEID 

l'S6'3 

60T0P    03566 

tlK 

TEMP          03.6 

DIB    H 

5T     PEB             WIND-3I B    30 

INST     STD    BECORDEB 

HO»iTH       06 

SHIP    Y4 

WET 

BULB          02.7 

17 

3          4                WIVD-SPO     10 

TRACE    OIR                        0 

D4Y 

12 

04T4    USE        1 

6400HETB    1U20.5 

SEA 

UlND-FOB 

DURATION                 CO. 3 

HOUR 

23.8 

»RE«              05 

CLOUD    T/« 

CL/TB 

WEATHEB        XI 

ORIG    851    021 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL       OXYG              PD4 

TOT    P          N02          N03 

STD 

CCOOO 

05.20 

34.48 

27.26 

00.000 

1471 .2 

OBS 

000  00 

05.20 

34.464 

27.26 

1471.2 

STO 

00010 

05.19 

34.46 

27.27 

00.0C8 

1471.3 

OBS 

00010 

05.19 

34.4  84 

27.27 

1471.3 

STD 

0C020 

05.09 

34.46 

27.26 

00.016 

1471.0 

OBS 

00020 

05.09 

34.463 

27.26 

1471.0 

STO 

00030 

04.66 

34.50 

27.34 

00.024 

1469.4 

OBS 

00030 

04.66 

34.502 

27.34 

1469.4 

STD 

0C050 

04.43 

34.52 

27.36 

00.038 

1466.8 

OBS 

00050 

04.43 

34.522 

27.38 

1466.8 

STD 

CC075 

04.00 

34.50 

27.41 

00.0  56 

1467.4 

OBS 

00075 

04.00 

34.501 

27.41 

1467.4 

STD 

00100 

03.  16 

34.5  5 

27.53 

00.071 

1464.3 

OBS 

00100 

03.16 

34.546 

27.53 

1464.3 

STD 

00125 

02.97 

34.58 

27.57 

00.085 

1464.0 

OBS 

00125 

02.97 

34.577 

27.57 

1464.0 

OBS 

001<.0 

02.92 

34.597 

27.59 

1464.0 

STD 

00150 

02.92 

34.60 

27.60 

00.096 

1464.2 

OBS 

CC150 

C2.92 

34.60  5 

27.60 

1464.2 

STO 

00200 

02.83 

34.64 

27.63 

00.123 

1464.7 

OBS 

002  00 

02.83 

34.636 

27.63 

1464.7 

OBS 

00220 

02.84 

34.659 

27.65 

1465.1 

STD 

00250 

03.01 

34.74 

27.70 

00.146 

1466.4 

DBS 

00250 

03.01 

34.740 

27.70 

1466.4 

STD 

003  00 

03.45 

34.81 

27.71 

00.167 

1469.2 

OBS 

003C0 

03.45 

34.808 

27.71 

1469.2 

OBS 

00365 

03.76 

34.842 

27.71 

1471.7 

STD 

OO'.OO 

03.75 

34.84 

27.71 

00.209 

1472.2 

OBS 

CC400 

03.75 

34.645 

27.71 

1472.2 

OBS 

00'>40 

03.71 

34.862 

27.73 

1472.7 

OBS 

00'.52 

03.85 

34.681 

27.73 

1473.5 

STD 

00500 

03.75 

34.67 

27.73 

00.252 

1473.9 

OBS 

005  00 

03.75 

34.869 

27.73 

1473.9 

OBS 

00590 

03.66 

34.874 

27.74 

1475.0 

STO 

00600 

03.72 

34.88 

27.74 

00.294 

1475.4 

OBS 

006  00 

03.72 

34.883 

27.7  4 

1475.4 

STD 

00700 

03.79 

34.90 

27.75 

00.336 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.900 

27.75 

1477.4 

STD 

00800 

03.77 

34. 9C 

27.7  5 

00.378 

1479.0 

OBS 

00800 

03.77 

34.901 

27.75 

1479.0 

STD 

009  00 

03.72 

34.90 

27.76 

00.421 

1480.4 

OBS 

00900 

03.72 

34.898 

27.76 

1460.4 

STD 

01000 

03.62 

34.89 

27.76 

00.464 

1481 .7 

OBS 

CICOO 

03.62 

34.394 

27.76 

1481.7 

STO 

01100 

03.64 

34.90 

27.77 

00.508 

1483.5 

OBS 

01100 

03.64 

34.900 

27.77 

1483.5 

STD 

01200 

03.66 

34.90 

27.77 

00.552 

1465.2 

OBS 

01200 

03.66 

34.903 

27.77 

1485.2 

STD 

C1300 

"3.67 

34.90 

27.77 

00.597 

1466.9 

OBS 

01300 

03.67 

34.904 

27.77 

1466.9 

STD 

01400 

03.67 

34.91 

27.77 

00.643 

1488. o 

OBS 

■"UOO 

03.67 

34.910 

27.77 

1486.6 

STD 

01500 

03.67 

34.91 

27.77 

00.689 

1490.3 

OBS 

01500 

C3.67 

34.909 

27.77 

1490.3 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NODC  STATION  D4T4 


OEFID      31  8105 

CONSEC  0022 

UT            56  i"      N 

LONG      0  50  56      N 


CASTNUM/TIHE       LVLTVP 


YEAO 

196° 

BOTDP    03566 

AIS 

TEWP          04.0 

DIP    MOT    PEP 

||I\D-DIS    29 

INST     STD    PECOROER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

06 

Ship  ya 

MET 

BULB          02.9 

16 

3          4 

.<IMO-SPD  2: 

TBAC  E    OIB                        0 

5    SQUARE        3 

DAY 

13 

DATA    USE       1 

BABOMETR    1020.0 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                 00.3 

2     SJUARE    60 

MOUf 

05.9 

AOEA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TB 

WEATHER       XI 

ORIG    B31    022 

1     SQUARE    60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DVNOPTM 

SND     VEL 

OXYG                P34 

TOT    p          NQ2          NC3 

Sn3          Pi 

STO 

00000 

05.18 

34.47 

27.26 

00.000 

1471 .1 

OBS 

OOOCO 

05.18 

34.475 

27.26 

1471.1 

STO 

00010 

05.17 

34.47 

27.26 

00.006 

1471.2 

DBS 

00010 

05.  17 

34.474 

27.26 

1471.2 

STO 

00020 

05.05 

34.48 

27.26 

00.016 

1470.9 

OBS 

0002  0 

05.05 

34.484 

27.28 

1470.9 

STD 

0C030 

04.80 

34.49 

27.32 

00.024 

1470.0 

OBS 

00030 

0*.B0 

34.493 

27.32 

1470.0 

STO 

00050 

04.50 

34.51 

27.37 

00.039 

1469.1 

OBS 

00050 

04.50 

34.512 

27.37 

1469.1 

STD 

00075 

04.00 

34.51 

27.42 

00.056 

1467.4 

OBS 

00075 

C4.00 

34.511 

27.42 

1467.4 

STO 

00100 

03.21 

34.54 

27.52 

00.072 

1464.5 

OBS 

00100 

03.21 

34.545 

27.52 

1464.5 

STD 

00125 

03.05 

34.58 

27.57 

00.086 

1464.3 

OBS 

00125 

03.05 

34.5  78 

27.5  7 

1464.3 

STD 

00150 

02.97 

34.60 

27.59 

00.099 

1464.4 

OBS 

00150 

02.97 

34.597 

27.59 

1464.4 

STD 

00200 

02.88 

34.65 

27.64 

00.124 

1464.9 

OBS 

00200 

02.88 

34.655 

27.64 

1464.9 

STO 

002  50 

03.56 

34.79 

27.69 

00.147 

1466.6 

OBS 

002  50 

03.56 

34.792 

27.69 

1468.6 

OBS 

00260 

03.68 

34.771 

27.66   • 

1469.5 

OBS 

CC290 

03.40 

34.780 

27.69 

1468.8 

STO 

003  00 

03.52 

34.79 

27.69 

00.169 

1469.5 

OBS 

003  00 

03.52 

34.788 

27.69 

1469.5 

OBS 

C032O 

03.51 

34.800 

27.70 

1469.8 

OBS 

003  55 

03.75 

34.848 

27.71 

1471.5 

STO 

004  00 

03.75 

34.85 

27.72 

00.212 

1472.2 

OBS 

00*00 

03.75 

34.854 

27.72 

1472.2 

STD 

00500 

03.77 

34.87 

27.73 

00.254 

1474.0 

OBS 

C0500 

03.77 

34.869 

27.73 

1474.0 

OBS 

00520 

03.61 

34.866 

27.74 

1473.6 

STD 

00600 

03.73 

34.88 

27.74 

00.296 

1475.5 

OBS 

006  00 

03.73 

34.684 

27.74 

1475.5 

STD 

00700 

03.73 

34.89 

27.75 

00.338 

1477.1 

OBS 

C0700 

03.73 

34.889 

27.75 

1477.1 

STD 

00800 

03.70 

34.88  . 

27.75 

00.361 

1478.7 

OBS 

008  00 

03.70 

34.885 

27.75 

1476.7 

STO 

009  00 

03.63 

34.66 

27.75 

00.424 

1480.0 

OBS 

00900 

03.63 

34.663 

27.75 

1460.0 

STD 

01000 

03.57 

34.88 

27.75 

00.468 

1461.5 

OBS 

01000 

03.57 

34.876 

27.75 

1461.5 

STD 

01100 

03.57 

34.86 

27.75 

00.512 

1483.1 

OBS 

01100 

03.57 

34.878 

27.75 

1483.1 

STD 

01200 

03.56 

34.88 

27.76 

00.556 

1484.8 

OBS 

C1200 

03.56 

34.883 

27.76 

1484.8 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.77 

00.602 

1466.8 

DBS 

01300 

03.64 

34.902 

27.77 

1486.6 

STD 

01<.00 

03.66 

34.91 

27.77 

00.647 

1466.6 

OBS 

01*00 

03.66 

34.907 

27.77 

1486.6 

STO 

01500 

03.66 

34.91 

27.77 

00.694 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.907 

27.77 

1490.3 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NOOC  ST4TI0N  OITA 


lEFID      31       8105 
CONSEC  0023 

If  56   26      N 

LONG   050  5*   w 


YcA^  196S 

MONTH  06 
D4Y  13 
HOUR  1^.7 


BOTDP  03566 
SHIP  Y4 
D4TA  USE   1 
&RE&       05 


4IR  TEMP    0*.7 

ket  Bulb   03.o 

B4R0METB     1021.7 
CLOUD     T/A 


DIH    HOT    PER 

31       3  i 

SEA 
CL/TP 


<IND-DIS  31 

WIND-SPO  14 

alND-FOR 

WEATHEO  XZ 


INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.3 

ORIS    B51    C23 


TEN  SJ  1407 
5  SaUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SOUARE    60 


C4STNUM/TIHE        LVLTYP 


OYNDPTh       SNO     VEL       OXYG 


Pit*       TOT     P 


STD 

cccoo 

C5 

.IC 

34. 

,48 

27 

.27 

00. 

.000 

1470 

.7 

OBS 

OODOO 

05. 

.10 

34. 

.477 

27. 

.27 

1470 

.7 

STO 

00010 

05. 

.08 

34. 

.48 

27 

.27 

00. 

.008 

1470 

.3 

CBS 

OCCIO 

05. 

.08 

34. 

.476 

27. 

.27 

1470 

.8 

STD 

00020 

05. 

.04 

34. 

.47 

27. 

.27 

00. 

.016 

1470 

.8 

OBS 

0OO2O 

05. 

.04 

34. 

,467 

27. 

.27 

1470 

.8 

STD 

00030 

04. 

.70 

34. 

.48 

27. 

.32 

00. 

,024 

1469 

.6 

OBS 

00030 

04. 

.70 

34. 

.484 

27, 

.iZ 

1469 

.6 

STO 

00050 

04. 

.50 

34. 

,50 

27. 

.36 

00. 

.039 

1469, 

.1 

OBS 

00050 

04. 

.50 

34. 

.505 

27. 

.36 

1469 

.1 

STD 

00075 

C3. 

.72 

34. 

,54 

27. 

.47 

00. 

.056 

1466 

.3 

OBS 

000  7  5 

03. 

.72 

34. 

.541 

27. 

.47 

1466 

.3 

STD 

00100 

03. 

.26 

34. 

,57 

27. 

.54 

00. 

.070 

1464. 

.8 

OBS 

OCIOO 

03. 

.26 

34. 

,572 

27. 

.54 

1464, 

.8 

STD 

00125 

03. 

.15 

34. 

.59 

27. 

.57 

00. 

.064 

1464, 

.8 

OBS 

00125 

03. 

.15 

3... 

,595 

27. 

.57 

146'. 

.8 

STD 

00150 

03. 

.08 

34. 

.d 

27. 

.59 

00, 

.097 

1464, 

.9 

OBS 

00150 

03. 

.08 

34. 

,615 

27. 

.59 

1464, 

.9 

OBS 

0C160 

C3. 

.oc 

34. 

.667 

27. 

.64 

1464. 

.8 

STO 

00200 

03.75 

34. 

,75 

27. 

.63 

00. 

,122 

1468 

.8 

OBS 

00200 

03. 

.75 

34. 

,747 

27. 

.63 

1468. 

.8 

OBS 

00205 

03. 

.63 

34. 

,749 

27. 

.63 

1469. 

.2 

OBS 

00229 

03. 

.32 

34. 

,734 

27. 

.06 

1467. 

.4 

STD 

CC250 

03. 

.53 

34. 

,77 

27. 

.67 

00. 

,146 

1468 

.7 

OBS 

002  50 

03. 

.53 

34. 

,767 

27. 

.67 

1468. 

.7 

STD 

00300 

C4. 

,06 

34. 

,86 

27. 

.69 

00. 

.168 

1471 

.9 

OBS 

00300 

04. 

,06 

34. 

,862 

27. 

,69 

1471. 

.9 

OBS 

00327 

04, 

.16 

34. 

,386 

27. 

.70 

1472, 

.8 

STD 

CCCO 

C4. 

.05 

34. 

.88 

27. 

.71 

00. 

,212 

1473. 

.5 

IBS 

004  00 

04. 

.05 

34. 

.864 

27. 

,71 

1473, 

.5 

STD 

005  00 

03. 

.90 

34. 

,89 

27. 

,73 

00. 

,255 

1474. 

.5 

OBS 

00500 

03. 

,90 

34. 

,8  86 

27. 

,73 

1474. 

.5 

STO 

006  00 

03. 

.86 

34. 

,90 

27. 

,74 

00. 

,297 

1476. 

.0 

OBS 

00600 

03. 

,86 

34. 

,898 

27. 

,74 

1476. 

.0 

STO 

00700 

03. 

.82 

34. 

.90 

27. 

.75 

00. 

,340 

1477. 

.5 

OBS 

00700 

03.82 

34. 

900 

27. 

,75 

1477. 

.5 

STD 

006  00 

03. 

.75 

34. 

.90 

27. 

,75 

00. 

,362 

1478. 

.9 

OBS 

00800 

03. 

.75 

34. 

.699 

27. 

,75 

1478. 

.9 

STD 

009  00 

03. 

.72 

34. 

.90 

27. 

,75 

CO. 

,425 

1480. 

.4 

OBS 

009  00 

03. 

,72 

34. 

.897 

27. 

,75 

1480. 

.4 

STD 

01000 

03. 

,63 

34. 

89 

27. 

,76 

00. 

,468 

1481. 

,7 

OBS 

01000 

03. 

.63 

34. 

.691 

27. 

,76 

1481  . 

.7 

STO 

01100 

03. 

.62 

34. 

.89 

t  7. 

,76 

00. 

,512 

1483. 

.4 

OBS 

ouco 

03. 

,62 

34. 

,886 

27. 

.76 

1483.4 

STD 

01200 

03. 

,57 

34. 

.89 

27. 

.77 

00. 

,557 

1484. 

.8 

OBS 

01200 

03. 

.57 

34. 

,892 

27, 

.77 

1484. 

.8 

STD 

01300 

03. 

.68 

34. 

,91 

27, 

,77 

00. 

602 

1467. 

.0 

OBS 

01300 

03. 

.68 

34. 

,907 

27. 

,77 

1487. 

,0 

STD 

01400 

03. 

.68 

34. 

.91 

27. 

,77 

00. 

.648 

1488. 

,7 

OBS 

01400 

03. 

68 

34. 

.908 

27. 

.77 

1488. 

,7 

STD 

01500 

03. 

.67 

34. 

91 

27. 

.77 

00. 

.694 

149C. 

,3 

OBS 

C1500 

03. 

67 

34. 

.907 

27. 

,77 

1490. 

,3 
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TABLE  XXIII.— Continued 


S  T  0  T  I  0  N 


BEFIO  31  8105 
CONSEC  0024 
L»T  56  30  N 
LONG   051  03   W 


C4STNUM/T1ME   LVLTVP 


VE4R 

1969 

BPTOP    03566 

AIR 

TEMP          05.4 

OIR     HOT     PER 

rflND-DIR    29 

IMST    STO    l-ECCROER 

TEN    SU     1407 

MONTh 

1       06 

SHIP    Yfl 

HET 

BULC          03.6 

34 

3         3 

UIND-SPD    05 

TRACE    OIR                         0 

5    SaUAPE       3 

DAY 

13 

D4T4    USE       1 

BARCHETR    1020.9 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00. J 

2     SOUARE    60 

HOJR 

18.3 

»RE4              05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

HEATHER       XI 

ORIG     651    C24 

1     SJUARE    61 

VLTYP 

DEPTH 

TEXP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

•STO 

00000 

05.25 

34.48 

27.25 

00.000 

1471 .4 

OBS 

00000 

05.25 

34.478 

27.25 

1471.4 

STD 

00010 

05.25 

34.46 

27.24 

00.008 

1471.5 

OBS 

CCCIO 

05.25 

34.459 

27.24 

1471.5 

STO 

00020 

05.14 

34.47 

27.26 

00.016 

1471.2 

OBS 

00020 

05.14 

34.475 

27.26 

1471.2 

STD 

00C30 

05.08 

34.46 

27.27 

00.024 

1471.1 

OBS 

00030 

05.08 

34.477 

27.27 

1471.1 

STD 

00050 

04.61 

34.52 

27.36 

00.040 

1469.6 

OBS  . 

00050 

04.61 

34.525 

27.36 

1469.6 

STO 

00075 

04.20 

34.55 

27.43 

00.057 

1468.3 

OBS 

00075 

04.20 

34.552 

27.43 

1466.3 

STD 

00100 

03.85 

34.51 

27.44 

00.074 

1467.2 

OBS 

OCIOO 

03.85 

34.512 

27.44 

1467.2 

STO 

00125 

03.24 

34.57 

27.54 

00.069 

1465.1 

OBS 

00125 

03.24 

34.571 

27.54 

1465.1 

STD 

00150 

03.06 

34.60 

27.58 

00.103 

1464. B 

OBS 

00150 

03.06 

34.600 

27.58 

1464.6 

STD 

0C200 

02.92 

34.63 

27.62 

00.126 

1465.1 

OBS 

002  00 

02.92 

34.629 

27.62 

1465.1 

DBS 

002  20 

02.86 

34.640 

27.63 

1465.1 

STO 

002  50 

03.24 

34.73 

27.67 

00.152 

1467.4 

OBS 

002  50 

03.24 

34.731 

27.67 

1467.4 

OBS 

00285 

02.86 

34.703 

27.68 

1466.3 

STO 

00300 

03.79 

34.83 

27.70 

00.174 

1470.7 

OBS 

00300 

03.79 

34.832 

27.70 

1470.7 

OBS 

00350 

04.00 

34.870 

27.70 

1472.5 

STD 

ootoo 

03.99 

34.89 

27.72 

00.217 

1473.3 

OSS 

00*00 

03.99 

34.889 

27.72 

1473.3 

STD 

005  00 

03.97 

34.90 

27.73 

00.259 

1474.9 

OBS 

00500 

03.97 

34.900 

27.73 

1474.9 

STD 

00600 

03.88 

34.90 

27.74 

00.302 

1476.1 

CBS 

00600 

03.88 

34.899 

27.74 

1476.1 

STO 

00700 

03.82 

34.90 

27.75 

00.344 

1477.5 

OBS 

00700 

03.82 

34.902 

27.75 

1477.5 

STD 

008  00 

03.80 

34.90 

27.75 

00.386 

1479.1 

OBS 

008  00 

03.80 

34.903 

27.75 

1479.1 

STO 

00900 

03.70 

34.89 

27.75 

00.429 

1480.4 

OBS 

00900 

03.70 

34.892 

27.75 

1480.4 

STD 

CIOOO 

03.65 

34.89 

27.76 

00.473 

1461 .6 

OBS 

01000 

03.65 

34.891 

27.76 

1461.8 

STD 

01100 

03.63 

34.89 

27.76 

CO. 517 

1483.4 

OBS 

01100 

03.63 

34.889 

27.76 

1463.4 

STO 

01200 

03.57 

34.88 

27.76 

00.562 

1464.8 

OBS 

01200 

03.57 

34.885 

27.76 

1484.8 

STD 

01300 

03.63 

34.90 

27.77 

00.607 

14B6.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.902 

27.77 

1486. 8 

STO 

01400 

03.65 

34.91 

27.77 

00.652 

1488.5 

OBS 

01400 

03.65 

34.906 

27.77 

1468.5 

STD 

01500 

03.65 

34.91 

27.77 

00.699 

1490.2 

DBS 

01500 

03.65 

34.907 

27.77 

1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


STATION 


REFID      31  8K5 

CONSEC  0025 

L»T            56  32       N 

LONG       051  10       H 


CJSTNUM/TIME        LVLTY" 


YEan 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP          04.7 

DIP     HGT     PER 

HINO-OIR     16 

INST    STO    RECOOOER 

MONTH 

06 

SHIP    Y4 

WET 

BULB          03.7 

16 

1          2 

HINO-SPD    10 

TRACE     DIR                         0 

DAY 

l-. 

D4T«    USE       1 

BARQMETR     1018.4 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                 00.3 

HOUO 

00.0 

AREA               05 

CLOUD    T/i 

CL/TR 

WEATHER        XI 

OOIG    851    025 

.VLTY" 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTh 

SNO    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

000  00 

05.43 

34.37 

27.15 

00.000 

1471.9 

DBS 

00000 

05.43 

34.369 

27.15 

1471 .9 

STO 

COCl" 

05.43 

34.39 

27.16 

00.009 

1472.1 

06S 

OCOIO 

05.43 

34.369 

27.16 

1472.1 

STD 

000  20 

05.37 

34.41 

27.18 

00.018 

1472.1 

OBS 

00020 

05.37 

34.406 

27.18 

1472.1 

STD 

00030 

05.29 

34.39 

27.18 

00.027 

1471 .9 

OBS 

00030 

C5.29 

34.388 

27.18 

1471.9 

STD 

00050 

04.68 

34.51 

27.34 

00.043 

1469.9 

OBS 

00050 

04.66 

34.507 

27.34 

14D9.9 

STD 

00075 

03.85 

34.49 

27.42 

00.061 

1466.6 

OBS 

00075 

03.85 

34.494 

27.42 

1466.8 

STD 

00100 

03.24 

34.53 

27.51 

00.077 

1464.6 

OBS 

00100 

03.24 

34.527 

27.51 

1464.6 

OBS 

00110 

03.16 

34.585 

27.56 

1464.5 

STD 

00125 

03.27 

34.64 

27.60 

00.091 

1465.3 

OBS 

00125 

03.27 

34.641 

27.60 

1465.3 

STD 

CC150 

03.35 

34.70 

27.63 

00.103 

1466.2 

OBS 

00150 

03.35 

34.700 

27.63 

1466.2 

OBS 

00175 

03.85 

34.749 

27.62 

1468.8 

STD 

00200 

03.81 

34.76 

27.64 

00.127 

1469.0 

OBS 

00200 

03.81 

34.759 

27.64 

1469-0 

STD 

00250 

03.72 

34.80 

27.68 

CO. 150 

1469.5 

OBS 

00250 

03.72 

34.801 

27.68 

1469.5 

STD 

00300 

03.90 

34.83 

27.69 

00.173 

1471.2 

OBS 

00300 

03.90 

34.834 

27.69 

1471.2 

STD 

00*00 

03.93 

34.69 

27.73 

00.216 

1473.0 

OBS 

OCOO 

03.93 

34.894 

27.73 

1473.0 

STD 

00500 

03.90 

34.89 

27.73 

00.257 

1474.5 

DBS 

00500 

03.90 

34.892 

27.73 

1474.5 

STD 

00600 

03.79 

34.8  8 

27.74 

00.300 

1475.7 

oes 

00600 

03.79 

34.885 

27.74 

1475.7 

STD 

0C700 

C3.BG 

34.90 

27.75 

00.342 

1477.5 

OBS 

007  00 

03.80 

34.900 

27.75 

1477.5 

STO 

00800 

03.77 

34.90 

27.75 

00.364 

1479.0 

OBS 

00800 

C3.77 

34.901 

27.75 

1479.0 

STD 

00900 

03.  75 

34.91 

27.70 

00.427 

1460.6 

OBS 

00900 

03.75 

34.907 

27.76 

1480.6 

STO 

01000 

03.69 

34.90 

27.76 

00.470 

1462.0 

OBS 

01000 

03.69 

34.897 

27.76 

1482.0 

STD 

OllOP 

03.65 

34.89 

27.76 

CC.514 

1483.5 

OBS 

01100 

03.65 

34.893 

27.76 

1483.5 

STD 

01200 

03.  59 

34.89 

27.76 

00.559 

1464.9 

OBS 

C1200 

03.59 

34.891 

27.76 

1464.9 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.77 

00.604 

1466.8 

OBS 

C1300 

03.64 

34.905 

27.77 

1 4  86  .  8 

STD 

01*00 

03.65 

34.90 

27.77 

00.649 

1468.5 

OBS 

01400 

03.65 

34.904 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.65 

34.90 

27.  77 

00.696 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.904 

27.77 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SauARE  60 
1     SaUARE    61 
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TABLE  Win.— Continued 


S    T    «    T     I     C    N 


SEFIO      31      8105 
CONSEC  0026 

L»T  56    34       M 

LOMG      051    0  3       H 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    C3566 

Alt 

TEMP          C4.t 

DIP     HOT    PEP             HINO-DIB     16 

INST    STD    PECOPDEO 

MONTH       06 

SHIP    YA 

HET 

aULB          0*.2 

34 

3         3               rflMO-SPD    19 

IBACE    DIR                      D 

DAY 

11 

DATA    USE       1 

BABOKETR    1013.3 

SEA 

KIND-FCB 

DURATION                 CO. 3 

HOUR 

06.1 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

KEATHEP       Xb 

C»IG    851    026 

.VLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG              PJ* 

TCT    P         N02          NC3 

STD 

00000 

05.3* 

3...*3 

27.21 

OO.OCO 

1*71.7 

OBS 

00000 

05.3* 

3*.*30 

27.21 

1*71.7 

STO 

00010 

05.32 

3*.*5 

27.22 

00.008 

1*71 .6 

OBS 

00010 

05.32 

3*.**7 

27.22 

1471.6 

STO 

00020 

05.23 

3*.*7 

27.25 

00.017 

1471. o 

OBS 

00020 

05.23 

3*.*69 

27.25 

1471.6 

STD 

000  30 

05.05 

3*.*7 

27.27 

00.025 

1471.0 

OBS 

00030 

05.05 

3*.*6e 

27.27 

1471.0 

STD 

000  50 

0*.52 

3*. 52 

27.37 

00.0*0 

1*69.2 

OBS 

000  50 

04.52 

3*.51t> 

27.37 

1469.2 

STD 

00075 

03.95 

3*. 52 

27. *3 

00.058 

1467.2 

DBS 

00075 

03.95 

3*. 516 

27.43 

1467.2 

STD 

00100 

03.38 

3*. 56 

27.52 

00.073 

1465.3 

OBS 

00100 

03.38 

3*. 563 

27.52 

1465.3 

STD 

O0125 

03.15 

34.5  8 

27.56 

00.087 

1464.7 

OBS 

00125 

03.15 

34.56* 

27.56 

1464.7 

STD 

001 50 

03.10 

34.62 

27.59 

00.101 

1465.0 

OBS 

00150 

03.10 

34.620 

27.59 

1465.0 

DBS 

00190 

02.98 

34.659 

27.6* 

1465.2 

STD 

00200 

03.10 

34.67 

27.63 

00.126 

1465.9 

OBS 

002  00 

03.10 

34.669 

27.63 

1465.9 

OBS 

0C21<. 

C3.56 

34.728 

27.64 

1468.2 

OBS 

00220 

03. *0 

34.757 

27.66 

1467.6 

OBS 

00229 

03.50 

34.776 

27.68 

1468.5 

OBS 

0023* 

03.** 

34.779 

27.69 

1468.0 

STO 

002  50 

03.67 

34.62 

27.70 

00.1*8 

1469.3 

OBS 

002  50 

03.67 

34.818 

27. 7C 

1469.3 

OBS 

00258 

03.67 

34.618 

27.70 

1469.5 

STD 

003  00 

0*.05 

3*. 87 

27.70 

00.170 

1471.8 

OBS 

00300 

04.05 

34.673 

27.70 

1471.6 

STD 

00*00 

03.99 

34.89 

27.73 

00.212 

1473.3 

OBS 

00<*00 

03.99 

34.695 

27.73 

1473.3 

STD 

00500 

03.90 

3*. 69 

27.73 

00.25* 

1*7*. 5 

OBS 

00500 

03.90 

3*. 891 

27.73 

1474.5 

STD 

006  00 

03.82 

3*. 69 

27.74 

00.296 

1475.9 

OBS 

0060C 

03.82 

3*. 895 

27.74 

1475.9 

STD 

00700 

03.75 

34.89 

27.75 

00.338 

1477.2 

OBS 

00700 

03.75 

34.89i 

27.75 

1477.2 

STO 

00800 

C3.70 

34.89 

27.75 

00.361 

1476.7 

OBS 

008  00 

03.70 

34.889 

27.75 

1478.7 

STD 

O09O0 

03.61 

34.88 

27.75 

00. *2* 

1460.0 

OBS 

00900 

03.61 

34.876 

27.75 

1460.0 

STO 

01000 

03.55 

34.87 

27.75 

00.*68 

1461.4 

OBS 

OlOCO 

03.55 

34.872 

27.75 

1481.4 

STD 

01100 

03.53 

34.68 

27.76 

00.512 

1463.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.875 

27.76 

1463.0 

STD 

01200 

03.53 

34.87 

27.75 

00.557 

1484.6 

OBS 

01200 

03.53 

34.873 

27.75 

1484.6 

STD 

01300 

03.57 

34.89 

27.76 

00.6C2 

1486.5 

OBS 

01300 

03.57 

34.867 

27.76 

1466.5 

STD 

OKOO 

03.62 

34.90 

27.77 

00.646 

1488.4 

OBS 

01*00 

03.62 

34.899 

27.77 

1486.4 

STD 

01500 

03.62 

34.90 

27.77 

00.694 

1490.1 

06  S 

01500 

03.62 

34.902 

27.77 

1490.1 

TEN  Sg  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  oC 
1     SQUARE    ol 
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TABLE  XXIIl.— Continued 


S  T  »  T  I  0  N 


PEFtD  31  8105 
CONSEC  0027 
LAT  S6  26  N 
LONE   050  51   w 


CISTNUM/TIHE   LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTOP    03475 

AIS 

TEMP          06.1 

OIR    HOT    PER 

HINO-DIR    18 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SQ     1407 

MONTH 

1      C6 

Ship  y4 

WET 

BULB          06.1 

22 

4          2 

HIND-SPD    35 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       3 

DAY 

1". 

04T»    USE        1 

81R0METR    1007.0 

SEA 

HIND-fOR 

DURATION                 01. C 

2     SQUARE    60 

HOUR 

12. <• 

4RE4                05 

CLOUD     T/S 

CL/TB 

UEATHEP        X6 

0»IG    B51    027 

1     SaUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

OVNOPTH 

SND     VEL 

OXYG                P34 

TOT     P          N02          N03 

Sn3         PH 

STO 

00000 

OS.  IS 

34.41 

27.21 

00.000 

1471.0 

OSS 

00000 

05.18 

34.414 

27.21 

1471.0 

STD 

00010 

05.18 

34.42 

27.21 

00.008 

1471.1 

□es 

CCOIO 

05.18 

34.417 

27.21 

1471.1 

STO 

00020 

05.18 

34.43 

27.23 

00.017 

1471  .3 

□  BS 

00020 

05.18 

34.432 

27.23 

1471.3 

STO 

OOC30 

05.07 

34.46 

27.26 

CO. 025 

1471.1 

oes 

00030 

05.07 

34.464 

27.26 

1471 .1 

STO 

00050 

04.32 

34.56 

27.43 

00.040 

1468.4 

oes 

00050 

04.32 

34.563 

27.43 

1468.4 

STD 

00075 

04.00 

34.54 

27.45 

00.057 

1467.5 

OBS 

0C075 

04.00 

34.545 

27.45 

1467.5 

STO 

00100 

03.37 

34.53 

27.50 

00.072 

1465.2 

OBS 

00100 

03.37 

34.529 

27.50 

1465.2 

STD 

0C125 

03.00 

34.55 

27.55 

00.087 

1464.1 

OBS 

00125 

03.00 

34.554 

27.5  5 

1464.1 

STD 

0C150 

02.90 

34.60 

27.60 

00. ICO 

1464.1 

OBS 

00150 

02.90 

34.602 

27.60 

1464.1 

STD 

CC2C0 

02.92 

34.65 

27.63 

00.125 

1465.1 

OBS 

002  00 

02.92 

34.647 

27.63 

1465.1 

OBS 

00220 

02.95 

34.699 

27.67 

1465.6 

STD 

002  50 

03.33 

34.76 

27.69 

00.148 

1467.8 

OBS 

00250 

03.33 

34.761 

27.69 

1467.8 

OBS 

00255 

C3.38 

34.762 

27.68 

1468.1 

OBS 

00267 

03.25 

34.74c 

27.68 

1467.7 

STO 

00300 

03.68 

34.83 

27.71 

00.169 

1470.2 

OBS 

C03  00 

C3.68 

34.832 

27.71 

1470.2 

CBS 

00320 

03.92 

34.865 

27.71 

1471.6 

STD 

00<.00 

03.93 

34.89 

27.73 

00.211 

1473.0 

OBS 

00400 

03.93 

34.890 

27.73 

1473.0 

STO 

00500 

03.87 

34.89 

27.74 

00.253 

1474.4 

OBS 

C0500 

03.87 

34.894 

27.74 

1474.4 

DBS 

00514 

03.76 

34.881 

27.74 

1474.2 

STD 

006  00 

03.75 

34.89 

27.75 

00.294 

1475.6 

OBS 

006  00 

03.75 

34.895 

27.75 

1475.6 

STO 

00700 

03.73 

34.90 

27.75 

00.336 

1477.2 

OBS 

00700 

03.73 

34.898 

27.75 

1477.2 

STD 

OOBOO 

0  3.64 

34.86 

27.75 

00.378 

1478.4 

OBS 

00800 

03.64 

34.884 

27.75 

1478.4 

STD 

C0900 

03.53 

34.87 

27.75 

C0.42C 

1479. o 

DBS 

00900 

03.53 

34.870 

27.75 

1479.6 

STD 

01000 

03.47 

34.87 

27.76 

00.464 

1481 .0 

OBS 

01000 

03.47 

34.866 

27.76 

1481.0 

STO 

01100 

03.47 

34.87 

27.76 

00.508 

1482.7 

OBS 

01100 

03.47 

34.867 

27.76 

1482.7 

STD 

01200 

03.51 

34.88 

27.76 

00.552 

1484.5 

OBS 

01200 

03.51 

34.876 

27.76 

1484.5 

STD 

01300 

03.60 

34.89 

27.76 

CO. 597 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.894 

27.76 

1  4  86  .  6 

STD 

01400 

03.65 

34.90 

27.77 

00.643 

1488.5 

OBS 

01400 

03.65 

34.904 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.65 

34.90 

27.77 

00.689 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.905 

27.77 

1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NODC  STSTICN  DATA 


REflO       31       8105            »E«I> 

1969 

BOTDP    03566 

AIR    TEWP         07.2 

OIR    HGT    PER            MlND-OIR    27 

CONSEC               0028            MCNTJ 

1       06 

SHIP    <■» 

WET    BULB         06.7 

18 

3         5              WIVD-SPD   09 

LAT             56    28       N             DAY 

14 

DATA    USE        I 

BAPOMETR    1006.9 

SEA 

WIND-FGB 

LONG      0  50    5*^       M            HOUR 

18.2 

AREA                05 

CLOUO 

1    T/» 

CL/TR 

WEATHER       XI 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 

DEOTh 

TE"P 

SAL 

SI5MA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL       OKYG                PJ 

STO 

00000 

05.44 

34.38 

27.15 

00.000 

1472.0 

18.2         OBS 

00000 

0  5.44 

34.381 

27.15 

1472.0 

STO 

00010 

05.39 

34.39 

27.17 

00.009 

1472.0 

OBS 

00010 

05.39 

34.392 

27.17 

1472.0 

STO 

00C20 

C5.37 

34.39 

27.17 

00.018 

1472.1 

OBS 

00020 

05.37 

34.395 

27.17 

1472.1 

STO 

00030 

05.36 

34.40 

27.18 

00.027 

1472.2 

OBS 

000  30 

05.36 

34.405 

27.18 

1472.2 

STD 

00050 

04.55 

34.52 

27.37 

00.043 

1469.3 

OBS 

00050 

04.55 

34.519 

27.37 

1469.3 

STD 

00075 

04.0? 

34.49 

27.40 

00.061 

1467.4 

OSS 

00075 

04.00 

34.488 

27.40 

l4o7.4 

STD 

00100 

03.13 

34.55 

27.53 

00.077 

1464.2 

OBS 

00100 

03.13 

34.547 

27.53 

1464.2 

STD 

00125 

03.11 

34.58 

27.56 

00.090 

1464.6 

OBS 

ori25 

03.11 

34.5eC 

27.56 

1464.6 

STD 

00150 

03.49 

34.68 

27.61 

00.104 

1466.7 

OBS 

00150 

03.49 

34.685 

27.61 

1466.7 

STO 

00200 

03.61 

34.78 

27.67 

00.127 

1468.2 

OBS 

00200 

03.61 

34.781 

27.67 

1468.2 

STO 

00250 

03.76 

34.81 

27.69 

00.149 

1469.7 

OBS 

002  50 

03.76 

34.815 

27.69 

1469.7 

CBS 

00290 

04.05 

34.846 

27.68 

1471.6 

STD 

C0300 

C4.03 

34.85 

27.69 

00.172 

1471.7 

08  S 

00300 

04.03 

34.855 

27.69 

1471.7 

OBS 

00319 

04.10 

34.883 

27.70 

1472.4 

OBS 

00330 

03.88 

34.862 

27.71 

1471.6 

OBS 

003  50 

04.02 

34.874 

27.71 

1472.5 

STD 

00*00 

03.90 

34.89 

27.73 

00.214 

1472.9 

OBS 

00400 

03.90 

34.886 

27.73 

1472.9 

STD 

005  00 

03.87 

34.89 

27.73 

00.256 

1474.4 

OBS 

00500 

03.87 

34.891 

27.73 

1474.4 

STO 

00600 

03.80 

34.89 

27.74 

00.298 

1475.8 

oes 

00600 

03.80 

34.888 

27.74 

1>.75.8 

STD 

00700 

03.75 

34.90 

27.75 

00.340 

1477.2 

OBS 

00700 

03.75 

34.898 

27.7  5 

1477.2 

STD 

00800 

03.76 

34.90 

27.75 

00.382 

1479.0 

OBS 

00800 

03.76 

34.901 

27.7  5 

1479.0 

STD 

00900 

03.68 

34.89 

27.75 

00.425 

1480.3 

oes 

00900 

03.68 

34.892 

27.75 

1480.3 

STO 

01000 

03.60 

34.88 

27.75 

00.469 

1461.6 

OBS 

OICOO 

03.60 

34.881 

27.7  5 

1481.6 

STD 

01100 

03.58 

34.89 

27.76 

00.513 

1483.2 

OBS 

01100 

03.58 

34.886 

27.76 

1483.2 

STO 

01200 

03.55 

34.88 

27.76 

00.557 

1484.7 

oes 

01200 

03.55 

34.881 

27.76 

1484.7 

STO 

01300 

C3.61 

34.89 

27.76 

CO. 603 

1486.7 

OBS 

01300 

03.61 

34.895 

27.76 

1486.7 

STD 

01400 

03.66 

34.90 

27.77 

00.648 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.904 

27.77 

1488.6 

STO 

015CC 

03.63 

34.90 

27.77 

00.695 

1490.1 

OBS 

01500 

03.63 

34.901 

27.77 

1490.1 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIG    351    028 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SajARE    60 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NODC  STSTICN  0«TA 


BEFID      31       8105 
CONSEC  C029 

L«T  56    30       N 

LONG      050    56      M 


CASTNUH/TIME       LVLTYO 


YEAS 

196S 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP         05.1 

DIR    HGT    PER 

WINO-OI  R    27 

INST    STO    RECORDER 

tef:   so    1407 

no•^^^ 

1       06 

Ship   YA 

WET 

BULB         04.1 

19 

3         3 

WIND-SPD    10 

TRACE    DIR                        0 

5    SQUARE       3 

DAY 

15 

DATA    JSE       1 

8AR0HETR     1008.2 

StA 

(INO-FOR 

DURATION                   03.3 

I     iOUARE    60 

HOUR 

00.9 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

LEATHER       XO 

ORIS     B51     C29 

1     SQUARE     60 

-VLTYO 

DEPTH 

TE"P 

SAL 

SljMA-T 

DYNOPTh 

SND    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P         N02         N03 

sn3        P-< 

STO 

00000 

05.24 

34.46 

27.24 

00.000 

1471.3 

OBS 

COCOC 

05.24 

34.461 

27.24 

1471.5 

STD 

00010 

05.24 

34.46 

27.24 

00.008 

1471 .4 

OBS 

00010 

05.24 

34.460 

27.24 

1471.4 

STD 

00020 

05.24 

34,46 

27.24 

00.016 

1471.6 

OBS 

00020 

05.24 

34.461 

^7.24 

1471.6 

STO 

C0C3O 

05.  16 

34.45 

27.24 

00.025 

1471.4 

OBS 

00030 

05.  16 

34.451 

27.24 

1471.4 

STD 

00050 

04.28 

34.53 

27.41 

00.040 

1468.2 

OBS 

00050 

04.28 

34.531 

27.41 

1468.2 

STD 

00075 

03.65 

34.53 

27.47 

00.057 

1466.0 

DBS 

00075 

03.65 

34.527 

27.47 

1466.0 

STD 

00100 

03.25 

34.58 

27.55 

00.071 

1464.3 

OBS 

00100 

03.25 

34.577 

27.55 

1464.8 

STO 

00125 

03.17 

34.6C 

27.57 

00.065 

1464.8 

OBS 

00125 

03.17 

34.596 

27.57 

1464.8 

OBS 

00140 

03".  06 

34.585 

27.57 

1 464 , 6 

STO 

0C150 

03.21 

34.63 

27.60 

00.098 

1465.5 

OBS 

00150 

03.21 

34.635 

27.60 

1465.5 

STD 

00200 

03.15 

34.69 

27.65 

CO. 123 

1466.1 

OBS 

00200 

03.15 

34.690 

27.65 

1466.1 

STO 

002  50 

03.64 

34.81 

27.70 

00.145 

1469.2 

DBS 

CC2  50 

03.64 

34.614 

27.70 

1469.2 

STD 

003  00 

04.00 

34.87 

27.71 

00.167 

1471.6 

DBS 

00300 

04.00 

34.873 

27.71 

1471.6 

OBS 

00330 

04.06 

34.873 

27.70 

1472.4 

STD 

OCOO 

03.92 

34.88 

27.72 

00.209 

1473.0 

OBS 

OCOC 

03.92 

34.881 

27.72 

1473.0 

STO 

00500 

03.87 

34.89 

27.73 

00.251 

1474.4 

OBS 

00500 

03.87 

34.891 

27.73 

1474.4 

STD 

006  00 

03.75 

34.89 

27.74 

00.293 

1475.6 

OBS 

00600 

03.75 

34.888 

27.74 

1475.6 

STD 

00700 

03.69 

34.88 

27.75 

00.335 

1477.0 

OBS 

00700 

03.69 

34.883 

27.75 

1477.0 

STD 

00800 

03.62 

34.88 

27.75 

00.377 

1478.3 

OBS 

poeoo 

03.62 

34.881 

27.75 

1478.3 

STO 

00900 

03.55 

34.87 

27.75 

00.420 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.870 

27.75 

1479.7 

STD 

01000 

03.51 

34.87 

27.76 

00.463 

1481.2 

i:bs 

OlOOO 

03.51 

34.671 

27.76 

1481.2 

STD 

01100 

03.52 

34.87 

27.76 

00.5C7 

1482.9 

OBS 

01100 

03.52 

34.674 

27.76 

1482.9 

STO 

01200 

03.  5o 

34.88 

27.76 

00.552 

1484.8 

OBS 

01200 

03.56 

34.878 

27.76 

1464.8 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.76 

00.598 

1486.8 

OBS 

01300 

03.64 

34.896 

27.76 

1486.8 

STD 

01400 

03.65 

34.90 

27.76 

00.644 

1488.5 

OBS 

01400 

03.65 

34.899 

27.76 

1488.5 

STD 

C150C 

03.04 

34.90 

27.77 

00.690 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.900 

27.77 

1490.2 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NOOC    STATION    DATA 


IIEFIO       31  8105 

CONSEC  0030 

LAT             56  22       N 

LONG      0  50  54       W 


YEAR  1969 
MONTH  06 
DAY  15 
HOUR  23.9 


BOTDP  03566 
SHIP  YA 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR     TEMP  05.0 

WET    BULB  03.1 

BAROMETR     1010.9 
CLOUD     T/A  4/2 


DIR    HGT    PER 

16       2         3 
SEA 
CL/TR 


KIND-DIR    30 
MHO-SPD    13 
KI'ID-FOR 
HEATHER        XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    01  R 
DURATION 
GRIG    B51    030 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


23.9 

23.9 
23.9 
23.9 
23.9 

23.9 
23.9 
23.9 
23.9 
23.9 

23.9 


23.9 

23.9 


STD 
DBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OSS 

STO 
OBS 

STD 
OBS- 

STO 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
□  BS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 
OBS 


COCOC 
000  00 
00010 
00020 
00024 
000  30 
00049 
00050 
000  74 
00075 
00099 
00100 
0C125 
00147 
00150 
T00196 
00200 
00244 
00250 
00293 

003  00 
T00387 

004  00 

005  00 
00581 
00600 

007  00 
00775 

008  00 

009  00 
T0C970 
T01461 


TEMP 

05.34 
05.34 
05.19 
05.09 
05.06 
05.06 
05.08 
05.04 
04.21 
04.17 
03.47 
03.45 
03.13 
02.96 
02.96 
02.96 
02.96 
02.94 
03.10 
03.96 
03.96 
03.99 
03.98 
03.90 
03.83 
03.81 
03.73 
03.68 
03.67 
03.63 
03.61 
03.64 


SAL 

34.47 

34.470 

34.48 

34.49 

34.496 

34.50 

34.508 

34.51 

34.537 

34.54 

34.552 

34.55 

34.59 

34  .  6  1 1 

34.61 

34.627 

34.63 

34.651 

34. 6B 

34.845 

34.8  5 

34.876 

34. 8B 

34.88 

34.888 

34.89 

34.89 

34.888 

34.89 

34.89 

34.895 

34.902 


5IGMA-T 

27.24 
27.24 
27.26 
27.28 
27.29 
27.29 
27.30 
27.30 
27.42 
27.42 
27.51 
27.51 
27.57 
27.60 
27.60 
27.61 
27.61 
27.63 
27.64 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 


DYNOPTh 

00.000 

00.0C8 
00.016 

00.024 

00.040 

00.058 

00.074 
00.088 

00.101 

00.126 

00.151 

00.174 

00.217 
00.260 

00.303 
00.345 

00.387 
00.430 


SND    VEL       OXYG 

1471.7 
1471.7 
1471.3 
1471.0 
1471.0 
1471.1 
1471.5 
1471.4 
1468. 3 
1468.2 
1465.6 
1465.6 
1464.7 
1464.3 
1464.4 
1465.2 
1465.2 
1465.9 
1 466  .  7 
1471.3 
1471.4 
1473.0 
1473.2 
1474.5 
1475.6 
1475.8 
1477.1 
1478.2 
1478.5 
1480.1 
1481.1 
1489.5 


P34      TOT    P 


STATION 


SEFID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       0  50 


8105 

YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          06.6 

DIR    HGT    PER 

WIMO-DIR 

18 

INST    NANSEN    CAST 

0031 

MONTH       06 

SHIP    Y« 

WET 

BULB           04.5 

22 

1         2 

WIND-SPD 

13 

TRACE    DIR 

28      N 

DAY 

16 

DATA    USE        1 

BAPOMETR     1013.7 

SEA 

rtlND-FOR 

DURATION 

48      W 

HOUR 

14.5 

AREA                05 

CLOUD     T/A          1/2 

CL/TP 

HEATHER 

XI 

ORIG     B51     031 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          NQ2          N03 

STD 

OOCOO 

05.42 

34.47 

27.22 

00.000 

1472.0 

14.5 

OBS 

OOCOO 

0  5.42 

34.467 

27.22 

1472.0 

STO 

00010 

05.33 

34.48 

27.24 

00.008 

1471.9 

STO 

00020 

05.20 

34.48 

27.26 

00.016 

1471.5 

14.5 

OBS 

00C25 

05.11 

34.486 

27.28 

1471.2 

STO 

00030 

04.95 

34.49 

27.30 

00.024 

1470.6 

STD 

00050 

04.48 

34.49 

27.35 

00.040 

1469.0 

14.5 

OBS 

00051 

04.46 

34.486 

27.35 

1468.9 

STO 

00075 

04.26 

34.53 

27.41 

00.058 

1466.5 

14.5 

OBS 

0C076 

04.24 

34.532 

27.41 

1468.5 

STD 

00100 

03.55 

34.54 

27.49 

00.074 

1466.0 

14.5 

OBS 

00101 

03.53 

34.544 

27.49 

1465.9 

STD 

00125 

03.85 

34.6  5 

27.54 

00.066 

1467.8 

STD 

00150 

04.03 

34.72 

27.58 

00.102 

1469.1 

14.5 

OBS 

0C150 

04.03 

34.720 

27.58 

1469.1 

STO 

002  00 

03.95 

34.77 

27. o3 

00.126 

1469.6 

14.5 

OBS 

T00201 

03.95 

34.775 

27.63 

1469.7 

14.5 

OBS 

00247 

34.803 

STO 

002  50 

04.01 

34.81 

27.65 

00.152 

1470.8 

14.5 

OBS 

00294 

04.03 

34.846 

27.66 

1471.6 

STD 

00300 

04.03 

34.85 

27.68 

00.175 

1471.7 

14.5 

OBS 

T00385 

03.98 

34.878 

27.71 

1473.0 

STD 

00400 

03.97 

34.88 

27.71 

00.218 

1473.2 

STD 

005  00 

03.91 

34.88 

27.73 

00.261 

1474.6 

14.5 

OBS 

00585 

03.86 

34.888 

27.73 

1475.8 

STO 

006  00 

03.65 

34.89 

27.73 

00.304 

1476.0 

STD 

00700 

03.81 

34.89 

27.74 

00.347 

1477.5 

14.5 

OBS 

00787 

03.77 

34.692 

27.75 

1476.8 

STD 

00800 

03.76 

34.89 

27.75 

00.390 

1479.0 

STD 

C0900 

03.72 

34.89 

27.75 

00.434 

1460.4 

14.5 

OBS 

T00986 

03.69 

34.887 

27.75 

1481.7 

STD 

01500 

03.63 

34.91 

27.77 

1490.1 

14.5 

OBS 

T01500 

03.63 

34.911 

27.77 

1490.1 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 
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TABLE  XXIII.— Continued 


STATION 


REFIO       31 
CONSEC 
L»T  56 

LONG      051 


8105 

YEAR 

19t<) 

BOTOP    03566 

AIB 

TEMP         05.3 

DIf     HGT    PER 

UIND-DIR 

18 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

0032 

MONTH       06 

SHIP    rA 

WET 

BULB          05.0 

24 

2         2 

wnO-SPD 

04 

TRACE     DIR 

5     SQUARE        3 

33      N 

DAY 

17 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1014.1 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2     SOUARE    60 

03      W 

HOUR 

17.0 

AREA               05 

CLOUO     T/A          4/7 

CL/TR 

HEATHER 

X5 

ORIS     651     032 

1     SQUARE    61 

TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISHA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

QXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

5103          PH 

STO 

COOOC 

05.69 

34.38 

27.12 

00.000 

1473.0 

17.0 

OBS 

00000 

05.69 

34.381 

27.12 

1473.0 

STO 

00010 

05.35 

34.45 

27.22 

00.0C9 

1471 .9 

STO 

00020 

05.08 

34.49 

27.29 

00.017 

1471.0 

17.0 

OBS 

00025 

0'i.96 

34.509 

27.31 

1470.6 

STD 

00030 

04.90 

34.51 

27.32 

00.025 

1470.4 

STO 

00050 

04.61 

34.53 

27.37 

00.040 

1469.6 

17.0 

OBS 

000  51 

04.59 

34.526 

27.37 

1469.5 

STO 

00075 

04.17 

34.54 

27.43 

00.057 

1468.2 

17.0 

OBS 

00076 

04.14 

34.541 

27.43 

1468.1 

STD 

OCIOO 

03.32 

34.56 

27.52 

00.073 

1465.0 

17.0 

OBS 

00102 

03.27 

34.560 

27.53 

1464.8 

STD 

00125 

03.20 

34.59 

27.56 

00.087 

1465.0 

STD 

00150 

03.14 

34.62 

27.59 

00.100 

1465.2 

17.0 

OBS 

00152 

03.14 

34.620 

27.59 

1465.2 

STO 

00200 

03.08 

34.65 

27.62 

00.125 

1465.8 

17.0 

OBS 

T00203 

03.08 

34.658 

27.63 

1465.8 

STD 

002  50 

03.95 

34.81 

27.66 

00.149 

1470.5 

17.0 

OBS 

00252 

03.97 

34.812 

27.66 

1470.6 

STD 

00300 

04.08 

34.85 

27.68 

00.172 

1471.9 

17.0 

OBS 

00302 

04.08 

34.855 

27.68 

1472.0 

17.0 

OBS 

T00399 

04.02 

34.864 

27.70 

1473.3 

STD 

00600 

03.86 

34.89 

27.74 

1476.0 

17.0 

OBS 

T00600 

03.86 

34.891 

27.74 

1476.0 

STD 

007  00 

03.79 

34.89 

27.74 

1477.4 

17.0 

OBS 
STO 
STO 

00797 
00800 
009  00 

03.73 
03.73 
03.70 

34.891 

27.75 

1478.8 

17.0 

OBS 

T00989 

03.67 

17.0 

OBS 

T01508 

03.61 

34.892 

27.76 

1490.2 

STATION 


REFIO       31  8105 

CONSEC  0033 

LAT             56  30       N 

LONG       050  58       M 


YEAR  1969 
MONTH  06 
DAY  18 

HOUR     13.9 


BQTDP     03566 
SHIP    YA 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  05.9 

MET    BULB  05.0 

BAPOMETR     1017.6 
CLOUD     T/A  C/1 


DIf     HGT    PER 

25        1  2 

SEA 
CL/TR 


HIND-DIR    25 
HINO-SPD    08 

HIND-F3R 
WEATHER       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B51    C33 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUM/TTME       LVLTYP  DEPTH 


13.9 
13.9 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 
OBS 


00000 

COO  or 

00010 
00C20 
00023 
00030 
00047 
00050 
00070 
00075 
00094 
COIOO 
00125 
00141 
00150 
00189 
C0200 
00238 
00250 
00286 
00300 
TO0382 
T00587 
006  00 
00700 
00784 
00800 
00900 
T00988 
T01486 


TEMP 

05.71 
05.71 
05.48 
05.23 
05.  16 
04.98 
C4.54 
04.47 
03.98 
03.82 
03.36 
03.32 
03.18 
03.  10 
03.01 
02.95 
03.12 
03.60 
03.71 
03.97 
03.99 
04.06 
03.83 
03.81 
03.69 
03.63 
03.63 
03.61 
03.60 
0  3.64 


SAL 

34.38 

34.3  8C 

34.39 

34.39 

34.396 

34.43 

34.498 

34.50 

34.53C 

34.53 

34.542 

34.55 

34.60 

34.614 

34.62 

34.631 

34.66 

34.753 

34.77 

34.815 

34.82 

34.841 

34.882 

34.88 

34.88 

34.676 


SIGMA-T 

27.12 
27.12 
27.15 
27.19 
27.20 
27.25 
27.35 
27.36 
27. -.4 
27.45 
27.51 
27.52 
27.57 
27.59 
27.60 
27.62 
27.63 
27.65 
27.66 
27.66 
27.66 
27.68 
27.73 
27.73 
27.74 
27.75 


dyndpth 

00.000 

00.009 
00.018 

00.027 

00.042 

00.059 

00.075 
00.089 

00.102 

0C.127 

00.151 

00.174 


SND    VEL       OXYG 

1473.1 

1 4  73  . 1 

1472.3 

1471 .5 

1471.2 

1470. 

1469. 

1469. 

1467. 

1466. 

1465. 

1465. 

1464.9 

1464.8 

1464.6 

1465.0 

1466.0 

1468.8 

1469.5 

1471.2 

1471.5 

1473.2 

1475.7 

1475.8 

1477.0 

1478.1 


P34      TOT    P 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NOOC  STiTION  D4TA 


REFIO      31 
CONSeC 
LIT  S6 

LONG       050 


eic5 

YEAR 

1969 

eOTOP    03566 

AIR 

TEMP          05.1 

DIR    HOT    PER 

WIND-DIR 

21 

C03<i 

MONTH       06 

SHIP    YA 

MET 

BULB          04.8 

21 

4         3 

MIND-SPD 

17 

33      N 

DAY 

19 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1014.5 

SEA 

HIND-FOR 

56       H 

HOUR 

13.4 

AREA              05 

CLOUD    T/A          6/6 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

TINE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

StGMA-T 

OYNOPTh 

SND    VEL 

OXYG 

PJ 

STD 

00000 

05.69 

34.44 

27.17 

00.000 

1473  .1 

13.4 

OBS 

000  00 

05.69 

34.440 

27.17 

1473.1 

STD 

00010 

05.33 

34.47 

27.24 

00.008 

1471  .8 

STD 

00020 

05.01 

34.50 

27.30 

00.016 

1470.7 

19. ii 

oes 

00023 

04.92 

34.505 

27.31 

1470.4 

STD 

00030 

04.73 

34.52 

27.34 

00.024 

1469.7 

13. 4 

OBS 

00046 

04.38 

34.534 

27.40 

1468.6 

STD 

COO  50 

04.38 

34.53 

27.40 

00.038 

1466.6 

STD 

00075 

04.29 

34.54 

27.41 

00.056 

1468.7 

13.* 

OBS 

00092 

04.15 

34.540 

27.43 

1468.4 

STD 

00100 

03.96 

34.54 

27.45 

00.072 

1467.7 

STD 

00125 

03.53 

34.54 

27.49 

00.088 

1466.3 

13.4 

OBS 

00139 

03.42 

34.539 

27.50 

1466.1 

STD 

00150 

03.49 

34.57 

27.52 

00.103 

1466.6 

13.4 

OBS 

00187 

03.70 

34.663 

27.57 

1468.2 

STD 

002  00 

03.71 

34.68 

27.58 

00.131 

1466.5 

STO 

002  50 

03.75 

34.73 

27.62 

00.157 

1469.6 

STD 

00300 

03.79 

34.77 

27.64 

00.162 

1470.6 

13.4 

OBS 

00380 

03.86 

34.812 

27.67 

1472.3 

STD 

00400 

03.90 

34.82 

27.67 

00.230 

1472.3 

13.4 

OBS 

004  77 

03.95 

34.840 

27.69 

1474.3 

STD 

005  00 

03.92 

34.85 

27.70 

00.276 

1474.6 

13.4 

OBS 

T00575 

03.82 

34.887 

27.74 

1475.4 

STO 

00600 

03.80 

34.89 

27.74 

80.320 

1475.8 

STD 

00700 

03.73 

34.  SB 

27.74 

00.362 

1477.1 

13.4 

OBS 
STO 
STD 

00773 
00800 
00900 

03.68 
03.66 
03.61 

34.876 

27.74 

1478.1 

13.4 

OBS 

T00975 

03.58 

13.4 

OBS 

T01494 

03.64 

34.904 

27.77 

1490.1 

INST    NANSEN     CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG     851    034 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SaUARE     60 


STATION 


REFIO      31       8105  YEAR    1969 

CONSEC  0035  MONTH      06 

LAT  56    30      N  DAY  20 

LONG       051    04       U  HOUR     14.C 


BOTDP    03566 
SHIP    YA 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  00.7 

WET  BULB  06.1 
BAROMETR  1006.0 
CLOUD    T/4 


DIR    HGT 
16       2 

SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  11 

WIMD-SPD  17 
HIND-FOR 

WEATHER  X4 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    B51    035 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOUARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


14.0 
14.0 

14.0 

14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 
14.0 

14.0 


14.0 
14.0 


STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STO 

STO 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
000  20 
00022 
000  30 
00044 
00050 
00075 
00088 
OOIOO 
00125 
00132 
00150 
T00181 
00200 
00222 

002  50 
00265 

003  00 
00355 

004  00 
00445 
00500 

T00537 
0C600 
00700 
00725 
00800 
00900 
T009  12 
T013e3 


TEMP 

05.59 
05.59 
05.56 
05.53 
05.52 
05.24 
04.83 
04.73 
04.35 
04.19 
04.14 
03.93 
03.85 
03.42 
02.97 
02.96 
02.95 
03.33 
03.49 
03.56 
03.74 
03.96 
04.04 
03.88 
03.80 
03.76 
03.70 
03.66 
03.62 
03.56 
03.55 
03.65 


SAL 

34.47 

34.472 

34.47 

34.46 

34.460 

34.48 

34.503 

34.5  0 

34.51 

34.518 

34.52 

34.54 

34.542 

34.56 

34.5  83 

34.59 

34.623 

34.70 

34.735 

34.74 

34.774 

34.8  3 

34.861 

34.87 

34.874 

34.68 

34.88 

34.884 

34.67 

34.86 

34.861 

34.896 


SIGMA-T 

27.21 
27.21 
27.21 
27.21 
27.21 
27.26 
27.32 
27.34 
27.36 
27.40 
27.41 
27.45 
27.46 
27.51 
27.58 
27.59 
27.61 
27.64 
27.65 
27.65 
27.65 
27.67 
27.69 
27.72 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 
27.76 


DYNDPTH 
OO.OCO 


00.008 
00.017 


00.041 
00.060 

00.077 
00.094 

00.109 

00.137 

00.163 

00.167 

00.234 

00.279 

00.322 
00.365 

00.407 
00.451 


SND     VEL       OXVG 

1472.7 

1472.7 

1472.8 

1472.8 

1472.6 

1471 .3 

1470.4 

1470.0 

1468.9 

1466.5 

1468.5 

1468.0 

1467.8 

1466.3 

1464.9 

1465. 

1465. 

1467  . 

1468. 

1469. 

1471. 

1473. 

1474. 

1474.4 

1474.7 

1475.6 

1477.0 

1477.3 

1478.3 

1479.7 

1479.9 

1486.2 


PD4       TOT    P 
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TABLE  XXIII.— Continued 


NODC     STATION    DATA 


REfID      31       8105 

YEAR 

19  69 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          06.7 

DIR    HGT    PER 

yiNO-DIR    22 

CONSeC               0036 

MONTI 

H       06 

SHIP    YA 

MET 

BULB          06.0 

16 

3         3 

WIND-SPO   09 

L4T             56    36       N 

DAY 

21 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1006.3 

SEA 

HIND-FOR 

LONG      050    <.0      H 

HOUR 

13.7 

AREA                05 

CLOUD     T/4             /C 

CL/TR 

WEATHER        XD 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

OYNDPIH 

SNO    VEL 

OXYG                P3 

STD 

000  00 

05.45 

34.52 

27.26 

00.000 

1472.2 

13.7 

OBS 

00000 

05.45 

34.520 

27.26 

1472.2 

STO 

00010 

05.40 

34.52 

27.27 

00.008 

1472.2 

STO 

00020 

05.25 

34.52 

27.29 

00.016 

147i.7 

13.7 

OBS 

D0024 

05.16 

34.524 

27.30 

1471.4 

STD 

00030 

04.89 

34.53 

27.34 

00.023 

1470.4 

13.7 

OBS 

00048 

04.25 

34.566 

27.44 

1468.1 

STD 

00050 

04.21 

34.57 

27.44 

00.037 

1468.0 

13.7 

OBS 

00072 

03.79 

34.614 

27.52 

1466.6 

STO 

00075 

03.74 

34.62 

27.53 

00.053 

1466.5 

13.7 

OBS 

000  95 

03.49 

34.674 

27.60 

1465.6 

STD 

00100 

03.45 

34.68 

27.61 

00.066 

1465.7 

STD 

10125 

03.29 

34.72 

27.65 

00.078 

1 465 . 5 

13.7 

OBS 

00143 

03.24 

34.741 

27.68 

1465.6 

STD 

00150 

03.25 

34.75 

27.68 

00.089 

1465.8 

13.7 

OBS 

T00192 

03.33 

34.792 

27.71 

1466.9 

STD 

002  00 

03.35 

34.60 

27.71 

00.110 

1467.2 

13.7 

OBS 

00238 

03.46 

34.826 

27.72 

1468.3 

STD 

002  50 

03.49 

34.83 

27.73 

00.130 

1468.6 

13.7 

OBS 

00285 

03.56 

34.845 

27.73 

1469.5 

STD 

00300 

03.57 

34.85 

27.73 

00.150 

1469.8 

13.7 

OBS 

T00376 

03.62 

34.864 

27.74 

1471.3 

STD 

00400 

03.63 

34.87 

27.74 

00.190 

1471.7 

STD 

00500 

03.67 

34.89 

27.75 

00.230 

1473.6 

13.7 

OBS 

T00570 

03.67 

34.692 

27.76 

1474.7 

STD 

00600 

03.65 

34.89 

27.75 

00.270 

1475.2 

STD 

00700 

03.60 

34.88 

27.75 

00.311 

1476.6 

13.7 

OBS 

00751 

03.58 

34.876 

27.75 

1477.3 

STD 

008  00 

03.57 

34.88 

27.75 

00.353 

1478.1 

STD 

009  00 

03.55 

34.88 

27.76 

00.396 

1479.7 

13.7 

OBS 

T00952 

03.54 

34.876 

27.76 

1480.5 

13.7 

OBS 

T0144E 

03.61 

34.905 

27.77 

1489.2 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    01  R 
DURATION 
ORIG    851     036 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


STATION 


REFIO      31       8105 
CONSEC  0037 

LAT  56    24       N 

LONG       050    51       w 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


13. 
13. 


YEAR 

19  69 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          06.8 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR 

28 

INST    NANSEN    CAST 

MONTH       06 

SHIP    YA 

KET 

BULB          05.5 

21 

2          3 

WIMO-SPD 

14 

TRACE    DIR 

DAY 

22 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1006.2 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION 

HOUR 

13.4 

AREA                05 

CLOUD     T/A          3/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    B51    037 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

06.41 

34.31 

26.98 

00.000 

1475.8 

OBS 

00000 

06.41 

34.311 

26.96 

1475.8 

STD 

00010 

06.16 

34.35 

2  7.04 

00.010 

1475.1 

STD 

000  20 

05.89 

34.39 

27.11 

00.020 

1474.2 

OBS 

00027 

05.64 

34.422 

27. lo 

1473.3 

STD 

00030 

05.46 

34.44 

27.20 

00.029 

1472.7 

STD 

COO  50 

04.55 

34.51 

27.36 

00.046 

1469.3 

OBS 

00052 

04.49 

34.513 

27.37 

1469.1 

STO 

00075 

04.19 

34.54 

27.42 

00.063 

1468.3 

OBS 

00079 

04.10 

34.542 

27.43 

1468.0 

STD 

00100 

03.35 

34.55 

27.51 

00.079 

1465  .1 

OBS 

P0104 

03.24 

34.551 

27.53 

1464.7 

STO 

00125 

03.12 

34.57 

27.55 

00.093 

1464.6 

STD 

00150 

03.00 

34.59 

27.58 

00.107 

1464.5 

OBS 

00156 

02.98 

34.592 

27.56 

1464.5 

STD 

002  00 

02.90 

34.62 

27.61 

00.133 

1464.9 

OBS 

T0C208 

02.88 

34.627 

27.62 

1465.0 

STD 

00250 

03.28 

34.69 

27.63 

00.157 

1467.5 

OBS 

00260 

03.38 

34.7C6 

27.64 

1468.1 

STO 

003  00 

03.88 

34.81 

27.67 

00.181 

1471.0 

OBS 

00311 

03.97 

34.629 

27.67 

1471.6 

STD 

C04C0 

03.96 

34.67 

27.70 

00.226 

1473.2 

OBS 

T00410 

03.96 

34.868 

27.70 

1473.4 

STD 

005  00 

03.89 

34.87 

27.72 

00.270 

1474.5 

STD 

006  00 

03.81 

34.87 

27.73 

00.313 

1475.8 

OBS 

T00615 

03.80 

34.874 

27.73 

1476.0 

STD 

007  00 

03.75 

34.86 

27.74 

00.357 

1477.2 

STD 

00800 

03.71 

34.68 

27.74 

00.400 

1478.7 

OBS 

00826 

03.70 

34.661 

27.74 

1479.1 

STD 

00900 

03.69 

34.66 

27.74 

00.444 

1480.3 

STO 

01000 

03.68 

34.88 

27.75 

00.486 

1481.9 

OBS 

T01026 

03.68 

34.680 

27.75 

14B2.4 

OBS 

T01575 

03.61 

34.896 

27.76 

1491.3 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  60 


379 


TABLE  XXIIl.— Continued 


STAT     ION 


REFIO      31       8105 
CONSEC  0038 

L«T  56    27       N 

LONG      050    47      H 


C45TNUM/TIHE        LVLTYP 


YE»o 

1969 

BOTDP    03566 

aiR 

TEMP          07.0 

DIP    HGT    PER 

WIND-DIR 

23 

INST     NANSEN    CtST 

MONTH       06 

SHIP    Ik 

HET 

BULE          06.0 

29 

2         3 

HIMD-SPD 

13 

TRACE    DIR 

0»V 

23 

D4T4    USE       1 

BSBOMETS    1010.0 

SE4 

MIND-FOB 

DUR4T10N 

HOUR 

13.8 

4BE4                05 

CLOUD    T/4         5/6 

CL/TB 

WE«THEt 

XI 

ORIG    B51    038 

VLTYP 

DEPTH 

TEXP 

SSL 

SIGM4-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

06.30 

34.22 

26.92 

00.000 

1475.2 

DBS 

000  00 

06.30 

34.216 

26.92 

1475.2 

STD 

oocio 

06.25 

34.23 

26.94 

00.011 

1475.3 

STO 

00020 

06.06 

34.28 

27.00 

00.022 

1474.7 

OBS 

0CC21 

06.03 

34.265 

27.01 

1474.6 

STD 

00030 

05.58 

34.39 

27.15 

00.032 

1473.1 

OBS 

000'.'. 

O'i.98 

34.498 

27. 3C 

1471.0 

STD 

00050 

04.79 

34.50 

27.33 

00.049 

1470.3 

OBS 

00066 

04.29 

34.514 

27.39 

1466.5 

STD 

CC075 

04.00 

34.52 

27.43 

00.067 

1467.5 

OBS 

00090 

03.60 

34.537 

27.48 

1466.0 

STD 

00100 

03.41 

34.55 

27.51 

00.063 

1465.4 

STD 

00125 

03.06 

34.58 

27.56 

00.097 

1464.3 

OBS 

0013'. 

02.97 

34.584 

27.58 

1464.1 

STD 

0C150 

02.92 

34.59 

27.59 

00.110 

1464.2 

OBS 

T00178 

02.84 

34.612 

27.61 

1464.3 

STD 

00200 

03.22 

34.67 

27.62 

00.135 

1466.4 

OBS 

00222 

03.53 

STO 

00250 

03.81 

34.77 

27.64 

00.160 

1469.9 

OBS 

00267 

03.93 

34.794 

27.65 

1470.7 

STD 

00300 

03.96 

34.62 

27.67 

00.183 

1471.4 

OBS 

T00352 

03.99 

34.853 

27.69 

1472.4 

STD 

00400 

0  3.95 

34.86 

27.71 

00.228 

1473.1 

STD 

00500 

03.87 

34.88 

27.73 

00.272 

1474.4 

OBS 

TCC531 

03.85 

34.884 

27.73 

1474.8 

STO 

006  00 

03.80 

34.88 

27.74 

00.314 

1475.3 

OBS 

00686 

03.74 

34.685 

27.74 

1476.9 

STD 

CO  7  00 

03.73 

34.88 

27.74 

00.357 

1477.1 

STD 

00800 

03.68 

34.87 

27.74 

00.400 

1476.6 

OBS 

T0O8<,7 

03.66 

34.871 

27.74 

1479.3 

STD 

009  00 

03.66 

34.87 

27.74 

00.444 

1480.2 

STD 

01000 

03.66 

34.88 

27.75 

00.488 

1461 .8 

STD 

01100 

03.66 

34.86 

27.75 

00.533 

1463.5 

STD 

01200 

03.66 

34.69 

27.76 

00.576 

1485.2 

OBS 

T01209 

03.66 

34.891 

27.76 

1485.4 

TEN  SO  1407 
5  Sau»RE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


STATION 


REFID       31       8105 

YE4R 

1969 

BOTOP    03566 

AIR    TEMP          07.2 

DIR    HGT    PER 

HIND-DIR 

16 

INST     NANSEN    CAST 

CONSEC               0039 

MONTH       06 

SHIP    YA 

MET    BULB         06.0 

26 

2         3 

aIND-SPD 

U 

TR4CE     DiR 

L«T            56    31       N 

DAY 

24 

DATA    USE        1 

BAROMcTR    1011.0 

SEA 

WIND-FOR 

DUR4TI0N 

LONG      050    53       « 

HOUR 

13.3 

AREA              05 

CLOUD    T/4         5/4 

CL/TB 

HEATHER 

XI 

ORIG    651    039 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

pa4 

TOT    P         N02         N03 

STD 

000  00 

06.28 

34.25 

26.95 

00.000 

1475.2 

13.3 

OBS 

000  00 

06.28 

34.250 

26.95 

1475.2 

STD 

00010 

06.22 

34.29 

26.99 

00.011 

1475.2 

STD 

00020 

06.05 

34.34 

27.05 

00.021 

1474.7 

13.3 

OBS 

00024 

05.95 

34.361 

27.06 

1474.4 

STD 

00030 

05.66 

34.40 

27.14 

00.031 

1473.4 

13.3 

OBS 

00049 

04.89 

34.491 

27.31 

1470.7 

STD 

00050 

04.86 

34.49 

27.31 

00.046 

1470.6 

13.3 

oes 

00072 

04.26 

34.530 

27.40 

1466.6 

STD 

00075 

04.20 

34.53 

27.41 

00.066 

1466.3 

13.3 

OBS 

00095 

03.71 

STO 

00100 

03.61 

34.54 

27.49 

00.082 

1466.2 

STO 

00125 

03.22 

34.57 

27.54 

00.097 

1465.0 

13.3 

OBS 

00143 

03.06 

34.585 

27.57 

1464.7 

STD 

00150 

03.07 

34.59 

27.58 

00.111 

1464.8 

13.3 

OBS 

T00191 

03.11 

34.656 

27.62 

1465.8 

STD 

002  00 

03.24 

34.66 

27.63 

00.136 

1466.5 

13.3 

OBS 

00239 

03.64 

34.770 

27.66 

1469.0 

STO 

002  50 

03.69 

34.78 

27.66 

00.160 

1469.4 

13.3 

OBS 

00287 

03.81 

34.609 

27.68 

1470.5 

STD 

00300 

03.81 

34.81 

27.68 

00.183 

1470.6 

13.3 

OBS 

00381 

03.83 

34.844 

27.70 

1472.2 

STD 

00400 

03.83 

34.85 

27.71 

00.227 

1472.5 

STD 

00500 

03.83 

34.67 

27.73 

00.270 

1474.2 

13.3 

OBS 

T00564 

03.63 

34.864 

27.73 

1475.3 

STD 

00600 

03.61 

34.86 

27.74 

00.313 

1475.8 

STO 

00700 

03.75 

34.86 

27.74 

00.355 

1477.2 

13.3 

OBS 

00758 

03.72 

34.884 

27.74 

1476.1 

STO 

OOSOO 

0  3.69 

34.88 

27.74 

00.399 

1478.6 

STO 

00900 

03.62 

34.67 

27.74 

00.442 

1480.0 

13.3 

oes 

T00949 

OS.  60 

34.866 

27.74 

1480.7 

13.3 

OBS 

T01442 

03.65 

34.906 

27.77 

1489.3 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


:i80 


TABLE  XXIII.— Continued 


S    T    4    T    I    0    N 


REFID       31 

8105 

YEaa 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP         07.4 

DIP     HGT    PER 

CONSEC 

00<.0 

MONTH       06 

SHIP    YA 

MET 

BULB         06.5 

17 

2         7 

L4T             56 

31       N 

DAY 

25 

DATA    USE        1 

8AR0METR     1C09.0 

SEA 

LONG       050 

5<.      H 

HOUR 

13.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A         5/6 

CL/TR 

CiSTNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM«-T 

DYNOPTH 

SNO    VEI 

STD 

000  00 

06.  B2 

34.26 

26.86 

00.000 

1477.4 

13.5 

DBS 

00000 

06.82 

34.261 

26.88 

1477.4 

STD 

00010 

06.34 

34.32 

26.99 

00.011 

1475.7 

STO 

00020 

05.88 

34.38 

27.10 

00.021 

1474.1 

13.5 

DBS 

00020 

05.88 

34.375 

27.10 

1474.1 

STO 

00030 

05.41 

34.45 

27.22 

00.030 

1*72.4 

13.5 

OBS 

00039 

0  5.04 

34.504 

27.30 

1471.2 

STD 

00050 

04.70 

34.5  2 

27.35 

00.046 

1469.9 

13.5 

OBS 

00059 

0A.44 

34.535 

27.39 

1469.0 

STO 

00075 

04.06 

34.54 

27.44 

00.064 

1467.7 

13.5 

OBS 

00080 

03.94 

34.542 

27.45 

1467.3 

STD 

00100 

03.40 

34.55 

27.52 

00.079 

1465.* 

13.5 

OBS 

00120 

03.05 

34.577 

27.56 

1*64.2 

STD 

00125 

03.03 

34.58 

27.57 

00.093 

1*64.2 

STD 

00150 

02.94 

34.60 

27.59 

00.107 

1*6*. 3 

13.5 

OBS 

T00161 

02.90 

34.611 

27.61 

1*64.3 

13.5 

OBS 

00198 

03.48 

STO 

00200 

03.49 

34.69 

27.61 

00.132 

1467.6 

13.5 

OBS 

00237 

03.62 

34.748 

27.65 

1468.8 

STO 

002  50 

03.70 

34.77 

27.65 

00.157 

1469.4 

STO 

00300 

03.93 

34.83 

27.68 

00.179 

1*71.3 

13.5 

OBS 

T00314 

03.97 

34.846 

27.69 

1*71.7 

STO 

00*00 

03.93 

34.86 

27.70 

00.224 

1*73.0 

13.5 

OBS 

T00<.69 

03.89 

34.870 

27.72 

1474.0 

STD 

00500 

03.87 

34.88 

27.72 

00.267 

1474.4 

STO 

00600 

03.80 

34.89 

27.74 

00.310 

1475.8 

13.5 

DBS 

00632 

03.78 

34.889 

27.74 

1476.2 

STD 

00700 

03.73 

34.88 

27.74 

00.352 

1477.1 

13.5 

OBS 

T00795 

03.67 

34.874 

27.74 

1478.5 

13.5 

OBS 

T01250 

03.61 

34.891 

27.76 

1485.8 

REFID       31 

8105 

YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          07.6 

OIR     H 

GT    PER 

CONSEC 

0041 

MONTh- 

1       06 

SHIP    YA 

HET 

8ULB          06.4 

21 

4         3 

LAT             56 

24       N 

DAY 

26 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1008.9 

SEA 

-ONG       050 

50      W 

HOUR 

18.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A          5/6 

CL/TR 

C4STNUM/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDFTH 

SNO    VEI 

STD 

00000 

06.50 

34.51 

27.13 

00.100 

1476.4 

18.9 

OBS 

00000 

06.50 

34.515 

27.13 

1*76.* 

STD 

00010 

06.39 

34.51 

27.14 

00.  I  09 

1476.2 

STD 

00020 

06.15 

34.51 

27.16 

00.018 

1475.* 

18.9 

DBS 

00024 

06.02 

34.506 

27.18 

1*7*. 9 

STD 

00030 

05.66 

34.51 

27.23 

00.027 

1473.5 

18.9 

OBS 

00049 

04.73 

34.515 

27.34 

1470.1 

STD 

00050 

04.70 

34.52 

27.35 

00.043 

1470.0 

18.9 

OBS 

00073 

04.06 

34.546 

27.44 

1467.7 

STD 

00075 

04.00 

34.55 

27.45 

00.060 

1467.5 

18.9 

OBS 

00098 

03.41 

34.567 

27.52 

1465.4 

STD 

00100 

03.38 

34.57 

27.53 

00.076 

1465.3 

STD 

00125 

03.05 

34.60 

27.58 

00.090 

1464.4 

18.9 

OBS 

00146 

02.88 

34.612 

27.61 

1464.0 

STO 

00150 

02.85 

34.61 

27.61 

00.102 

1463.9 

18.9 

OBS 

T00196 

02.82 

34.625 

27.62 

1464.6 

STD 

00200 

02.87 

34.64 

27.63 

00.127 

1464.9 

18.9 

OBS 

00244 

03.41 

34.738 

27.66 

1468.0 

STD 

00250 

03.49 

34.75 

27.66 

00.151 

1468.5 

18.9 

OBS 

00293 

03.90 

34.831 

27.68 

1471.0 

STO 

00300 

03.90 

34.83 

27.69 

00.173 

1471.1 

18.9 

OBS 

00390 

03.86 

34.860 

27.71 

1472.5 

STO 

00400 

03.86 

34.86 

27.71 

00.217 

1472.7 

STO 

00500 

03.87 

34.86 

27.71 

00.260 

1474.4 

18.9 

OBS 

T00585 

03.87 

34.866 

27.71 

1475.8 

STD 

00600 

03.84 

34.87 

27.72 

00.304 

1475.9 

STD 

00700 

03.68 

34.87 

27.74 

00.348 

1*76.9 

18.9 

OBS 

00782 

03.59 

34.870 

27.75 

1477.9 

STD 

00800 

03.58 

34.87 

27.75 

00.391 

1478.2 

STD 

00900 

03.56 

34.86 

27.74 

00.435 

1479.7 

18.9 

OBS 

700978 

03.54 

34.860 

27.74 

1480.9 

18.9 

OBS 

01470 

03.53 

34.860 

27.74 

1489.2 

UIND-DIR  17  INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

KIND-SPD  23  TRACE    OIR  5    SQUARE       3 

NIND-FOR  DURATION  2    SQUARE    60 

UEATHER  XI  ORIG    B51    040  1    SOUARE    60 


P34      TOT    P 


STATION    DATA 


HIND-DIR    22  INST    NANSEN    CAST  TEN    SQ    1407 

KINO-SPO    06  TRACE    OIR  5    SQUARE       3 

KINO-FOR  DURATION  2     SQUARE    60 

MEATHER       XI  ORIG     851    041  1     SQUARE     60 


PD4       TOT    P 
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TABLE  XXIII.— Continued 


S    T    4     T     I    p    M 


REFID       31       8105 

YE40 

1969 

aOTDP    C3566 

CONSEC               00'.2 

MCNTH      06 

SHIP    Y» 

LST            56    23      N 

DAY 

27 

OSTl    USE        1 

L0N3       050    45       •) 

HOUI- 

13.7 

SfE«              05 

CaSTNU«/TIHE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

STD 

00000 

06.25 

13.7 

OBS 

00000 

06.25 

STO 

00010 

06.16 

STD 

00020 

06.07 

13.7 

oes 

00023 

06.04 

STO 

000  30 

05.39 

13.7 

oes 

.OOO'i? 

04.29 

STD 

0CC50 

04.26 

13.7 

OBS 

00070 

03.88 

STD 

00075 

03.67 

13.7 

OBS 

0C''9<r 

03.08 

STO 

OCIOO 

03.05 

STO 

00125 

02.96 

13.7 

OBS 

00139 

02.93 

STD 

00150 

02.93 

13.7 

CBS 

TC0186 

C2.93 

STO 

00200 

03.16 

13.7 

OBS 

00231 

03.58 

STD 

00250 

03.67 

13.7 

CBS 

00276 

03.77 

STD 

CC30P 

03.84 

13.7 

OBS 

0036", 

03.96 

STO 

00400 

03.92 

STD 

005  00 

03.82 

13.7 

oes 

T00555 

03.78 

STD 

C0600 

C3.76 

STD 

00700 

03.72 

13.7 

DBS 

00744 

03.70 

STD 

oceoo 

C3.66 

STD 

00900 

03.61 

13.7 

OBS 

T00937 

03.60 

13.7 

OBS 

T0l'.2<. 

03.66 

AIR    TEMP        Oe.6 
WET  Bulb       05.3 

BACDMETR  ICCb.S 
CLCUD  T/A    5/5 


SAL 

34.49 

3.t.491 

34.49 

34.49 

34.494 

34.51 

34.526 

34.53 

34.541 

34.55 

34.562 

34.57 

34.59 

34.604 

34.61 

34.628 

34.69 

34.784 

34.79 

34.809 

34.84 

34.887 

34.89 

34.69 

34.686 

34.89 

34.89 

34.889 

34.88 

34.87 

34.868 

34.900 


27.14 
27.14 


27. 
27. 

27. 


27.26 
27.40 
27.41 
27.46 
27.48 
27.55 
27.56 
27.59 
27.60 
27.60 
27.62 
27.64 
27.68 
27.66 
27.68 
27.69 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.74 
27.74 


Oil.    H&T    Ptii 

22       3         3 
SEA 
CL/TB 


CC.0C9 
00.016 


00.073 
00.0b6 


:ii 

253 


CO. 295 
00.337 


00.379 
00.423 


1475.4 
1475.4 
1475.2 
1475.0 
1475.0 
147i.5 
1468.2 
1408.1 
1466.9 
1466.1 
1463.9 
1463.9 
1463.9 
1464.1 
1464.2 
1464.9 
1466 .3 
146b .6 
1469.3 
1470.2 
1470.9 
1472.5 
1473.0 
1474.2 
1474.9 
1475.6 
1477.1 
1477.8 
1470.5 
1480.0 
1460.5 
1469.0 


WIND-DIB  26 

r(IND-SPO  10 
HINO-FOB 

HEATHEO  XI 


INST    NANSEM    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
OPIG    B51    042 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
a  SOUABE  60 
1    SOUAPE    60 


DYNOPTH       SND    VEL      .OXYG 


P34   TOT  P 


A  T  I  C  N 


REFID   31 
CONSEC 
LAT     56 
LONG   050 


8105 

YEAR 

1969 

eOTDP    03566 

AIR 

TEMP          05.6 

DIR     HGT    PEP 

HlND-OIR    Oo 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    Sa     1407 

0043 

MONTH       06 

SHIP    YA 

UET 

BULB          03.6 

32 

2         3 

WIND-SPO    04 

TRACE    DIR 

5     SQUARE        3 

27      N 

DAY 

28 

DATA    USE        1 

BABOMETR     1CC8.7 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE     60 

59      w 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/t 

CL/TB 

HEATHER        XI 

ORIG    851    043 

1     SQUARE    60 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT     P          N02          N03 

Sn3          PH 

STD 

000  00 

06.83 

34.49 

27.06 

00.000 

1477.7 

12.1 

oes 

OCOOO 

06.63 

34.488 

27.06 

1477.7 

STD 

00010 

06.68 

34.5  0 

27.09 

00.010 

1477.3 

/ 

STD 

00020 

06.31 

34.51 

27.15 

00.019 

1476.0 

12.1 

OBS 

CCC21 

06.26 

STO 

00030 

05.49 

34.5  2 

27.26 

00.028 

1472.9 

12.1 

OBS 

00043 

04.63 

34.536 

27.37 

1469.6 

STD 

00050 

04.37 

34.35 

27.41 

00.043 

1468.6 

12.1 

OBS 

00064 

03.88 

34.559 

27.47 

1466.8 

STD 

0CC75 

C3.50 

34.57 

27.52 

00.059 

1465.4 

12.1 

OBS 

00086 

03.21 

34.579 

27.55 

1464... 

STD 

00100 

03.07 

34.59 

27.56 

00.073 

1464.0 

STD 

00125 

02.91 

34.6  2 

27. ol 

00.066 

1463.7 

12.1 

OBS 

00132 

02.86 

34.623 

27.62 

1463  .8 

STO 

C0150 

C2.89 

34.63 

27.62 

CO. 098 

1464.1 

12.1 

OBS 

T00171 

02.90 

34.654 

27.64 

1464.5 

STD 

002  00 

03.07 

34.70 

27.66 

00.121 

1465.8 

12.1 

OBS 

00212 

03.18 

34.722 

27.67 

1466.5 

STO 

00250 

03.67 

34.82 

27.70 

00.144 

1469.3 

12.1 

OBS 

0C252 

C3.69 

34.82C 

27. 7C 

1469.5 

STD 

00300 

03.69 

34.84 

27.72 

00.165 

1470.3 

12.1 

OBS 

T003  40 

03.68 

34.858 

27.73 

1470.9 

STD 

00400 

03.65 

34.86 

27.73 

00.206 

1471  .8 

12.1 

OBS 

00492 

03.58 

34.858 

27.74 

1473.0 

STD 

CC500 

03.57 

34.66 

27.74 

00.247 

1473.1 

STO 

006  00 

03.46 

34.8  6 

27.75 

00.288 

1474.3 

12.1 

OBS 

00665 

C3.42 

34.356 

27.75 

1475.2 

STD 

00700 

03.42 

34.85 

27.75 

00.329 

1475.8 

STD 

008  00 

03.43 

34.65 

27.75 

00.371 

1477.5 

12.1 

oes 

T00839 

03.43 

34.848 

27.74 

1478.1 

12.1 

OBS 

T01293 

03.48 

34.856 

27.75 

1486.0 

STD 

0130C 

03.48 

34. d6 

27.7  5 

1486.1 

STD 

01400 

03.50 

34.86 

27.75 

1467.9 

STD 

01500 

03.52 

34.87 

27.75 

1489.6 

STO 

01750 

03.57 

34.86 

27.76 

1494.1 

14.7 

OBS 

T01959 

03.61 

34.696 

27.76 

1497.8 

STD 

02000 

03.60 

34.90 

27.77 

1496.5 

14.7 

OBS 

02459 

03.44 

34.929 

27.81 

1505.7 

STO 

02500 

03.36 

34.93 

27.82 

1506.1 

14.7 

OBS 

029  56 

02.76 

34.926 

27.87 

1511 .4 

STO 

03000 

02.74 

34.92 

27.87 

1512.0 

14.7 

OBS 

T03260 

02.61 

34.905 

27.87 

1516.0 

14.7 

oes 

T03353 

02.23 

34.907 

27.90 

1516.0 
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TABLE  XXIII.— Continued 


S    T    4    T     1     C     N 


REfID       31 
COMSEC 
LiT  56 

LONG        051 


8105 

YEOt 

1969 

BOTOP     03566 

ilR 

TEMP         05.9 

DIP    HOT    PER 

rflND-DIR    03 

INST    NANSEN    CJST 

TEN    SO    1407 

OO*'. 

MONTH       06 

SHIP    y4 

WET 

3UL3          04.7 

13 

4         3 

JIND-SPD     U 

TRACE    OIR 

5    SQUARE       3 

28       N 

04Y 

25 

0aT«    USE        1 

BABOMETR    0998.9 

SE« 

ulND-FOK 

DURATION 

2     SJUABE    60 

01       u 

HOUR 

14.5 

4RES                05 

CLOUD    T/4          7/6 

CL/TR 

WEiTHER       XI 

ORIG     B51    044 

1     SQUARE    61 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S«L 

S1jMJ-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXVG                P24 

'OT    P          N02          N03 

SID3          PH 

STO 

00000 

06.2  8 

34.47 

27.  12 

00.000 

1475.5 

l-e-S 

"es 

00000 

06.28 

34.470 

27.12 

1475.3 

STD 

00010 

06.27 

34.47 

27.12 

00.009 

1475.6 

STD 

00020 

06.10 

34.48 

27.15 

00.018 

1475.1 

1<..5 

3BS 

00029 

05.79 

34.495 

27.20 

1474.0 

STD 

0003  0 

05;  71 

34.50 

27.21 

00.027 

1473.7 

STO 

00050 

04.29 

34.54 

27.41 

00.043 

1468.3 

14.5 

oes 

0005  B 

03.87 

34.556 

27.47 

1466.7 

STD 

C0C75 

03.33 

34.58 

27.54 

00.053 

1464.7 

1«.5 

OBS 

00087 

03.07 

34.588 

27.57 

1463.8 

STD 

00100 

02.96 

34.60 

27.59 

00.072 

1463.5 

1<..5 

OBS 

0C116 

02.68 

34.616 

27.61 

1463.5 

STD 

00125 

02.89 

34.62 

27.61 

00.065 

1463.7 

STD 

00150 

02.95 

34.64 

27.63 

GO. 097 

1464.-. 

1*.5 

00  S 

00174 

03.06 

34.676 

27.64 

1465.3 

STO 

002  00 

03.31 

34.75 

27.68 

00.120 

1466.9 

1<..5 

OBS 

TCC232 

03.53 

34.811 

27.71 

1466.4 

STD 

00250 

03.53 

34.82 

27.71 

00.141 

1468.7 

STD 

00300 

03.52 

34.84 

27.73 

00.162 

1469.6 

l-i.S 

06  S 

00347 

03.52 

34.849 

27.74 

1470.3 

STO 

004  00 

03.44 

34.85 

27.74 

00.202 

1470.9 

14.5 

PBS 

Trr460 

03.38 

34.846 

27.75 

1471.6 

STD 

00500 

03.37 

34.84 

27.75 

00.242 

1472.3 

STD 

00600 

03.36 

34.34 

27.74 

00.282 

1473.9 

14.5 

OSS 

T006  86 

03.36 

34.837 

27.74 

1475.3 

STO 

007  00 

03.36 

34.84 

27.74 

00.324 

1475.5 

STD 

OC800 

03.37 

34.85 

27.75 

00.366 

1477.2 

STD 

009  00 

03.38 

34.85 

27.75 

00.409 

1478.9 

14.5 

OBS 

00915 

03.38 

34.352 

27.75 

1479.2 

STD 

01000 

03.40 

34.65 

27. ■'5 

00.452 

1460.7 

STD 

01100 

03.43 

34.85 

27.75 

00.496 

1462.5 

14.5 

OBS 

T01134 

C3.44 

34.851 

27.75 

1463.1 

14.5 

OBS 

T01758 

03.54 

34.890 

27.77 

1494.1 

S  T  s  T  I  C  N 


REFID  31  8105 
CONSEC  0C45 
LAT  56  23  N 
LONG   050  49   M 


C4STNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP         05.1 

DIR    HGT    PER 

JINO-DIR    28 

INST    NANSEN    CAST 

MONTH       C6 

SHIP    YA 

aET 

BULR          04. E 

25 

2         3 

WIND-SPO    Z3 

TRAOE    DIR 

DAY 

30 

DATA    USE       1 

6APOMETR    1007.2 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION 

HOUR 

13.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TR 

HEATHER       X6 

ORIG    351    C45 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3XA-T 

OYNDRTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

06.26 

34.47 

27.12 

00.000 

1475.4 

OBS 

CCCCO 

06.26 

34.472 

27.12 

1475.4 

STD 

00010 

06.  13 

34.48 

27.15 

00.  DO"- 

1475.1 

STD 

00020 

05.90 

34.50 

27.19 

OCl.Ol 

1474.4 

OBS 

00029 

05.62 

34.507 

27.23 

1473.4 

STD 

00030 

05.57 

34.51 

27.24 

00.02 

1473.2 

STD 

0CC5C 

04.56 

34.53 

27.37 

00.04 : 

1469.4 

OBS 

00058 

04.16 

34.541 

27.42 

1468.0 

STD 

00075 

03.32 

34.57 

27.54 

00.05 

1464.6 

OBS 

00066 

02.96 

34.592 

27.59 

1463.3 

STD 

00100 

02.85 

34.60 

27.61 

00.072 

1463.1 

OBS 

CCllo 

02.76 

34.621 

27.62 

1463.1 

STD 

00125 

02.80 

34.63 

27.63 

00.064 

146J.3 

STD 

00150 

02.89 

34.66 

27.65 

00.096 

1464.2 

OBS 

00174 

03.05 

34.700 

27.66 

1465.3 

STD 

002  00 

03.40 

34.78 

27.69 

00.116 

1467.3 

OBS 

T00231 

03.68 

34.835 

27.71 

1469.1 

STD 

00250 

03.62 

34.84 

27.72 

00.139 

1469.2 

OBS 

00292 

34.636 

STD 

003CC 

03.50 

34.84 

27.73 

00.159 

1469.5 

OBS 

00352 

03.42 

34.635 

27.74 

1470.0 

STO 

CC4C0 

03.43 

34.64 

27.74 

C0.2CC 

1470.3 

OBS 

T00468 

03.43 

34.636 

27.74 

1472.0 

STD 

00500 

03.42 

34.84 

27.74 

00.240 

1472.4 

■^TD 

rceco 

03.39 

34.84 

27.75 

00.281 

1474.0 

STO 

007C? 

03.37 

34,85 

27.75 

00.322 

1475.6 

OBS 

T00722 

03.37 

34.646 

27.75 

1475.9 

STD 

008  00 

03.37 

34.85 

27.75 

00.364 

1477.2 

STD 

00900 

03.38 

34.65 

27.75 

00.407 

1479.0 

OBS 

00962 

03.39 

34.851 

27.75 

1480.0 

STD 

01000 

C3.40 

34.85 

27.75 

00.450 

1460.7 

STO 

01100 

03.42 

34.65 

27.75 

00.494 

1462.5 

STD 

01200 

03.44 

34.85 

27.75 

00.539 

1464.2 

OBS 

T01208 

03.44 

34.653 

27.75 

1464.4 

STD 

01300 

03.45 

34.86 

27.75 

00.565 

1466.0 

STD 

C14C0 

03.47 

34.86 

27.7  5 

00.652 

1487.7 

STO 

01500 

03.46 

34.86 

27.75 

00.679 

1469.5 

STD 

01750 

03.50 

34.88 

27.77 

GC.799 

1493.6 

OBS 

T01623 

03.50 

34.890 

27.77 

1495.0 

TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SauARE  60 
1  SOUARE  60 
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TABLE  XXIII.— Conlinuefl 


S    T    S     T     I     C    N 


REFIO       31       8105 

VEAP 

196^ 

BOTDP    0356t 

Alf 

TEWP         07.3 

DIP    H 

GT    PER 

.<IND-DIP 

25 

CONSeC               00-,b 

MONTH       07 

SHIP    VA 

V.ET 

BUL8          05.8 

29 

3         3 

I<I>|D-SPD 

04 

LAT            56    30      N 

DAY 

01 

DATA    USE       1 

eARO>«ETP     1010.5 

SEA 

«IND-F06 

LONC-       C51    03       n 

HOUP 

11.7 

AREA              05 

CLOUO     T/A          8/5 

CL/TB 

WEATHEP 

XI 

CASTNU'</II"E 

LVLTVO 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

snca-T 

DVNOPTH 

SND    VEl 

OXV& 

P3 

STD 

COfCO 

C5.98 

34.48 

27.17 

CC.OCO 

14  74.3 

11-7 

OBS 

OCOOO 

05.98 

34.480 

27.17 

1 4  74  .  3 

STD 

00010 

05.97 

34.48 

27.17 

00.009 

1474.4 

STD 

0C02O 

05.95 

34.48 

27.17 

00.018 

1474.5 

11.7 

OBS 

00024 

05.95 

34.463 

27.17 

1474.6 

STD 

000  30 

05.63 

34.49 

27.21 

00.027 

1473.4 

STD 

00050 

0',.b^ 

34.51 

27.55 

00.043 

1469.7 

11.7 

DBS 

00050 

0<i.63 

34.510 

27.35 

1469.7 

11.7 

OBS 

0007* 

■-3.56 

34.563 

27.51 

14o5  .6 

STO 

00075 

03. S". 

34.56 

27.51 

00.059 

1465.6 

11.7 

CBS 

00099 

03.21 

STD 

00100 

03.20 

34.58 

27.55 

00.074 

1464.5 

STD 

00125 

02.92 

34.59 

27.59 

00.087 

1463.8 

11.7 

"BS 

C01*9 

02.80 

34.612 

27.62 

1463.7 

STO 

00150 

02.80 

34.61 

27.62 

00.100 

1463.7 

STO 

00200 

03.04 

34.66 

27.63 

00.124 

1465.6 

11.7 

OBS 

T  002  00 

03.04 

34.658 

27.63 

1465.6 

11.7 

OBS 

CC2<.9 

03.61 

STD 

00250 

03.61 

34.75 

27.65 

00.148 

14o9.0 

STD 

003  00 

03.63 

34.82 

27.7  0 

00.171 

1470.0 

11.7 

OBS 

00300 

03.63 

34.822 

27.70 

1470.0 

11.7 

OBS 

T00396 

03.42 

STD 

006  DC 

03.37 

34.82 

27.73 

1473.9 

11.7 

OBS 

T00600 

03.37 

34.819 

27.73 

1 4  73  .  9 

STD 

007  00 

03.37 

34.82 

27.73 

1475.5 

STD 

rrsoO 

03.37 

34.82 

27.73 

1477.2 

11.7 

OBS 

00802 

03.37 

34.820 

27.73 

1477.2 

STD 

00900 

03.41 

34.82 

27.73 

1479.0 

STD 

01000 

03.44 

34.83 

27.73 

1480.8 

11.7 

OBS 

T01005 

03.44 

34.828 

27.73 

1480.9 

11.7 

OBS 

T0151'. 

03.53 

34.859 

27.74 

1489.9 

INST     HANSEN    CAST 
TPACE    DIR 
OJBATION 
ORIS     851    046 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SdJARE    61 


P34       TOT    P 
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TABLE   XXIV. — Observed   and   interpolated   oceanographic   data  for  stations   taken   by   USCGC 
OWASCO  at  Ocean  Station  BRAVO,  1-24  July  1969,  prepared  from  NODC  listing  No.  31-1492. 


STATION 


BEFID       31        IMi 

YEAH 

1969 

BOTOP    0J'.75 

AIB 

TEMP          06.7 

OIR    HOT    PER 

HINO-OIR 

22 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SJ    1407 

CONSEC                OOCl 

MCNTH       C7 

SHIP    OU 

het 

aULB           05.6 

33 

0          3 

WIMD-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5     SQUARE       3 

L»T             56    35       N 

Oil 

03 

D»T»    USE       1 

BARCHETB     1015.2 

SEA 

KlNO-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    60 

LONG       050    57       t« 

HOUli 

13.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A          3/2 

CL/TR 

HEATHEN 

XI 

ORIG     652    CCl 

1     SQUARE     60 

CiSTNUM/TIME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

p:4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

06.08 

34.61 

27.26 

00.000 

1474.9 

13. C 

OBS 

000  00 

06.06 

34.615 

27.26 

1474.9 

STO 

00010 

05.94 

34.61 

27.27 

00.008 

1474.5 

13. C 

OBS 

CCCll 

05.94 

34.611 

27.27 

1474.5 

STO 

00020 

06.00 

34.64 

27.29 

00.016 

1474.9 

13.0 

OBS 

ooo^^ 

06.01 

34.644 

27.29 

1475.0 

STO 

OCCjO 

05.90 

34.62 

27.29 

00.02  4 

1474.7 

13.0 

OBS 

00033 

05.78 

34.613 

27.30 

1474.2 

13. C 

OBS 

00C<.6 

0<..72 

34.535 

27.36 

1470.0 

STD 

00050 

O'..-.'. 

34.54 

27.40 

00.039 

1468.9 

STD 

00075 

03.19 

34.58 

27.55 

00.054 

1464.1 

13.0 

OBS 

00076 

03.16 

34.576 

27.56 

1464.0 

STD 

00100 

02.88 

34.60 

27.60 

00.06  7 

1463.2 

13.0 

OBS 

0P1C7 

0^.85 

34.613 

27.61 

1463.2 

STD 

00125 

03.01 

34.65 

27.63 

00.080 

1464.2 

STD 

00150 

03.22 

34.71 

27.65 

00.091 

1465.6 

13.0 

OBS 

CC160 

03.30 

34.726 

27.66 

1466.2 

STD 

002  00 

03.62 

34.81 

27.69 

00.114 

1468.3 

13. C 

OBS 

00220 

03.73 

34.839 

27.71 

1469.1 

STO 

OU2  50 

03.72 

34.85 

27.72 

00.135 

1469.6 

STD 

00300 

03.70 

34.86 

27.73 

00.155 

1470.3 

13. C 

OBS 

00327 

03.68 

34.866 

27.73 

1470.7 

STD 

OO'.OO 

03.59 

34.86 

27.74 

00.195 

1471.5 

13. C 

OBS 

TCO^SO 

03.52 

34.852 

27.74 

1472.6 

STD 

005  00 

03.51 

34.85 

27.74 

00.236 

1472.8 

STD 

006  00 

03. ••5 

34.85 

27.74 

00.277 

1474.3 

13.0 

OBS 

006  09 

03.45 

34.850 

27.74 

1474.4 

STD 

007  00 

03.41 

34.85 

27.75 

00.319 

1475.7 

13.0 

OBS 

TC0727 

03.40 

34.848 

27.75 

1476.1 

STD 

00800 

03.42 

34.85 

27.75 

00.361 

1477.4 

STD 

009O0 

03.44 

34.85 

27.75 

00.404 

1479.2 

STD 

01000 

03.46 

34.66 

27.75 

00.447 

1481.0 

13.0 

OBS 

TOlOll 

03.46 

34.860 

27.75 

1481.1 

N    0 

IOC           S    T    A 

I    T    I    0    N 

D    A    I 

A 

REFID       31       1492 

YEAR 

1969 

BOTDP    03548 

AIR 

TEMP         06.7 

DIf     HGT    PER 

WI\D-D16 

19 

INST     NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC              0002 

MONTH       07 

Ship  ow 

HET 

BULB          06. 7 

22 

4          4 

WIND-SPD 

17 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LAT             56    29       N 

DAY 

05 

DATA    USE       1 

dAPOMETR    1015.2 

SEA 

HINO-FOR 

DUKATION 

2     SQUARE    60 

LONG       050    58      h 

HOUl- 

12.0 

AREA               05 

CLOUD     T/A          2/e 

CL/TR 

LEATHER 

X2 

ORIG    B52    002 

1     SQUARE    60 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S  I  jMfl-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

JXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SIJ3          PH 

STD 

00000 

06.40 

34.47 

27.10 

00.000 

1476.0 

12.0 

OBS 

CCOCO 

06.40 

34. 468 

27.  10 

1476.0 

STO 

00010 

06. j9 

34.47 

27.10 

00.009 

1476.1 

STO 

00020 

06.37 

34.47 

27.10 

00.019 

1476.2 

12. C 

OBS 

occ2e 

06.  36 

34.466 

27.11 

1476.3 

SID 

00030 

06.12 

34.48 

27.14 

00.026 

1475.4 

STD 

00050 

04.27 

34.55 

27.42 

00.045 

1466.2 

12.0 

OBS 

00055 

03.97 

34.568 

27.47 

1467.1 

STO 

00075 

03.59 

34.61 

27.54 

00.060 

1465.8 

12. C 

06  5 

00083 

03.45 

34.620 

27.56 

1465.4 

STD 

00100 

03.17 

34.61 

27.58 

00.074 

1464.4 

12.0 

OBS 

OOlU 

03.03 

34.013 

27. tC 

1464,0 

STD 

00125 

03.00 

34. d2 

27.61 

00.066 

1464.2 

STD 

00150 

02.95 

34.65 

27.63 

00.099 

1464.4 

12.0 

OBS 

00167 

02.92 

34.667 

27.65 

1464.6 

STD 

00200 

03.  19 

34.72 

^7.67 

00.122 

1460.3 

12.0 

OBS 

TC0224 

03.32 

34.761 

27.69 

1467.3 

STD 

00^50 

03.39 

34.80 

27.71 

00.143 

1468.1 

12.0 

OBS 

002B1 

03.42 

34.83  7 

27.74 

1468.8 

STO 

00300 

03.39 

34.84 

27.74 

00.163 

1469.0 

12.0 

06  S 

00340 

03.3  5 

34.844 

27.75 

1469.5 

STD 

00400 

03.35 

34.64 

27.75 

00.2C2 

1470.5 

12.0 

OBS 

00456 

03.35 

34.644 

27.75 

1471.4 

STO 

00500 

03.35 

34.64 

27.75 

00.242 

1472.2 

STD 

CC600 

03.36 

34.85 

27.75 

00.262 

1473.6 

12.0 

OBS 

T00695 

03.36 

34.848 

27.75 

1475.4 

STD 

00700 

03.36 

34.85 

27.75 

00.323 

1475.5 

STO 

0C800 

03.38 

34.85 

27.75 

00.364 

1477.3 

STO 

009  00 

03.39 

34.85 

27.75 

00.407 

1479.0 

12. C 

OBS 

0C935 

03.40 

34.849 

27.75 

1479.6 

STO 

01000 

03.41 

34.85 

27.75 

00.451 

1480.7 

STO 

01100 

03.42 

34.85 

27.75 

00.495 

1482.5 

12.0 

OBS 

01173 

03.43 

34.851 

27.75 

1483.7 

12.0 

OBS 

T01779 

03.52 

34.868 

27.77 

1494.4 

385 


TABLE  XXIV.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFID   31 
CONSEC 
L4T      5b 
LONG   051 


1*92 

VE*^ 

1969 

30TDP    036J0 

alP 

TEMP          06.3 

DIP    HOT    PER 

WIND-JIR 

13 

INST    N4NSEN     CAST 

00C3 

MONTH       C7 

SHIP    GW 

«ET 

BULB          C7.6 

16 

3         4 

tiina-spa 

ZO 

TRACE    aiR 

30      N 

o»y 

06 

04T4    oSc       1 

BAf^OMETfi    1008.? 

SEA 

MIND-FCR 

DURATION 

00      >. 

HOUR 

16.3 

4RE4               05 

CLOUD    T/A         5/6 

CL/TR 

LEATHER 

X5 

ORIS    652    C03 

TINE 

IVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

OVNOPTh 

SNO    VEl 

OXVG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

06.66 

3'..'.2 

27.03 

00.000 

1477.0 

16.3 

06  S 

OOCOO 

06.66 

3^1. '.ZC 

27.03 

1477.0 

STD 

00010 

06.59 

3".. ".3 

27.05 

00.010 

1476.9 

16.3 

oes 

00019 

06.53 

34. '.56 

27.08 

1476.8 

STO 

OOOiO 

06. ".5 

3'.. -.6 

27.09 

00.020 

1476.5 

STD 

00030 

05.73 

3'.. 51 

27.22 

00.0^9 

1473.8 

16.3 

DBS 

OCCl 

C4.99 

34.  5'.7 

27.34 

1471.0 

STO 

00050 

C.  36 

3".. 56 

27.42 

00.044 

1466.7 

16.3 

OBS 

00063 

03.72 

3'.. 586 

27.51 

1460.2 

STD 

00075 

03.<.3 

3'.. 60 

27.55 

00.060 

1465.1 

16.3 

OBS 

00085 

03.23 

Sh.bll 

t7.58 

1464.5 

STD 

OCIOO 

03.01 

34.62 

27. oO 

00.073 

1463.8 

STD 

00125 

02.61 

34.65 

27.64 

00.085 

1463.4 

16.3 

oes 

-    00126 

02. Bl 

34.652 

27. o5 

1463.4 

STO 

OOiSO 

02.87 

34.72 

27.69 

00.096 

1464.1 

16.3 

DBS 

T0016e 

02.96 

34.760 

27.72 

1464.9 

STD 

00200 

03.22 

34.80 

27.73 

00.117 

1466.6 

16.3 

OBS 

00210 

03.30 

STD 

00250 

03.59 

34.85 

27.73 

00.136 

1469.0 

16.3 

OBS 

00253 

03.60 

34.851 

27.73 

1469.1 

STD 

00300 

03.59 

34.85 

27.73 

00.156 

1469.9 

16.3 

OBS 

T0C3J6 

C3.59 

34.652 

27.73 

1470.5 

STD 

00<.00 

03.<.8 

34.85 

27.74 

OO.lVo 

1471 .1 

16.3 

OBS 

T00'.99 

03.37 

34.843 

27.75 

1472.2 

STD 

0C500 

03.37 

34.84 

27.75 

00.236 

1472.2 

STD 

00600 

03.35 

34.84 

27.75 

00.277 

1473.8 

16.3 

OBS 

CC675 

03. 3-. 

34.646 

27.75 

1475.0 

STO 

00700 

03.34 

34.85 

27.75 

00.317 

1475.4 

STD 

006  00 

03.35 

34.85 

27.75 

00.359 

1477.2 

16.3 

OBS 

00850 

03.36 

34.849 

27.75 

1476.0 

16.3 

OBS 

T01310 

03.'.'. 

34.872 

27.76 

1486.1 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  S0U4RE  60 
1  SdJARE  61 


S  T  4  T  I  0  N 


REFIO   31 
CONSEC 
L4T     56 
LCNO   0  50 


1492 

YEIB 

1969 

BOTOP    03512 

AIR 

TEMP          C7.2 

DIR    HOT    PER 

UIND-DIR 

17 

INST    N4NSEN    CAST 

0004 

HO^IT. 

i       07 

SHIP    OW 

HET 

BULB          06.7 

17      . 

2         3 

WINO-SPD 

16 

TRACE     OIR 

30. 5N 

DAY 

07 

D4T4    USE       1 

BAROMETR    0999.3 

SEA 

XIND-FOR 

DURATION 

57      W 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CLOUD     T/4          8/3 

CL/TR 

.(E4THER 

XI 

ORIG     852     004 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

06.63 

34.43 

27.04 

00.000 

1476.6 

12.5 

OBS 

00000 

06.6  3 

34.433 

27.04 

1476.8 

STD 

00010 

06.62 

34.43 

27.05 

00.010 

1477.0 

STD 

00020 

06.6  1 

34.43 

27.05 

00.020 

1477.1 

12.5 

OBS 

00022 

06.61 

34.435 

27.05 

1477.1 

STD 

00030 

05.84 

34.50 

27.20 

00.030 

1474.3 

12.5 

OBS 

00044 

34.578 

STD 

00050 

0  4.33 

34.59 

27.45 

00.045 

1468.5 

12.5 

OBS 

00068 

03.50 

34.617 

27.55 

1465.3 

STD 

00075 

03.37 

34.62 

27.57 

00.060 

1464.9 

12.5 

OBS 

00091 

03.16 

34.629 

27.60 

1464.3 

STD 

00100 

03.16 

34.65 

27.61 

00.073 

1464.5 

STD 

00125 

03.15 

34.70 

27.65 

00.084 

1464.9 

12.5 

OBS 

00136 

03.15 

34.721 

27.67 

1465.1 

STD 

C0150 

03.24 

34.74 

27.68 

00.096 

1465.8 

12.5 

OBS 

T001B3 

03.38 

34.791 

27.70 

1467.0 

STD 

00200 

03.38 

34.82 

27.72 

00.116 

1467.3 

12.5 

OBS 

00226 

03.38 

34.839 

27.74 

1467.7 

STD 

00^50 

03.36 

34.  64 

27.75 

00.136 

1468.0 

12.5 

OBS 

00272 

03.34 

34.640 

27.75 

1468.3 

STD 

00300 

03.33 

34.64 

27.75 

00.155 

1468.6 

12.5 

DBS 

T00363 

03.32 

34.836 

27.75 

1469.7 

STO 

00400 

03.32 

34.84 

27.75 

00.194 

1 4  70  .  4 

STD 

00500 

03.32 

34.83 

27.74 

00.234 

1472.0 

12.5 

OBS 

00525 

03.32 

34.632 

27.74 

1472.4 

STD 

00600 

03.33 

34.84 

27.75 

00.274 

1473.7 

12.5 

OBS 

00695 

03.34 

34.851 

27.76 

1475.4 

STD 

00700 

03.34 

34.85 

27.76 

00.315 

1475.4 

STD 

008  00 

03.33 

34.84 

27.75 

00.366 

1477.1 

12.5 

OBS 

T0C879 

03.33 

34.840 

27.75 

1478.4 

12.5 

OBS 

T01399 

03.33 

34.851 

27.76 

1487.1 

TEN  SO  1407 
3  S9UARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SOJARE  60 


;i86 


TABLE  XXIV.— Continued 


NODC     STSTION    D4TA 

REFID       31        l^J             VEiP  1969             60TDP     03530             410  TEMP          07.8  DIR    HGT    PER             M!NO-OIR     17              INST     NANSEN    CAST                   TEN    53     1407 

CONSEC                0005             MONTH       07             SHIP    OW                         WET  BULB          07. i  17       2          2                <IND-SPD    ZZ             TKACE    DIR                                       5     SQUARE       3 

LAT             56    31. 7N             DAY  08             DATA    USE        1             BAROMETR    0995.9  SEA                                    HIND-FOR                      DURATION                                         2     SQUARE     oO 

lONG      050    53       M            HOUR  12.2            AREA              05            CLOUD    T/A         6/6  CL/TR                           HEATHER       XI            ORIG    652    005                            i    SQUARE    60 

CASTNUH/TIHE       LVLTYP  DEPTH                   TEMP                SAL  SIGMA-T  DYNDPTM       SND    VE L       OXYG                P34       TOT    P          N02          N03          SI03          PH 

STO  00000  06.69  34. ".3  27.04  00.000       1477.1 

12.2         OBS  OCOOO  06.69  34.434  27.04  1477.1 

STO  00010  06.69  34.43  27.04  00.010        1477.3 

12.2         OBS  00018  06.69  34.434  27.04  1477.4 

STO  00020  06.65  34.43  27.04  00.020       1477.3 

STO  00030  06.44  34.45  27.08  00.030       1476.6 

12.2         OBS  00038  06.28  34.473  27.12  1476.1 

STO  00050  04.09  34.56  27.44  00.047       1467.5 

12.2         OBS  00058  03.21  34.569  27.56  1463.9 

STD  00075  03.00  34.60  27.59  00.061       1463.3 

12.2         OBS  00077  02.98  34.602  27.59  1463.3 

STO  OOIOC  02.97  34.63  27.61  00.07-.       1463.6 

12.2         DBS  00116  02.97  34.647  <^7.t3  1463.9 

STD  00125  03.01  34.66  27.63  00.086       1464.2 

STD  0015C  03.14  34.70  27.65  00.098       1465.3 

12.2         OBS  00154  03.16  34.702  27. o5  1465.4 

12.2         OBS  00191  03.40  34.779  27.69  1467.2 

STD  00200  03.41  3'.. 79  27.70  00.120       1467.4 

12.2         OBS  00229  03.43  34.824  <;7.73  146B.0 

STD  00250  03.44  3-.. 83  27.73  00.140       1468.4 

STD  00300  03.46  34. B3  27.73  00.160       1469.3 

12.2         OBS  T00305  03.46  34.833  27.73  1469.4 

STD  00400  03.42  34.83  27.73  00.201        1470.8 

12.2         OBS  T00460  03.41  34.833  27.73  1471.7 

STD  0C5C0  03.42  3'.. 83  27.73  00.242       1472.4 

STD  00600  03.43  34.84  27.74  00.283       1474.1 

12.2         OBS  00606  03.43  34.837  27.74  1474.2 

STD  00700  03.42  34.84  27.74  00.325       1475.8 

12.2         DBS  T00755  03.42  34.640  27.74  1476.7 

12.2         OBS  T01242  03.51  34.862  27.75  1485.2 


NODC    STATICN    DATA 

REFID       31        1492             YEAR     1969             BOTDP    03493             AIR     TEMP          07.2             DIR     HGT     PER             JIND-OIR  18  INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

CONSEC               0006            MONTH      07            SHIP    OH                      WET    BULB          06.7               09       1         2               HnD-SPD  05  TRACE    OIR  5    SQUARE       3 

LAT              56    30       N             DAY             10             DATA    USE        1             BAROMETR     1001.7             SEA                                    HIND-FOR  DURATION  2     SJUARE     60 

LONG       051     00       H             HOUR     14.1             AREA                05             CLOUD     T/4           5/8             CL/TR                              HEATHER  X6  ORIG     B52    006  I     SQUARE     61 

VG  P34  TOT    P          N02          N03  SI03          PH 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTh 

SND    VEl 

STO 

00000 

06.54 

34.51 

27, 

.12 

00. 

.000 

1476, 

,6 

14. 

OBS 

00000 

06.54 

34.511 

27, 

,12 

1476, 

.6 

STD 

00010 

06.30 

34.52 

27, 

.16 

00. 

.009 

1475, 

,8 

STD 

00020 

05.94 

34.54 

27, 

.22 

00, 

,018 

1474 

.6 

14. 

OBS 

00024 

05.76 

34.549 

27, 

,25 

1473, 

.9 

STD 

00030 

05.30 

34.56 

27, 

.32 

00. 

.026 

1472, 

,2 

14. 

OBS 

00049 

04.  16 

34.626 

27, 

.49 

1467, 

.6 

STD 

00050 

04.  11 

34.63 

27, 

,50 

00, 

,040 

1467, 

,7 

14. 

OBS 

00074 

03.35 

34.742 

27, 

,67 

1465, 

.0 

STD 

00075 

03.35 

34.74 

27, 

,67 

00, 

,053 

1465, 

.0 

14. 

OBS 

00098 

03.27 

34.770 

27, 

.70 

1465, 

,1 

STO 

00100 

03.2  7 

34.77 

27, 

,70 

00, 

,063 

1465, 

.1 

STD 

00125 

03.32 

34.81 

27, 

,72 

00. 

,073 

1465, 

.8 

14. 

OBS 

00147 

03.34 

34.627 

27, 

,74 

1466, 

.3 

STD 

00150 

03.34 

34.83 

27, 

,74 

ou. 

,08  3 

1466, 

.3 

14. 

OBS 

T00195 

03.35 

34.836 

27, 

,74 

1467, 

,1 

STD 

00200 

03.34 

34.84 

27, 

,74 

00, 

,  102 

1467, 

.2 

14. 

OBS 

00246 

03.30 

34.846 

27, 

,76 

1467, 

,7 

STD 

002  50 

03.30 

34.85 

27, 

,75 

00, 

,121 

1467, 

.8 

14. 

OBS 

00295 

03.31 

34.838 

27, 

,75 

1468, 

.6 

STD 

00300 

03.31 

34.84 

27, 

,75 

00. 

,140 

1468, 

.7 

14. 

OBS 

00394 

03.29 

34.842 

27, 

,75 

1470, 

,1 

STD 

00400 

03.29 

34.84 

27, 

,75 

00. 

,178 

1470, 

,2 

STD 

005  00 

03.29 

34.84 

27.75 

00.217 

1471, 

.9 

14. 

OBS 

00592 

03.30 

34.843 

27, 

,75 

1473, 

.5 

STD 

00600 

03.30 

34.84 

27, 

,75 

00. 

.257 

1473, 

,o 

14. 

OBS 

00691 

03.31 

34.843 

27, 

,75 

1475, 

.2 

STD 

00700 

03.31 

34.84 

27, 

,75 

00. 

,29  7 

1475, 

,3 

STO 

00800 

03.32 

34.85 

27, 

.75 

00, 

,339 

1477 

.0 

STD 

00900 

03.33 

34. B5 

27, 

,76 

00, 

,381 

1478, 

.7 

14, 

OBS 

T00995 

03.33 

34.850 

27, 

,76 

1480, 

.3 

14. 

OBS 

T01497 

03.33 

34.850 

27, 

,76 

1488, 

,7 

387 


TABLE  XXIV.— Continued 


NCOC  STATION  DATA 


REFID       31       1492 
CONSEC  0007 

LAT  56    2  7      N 

LONG      0  50    5  7      H 


YEAR  1969 
MONTH  07 
DAY  11 

HOUR     12.1 


eOTDP    03566 
SHIP    OH 
OATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  06.7 

WET    6UL6  06.1 

BAROMETR     1014.2 
CLOUD     T/A  e/8 


DIP    HOT    PER 

19       1         4 
SEA 
CL/TR 


KINO-DIR  29 

KIND-SPD  07 
HINO-FOR 

WEATHER  X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DID 
OURATION 
ORIG    652    007 


TEN  SO  1407 
5  SdUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOUARE     60 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP  DEPTH 


12.1 

12.1 
12.1 
12.1 
12.1 

12.1 
12.1 
12.1 
12.1 
12.1 

12.1 


12.1 
12.1 


15.4 

15.4 

15.4 

15.4 
15.4 


STD 

DBS 

STD 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
CBS 

STD 

oes 

STD 

STD 
OBS 
STD 

oes 

STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

DBS 
STD 
STD 

OBS 

oes 

STD 
STD 
STD 
OBS 
STD 

nR<; 

STD 
OBS 
STD 

OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
0002  0 
00022 
00030 
00045 
00060 
00066 
00075 
0009  1 
00100 
C0125 
00135 
CC150 

Tooieo 

002  00 
00226 
00250 
00273 
00300 

T00367 
00400 
005  00 
0C547 
00600 
00700 
0C732 
00800 
C0900 
009  17 

TOliBO 
01400 
01  5  CO 
01750 

T01940 
02000 

Tr2424 
02500 
02975 
03000 
03072 

703189 


TEMP 

06.54 
06.54 
06.50 
06.16 
06.06 
05.21 
04.03 
03.82 
03.31 
03.28 
03.23 
03.26 
03.33 
03.35 
03.35 
03.35 
03.32 
03.30 
03.29 
03.28 
03.29 
03.31 
03.30 
03.29 
03.29 
03.30 
03.  31 
03.31 
03.32 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.35 
03.39 
03.42 
03.45 
C3.40 
03.:>8 
02.96 
02.95 
02.89 
02.74 


SAL 

34.85 

34.846 

34.64 

34.84 

34.636 

34.69 

34.527 

34.53 

34.535 

34. 5o 

34.613 

34.63 

34.68 

34.692 

34.70 

34.715 

34.76 

34.813 

34.64 

34.852 

34.85 

34.852 

34.85 

34.85 

34.651 

34.85 

34.85 

34.651 

34.85 

34.85 

34.851 

34.646 

34.85 

34.85 

34.86 

34.862 

34.87 

34.930 

34.93 

34.934 

34.93 

34.938 

34.945 


SIGMA-T 

27.36 
27.38 
27.38 
27.43 
27.44 
27.43 
27.43 
27.45 
27.51 
27.53 
27.58 
27.59 
27.62 
27.63 
27.63 
27.65 
27.69 
27.73 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.61 
27.82 
27.86 
27.86 
27.67 
27.89 


OYNDPTH 

00.000 

00.007 
00.013 

00.020 

00.033 

00.04  6 

00.062 
00.074 

00.087 

00.1C9 

00.130 

00.148 

00.1B6 
00.224 

00.263 
00.303 

00.344 
00.366 


SND    VEL       OXYG 

1477.0 
1477.0 
1477.0 
1475.9 
1475.5 
1471.9 
1467.1 
1466.3 
1464.4 
1464.4 
1464.6 
1464.9 
1465.7 
1465.9 
1466.2 
1466.7 
1467.0 
1467.4 
1467.7 
1466.1 
1466.6 
1469.8 
1470.3 
1471.9 
1472.7 
1473.6 
1475.3 
1475.8 
1477.0 
1478.7 
1479.0 
1486.6 
1467.1 
1488.9 
1493.3 
1496.6 
1497.8 


P34       TOT    P 


1505. 
1506 
1512 
1512 
1514. 
1515 


STATION 


REFID   31  1492  YEA5  1969 

COtSFC  0008  MO»'TH   07 

LAT     56  25   M  DAY     12 

LONG   0  50  58   W  HOUR  12.5 


6GTDP  03512 
SHIP  OH 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR     TEMP  06.7 

HET     BULB  06.1 

8ARC1ETR     1C15.6 
CLOUO    T/A  7/8 


DIP    HGT    PER 

29       2         2 
SEA 
CL/TP 


HlNO-DIP    29 
HlNO-SPu    15 
HiND-FGk 
HEATHEf        X5 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE     DIR 
DURATION 
ORIG    B52    008 


TEN  Sh  140  7 
5  SgUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/IIHfc        LVLTYP  DEPTH 


12.5 
12.5 


STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
06  S 

STD 

STD 

oes 

STD 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 

OBS 


000  00 
00000 
OCOIO 
00020 
00027 
00030 
00050 
C0C54 
00075 
00082 
00100 
00109 
00125 
00150 
00165 
002  00 
00219 
CC250 
00274 
C0300 
00329 
00400 
T00438 
00500 

006  00 
00656 

007  00 
00600 
00875 
00900 
01000 
01092 
01644 


TEMP 

06.40 
06.40 
06.  14 
05.75 
05.41 
05.13 
03.72 
C3.53 
03.18 
03.13 
03.19 
03.22 
03.30 
03.38 
03.41 
03.39 
03.37 
C3.33 
03.31 
03.31 
03.31 
03.30 
03.30 
03.3  0 
03.31 
03.31 
03.31 
03.32 
03.33 
03.33 
03.34 
03.35 
03.34 


SAL 

34.51 

34.513 

34.52 

34.52 

34.519 

34.52 

34.54 

34.548 

34.66 

34.067 

34.73 

34.745 

34.77 

34.81 

34.823 

34.84 

34.841 

34.64 

34.839 

34.64 

34.644 

34.64 

34.644 

34.64 

34.64 

34.843 

34.64 

34.65 

34.850 

34.85 

34.85 

34.850 

34.847 


SIGMA-T 

27.14 
27.14 
27.17 
27.22 
27.27 
27.30 
27.47 
27.50 
27.62 
27.65 
27.67 
27.66 
27.70 
27.72 
27.73 
27.74 
<:7.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.  76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 


dyndpth 

00.000 

00.009 
00.016 

OO.Oto 
00.040 

00.054 

00.065 

00.076 
00.066 

00.106 

00.12  5 

00.144 

00.182 

00.221 
00.261 

00.301 
00.343 

00.365 
00.427 


SND    VtL        OXYG 

1476.0 
1476.0 
1475.2 
1473.8 
1472.5 
1471.4 
1465.9 
1465.2 
i  464 . 2 
1464.1 
1464.7 
1465.0 
1465.6 
1466.5 
1466.6 
1467.3 
1467.6 
1467.9 
1466.2 
1466.7 
1469.2 
1470.3 
1470.9 
1471.9 
1  4  73  .  6 
1 4  74  .  6 
1475.3 
1477.0 
1476.3 
1478.7 
1460.5 
1482.0 
1491.3 
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TABLE  XXIV.— Continued 


S    T    4     T     I    C    N 


REFID       31        1'.92 

YEAR 

1969 

BOTDP    03493 

AIR 

TEMP          C8.3 

Dlft    HGT     PER 

WlND-OIP     30 

CCHSEC                0009 

MONTH       07 

SHIP    OW 

WET 

BULb          07.8 

34 

1         3 

mNO-SPD    15 

L«T            56    2  6      H 

DAY 

13 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1013.2 

SEA 

WIND-FOR 

LONG      050    57      W 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/3 

CL/TR 

kEATHER       Xi 

CASTNUM/TIME 

LVITYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG               PO' 

STD 

OOCCO 

€6.85 

34.50 

^7.C7 

00.000 

14  77.8 

12.2 

OBS 

00000 

06.85 

34.504 

27.07 

1477.8 

STD 

000  iO 

06.57 

34.51 

27.11 

00.009 

1476.9 

STD 

00020 

06.11 

34.52 

27.16 

00.019 

1475.2 

12.2 

OBS 

00024 

05.87 

34.520 

27.21 

1474.3 

STD 

CCC3C 

05.17 

34.54 

27.32 

00.02  7 

1471.6 

STD 

00050 

03.60 

34.61 

27.54 

00.040 

1465.5 

12.2 

OBS 

00050 

03.60 

34.608 

27.54 

1465.5 

12.2 

OBS 

C0074 

03.24 

34.654 

27.61 

1464.4 

STD 

00075 

03.24 

34. o6 

27.61 

00.054 

1464.4 

STD 

CCIOO 

03.26 

34.73 

27.67 

00.065 

1465.0 

12.2 

OBS 

00100 

03.26 

34.731 

27.67 

1465.0 

STD 

00125 

03.29 

34.  78 

27.70 

00.076 

1465.6 

12.2 

OBS 

00149 

03.32 

34.807 

27.72 

1466.2 

STD 

00150 

03.32 

34.81 

27.72 

00.086 

1466.2 

12.2 

OBS 

00199 

03.35 

34.818 

27.73 

1467.1 

STD 

00200 

03.35 

34.82 

27.73 

00.106 

1467.2 

12.2 

OBS 

00249 

03.31 

34.845 

27.75 

1467.8 

STD 

C0250 

03.31 

34.85 

27.75 

00.125 

1467.8 

12.2 

OBS 

00299 

03.31 

34.849 

27.76 

1466.7 

STD 

CC300 

03.31 

34.85 

27.76 

00.144 

1468.7 

12.2 

OBS 

T00595 

03.29 

34.847 

27. 7o 

1470.2 

12.2 

OBS 

00596 

03.29 

34.841 

27.75 

1473.5 

STD 

CC600 

03.29 

34,64 

27.75 

1473.6 

STD 

0070C 

03.30 

34.84 

27.75 

1475.3 

12.2 

OBS 

00791 

03.31 

34. 846 

27.75 

1476.8 

STD 

C0600 

03.31 

34.85 

27.75 

1477.0 

STO 

00900 

03.32 

34.85 

27.75 

1478.7 

12.2 

06  5 

T0C982 

03.33 

34.848 

27.75 

1480.1 

12.2 

DBS 

T01429 

03.33 

34.844 

27.75 

1487.6 

INST     NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

TRACE     OIR  5    SaUARE       3 

DURATION  2    SauARE     60 

ORIG    852    009  1    SOJARE    60 


STATION 


PEFID       31 

1492 

YEA^ 

1969 

BOTOP    03512 

AIR 

TEMP          06.7 

OIR    HGT    PER 

CONSEC 

0010 

MONTH       C7 

SHIP    OH 

WET 

BULB          C6.1 

33 

2          3 

LAT            56 

31       N 

DAY 

14 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1019.3 

SEA 

LONG       051 

05       U 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/8 

CL/TR 

CASTNUM/T IME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEI 

STD 

00000 

06.90 

34.50 

27.06 

00.000 

1478.0 

12.1 

OBS 

000  00 

06.90 

34.504 

27.06 

1478.0 

STD 

00010 

06.61 

34.51 

27.11 

00.009 

1477.0 

STD 

0002  0 

06.16 

34.52 

27.16 

00.019 

1475.4 

12.1 

OBS 

00022 

06.05 

34.528 

27.19 

1475.0 

STD 

00030 

05.37 

34.56 

27.30 

00.0^7 

1472.5 

12.1 

OBS 

0C045 

04.33 

34.607 

27.46 

1468.5 

STD 

00050 

04.04 

34.62 

27.50 

00.041 

1467.3 

12.1 

OBS 

00067 

03.34 

34.64  9 

27.59 

1464.7 

STD 

CC075 

03.25 

34.65 

27.61 

00.055 

1464.4 

12.1 

OBS 

00091 

03.12 

34.663 

27.63 

1464.2 

STD 

00100 

03.  14 

34.68 

27.64 

00.067 

1464.4 

STO 

00125 

03.20 

34.72 

27.66 

00.078 

1465.2 

12.1 

OBS 

00136 

03.23 

34.739 

27.68 

1465.5 

STD 

0C150 

03.28 

34.77 

27. 7C 

00.069 

1466.0 

12.1 

OBS 

T00180 

03.34 

34.617 

27.73 

1466.8 

STD 

00200 

03.32 

34.83 

27.74 

00.109 

1467.1 

12.1 

OBS 

C0227 

03.31 

34.845 

27.75 

1467.5 

STD 

00250 

03.31 

34.85 

27.75 

00.128 

1467.8 

12.1 

OBS 

CC2  74 

03.31 

34.846 

27.75 

1468.2 

STD 

00300 

03.31 

34.85 

27.75 

00.147 

1468.7 

12.1 

OBS 

T 003 7  0 

03.31 

34.844 

27.75 

1469.8 

STD 

004C0 

03.31 

34.84 

27.75 

00.165 

1470,3 

STD 

00500 

03.32 

34.84 

27.75 

00.224 

1472.0 

12.1 

OBS 

T00551 

C3.32 

34.845 

27.7  5 

1-.72.9 

STD 

00600 

03.32 

34.84 

27.75 

00.264 

1473.7 

STO 

00700 

03.31 

34.84 

27.75 

00,304 

1475.3 

12.1 

oes 

0C742 

03.31 

34.34  5 

27.75 

1476.0 

STD 

00800 

03.32 

34.85 

27.75 

00.346 

1477.0 

STD 

00900 

03.33 

3...65 

27.75 

00.388 

1478,7 

12.1 

OBS 

00932 

03.33 

34.846 

27.75 

1479.3 

12.1 

OBS 

T01397 

03.34 

34.851 

27.76 

1487.1 

WINO-OIR  Jl  INST    NANSEN     CAST  TEN    Su    1407 

WINO-SPD  13  TRACE    OIR  5    SgUARE       3 

HINO-FOR  DURATION  2     SOUARE     60 

WEATHER  <5  ORIG    652    010  1    SuJARE    61 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXIV.— Cunt ii 


S    T    4     I     I     C    N 


REFID       31 

l't9Z 

yEa» 

196'3 

BOTDP    03512 

AIR 

TE^'P         07.8 

DIS    HOT    PER 

WIND-DIB    22 

CONSEC 

OCll 

><ONTH      C7 

SHIP    Ow 

WET 

SULB          07.2 

02 

2         4 

WIND-SPD    09 

L4T             56 

ZB.iH 

Oit 

15 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1019.3 

SEA 

WIND-FOR 

LCNG      0  50 

58      M 

HOJR 

12.3 

AaEA              05 

CLOUD    T/4          3/6 

CL/TR 

WEATHER       X2 

C4STNUH/TIME 

lvltvp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI0K4-T 

DYNDPTH 

STO    VEL 

JXVG              P3 

STO 

00000 

07.35 

3*.  50 

26.99 

00.000 

1*79.6 

12.3 

OBS 

00000 

07.35 

3*.*96 

26.99 

1*79.8 

STD 

00010 

07.21 

3*.  30 

27.01 

00.010 

1*79.4 

STD 

C0020 

07.07 

3*.5C 

27. C3 

00.021 

1*79.0 

12.3 

OBS 

0002'. 

07.01 

3*.*96 

27.04 

1*78.8 

STD 

00030 

06.11 

3*.  52 

27.18 

00.030 

1*75.* 

12.3 

DBS 

000*8 

0*.19 

3*. 580 

27.45 

1*67.9 

STO 

00050 

04.11 

3*. 38 

27.47 

00.046 

1*67.6 

12.3 

OBS 

C0C72 

03. *1 

3*. 622 

27.57 

1*65.0 

STD 

00075 

03. 3o 

3*.  63 

27.56 

OO.OoO 

1*64.9 

12.3 

OBS 

00096 

03.11 

3*.t>62 

27.63 

1464.2 

STD 

COIOO 

03.13 

3*.o8 

27. o4 

00.073 

1*6*.* 

STO 

00125 

03.25 

3*. 75 

27.68 

00.084 

1*65.* 

12.3 

OBS 

0014* 

03.32 

34.788 

27.71 

1*66.1 

STD 

00150 

03.33 

3*. 80 

27.71 

00.094 

1460.2 

12.3 

OBS 

T00193 

03.38 

3*. 830 

27.74 

1407.2 

STO 

CC2  00 

03.37 

3*. 83 

27.74 

OO.llH 

1407.3 

12.3 

OSS 

002*1 

03.33 

3*. 830 

27.74 

1407.6 

STO 

CC250 

03.33 

34.63 

27.74 

00.133 

1407.9 

12.3 

OBS 

00290 

03.32 

34.83* 

27.74 

1408.5 

STO 

003  00 

03.32 

3*.  83 

27.74 

00.153 

14oe.7 

12.3 

OBS 

CC387 

03.32 

3*. 0*2 

27.75 

1*70.2 

STO 

00*00 

03.32 

34.8* 

27.75 

00.191 

1470.4 

STD 

005  00 

03.32 

3*. 85 

27. 7o 

00.230 

14  72.0 

12.3 

OBS 

T00582 

03.32 

34.651 

27.7c 

1473.4 

STO 

00600 

03.32 

34.6  5 

27.76 

00.270 

1473.7 

STD 

CO  7  00 

03.31 

34.85 

27.75 

00.310 

1475.3 

12.3 

OBS 

00781 

03.31 

34.645 

27.75 

1470.7 

STD 

008  00 

03.31 

34.65 

27.75 

00.351 

1477.0 

STO 

00900 

03.32 

34.85 

27.76 

00.393 

1478.7 

12.3 

OSS 

T00982 

03.33 

34.850 

27.76 

1480.1 

12.3 

OBS 

701513 

03.3* 

34.852 

27.76 

1489.1 

INST    MANSEM    CAST  TEN    5j    1407 

TRACE     OIR  5     SuJARE       3 

DURATION  2     SQJARE     60 

ORIG    652    Cll  1    SjJARE    oC 


STATION 


REfID       31 

1492 

YEAi< 

1909 

EOTOP    0353C 

AIR 

TEMP          08.9 

OIR    HOT    PER 

CONSEC 

0012 

MONTI 

■1       07 

SHIP    Oh 

WET 

BULB          06.3 

Id 

2          2 

L4T            56 

32      N 

DAY 

16 

DATA    USE       1 

BARONETR     1010.5 

SEA 

LONG      0  5C 

56      W 

HOUR 

12.2 

4RE4                05 

CLOUD    T/A          8/8 

CL/TR 

CASTNUM/T IME 

L  VLTYP 

DEPTH 

TE»P 

SAL 

SI>,HA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEl 

STD 

COCOO 

07.35 

34.49 

2o.99 

00.000 

1*79.7 

12.2 

OBS 

00000 

07.35 

34.487 

26.99 

1*79.7 

STD 

00010 

07.32 

34.49 

26.99 

00.010 

1*79.8 

STO 

OC020 

07.28 

34.48 

26.99 

00.0^1 

1479.8 

12.2 

OBS 

00021 

07.28 

34.483 

26.99 

1479.8 

STD 

000  30 

06.04 

34.53 

27.20 

00.031 

1475.1 

12.2 

OBS 

00042 

04. B2 

34.576 

27.36 

1470.4 

STO 

00050 

04.45 

34.59 

27. *3 

00.0*0 

1469.0 

12.2 

OBS 

00002 

03.92 

34.614 

27.51 

1*67.0 

STD 

00075 

03.32 

34.65 

27.60 

00.06  1 

146*. 7 

12.2 

OBS 

0C061 

C3.13 

3t.66o 

27.03 

14o*.0 

STO 

00100 

03.25 

34.73 

27.07 

00.073 

1*65.0 

12.2 

OBS 

00123 

03.35 

34.782 

27.70 

1*65.8 

STD 

ori25 

03.35 

34.70 

27.70 

00.06* 

1463.9 

STD 

00150 

03. 3o 

34.81 

27.72 

00.09* 

1*66.* 

12.2 

OBS 

T00105 

03.37 

34.815 

27.72 

1 *66 . 7 

STD 

002  00 

03.31 

34.62 

27.73 

00.113 

1*67.0 

12.2 

OBS 

00206 

03.30 

34.620 

^7.73 

1*07.0 

STD 

00250 

03.32 

3*. 83 

27.7* 

00.133 

1*67.9 

12.2 

OBS 

00252 

03.32 

3*. 828 

27.7* 

1*67.9 

STO 

003  00 

03.31 

34.63 

27.7* 

00.152 

1*66.6 

12.2 

OBS 

T00341 

03.30 

34.82* 

27.7* 

1*69.3 

STO 

0U400 

03.30 

3*. 82 

27.73 

00.192 

1470.2 

STD 

00500 

03.30 

3*.  81 

27.72 

00.234 

1*71  .9 

12.2 

OBS 

T00500 

03.30 

3*. 807 

27.72 

1*71.9 

STO 

CCOOO 

03.29 

3*. 61 

27.73 

00.276 

1473.5 

12.2 

OBS 

00662 

03.29 

3*. 813 

27.73 

1474.5 

STO 

00700 

03.29 

3*. 81 

27.73 

00 . J 1 9 

1475.2 

STD 

00800 

03.31 

3*. 61 

27.73 

00.362 

1*76.9 

12.2 

OBS 

T00652 

03.31 

3*. 813 

27.73 

1477.8 

12.2 

OBS 

T01372 

C3.33 

3*.62C 

27.73 

1486.6 

WIND-DIR    17  INST     NANSEN    CAST  TEN    59    14u7 

WINB-SPO   22  TRACE    OIR  5    SSJARE       3 

WINO-FCR  DURATION  2     SJVJARE    60 

WEATHER       Xd  ORIG     B32    012  1     SOJARE    iO 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXIV.— Continued 


NODC  ST4TIDN  DAT* 


REFID       31       1A92 

YEA< 

1969 

BOTDP    0350'. 

AIR 

TEMP          08.9 

OIF    HOT    PER 

CONSEC               0013 

MONTH      07 

SHIP    OW 

UET 

BULB          Oa.3 

L4T             56    30      N 

DAY 

17 

DATA    USE       1 

BAROMETR     100'..'. 

SEA 

LONG      051    00       hi 

HOUR 

*'•■' 

AREA                05 

CLOUD    T/A           7/8 

Cl/TP 

CAS'^NUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEI 

STD 

CCCCO 

07.22 

34. '.9 

27.01 

oo.oco 

l'.79.3 

12.". 

OBS 

00000 

07.22 

3'..49'. 

27.01 

l'V79.3 

STD 

00010 

06.77 

3'.. '.9 

27.07 

00.010 

l*??.? 

STD 

00020 

06.23 

3'>.51 

27.16 

00.019 

1*75.7 

12.', 

OBS 

00025 

05.92 

3<..51B 

27.20 

1',T,.5 

STD 

00C30 

05. '.5 

3<..5'. 

27.28 

00.028 

1*72.7 

STD 

00050 

0'..03 

3'.. 61 

27.50 

00.0'.2 

1*67.3 

12.'. 

OBS 

00050 

^.03 

3'.. 615 

27.50 

1*67.3 

12.* 

OBS 

C007', 

03.28 

3'..  68  0 

27.63 

1*6*. 6 

STD 

00075 

03.27 

3'.. 68 

27.63 

00.056 

1*6*. 6 

12.'. 

OBS 

00099 

03.1'. 

3'.. 699 

27.65 

1*6*.* 

STO 

00100 

03.15 

3'.. 70 

27.66 

00.067 

1*6*. 5 

STD 

00125 

03.33 

3'.. 77 

27.70 

00.078 

1*65.8 

12.', 

OBS 

001'.9 

03. '.2 

3'.. 821 

27.72 

1*66.6 

STO 

00150 

03. '.2 

3".. 82 

27.72 

00.068 

1*66,6 

12. ■* 

OBS 

T00196 

03. JO 

34.B<.6 

27.75 

1*67.3 

STD 

00200 

03.37 

3<..85 

27.  75 

00.108 

1*67.3 

12.', 

OBS 

002'.8 

03.31 

3'.. 8'.'. 

27.75 

1*67.8 

STD 

C0250 

03.31 

3'.. 8'. 

27.75 

00.126 

1*67.8 

12.'. 

OBS 

00297 

03.32 

3'..8<.5 

27.75 

1*68.7 

STD 

00300 

03.32 

3'>.8'. 

27.75 

OO.l'.S 

1*68.7 

STD 

OO'.OO 

03.32 

3'.. 8'. 

27.75 

00.163 

1*70.* 

12.'. 

OBS 

TOO'.Ol 

03.32 

3',.8'.5 

27.75 

1*70.* 

STD 

00500 

03.32 

34. 8". 

27.75 

00.222 

1*72.0 

12.', 

DBS 

T00592 

03.32 

3'..S'.3 

27.75 

1*73.5 

STD 

006  00 

03.32 

3'V.8'i 

27.75 

00.262 

1*73.7 

STD 

00700 

03.31 

3'..  6'. 

27.75 

00.303 

1*75.3 

12.* 

OBS 

00795 

03.31 

3'..e'.2 

27.75 

1*76.9 

STD 

00600 

03.31 

3'..8'. 

27.75 

00.3'i4 

1*77.0 

STD 

00900 

03.33 

3'.. 8'. 

27.75 

00.367 

1*78.7 

12.'. 

OBS 

T00994 

03.3'. 

3'..8'.2 

27.75 

1*80.3 

12.4 

OBS 

T01503 

03.33 

3".. 838 

27.75 

1*86.8 

.<INO-OIR  17  INST    HANSEN    CAST  TEN    Sj    1*07 

KINO-SPO  01  TRACE    Old  5    SjJAItc       3 

HIND-FOR  DURATION  2     SQUARE    60 

MEATHER  X*  ORIG    632    013  1    SQUARE    61 


PJ*       TOT    P 


STATION 


REFID   31 
CONSEC 
LAT     56 
LONG   050 


1*92 

YEAR 

1969 

BOTDP    03*93 

AIR 

TEMP         06.3 

Die     HGT     PER 

.(IND-OIR 

13 

INST     NANSEN     CAST 

TEN    SQ    1*07 

001* 

MONTH       07 

SHIP     OM 

WET 

BULB          07.6 

13 

2         * 

WIND-SPD 

lo 

TRACE     OIR 

5     SaUARE        3 

26       N 

DAY 

18 

DATA    USE        1 

BARCMETR    C996.t 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION 

2     SOJARE     60 

58      u 

HOUR 

12.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/8 

LL/TR 

LEATHER 

X* 

ORIG     B52     01* 

1     SQUARE     60 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIoMA-I 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

OXYG 

PO* 

TOT     P          N02          N03 

SI33          PH 

STO 

00000 

07.52 

3*.** 

26.93 

00.000 

1*60.3 

12.2 

OBS 

00000 

07.52 

3*.**0 

2o.93 

1*60.3 

STD 

00010 

07.27 

3*.*5 

26.97 

00.011 

1*79.6 

STD 

00020 

07.02 

3*.*7 

27.02 

00.022 

1*76.8 

12.2 

OBS 

00027 

06.85 

3*.*86 

27.06 

1*78.2 

STD 

00030 

06. *2 

3*.  5  0 

27.13 

00.032 

1*76.6 

STD 

00050 

0*.23 

3*. 59 

27. *6 

0U.0*7 

1*68.1 

12.2 

OBS 

0C053 

0*.01 

5*.6C2 

27. *9 

1*67.2 

STD 

00075 

03.32 

3*. 65 

27.60 

00.062 

1*6*. 7 

12.2 

OBS 

00080 

03.23 

3*.  063 

27.62 

1*6*. 5 

STD 

00100 

03.21 

3*. 72 

27.66 

00.07* 

1*6*. 8 

12.2 

OBS 

00106 

03.21 

3*. 73* 

27.67 

1*6*. 9 

STD 

0C125 

03.29 

3*. 78 

27.70 

00.  Ot* 

1*65.6 

STD 

00150 

03.37 

3*. 82 

27.73 

00.09* 

1*66.* 

12.2 

OBS 

00160 

03.39 

3*. 632 

27.7* 

1*66.7 

STO 

00200 

03.39 

3*. 8* 

27.7* 

00.11* 

1*67.* 

12.2 

OBS 

00213 

03.39 

3*. 8*2 

27.7* 

1*67.6 

STD 

00250 

03.32 

3*.u* 

27.75 

00.133 

1*67.9 

12.2 

OBS 

00266 

03.31 

3*. 8*3 

27.75 

1*68.1 

STD 

00300 

03.32 

3*.  8* 

27.75 

00.151 

1*66.7 

12.2 

OBS 

00319 

03.32 

3*. 8** 

27.75 

1*69.0 

STD 

00*00 

03.32 

3*. 85 

27.75 

00.190 

1*70.* 

12.2 

OBS 

T0C*25 

03.32 

3*. 6*6 

27.7  5 

1*70.8 

STD 

00500 

03.32 

3*. 85 

27.75 

00.229 

1*72.0 

STD 

00600 

03.32 

3*. 85 

27.75 

00.268 

1*73.7 

12.2 

OBS 

C0639 

C3.32 

3*. 8*7 

27.75 

1*7*. 3 

STD 

007  00 

03.32 

3*. 85 

27.75 

00.309 

1*75.3 

STO 

00800 

03.32 

3*. 85 

27.7  5 

CC.350 

1*77.0 

12.2 

OBS 

00853 

03.32 

3*. 6*6 

27.75 

1*77.9 

STD 

00900 

03.33 

3*. 85 

27.75 

00.392 

1*78.7 

STO 

ClOOO 

03.33 

3*. 85 

27.75 

00.*35 

1*80.* 

12.2 

OBS 

01067 

03.3* 

3*. 8*8 

27.75 

1*81.6 

12.2 

OBS 

T01603 

03.3* 

3*. 852 

27.76 

1*90.6 
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TABLE  XXIV.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFIO   31   l*9i  YEAR  1969 

CONSEC     0016  MONIH   07 

L*T     56  31   N  DAY     19 

LONG   050  39   H  HOUR  12.3 


BOTDP  03465 
SHIP  OU 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AI6  TEMP  08.3 
WET  BULB  07.6 
64RCMETR  0998.0 
CLOUl)  T/4    7/6 


DIP  HOT  PER 

1*   2    <. 
SEA 
CL/TP 


•  INO-OIR  1-. 
Jl'aD-SPD  18 
KINO-FOR 
WEATHER   X4 


INST  NANSEN  CAST 
TRACE  OIR 
DURATION 
OSIG  B52  015 


TEN  Sa  1407 
5  SOJARE  3 
2  SauARE  60 
1  SdJARE  60 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


12.3 
12.3 


STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STD 

STO 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
C0C20 
00021 
00030 
00C41 
00050 
00063 
00075 
0008<. 
00100 
00125 
00127 
00150 

Tool  66 
00200 
00211 
00250 
00253 
003  00 

T003'.l 
00*00 
00496 
00500 
00600 
00662 
00700 
00800 

T00834 

T01321 


TEMP 

07.73 
07.73 
07.68 
0  7.63 
07.62 
06.50 
05.32 
04.47 
03.62 
03.36 
03.22 
03.23 
03.24 
03.24 
03.49 
03.59 
03.53 
03.50 
03.36 
03.35 
03.33 
03.32 
03.32 
03.32 
03.32 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.35 


SAL 

34.4  5 

34.446 

34.45 

34.45 

34.451 

34.48 

34.520 

34.54 

34.563 

34.62 

34.652 

34.68 

34.74 

34.742 

34.81 

34.838 

34.84 

34.B45 

34.84 

34.845 

34.84 

34.642 

34.84 

34.843 

34.84 

34.84 

34.845 

34.6  5 

34.85 

34.650 

34.850 


SIGHA-T 

26.90 
26.90 
26.91 
26.92 
26.9  2 
27.10 
27.26 
27.40 
27.52 
27.57 
27.61 
27.63 
27.67 
27.68 
27.71 
27.72 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.75 


DVNOPTH 

Ou.OOO 

00.011 
00.02  3 

00.033 

00.050 

00.065 

00.076 
00.069 

00.100 

00.120 

00.139 

00.156 

00.197 

00.236 
00.276 

00.316 
00.368 


SNO    VEL       OXYG 

1481.2 
1461.2 
1481 .1 
1461.1 
1461.1 
1476.9 
1472.4 
1469.0 
1465.7 
1464.9 
1464.5 
1464.8 
1466.3 
1465.4 
1466.9 
1467.6 
1466.0 
1466.0 
1466.1 
1468.1 
1468.8 
1469.4 
1470.4 
1472.0 
1472.0 
1473.7 
1474.8 
1475.4 
1477.1 
1477.6 
1485. 9 


P34      TOT    P         N02         N03 


STATION 


REFID      31      1492 

YEAR 

1969 

BOTDP    03493 

AIR 

TEMP          07.2 

DIP    HGT    PER 

WIND-OIR 

03 

CONSEC               0016 

MONTH       07 

SHIP    OW 

WET 

BULB           06.7 

07 

3         4 

WIND-SPO 

20 

L4T             56    31       N 

DAY 

20 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1000. C 

SEA 

HINO-FOR 

LONG      0  50    5  8      H 

HOUR 

12.8 

AREA                05 

CLOUD    T/4          6/6 

CL/TB 

WE4THER 

X2 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNC    VEL 

OXYG 

PO' 

STD 

00000 

07.61 

34.46 

26.96 

00.000 

1480.3 

12.6 

OBS 

00000 

07.51 

34.464 

26.95 

1480.3 

STD 

00010 

07.29 

34.46 

26.98 

00.011 

1479.6 

STD 

00020 

06.73 

34.46 

27.06 

00.021 

1477.6 

12.8 

08  S 

00020 

06.73 

34.464 

27.05 

1477.6 

STD 

00030 

06.55 

34.53 

27.26 

00.030 

1473.1 

12. e 

OBS 

00040 

04.62 

34.579 

27.41 

1469.5 

STD 

000  50 

03.97 

34.60 

27.49 

00.04  5 

1467.0 

12.8 

OBS 

00060 

03.62 

34.612 

27.55 

1465.3 

STD 

00075 

03.27 

34.64 

27.69 

00.059 

1464.6 

12.8 

OBS 

00081 

03.20 

34.647 

27.61 

1464.3 

STO 

00100 

03.09 

34.67 

27.63 

00.071 

1464.2 

12.8 

OBS 

00122 

03.06 

34.694 

27.66 

1464.5 

STD 

00125 

03.08 

34.70 

27.66 

00.063 

1464.6 

STO 

00150 

03.23 

34.75 

27.68 

00.09  4 

1465.7 

12.8 

06  S 

00164 

03.29 

34.769 

27.70 

1466.2 

STD 

00200 

03.40 

34.82 

27.73 

00.114 

1467.4 

12.8 

OBS 

00207 

03.41 

34.827 

27.73 

1467.5 

STD 

00250 

03.42 

34.86 

27.74 

00.134 

1468.3 

12. B 

OBS 

00252 

03.42 

34.846 

27.74 

1468.4 

STO 

00300 

03.39 

34.85 

27.76 

00.163 

1469.0 

12.8 

OBS 

TC0344 

03.37 

34.861 

27.76 

1469.7 

STD 

00400 

03.36 

34.86 

27.75 

00.191 

1470.5 

STD 

006  00 

03.34 

34.85 

27.76 

00.230 

1472.1 

12.6 

OBS 

00543 

03.34 

34.848 

27.75 

1472.8 

STD 

00600 

03.36 

34.85 

27.75 

00.270 

1473.8 

STD 

0070C 

03.36 

34.85 

27.76 

00.311 

1475.5 

12.8 

DBS 

00757 

03.37 

34.852 

27.75 

1476.6 

STO 

00600 

03.36 

34.86 

27.75 

00.362 

1477.3 

STD 

00900 

03.39 

34.65 

27.75 

00.396 

1479.0 

12.8 

OBS 

00980 

03.40 

34.854 

27.76 

1480.4 

12.8 

OBS 

T01569 

03.51 

34.683 

27.76 

1490.8 

INST  N4NSEN  CAST 
TRACE  DIR 
DURATION 
GRIG  B62  016 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOJARE  60 
1  SaU4RE 

03    ("h 
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TABLE  XXIV.— Continued 


NODC     ST4TICN    DATA 


REFID      31 

1*92 

YEAR 

1969 

t  )TDP     03<.90 

AIR 

TEMP          09.4 

OIB    HOT    PER 

CONSEC 

0017 

MONT 

H       C7 

SHIP    OW 

WET 

BULB          08.9 

32 

2         4 

L6T            56 

30      N 

DAY 

22 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1017.3 

SEA 

LONG      051 

CO       u 

HOUR 

16.1 

AREA                05 

CLOUO    T/A          0/1 

CL/IR 

CASTNUM/TIMe 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO    VEI 

STO 

00000 

L7.92 

34.43 

26.8  6 

00.000 

1461.9 

16.1 

oes 

00000 

07.92 

34.433 

26.86 

1461.9 

STD 

00010 

07.83 

34.43 

26.87 

00.011 

1481.7 

STD 

00020 

07.75 

34.43 

26.68 

00.023 

1461.5 

16.1 

oes 

00027 

07.69 

34.426 

26.69 

1481.4 

STD 

00030 

07.28 

34.44 

26.96 

00.035 

1479.9 

STD 

00050 

05.08 

34.53 

27.32 

00.054 

1471.6 

16.  1 

DBS 

00051 

05.00 

34.537 

27.33 

1471.2 

STD 

00075 

03.7  8 

34.58 

27.50 

00.071 

1466.6 

16.  I 

06  S 

00077 

03. 7C 

:4.581 

27.51 

1466.3 

STD 

00100 

03.09 

34.60 

27.56 

00.085 

1464.1 

16.1 

OBS 

00103 

03. C3 

34.601 

27.59 

1463.9 

STO 

00125 

02.94 

34.61 

27.60 

00.096 

1463.9 

STO 

00150 

02.83 

34.63 

27.62 

00.110 

1463.8 

16.1 

OBS 

00152 

02.82 

34.62  8 

27.63 

1463.8 

STD 

002  00 

03.09 

34.69 

27.66 

00.134 

1465.9 

16.1 

oes 

T002C0 

03.09 

34.695 

27.66 

1465.9 

STD 

00250 

03. 49 

34.79 

27.69 

00.156 

1468.6 

16.1 

OBS 

00251 

03.50 

34.793 

27.69 

1468.6 

STD 

00300 

03.72 

34.85 

27.72 

00.177 

1470.4 

16.1 

OBS 

00302 

03.  72 

34.353 

27.72 

1470.5 

STO 

00<,00 

03.50 

34.8  5 

^7.74 

00.218 

1471.1 

16.  1 

OBS 

TOO'tO'. 

03.49 

34.854 

27.74 

1471.2 

STO 

CC500 

03.43 

34.85 

27.75 

00.258 

1472.5 

16.  1 

OBS 

T00567 

03.40 

34.848 

27.75 

1473.8 

STO 

006  00 

03.40 

34.85 

27.75 

00.298 

1474.0 

STD 

007  00 

03.39 

34.85 

27.75 

00.340 

1475.7 

16.  1 

DBS 

0078<. 

03.3  9 

34.850 

27.75 

1477.0 

STD 

00600 

03.39 

34.85 

27.75 

00.361 

1477.3 

STD 

009  00 

03.41 

34.85 

27.75 

00.424 

1479.1 

16.1 

OBS 

T00988 

03.42 

34.853 

27.75 

1460.6 

16.  1 

OBS 

T01548 

C3.54 

34.886 

27.76 

1490.5 

WINO-OIR  29  INST     NANSEN    CAST  TEN    SJ    1407 

XIND-SPO  16  TRACE    OIR  3    SOKARE       3 

MINO-FOR  DURATION  2    SQUARE    60 

HEATHER  XI  ORIG    BS2    017  1    SauARE    61 


PD4       TOI    P 


REFIO      31       1492 

YEAR 

1969 

BOTDP    03495 

AIR 

TEMP         07.8 

OIR    MGT    PER 

WIND-OIR    30 

CONSEC               0018 

MONTH       07 

SHIP    Ou 

WET 

BULB          07.2 

30 

2         2 

wnO-SPD    14 

LAT            56    2  8      N 

DAY 

23 

DATA     USE        1 

BAROMETR     1009.3 

SEA 

WINO-FOR 

LONG      051    02       H 

HOUR 

12.4 

AREA                05 

CLOUO     T/A          6/6 

CL/TR 

WEATHER       X2 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG               P3' 

STO 

OCOOO 

07.93 

34.45 

26.87 

00.000 

1481.9 

12.4 

OBS 

00000 

07.93 

34.452 

26.67 

1461.9 

STO 

00010 

07.76 

34.47 

26.91 

00.011 

1481.5 

STO 

00020 

07.59 

34.49 

26.95 

00.023 

1481.0 

12.4 

OBS 

00026 

07.49 

34.494 

26.97 

1480.7 

STD 

000  30 

06.98 

34.50 

27.05 

00.033 

14  78.6 

STD 

00050 

04.95 

34.51 

27.32 

00.051 

1471.0 

12.4 

OBS 

00051 

04.67 

34.514 

27.33 

1470.7 

12.4 

OBS 

00074 

03.69 

34.554 

27.46 

1466. 2 

STO 

00075 

03.66 

34.56 

27.49 

00.069 

1460.1 

12.4 

OBS 

00098 

03.08 

34.592 

27.57 

1464.0 

STO 

COIOO 

03.06 

34.59 

27.56 

00.063 

1464.0 

STD 

00125 

02.67 

34.61 

27.60 

00.096 

1463.6 

12.4 

OBS 

0C145 

02.82 

34.019 

27.62 

1463.7 

STO 

00150 

02.83 

34.62 

27.62 

00.108 

1463.6 

12.4 

OBS 

T00192 

03.03 

34.665 

27.64 

1465.4 

STO 

002  00 

03.12 

34.08 

27.64 

00.132 

1466.0 

12.4 

OBS 

002  40 

03.5  0 

34.768 

27.67 

1466.4 

STD 

002  50 

03.57 

34.79 

27.66 

00.155 

1468.9 

12.4 

OBS 

00288 

03.75 

34.843 

27.71 

1470.3 

STO 

00300 

03.75 

34.85 

27.71 

00.177 

1470.5 

12.4 

OBS 

T00387 

03.73 

34.882 

27.74 

1471.9 

STO 

004  00 

03.71 

34.88 

27.74 

00.217 

1472.1 

STD 

00500 

03.56 

34.86 

27.74 

00.256 

1473.1 

12.4 

OBS 

T00566 

03.49 

34.857 

27.75 

14  73.9 

STD 

006  00 

03.48 

34.86 

27.75 

00.296 

1474.4 

STD 

00700 

03.44 

34.65 

27.75 

00.340 

14  75.9 

12.4 

OBS 

00754 

03.43 

34.853 

27.75 

1476.7 

STD 

00800 

03.43 

34.85 

27.75 

00.382 

1477.5 

STO 

OC900 

03.42 

34.05 

27.75 

00.425 

1479.1 

12.4 

OBS 

T00945 

03.42 

34.652 

27.75 

1  4  79  .  9 

12.4 

OBS 

T01529 

03.57 

34.883 

27.76 

1490.3 

INST     NANSEN    CAST  TEN    Sfl     1407 

TRACE    OIR  5    SQUARE       3 

DURATION  2     SQUARE     60 

GRIG     B52     018  1     SQUARE    61 


N03  SI03 
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TABLE  XXV. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  SHER- 
MAN at  Ocean  Station  BRAVO,  24  July-16  August  1969,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-8131. 


REFIO  31  B131 
CONSEC  0001 
L«T  56  28. 5N 
LONG   051  01. 2W 


C«STNU"/TI«E   LVLTVP 


N    C 

IOC          ST* 

i  T  I  r  M 

D    4    T 

A 

YE«R 

1969 

BOTOP    03475 

4IR 

TEMP          06.9 

DIP     HGT    PER 

WIND-DIP     32 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

1       07 

SHIP    IH 

hET 

SULE          05.4 

32 

WIND-SPO    15 

ThACE    DIR                      0 

5    SQUARE       3 

Oil 

24 

D4T4    USE       1 

64R0METP    1006.1 

SEi 

3 

WINO-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SQUARE    60 

HOUR 

16.0 

1RE4              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       XI 

ORIS    853    001 

1     SQUARE    61 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S»L 

SIGMS-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

JXVG                PD4 

TOT    P          NQ2          N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

08.07 

34.44 

26.85 

00.000 

1482.5 

DBS 

00000 

08.07 

34.443 

26.85 

1482.5 

STD 

COO  10 

07.95 

34.44 

26.87 

00.012 

1482.2 

OBS 

000  ro 

07.95 

34.444 

26.87 

1482.2 

STD 

C0C20 

07.94 

34.44 

26.87 

00.024 

1462.3 

OBS 

00020 

07.94 

34.444 

26.8  7 

1482.3 

STD 

00030 

07.93 

34.45 

26.67 

00.036 

1482.4 

OBS 

000  30 

07.93 

34.450 

26.87 

1482.4 

STO 

00050 

04.52 

34.53 

27.38 

00.055 

1469.2 

OBS 

00050 

04.52 

34.526 

27.38 

1469.2 

STD 

00075 

03.64 

34.57 

27.50 

00.071 

1466 .0 

OBS 

00075 

0  3.64 

34.571 

27.50 

1466.0 

STO 

00 1 00 

03.  17 

34.59 

27.56 

00.085 

1464.4 

OBS 

00100 

03.17 

34.591 

27.56 

1464.4 

STD 

00125 

02.97 

34.60 

27.59 

00.098 

1464.0 

OBS 

00125 

02.97 

34.603 

27.59 

1464.0 

STD 

00150 

02.86 

34.61 

27.61 

00.111 

1463.9 

OBS 

00150 

02.66 

34.610 

27.61 

1463.9 

STO 

00200 

02.69 

34.64 

27.63 

00.136 

1464.9 

OBS 

00200 

02.89 

34.641 

27.63 

1464.9 

STO 

0C250 

03.17 

34.71 

27.66 

00.159 

1467.1 

OBS 

00250 

03.17 

34.706 

27.66 

1467.1 

STD 

003  00 

03.66 

34.82 

27.70 

00.182 

1470.1 

OBS 

0C3C0 

03.66 

34.816 

27.70 

1470.1 

OBS 

C0320 

03.60 

34.649 

27.71 

1471.1 

STD 

00*00 

03.  75 

34.87 

27.73 

00.224 

1472.2 

OBS 

001.00 

03.75 

34. 866 

27.73 

1472.2 

STD 

005  00 

03.59 

34.87 

27.74 

00.265 

1473.2 

OBS 

00500 

03.59 

34.867 

27.74 

1473.2 

STD 

ootoo 

03.50 

34.86 

27.75 

00.3C6 

1474.5 

OBS 

006  00 

03.50 

34.664 

27.75 

1474.5 

STD 

00700 

03.48 

34.66 

27.75 

00.347 

1476.0 

OBS 

00700 

03.48 

34.862 

27.75 

1476.0 

STD 

ooeoo 

03.46 

34.66 

27.75 

00.369 

1477.7 

OBS 

COS  00 

03.48 

34.661 

27.75 

1477.7 

STO 

00900 

03.45 

34.66 

27.75 

00.432 

1479.3 

OBS 

009  00 

03.45 

34.860 

27.75 

1479.3 

STO 

01000 

03.45 

34.86 

27.75 

00.475 

1480.9 

OBS 

01000 

03.45 

34.861 

27.75 

1480.9 

STD 

01100 

03.46 

34.87 

27.76 

00.519 

1482.0 

OBS 

01100 

03.46 

34.866 

27.76 

1482.6 

STD 

01200 

03.48 

34.67 

27.76 

00.563 

1484.4 

OBS 

01200 

03.48 

34.868 

27.76 

1464.4 

STD 

01300 

03.50 

34.87 

27.76 

00.609 

1486.2 

OBS 

01300 

03.50 

34.874 

27.76 

1486.2 

STD 

01400 

03.52 

34.68 

27.76 

00.655 

1468.0 

OBS 

01400 

03.52 

34.880 

27.76 

1486.0 

STD 

01500 

03.57 

34.89 

27.76 

00.701 

1489.9 

OBS 

01500 

03.57 

34.890 

27.76 

1469.9 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    «    T     I    0    N 


OEFID       31       8131 

irE»» 

1969 

BOTOP    03569 

4IB 

TEMP         C6.9 

DIB     HGT    PER 

WIND-OIR    30 

CONSEC                0002 

MONT^J 

1       07 

S,^IP    IH 

UET 

8ULB          05.0 

32 

WIND-SPD    16 

L«T             56    30       N 

OSY 

24 

D4T4    USE        1 

BIRDXETH     1007. C 

SEA 

3 

WINO-EOR 

LONG       051     00       W 

HCUR 

23.4 

AREA                05 

CLOUD    T/a 

CL/TR 

WEATHE"       XI 

C4STNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXYO              PD. 

STO 

00000 

07.97 

34.48 

26.69 

00.000 

1462.1 

23.". 

OBS 

00000 

07.  97 

34.483 

26.89 

1482.1 

STD 

CCOIO 

07.97 

34.48 

26.69 

00.011 

1462.3 

oes 

00010 

07.97 

34.483 

26.69 

1-.82.3 

STO 

0OO2O 

07.32 

34.44 

26.88 

00.023 

1481 .6 

OBS 

00020 

07.62 

34.442 

20.88 

1461.8 

STD 

00030 

06.17 

34.47 

27.14 

00.034 

1475.6 

OBS 

00030 

06.17 

34.472 

27.  14 

1475.6 

STO 

00050 

04.07 

34.51 

27.41 

00.050 

1467.3 

OBS 

00050 

04.07 

34.512 

27.41 

1467.3 

STO 

CC075 

03.19 

34.58 

27.56 

00.065 

1464.1 

oes 

0OO75 

03.18 

34.585 

27.56 

1464.1 

STD 

00100 

02.90 

34.59 

27.59 

00.076 

1463.3 

JBS 

00100 

02.90 

34.595 

27.59 

1463.3 

STD 

00125 

J2.86 

34.62 

27.62 

00.091 

1463.5 

OBS 

ori25 

02.86 

34.619 

27.62 

1463.5 

STD 

00150 

02.86 

34.63 

27.63 

00.103 

1464.0 

OBS 

00150 

•J2.86 

34.633 

27.63 

146-.. 0 

STD 

00200 

03.20 

34.72 

27,6b 

00.127 

1466.4 

OBS 

00200 

03.20 

34.716 

27.66 

1466.4 

STO 

0C2  50 

03.65 

34.82 

27.70 

00.149 

1469.3 

OBS 

00250 

03.65 

34.816 

27.70 

1469.3 

STD 

00300 

03.62 

34.  84 

27.72 

00.170 

1470.0 

OBS 

003  00 

03.62 

34.838 

27.72 

1470.0 

STD 

00<.00 

03.41 

34.83 

27.74 

00.211 

1470.7 

OBS 

00400 

03.41 

34.835 

27.74 

1470.7 

STD 

00500 

03.40 

34.84 

27.74 

00.251 

1472.4 

OBS 

005  00 

03.40 

34.843 

27.74 

1472.4 

STO 

00600 

03.37 

34.84 

27.74 

00.292 

1473.9 

OBS 

006  00 

03.37 

34.84  0 

27.74 

1473.9 

STD 

0070C 

03.37 

34.8  4 

27.75 

00.333 

1475.6 

OBS 

00700 

03.37 

34.843 

27.75 

1475.6 

STD 

ooeoo 

03.39 

34.85 

27.75 

00.375 

1477.3 

OBS 

00800 

03.39 

34.853 

27.75 

1477.3 

STD 

00900 

03.40 

34.86 

27.75 

00.417 

1479.0 

OBS 

C0900 

03.40 

34.857 

27.7  5 

1479.0 

STD 

01000 

03.41 

34.86 

77.76 

00.460 

1460.8 

OBS 

01000 

03.41 

34.860 

27.76 

1480.6 

STD 

01100 

03.43 

34.86 

,-7.76 

00.504 

1462.5 

OBS 

01100 

03.43 

34.863 

27.76 

1482.5 

STD 

01200 

03.45 

34.66 

27.76 

00.548 

1484.3 

OBS 

01200 

03.45 

34.865 

27.76 

1484.3 

STD 

01300 

03.47 

34.87 

27.76 

00.593 

1486.0 

OBS 

01300 

03.47 

34.868 

27.76 

1460.0 

STD 

01400 

03.49 

34.88 

27.76 

00.639 

1467.8 

OBS 

01..00 

03.49 

34.878 

27.76 

1487.8 

STD 

01500 

03.52 

34.68 

27.76 

00.666 

1489.6 

OBS 

01500 

03.52 

34.660 

^7.76 

1489.6 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  CO. 9 

ORIG    853    002 


TEN  Sa  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO       31  8131 

CONSEC  0003 

L4T            56  30      N 

LONG       051  00      H 


CASTNUM/TIME 


YEAP 

1969 

BOTOP    03685 

AIR    TEKP          07.2 

DIR    HOT    PER 

WIND-DI  R    2i 

INST    STD   FECOROER 

TEN    SO    1407 

MONTh 

1      07 

SHIP    IH 

WET    BULB         05. 5 

35      3         2 

HIMD-SPD    18 

TRACE    DIR                         0 

5     SaUABE        3 

DAY 

25 

DATA    JSE       1 

BAROKETR     1005.3 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SaUAPE    60 

HOUR 

05.6 

AREA                05 

CLOUD 

T/A 

CL/TS 

HEATHER        X2 

ORIG    B53    003 

1     SaUARE     61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    VtL 

JXVG                P34 

TOT     P          N02          N03 

SID3         PH 

STD 

00000 

07.57 

34.47 

26.94 

00.000 

1480.6 

oes 

OCC01 

C7.57 

34.469 

26.9  4 

1480.6 

STD 

00010 

07.57 

34.47 

20.94 

00.011 

1480.7 

06S 

00010 

07.57 

34.468 

26.94 

148C.7 

STD 

00020 

07.72 

34.40 

26.87    • 

00.022 

1481.4 

DBS 

00020 

07.72 

34.402 

26.37 

1481 .4 

STD 

C00  3C 

05.52 

34.48 

27.22 

00.C33 

1472.9 

06S 

000  30 

05.52 

34.482 

27.22 

1472.9 

STD 

00050 

04.02 

34.53 

27.43 

00.048 

1467.1 

DBS 

ceo  50 

04.02 

34.532 

27.43 

1467.1 

STD 

00075 

03.17 

34.57 

27.55 

00.063 

1464.0 

OBS 

0C075 

03.17 

34.574 

27.55 

1464.0 

STD 

00100 

02.91 

34.60 

27.60 

00.076 

1463.3 

OBS 

00100 

02.91 

34.601 

27.60 

1463.3 

OBS 

00110 

02.86 

34.612 

27.61 

1463.3 

STD 

00125 

02.88 

34.63 

27.62 

00.069 

1463.7 

OBS 

00125 

02.88 

34.632 

27.62 

1463.7 

STD 

00150 

02.94 

34.67 

27.65 

00.101 

1 464 . 4 

OBS 

00150 

02.94 

34.668 

27.65 

1464.4 

STD 

00200 

03.31 

34.78 

27.70 

00.123 

1466.9 

OBS 

002  00 

03.31 

34.776 

27.70 

1466.9 

STD 

00250 

03.50 

34.82 

27.72 

00.143 

1468.6 

OBS 

00250 

03.50 

34.820 

27.72 

1466.6 

OBS 

00270 

03.42 

34.825 

27.73 

1468.6 

STD 

C0300 

C3.42 

34.84 

27.74 

00.163 

1469.1 

OBS 

003  00 

03.42 

34.845 

27.74 

1469.1 

STD 

00".  00 

03.37 

34.84 

27.74 

00.203 

1470.6 

OBS 

004  00 

03.37 

34.840 

27.74 

1470.6 

STD 

005  00 

03.36 

34.84 

27.75 

00.242 

1472.2 

OBS 

0C5C0 

03.36 

34.840 

27.75 

1472.2 

STD 

006  00 

03.3b 

34.83 

27.74 

00.283 

1473.8 

OBS 

006  00 

03.36 

34.831 

27.74 

1473.8 

STD 

00700 

03.36 

34.85 

27.75 

00.325 

1475.5 

OBS 

00700 

03.36 

34.846 

27.75 

1475.5 

STD 

008  00 

03.38 

34.85 

27.75 

00.367 

1477.3 

OBS 

008  00 

03.38 

34.848 

27.75 

1477.3 

STD 

00900 

03.39 

34.85 

27.75 

00.409 

1479.0 

OBS 

00900 

03.39 

34.850 

27.75 

1479.0 

STD 

01000 

03.39 

34.85 

27.7  5 

00.453 

1480.7 

OBS 

ClOOO 

03.39 

34.8SC 

27.75 

1480.7 

STD 

ouoo 

03.42 

34.86 

27.75 

00.497 

1482.5 

OBS 

01100 

03.42 

34.857 

27.75 

1482.5 

STD 

01200 

03.44 

34.86 

27.7c 

00.541 

1464.2 

OBS 

01^00 

03.44 

34.865 

27.76 

1464.2 

STD 

01300 

03.46 

34.87 

27.7  6 

00.586 

1486.0 

OBS 

01300 

03.46 

34.871 

27.76 

1486.0 

STD 

01400 

0  3.49 

34.88 

27.76 

CO. 632 

1487.8 

OBS 

01400 

03.49 

34.676 

27.76 

1487.8 

OBS 

01490 

03.49 

34.879 

27.76 

1489.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    «    T    I    0    N 


REFID       31        8131 
CONSEC  0004 

L4T  56    30       N 

LONG       051    00      W 


C4STNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

19  69 

BOTDP    03475 

AID 

TEMP 

DIR     HOT     PER             HIND-DIR     32 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

07 

SHIP     IH 

HET 

BULB 

32 

4         2                HIMD-SPD    21 

TRACE    DIR                      0 

D«Y 

25 

DATS    USE        1 

EAPOMETP     1007.6             SEA 

UINO-FOR 

DURATION                 00. 0 

HOUP 

11.5 

SfiEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER        XI 

ORIG    B53    004 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL       OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

00000 

07.80 

34.46 

26.92 

00.000 

1481.5 

06  S 

000  00 

07.80 

34.479 

26.92 

1481 .5 

STO 

OCOIO 

07.02 

34.46 

27.03 

00.011 

1478.6 

DBS 

00010 

07.02 

34.479 

27.03 

1478.6 

STD 

00020 

05.32 

34.46 

27.25 

00.020 

1472.0 

DBS 

00020 

05.32 

34.476 

27.25 

1472.0 

STO 

00030 

04.56 

34.52 

27.37 

00.026 

1469.1 

DBS 

000  30 

04.56 

34.522 

27.37 

1469.1 

STD 

00050 

04.01 

34.58 

27.47 

00.041 

1467.2 

OBS 

00050 

04.01 

34.582 

27.47 

1467.2 

OBS 

00C65 

03.06 

34.620 

27.60 

1463.4 

STO 

00075 

03.06 

34.65 

27.63 

00.055 

1463.6 

OBS 

00075 

03.06 

34.654 

27.63 

1463.6 

STD 

00100 

03.15 

34.71 

27.66 

00.067 

1464.5 

OBS 

00100 

03.15 

34.709 

27.66 

1464.5 

STD 

00125 

03.27 

34.76 

27.69 

00.077 

1465.5 

OBS 

00125 

03.27 

34.760 

27.69 

1465.5 

STO 

00150 

03.35 

34.62 

27.73 

00.088 

1466.3 

OBS 

00150 

03.35 

34.818 

27.73 

1466.3 

STD 

002  00 

03.35 

34.84 

27.75 

00.107 

1467.2 

OBS 

00200 

03.35 

34.839 

27.75 

1467.2 

STD 

002  50 

03.35 

34.84 

27.75 

00.126 

1468.0 

OBS 

00250 

03.35 

34.840 

27.75 

1468.0 

STD 

00300 

03.34 

34.84 

27.75 

00.145 

1468.8 

OBS 

003  00 

03.34 

34.843 

27.75 

1468.6 

STD 

C0400 

03.34 

34.85 

27.75 

00.163 

1470.5 

OBS 

004  00 

03.34 

34.649 

27.75 

1470.5 

STO 

00500 

03.34 

34.85 

27.76 

00.222 

1472.1 

OBS 

0C500 

03.34 

34.652 

27.76 

1472.1 

STD 

00600 

03.33 

34.85 

27.76 

00.262 

1473.7 

OBS 

006  00 

03.33 

34.649 

27.76 

1473.7 

STD 

00700 

03.33 

34.85 

27.76 

00.302 

1475.4 

OBS 

00700 

03.33 

34.85C 

27.76 

1475.4 

STD 

00800 

03.33 

34.85 

27.76 

00.343 

1477.1 

OBS 

00800 

03.33 

34.852 

27.76 

1477.1 

STD 

00900 

03.33 

34.85 

27.76 

00.385 

1478.7 

OBS 

009  00 

03.33 

34.851 

27.76 

1478.7 

STO 

01000 

03.34 

34.85 

27.76 

00.427 

1480.4 

OBS 

01000 

03.34 

34.854 

27.76 

1480.4 

STD 

01100 

03.35 

34.86 

27.76 

00.470 

1462.2 

OBS 

01100 

03.35 

34.857 

27.76 

1482.2 

STO 

01200 

03.36 

34.86 

27.76 

00.514 

1483.9 

OBS 

01200 

03.36 

34.656 

27.76 

1463.9 

STO 

C1300 

03.36 

34.86 

27.76 

00.559 

1485.6 

OBS 

01300 

03.36 

34.658 

27.76 

1465.6 

STD 

01400 

03.36 

34.86 

27.76 

00.605 

1467.3 

OBS 

01400 

03.36 

34.857 

27.76 

1487.3 

OBS 

01460 

03.36 

34.857 

27.76 

1486.6 

TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  A  T  I  C  N 


ReFID  31  6131 
CONSEC  0005 
L4T  56  3C  N 
LONG   051  00   W 


CiSTNUM/TIMe   LVLTYP 


Y64R 

1969 

BOTDP    03544 

AIR 

TEMP          06.5 

DIP    HOT    PER 

HIND-DIR    34            INST    STD    RECORDER 

MONTH 

07 

SHIP     IH 

WET 

BULB          05.0 

16 

3         3 

,*IND-SPD    18             TRACE    OH                         0 

DA» 

25 

DATA    USE       1 

3AR0METR     1011. C 

SEA 

rtlNO-FOR                      DURATION                   00.4 

HOUR 

18.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2            ORIG    853    005 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34       TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

07.68 

34.49 

26.94 

00.000 

1481.0 

0B5 

00000 

07.68 

34.487 

26.94 

1481 .0 

STO 

000  10 

07.68 

34.49 

26.94 

00.011 

1481.2 

DBS 

00010 

07.68 

34.489 

26.94 

1481.2 

STO 

CCC20 

07.60 

34.49 

26.95 

00.022 

1481.1 

DBS 

00020 

07.60 

34.492 

26.95 

1461.1 

STD 

000  30 

06.27 

34.45 

27.10 

00.032 

1475.9 

□  6  5 

00030 

06.27 

34.446 

27.10 

1475.9 

STD 

00050 

04.02 

34.57 

27.46 

00.049 

1467.2 

065 

C0050 

04.02 

34.568 

27.46 

1467.2 

STD 

00075 

03.27 

34.61 

27.57 

00.063 

1464.5 

OBS 

00075 

03.27 

34.611 

27.57 

1464.5 

STO 

COIOO 

03.02 

34.64 

27.62 

00.076 

1463.9 

OBS 

00100 

03.02 

34.641 

27.62 

1463.9 

STD 

00125 

02.97 

34.66 

27.64 

00.068 

1464.1 

OBS 

00125 

02.97 

34.660 

27.64 

1464.1 

STD 

00150 

03.04 

34.72 

27.68 

00.099 

1464.9 

OBS 

00150 

03.04 

34.720 

27.68 

1464.9 

STD 

002  00 

03.39 

34.80 

27.71 

00.120 

1467.3 

OBS 

00200 

03.39 

34.802 

27.71 

1467.3 

STD 

00250 

03.39 

34.84 

27.74 

00.140 

1468.2 

OBS 

00250 

03.39 

34.837 

27.74 

1468.2 

STD 

00300 

03.37 

34.84 

27.74 

00.160 

1468.9 

OBS 

00300 

03.37 

34.840 

27.74 

1468.9 

STD 

001.00 

03.35 

34.84 

27.75 

00.198 

1470.5 

OBS 

00<.00 

03.35 

34.843 

27.75 

1470.5 

STO 

00500 

03.35 

34.85 

27.75 

00.238 

1472.2 

OBS 

C0500 

03.35 

34.846 

27.75 

1472.2 

STD 

00600 

03.35 

34.85 

27.75 

00.278 

1473.8 

OBS 

006  00 

03.35 

34.849 

27.75 

1473.8 

STO 

00700 

03.35 

34.85 

27.75 

00.318 

1475.5 

OBS 

00700 

03.35 

34.850 

27.75 

1475.5 

STD 

00800 

03.37 

34.85 

27.76 

00.360 

1477.2 

DBS 

00800 

03.37 

34.854 

27.76 

1477.2 

STD 

0C90O 

03.37 

34.85 

27.75 

0C.4C2 

1478.9 

OBS 

00900 

03.37 

34.852 

27.75 

1478.9 

STD 

01000 

03.39 

34.86 

27.76 

00.445 

1480.7 

OBS 

01000 

03.39 

34.859 

27.76 

1480.7 

STO 

01100 

03.40 

34.86 

27.76 

00.*.88 

1482.4 

OBS 

01100 

03.40 

34.  86C 

27.7  6 

1482.4 

STD 

01200 

03.41 

34.86 

27.76 

00.532 

1484.1 

OBS 

01200 

03.41 

34.862 

27.76 

1484.1 

STO 

01300 

03.42 

34.86 

27.76 

00.577 

1485.8 

OBS 

OIjOO 

03.42 

34.862 

27.76 

1485.8 

STO 

01*00 

03.42 

34.86 

27.76 

00.623 

1487.5 

OBS 

01<.00 

03.42 

34.861 

27.76 

1487.5 

STO 

01500 

03.40 

34.86 

27.76 

00.070 

1489.1 

OBS 

01500 

03.40 

3-.. 859 

27.76 

1469.1 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  ST4TICN  D4T4 


HeFID       31  8131 

CONSEC  00C6 

L4T             56  30       N 

LONG       051  00       H 


C4STNUM/TIME       LVLTYP 


VE4R 

1969 

BOTDP     03658 

4IB 

TEMP          06.2 

DIP    HGT    PER 

vVIND-DIR    30 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO     1407 

MONTH 

07 

SHIP    IH 

WET 

BULB          05.3 

16 

3         3 

HIND-SPD    08 

TRACE    DIR                        0 

5     SQUARE        3 

D4Y 

25 

DATA    USE       1 

BABOMETR     1014.5 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                   00.4 

2    SOUARE    60 

HOUP 

11. 1 

AREA                05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

OR IG    353    006 

1     SOUARE     61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SND     VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         N02          N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

07.72 

34.47 

26.92 

00.000 

1481.2 

OBS 

00000 

07.72 

34.473 

26.9  2 

1481.2 

STD 

00010 

07.72 

34.47 

26.92 

00.011 

1481 .3 

OBS 

00010 

07.72 

34.473 

26.92 

1481.3 

STD 

00020 

07.27 

34.48 

26.99 

00.022 

1479.8 

OBS 

00020 

07.27 

34.480 

26.99 

1479.8 

STD 

000  30 

06.02 

34.49 

27.17 

00.032 

1475.0 

OBS 

00030 

06.02 

34.492 

27.17 

1475.0 

STD 

00050 

03.52 

34.61 

27.55 

00.047 

1465.1 

OBS 

00050 

03.52 

34.612 

27.55 

1465.1 

STD 

00075 

03.37 

34.67 

27.61 

00.060 

1465.0 

OBS 

00075 

03.37 

34.671 

27.61 

1465.0 

STD 

00100 

03.27 

34.73 

27.67 

00.071 

1465.0 

OBS 

00100 

03.27 

34.729 

27.67 

1465.0 

STD 

00125 

03.27 

34.76 

27.69 

00.082 

1465.5 

OBS 

00125 

03.27 

34.765 

27.69 

1465.5 

STD 

C0150 

03.32 

34.79 

27.71 

00.093 

1466.2 

OBS 

00150 

03.32 

34.790 

27.71 

1466.2 

STD 

00200 

03.34 

34.83 

27.74 

00.112 

1467.1 

OBS 

C0200 

03.34 

34.829 

27.74 

1467.1 

STD 

00250 

03.32 

34.83 

27.74 

00.132 

1467.9 

OBS 

002  50 

C3.32 

34.832 

27.74 

1467.9 

STD 

003  00 

03.32 

34.8  3 

27.74 

00.151 

1468.7 

OBS 

00300 

03.32 

34.835 

27.74 

1468.7 

STD 

00400 

03.32 

34.83 

27.74 

00.190 

1470.4 

OBS 

00<.00 

03.32 

34.835 

27.74 

1470.4 

STD 

005  00 

03.32 

34.84 

27.75 

00.229 

1472.0 

OBS 

00500 

03.32 

34.83  9 

27.75 

1472.0 

STD 

00600 

03.31 

34.84 

27.75 

00.270 

1473.6 

OBS 

006  00 

03.31 

34.838 

27.75 

1473.6 

STD 

00700 

03.30 

34.84 

27.75 

00.311 

1475.3 

OBS 

00700 

03.30 

34.839 

27.75 

1475.3 

STD 

OOBOO 

03.30 

34.84 

27.75 

00.352 

1476.9 

OBS 

00800 

03.30 

34.838 

27.75 

1476.9 

STD 

009  00 

03.32 

34.84 

27.75 

00.395 

1478.7 

OBS 

009  00 

03.32 

34.843 

27.75 

1478.7 

STD 

01000 

03.34 

34.84 

27.75 

00.438 

1480.4 

OBS 

01000 

03.34 

34.841 

27.75 

1480.4 

STD 

OllCO 

03.34 

34.85 

27.75 

00.482 

1482.1 

OBS 

01100 

03.34 

34.847 

27.75 

1482.1 

STD 

01200 

03.35 

34.84 

27.75 

00.52  7 

1483.8 

OBS 

01200 

03.35 

34.845 

27.75 

1483.8 

STD 

01300 

03.35 

34.84 

27.75 

00.572 

1465.5 

OBS 

01300 

03.35 

34.844 

27.75 

1485.5 

STD 

01400 

03.34 

34.84 

27.75 

00.619 

1487.1 

OBS 

01400 

03.34 

34.841 

27.75 

1487.1 

STD 

01500 

03.34 

34.85 

27.75 

00.666 

1488.8 

OBS 

01500 

03.34 

34.847 

27.75 

1488.8 
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TABLE  XXV.— Continued 


nUDC     STATION    04TA 


REFIO       31  8131  YEAR    1969 

CONSEC  0007  MONTH       07 

LAT            5<>  30      N  DAY            26 

LONG       051  00      W  HOUR    05.5 


eOTDP    03656 
SHIP    IH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TENP 
WET    BULB 
BAROMETfi    1017.C 
CLOUD    T/A 


DIR    HOT    PER 


SEA 
CL/TR 


UINO-OIR  32 

WIND-SPD  12 
KIND-FOR 

HEATHER  X2 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.6 

ORIG    B53    007 


TEN  SQ  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STO 
08  S 

STO 
08  S 

STO 
08  S 

STD 

nes 

STD 
DBS 

STO 
•  OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
000  30 
00050 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
OOUC 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 
00250 
C0250 
003  00 
00300 
00<.00 
OO-VOO 
00500 
00500 
00600 
006  00 
00700 
00700 
008  00 
008  00 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
Ol'.OO 
01".  00 
01500 
01500 


TEMP 

07.77 
07.77 
07.77 
07.77 
06.25 
06.25 
04.40 
C4.40 
04.20 
04.20 
03.18 
03.  18 
02.95 
02.95 
02.91 
02.95 
02.95 
03.11 
03.11 
03.30 
03.30 
03.36 
03.36 
03.38 
03.38 
03.34 
03.34 
03.34 
03.34 
03.34 
03.34 
03.36 
0  3.36 
03.37 
03.37 
03.38 
03.38 
03.39 
03.39 
03.40 
03.40 
03.43 
03.43 
03.44 
03.44 
03.45 
03.45 
03.45 
03.45 


SAL 

34.47 

34.471 

34.47 

34.470 

34.3  5 

34.352 

34.50 

34.497 

34.58 

34.576 

34.61 

34.614 

34.63 

34.633 

34.640 

34.67 

34.670 

34.72 

34.718 

34.78 

34.779 

34.82 

34.820 

34.83 

34.835 

34.83 

34.834 

34.84 

34.836 

34.84 

34.838 

34.84 

34.843 

34.85 

34.646 

34.85 

34.847 

34.85 

34.649 

34.65 

34.654 

34.86 

34.658 

34.86 

34.862 

34.86 

34.862 

34.86 

34.864 


SIGMA-T 

26.91 
26.91 
26.91 
26.91 
27.03 
27.03 
27.37 
27.37 
27.45 
27.4  5 
27.58 
27.58 
27.62 
27.62 
27.63 
27.65 
27.65 
27.67 
27.67 
27.70 
27.70 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.7  5 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 


DVNDPTH 
00.000 
00.011 
00.022 
00.031 
00.045 
00.059 
00.072 

00.084 
00.095 
00.11c 
00.137 
00.157 
00.196 
00.236 
00.277 
00.318 
00.360 
00.402 
00.446 
00.490 
00.535 
00.580 
00.626 
CO. 673 


SNO    VEL       OXYG 

1481.4 
1461.4 

1481-5 
1461.5 
1475.6 
1475.6 
1468.4 
1468.4 
1468.0 
1468.0 
1464.1 
1464.1 
1463.5 
1463.5 
1463.5 
1 464 . 0 
1464.0 
1465.2 
1465.2 
1466.9 
1466.9 
1468.0 
1466.0 
1469.0 
1469.0 
1470.4 
1470.4 
1472.1 
1472.1 
1473.8 
1473.8 
1475.5 
1475.5 
1477.2 
1477.2 
1478.9 
1478.9 
1480.7 
1460.7 
1482.4 
1482.4 
1484.2 
1484.2 
1485.9 
1465.9 
1487.6 
1487.6 
1489.3 
1489.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFID       31      8131 
CONSEC  0008 

LAT  56    30       N 

LONG       051    00       H 


C4STNUM/TIME       LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP          06.6 

DIP    HGT    PER            HIND-DIR    31 

MONTH 

07 

SHIP    IH 

WET 

BULB         05  . 2 

31 

2         2               MIND-SPD    10 

0»r 

2b 

DATS    USE        1 

BAROMETR     1019.6 

SEA 

HIND-FOR 

HOUR 

11.7 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        X2 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                PD 

STD 

00000 

07.63 

34.46 

26.94 

00.000 

1480.8 

DBS 

00000 

07.63 

34.478 

26.94 

1480.8 

STD 

00010 

07.63 

34.48 

26.94 

00.011 

1481 .0 

OBS 

00010 

07.63 

34.478 

26.94 

1481 .0 

STO 

00020 

07.63 

34.48 

26.94 

00.022 

1481.2 

OBS 

00020 

07.63 

34.478 

26.94 

1481.2 

STD 

00030 

06.27 

34.45 

27.11 

00.033 

1475.9 

OBS 

00030 

06.27 

34.455 

27.11 

1475.9 

STD 

00050 

04.15 

34.55 

27.43 

00.049 

1467.7 

OBS 

00050 

04.15 

34.548 

27.43 

1467.7 

STD 

00075 

03.24 

34.61 

27.58 

00.064 

1464.3 

OBS 

00075 

03.24 

34.613 

27.58 

1464.3 

STD 

00100 

02.94 

34.64 

27.62 

00.076 

1463.5 

OBS 

00100 

02.94 

34.638 

27.62 

1463.5 

STD 

00125 

03.14 

34.69 

27.65 

00.088 

1464.9 

OBS 

00125 

03.14 

34.692 

27.65 

1464.9 

STO 

00150 

03.21 

34.73 

27.67 

00.099 

1465. o 

OBS 

00150 

03.21 

34.733 

27.67 

1465-6 

STD 

00200 

03.41 

34.81 

27.72 

00.121 

1467.4 

OBS 

002  00 

03.41 

34.814 

27.72 

1467.4 

DBS 

00230 

03.44 

34.838 

27.74 

1468.1 

STO 

00250 

03.39 

34.64 

27.74 

00.140 

1468.2 

OBS 

002  50 

03.39 

34.837 

27.74 

1468.2 

STD 

00300 

03.34 

34.84 

27.75 

00.160 

1468.8 

OBS 

00300 

03.34 

34.84  0 

27.75 

1468.8 

STO 

004OO 

03.32 

34.64 

27.7  5 

00.198 

1470.4 

OBS 

00400 

03.32 

34.838 

27.75 

1470.4 

STD 

005  00 

03.32 

34.84 

27.75 

00.238 

1472.0 

OBS 

00500 

03.32 

34.840 

27.75 

1472.0 

STD 

00600 

03.32 

34.84 

27.75 

00.278 

1473.7 

OBS 

0C600 

03.32 

34.842 

27.75 

1473.7 

STO 

00700 

03.3  3 

34.85 

27.75 

00.319 

1475.4 

OBS 

007  00 

03.33 

34.847 

27.75 

1475.4 

STD 

00800 

03.34 

34.85 

27.75 

00.360 

1477.1 

OBS 

008  00 

03.34 

34.846 

27.75 

1477.1 

STD 

C0900 

03.35 

34.85 

27.75 

00.402 

1478.8 

OBS 

00900 

03.35 

34.847 

27.75 

1478.8 

STO 

01000 

03.35 

34.85 

27.75 

00.445 

1480.5 

OBS 

01000 

03.35 

34.848 

27.75 

1480.5 

STD 

01100 

03.36 

34.85 

27.75 

00.489 

1482.2 

OBS 

01100 

03.36 

34.850 

27.75 

1482.2 

STO 

01200 

03.36 

34.85 

27.76 

00.534 

1483.9 

OBS 

01200 

03.36 

34.854 

27.76 

1483.9 

STD 

01300 

03.36 

34.85 

27.75 

00.579 

1485.6 

OBS 

01300 

03.36 

34.852 

27.75 

1485.6 

STO 

01400 

03.35 

34.85 

27.75 

00.625 

1487.2 

OBS 

01400 

03.35 

34.850 

27.75 

1487.2 

STO 

01500 

03.35 

34.8  5 

27.75 

00.671 

1488.9 

OBS 

01500 

03.35 

34.849 

27.75 

1468.9 

INST    STD    RECORDER  TEN    SO    140  7 

TRAC  E    OIR                         0  5    SQUARE        3 

DURATION                  00.4  2     SQUARE     60 

ORIG     B53    008  r  1     SQUARE     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO      31       8131 
CONSEC  0009 

LIT  56    30      N 

LONG       051    00      U 


C4STNUM/TIME       LVLTYP 


VEtR 

1S69 

BOTOP    03569 

AIR 

TEMP         06.5 

DIR    HGT    PER 

HINO-DIR    27 

INST    STD   PECOROER 

MONTH 

07 

SHIP     IH 

HET 

BULB          05.4 

23 

3          3 

WIND-SPD    16 

TRACE    DIR                      0 

04Y 

26 

DATA    USE        1 

SAROMETR     1020.6 

SEA 

JINO-FOR 

DUR'TION                 00.4 

HOUR 

23. C 

AREA                05 

CLOUD     T/4 

CL/TR 

HEATHER       Xl 

ORIG    853    009 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

SND    VtL 

oxrG             P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

07.79 

34.48 

26.92 

00.000 

1481.4 

OBS 

00000 

07.79 

34.483 

26.92 

1481.4 

STO 

00010 

07.79 

34.48 

26.92 

00.011 

1481.6 

OBS 

00010 

07.79 

34.483 

26.92 

1481.6 

STO 

00020 

07.07 

34.46 

27.01 

00.022 

1478.9 

OBS 

0002  0 

07.07 

34.462 

27.01 

1478.9 

STO 

0OT30 

0'..65 

34.52 

27.36 

00.031 

1469.4 

OBS 

00030 

04.65 

34.522 

27.36 

1469.4 

STO 

00050 

03. 3<. 

34.69 

27.63 

00.043 

1464.5 

OBS 

00050 

03.34 

34.687 

27.63 

1464.5 

STO 

00075 

03.20 

34.72 

27.67 

00.055 

1464.3 

OBS 

00075 

03.20 

34.721 

27.67 

1464.3 

STO 

OOIOO 

03.27 

34.78 

27.71 

00.065 

1465.1 

OBS 

00100 

03.27 

34.784 

27.71 

1465.1 

STD 

00125 

03.29 

34.81 

27.73 

00.075 

1465.7 

OBS 

00125 

03.29 

34.808 

27.73 

1465.7 

STD 

00150 

03.29 

34.83 

27.74 

00.065 

1466.1 

OBS 

00150 

03.29 

34.830 

27.74 

1466.1 

STD 

002  00 

03.29 

34.83 

27.75 

00.103 

1466.9 

OBS 

002  00 

03.29 

34.834 

27.75 

1466.9 

STO 

002  50 

03.29 

34.84 

27.75 

00.122 

1467.8 

OBS 

002  5C 

03.29 

34.842 

27.75 

1467.8 

STD 

00300 

03.29 

34.84 

27.75 

00.141 

1468.6 

OBS 

003  00 

03.29 

34.842 

27.75 

1468.6 

STD 

00400 

03.29 

34.84 

27.75 

00.179 

1470.2 

oes 

OO'.OO 

03.29 

34.843 

27.75 

1470.2 

STO 

0050C 

03.29 

34.84 

27.75 

00.218 

1471.9 

OBS 

00500 

03.29 

34.844 

27.75 

1471.9 

STD 

006  00 

03.29 

34.84 

27.75 

00.257 

1473 .6 

DBS 

006  00 

03.29 

34.844 

27.75 

1473.6 

STD 

00700 

03.29 

34.85 

27.76 

00.298 

1475.2 

OBS 

C0700 

03.29 

34.847 

27.76 

1475.2 

STD 

008  00 

03.31 

34.85 

27.76 

00.339 

1477.0 

OBS 

00800 

03.31 

34.647 

27.76 

1477.0 

STD 

0C900 

03.31 

34.85 

27.76 

00.381 

1478.6 

OBS 

00900 

03.31 

34.848 

27.76 

1478.6 

STD 

01000 

03.32 

34.05 

27.76 

00.423 

1480.4 

OBS 

01000 

03.32 

34.849 

27.76 

1460.4 

STD 

01100 

03.33 

34.85 

27.76 

00.467 

1482.1 

OBS 

01100 

03.33 

34.850 

27.76 

1462.1 

STD 

01200 

03.33 

34.85 

27.76 

00.511 

1483.8 

OBS 

01200 

03.33 

34.852 

27.76 

1483.8 

STD 

01300 

03.33 

34.85 

27.76 

00.555 

1485.4 

OBS 

01300 

03.33 

34.852 

27.76 

1485.4 

STD 

01*00 

03.33 

34.85 

27.76 

00.601 

1487.1 

OBS 

ouoo 

03.33 

34.850 

27.76 

1487.1 

STD 

01500 

03.33 

34.85 

27.76 

00.648 

1488.8 

OBS 

01500 

03.33 

34.849 

27.76 

1488.8 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFID  31  8131 
CONSEC  0010 
LAT  56  30  N 
LONG   050  41   W 


C4STNUH/TIME   LVLTYP 


VEAB 

1969 

BOTDP    03383 

AIR 

TEMP          07. r 

DIR     HGT    PER             .<IN0-D1R    26 

INST     STD    RECORDER 

MONTH 

1       07 

SHIP    IH 

MET 

BULB          06.5 

26 

2          2                KIND-SPD    18 

TRACE    DIR                         1 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

BABOMETR     1020.4 

SEA 

HINO-fOR 

DURATiaN                   00.: 

HOUR 

05.7 

AREA               05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

JEATHEB        XI 

ORIS     B53    010 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL       OXYG                P34 

TOT     P          N02          N03 

STD 

00000 

07.79 

34.46 

26.92 

00.000 

1481.4 

OBS 

000  00 

07.79 

34.480 

26.92 

1481 .4 

STO 

0001 0 

07.79 

34.48 

26.92 

00.011 

1481 .6 

OBS 

00010 

07.79 

34.4  79 

26.92 

1481.6 

STD 

00020 

05.04 

34.49 

27.29 

00.021 

1470.8 

OBS 

00020 

05.04 

34.490 

27.29 

1470. B 

STO 

000  30 

04.05 

34.59 

27.47 

00.028 

1467.0 

OBS 

00030 

04.05 

34.587 

27.47 

1467.0 

STD 

00050 

03.35 

34.67 

27.61 

00.039 

1464.5 

OBS 

00050 

03.35 

34.666 

27.61 

1464.5 

STD 

00075 

03.22 

34.72 

27.67 

00.051 

1464.4 

OBS 

00075 

03.22 

34.724 

27.67 

1464.4 

STD 

00100 

03.24 

34.75 

27.68 

00.062 

1464.9 

OBS 

OOIOC 

03.24 

34.750 

27.63 

1464.9 

STD 

00125 

03.32 

34.7  8 

27.70 

00.072 

1465.7 

OBS 

00125 

03.32 

34.783 

27.70 

1465.7 

STD 

00150 

03.39 

34.82 

27.73 

00.082 

1466.5 

OBS 

00150 

03.39 

34.824 

27.73 

1466.5 

STO 

00200 

03.32 

34.83 

27.74 

00.101 

1467.0 

OBS 

002  00 

03.32 

34.829 

27.74 

1467.0 

STO 

00250 

03.31 

34.84 

27.75 

00.120 

1467.8 

OBS 

00250 

03.31 

34.836 

27.75 

1467.8 

STO 

003  00 

03.31 

34.84 

27.75 

00.139 

1468.7 

OBS 

0C300 

03.31 

34.838 

27.75 

1468.7 

STD 

00<.00 

03.31 

34.84 

27.75 

00.178 

1470.3 

OBS 

00400 

03.31 

34.843 

27.75 

1470.3 

STD 

00500 

03.30 

34.84 

27.75 

00.217 

1471 .9 

OBS 

00500 

03.30 

34.843 

27.75 

1471.9 

STD 

00600 

03.30 

34.84 

27.75 

00.257 

1473.6 

OBS 

006  00 

03.30 

34.841 

27.75 

1473.6 

STD 

00700 

03.30 

34.84 

27.75 

00.297 

1475.3 

OBS 

007  00 

03.30 

34.845 

27.75 

1475.3 

STD 

ooeoo 

03.30 

34.85 

27.76 

00.338 

1476.9 

OBS 

008  00 

03.30 

34.846 

27.76 

1476.9 

STD 

009  00 

03.33 

34.85 

27.75 

00.380 

1478.7 

OBS 

009  00 

03.33 

34.847 

27.75 

1478.7 

STD 

01000 

03.34 

34.85 

27.75 

00.423 

1480.4 

OBS 

01000 

03.34 

34.849 

27.75 

1480.4 

STD 

01100 

03.34 

34.85 

27.75 

00.467 

1482.1 

OBS 

01100 

03.34 

34.849 

27.75 

1482.1 

STO 

01200 

03.34 

34.85 

27.75 

00.511 

1483.8 

OBS 

01200 

03.34 

34.850 

27.75 

1483.8 

STO 

01300 

03.34 

34.85 

27.76 

00.556 

1485.5 

OBS 

01300 

03.34 

34.852 

27.76 

1485.5 

STD 

01400 

03.34 

34.85 

27.75 

00.602 

1487.2 

OBS 

01400 

03.34 

34.850 

27.75 

1487.2 

STO 

01500 

03.34 

34.65 

27.75 

00.648 

1488.8 

OBS 

01500 

02.34 

34.849 

,      27.75 

1488.8 

TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SUUARE  60 
1  SOJARE  60 


403 


TABLE  XXV.— Continued 


NODC  ST4T1CN  04TJ 


REFID       31  8131 

CONSEC  0011 

L»T             56  30       N 

LONG       051  00      H 


YE4R  1969 
MONTH  07 
OiY  27 

HOUR    12.2 


BOTDP    03656 
SHIP     IM 
0»T«    USE        1 
ARE*  05 


AIR    TEMP  08.0 

WET    BULB  06.9 

BAROMETR    1020.0 
CLOUD    T/A 


OIR    HG 
28       3 
SEA 
CL/TR 


MIND-DIR  23 

MIND-SPD  21 
HINO-FOR 

HEATHER  XI 


INST     SIO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG     B53     Oil 


TEN  SO  1*07 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUAPE    61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
9BS 

STD 
OB^ 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
08S 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
09  S 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 


000  00 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
000  30 
00050 
00C5" 
00075 
000  75 
COlC 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00175 
00200 
002  00 
002  50 
00250 
00300 
00300 
00*00 
004  00 
0C50C 
00500 
CC600 
00600 
00700 
C0700 

008  00 
00800 

009  00 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01*00 
01*00 
01500 
01500 


TEMP 

07.80 
07.60 
07.79 
07.79 
07.76 
07.76 
05.59 
05.59 
03.95 
03.95 
03.06 
03.06 
03.12 
03.12 
03.  1* 
03.1* 
03.23 
03.23 
03.30 
03.26 
03.26 
03. *8 
03. *e 
03. *2 
03. *2 
03.3* 
03.3* 
03.3* 
03.3* 
03.3* 
03.3* 
03.35 
03.35 
03.36 
03.36 
03.37 
03.37 
03.38 
03.38 
03.39 
03.39 
03. *3 
03. *3 
03.** 
03.** 
03. *5 
03. *5 
03.** 
03.** 


SAL 

3*.*9 

3*.*92 

3*.*9 

3*.*92 

3*.*9 

3*.*92 

3*. 50 

3*.*96 

34.59 

3*. 592 

3*. 64 

34.642 

34.69 

34.689 

34.72 

34.720 

34.76 

34.760 

3*. 793 

3*.  82 

34.818 

34.86 

34.860 

34.66 

34.859 

34.85 

34.8  5* 

34.85 

34.852 

34.85 

34.852 

34.86 

34.856 

34.86 

3*. 856 

34.86 

34.859 

34.86 

34.860 

34.  86 

34.861 

34.87 

34.866 

3*. 87 

3*. 870 

3*. 67 

3*. 671 

3*. 87 

3*. 869 


SIGHA-T  DVNDPTH       SNO    VEL       OXYG 


P3*       TOT     P 


26.93 
26.93 
26.93 
26.93 
26.93 
26.93 
27.23 
27.23 
27. *9 
27. *9 
27.62 
27.62 
27.65 
27.65 
27.67 
27.67 
27.69 
27.69 
27.71 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


00.000 
00.011 
00.022 
00.032 
00.0*7 
00.061 
00.073 
00.06* 
00.095 

00.115 
00.13* 
00.153 
00.191 
00.229 
00.269 
00.309 
00.350 
00.392 
00.43* 


00.477 
00.522 
00.566 
00.612 
00.658 


1*81.5 
1*81.5 
1*81.6 
1*81 .6 
1*81 .7 
1*81 .7 
1*73.3 
1*73.3 
1*66.9 
1*66 .9 
1*63.6 
1*63.6 
l*o*.3 
1464.3 
1464.9 
1464.9 
1465.7 
1465.7 
1*66.5 
1*66 .3 
1*60.8 
1*68.6 
1*66.6 
1*69.2 
1*69.2 
1*70.5 
1*70.5 
1*72.1 
1*72.1 
1473.8 
1473.6 
1475.5 
1475.5 
1477.2 
1477.2 
1478.9 
1478.9 
1480.6 
1*80.6 
1*82.3 
1*62.3 
1484.2 
1484.2 
1485.9 
1465.9 
1487.7 
1*87.7 
1*89.3 
1*69.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFID       31  8131 

CONSEC  0012 

LAT            56  30      N 

LONG       051  00      H 


C4STNUK/TIME        LVLTYP 


YEAH 

1969 

BOTDP    03569 

AIR 

TEMP          09.9 

DIP    HGT    PER           WINO-DIR    30 

MONTH       07 

SHIP     IH 

KET 

BULB          08.2 

32 

3         3               HIND-SPD    18 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1C19.9 

SEA 

^IND-FOB 

HOUP 

17.1 

AOEA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER        XO 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL       OXYG                PD' 

STD 

cceoo 

07.89 

34.50 

26.92 

00.000 

1481.9 

OBS 

000  00 

07.89 

34.503 

26.92 

1481.9 

STD 

00010 

C7.8* 

34.49 

26.92 

00.011 

1481.6 

OBS 

00010 

07.84 

34.493 

26.92 

1481 .8 

STD 

00020 

07.67 

34.49 

26.94 

00.022 

1481.3 

OBS 

00020 

07.67 

34.492 

26.94 

1461.3 

STD 

00030 

06.02 

34.49 

27.17 

00.032 

1475.0 

OBS 

00030 

06.02 

34.493 

27.17 

1475.0 

STD 

00050 

03.77 

34.64 

27.55 

00.047 

1466.2 

OBS 

00050 

03.77 

34.641 

27.55 

1466.2 

STD 

C0C75 

03.22 

34.69 

27.64 

00.060 

1464.4 

OBS 

00075 

03.22 

34.690 

27.64 

1464.4 

STD 

00100 

03.15 

34.73 

27.68 

00.071 

1464.5 

OBS 

00100 

03.15 

34.733 

27.68 

1464.5 

STD 

00125 

03.23 

34.78 

27.71 

00.082 

1465.4 

OBS 

00125 

03.23 

34.780 

27.71 

1465.4 

STD 

00150 

03.3'. 

34.82 

27.73 

00.091 

1466.3 

OBS 

00150 

03.34 

34.819 

27.73 

1466.3 

OBS 

00165 

03.45 

34.839 

27.74 

1467.0 

STD 

00200 

03.34 

34.84 

27.75 

00.111 

1467.1 

OBS 

00200 

03.34 

34.843 

27.7  5 

1467.1 

STD 

00250 

03.32 

34.85 

27.75 

00.129 

1467.9 

OBS 

00250 

03.32 

34.847 

27.75 

1467.9 

STD 

00300 

03.31 

34.85 

27.76 

00.148 

1468.7 

DBS 

00300 

03.31 

34.854 

27.76 

1468.7 

STD 

OCOO 

03.31 

34.85 

27.76 

00.185 

1470.3 

OBS 

00<iOO 

03.31 

34.854 

27.76 

1470.3 

STD 

00500 

03.30 

34.85 

27.76 

00.223 

1472. C 

OSS 

0C500 

03.30 

34.853 

27.76 

1472.0 

STD 

00600 

03.29 

34.85 

27.76 

00.262 

1473.6 

OBS 

00600 

03.29 

34.851 

27.76 

1473.6 

STD 

00700 

03.29 

34.86 

27.76 

00.302 

1475.2 

OBS 

00700 

03.29 

34.856 

27.76 

1475.2 

STD 

00800 

03.30 

54.85 

27.76 

00.342 

1476.9 

OBS 

008  00 

03.30 

34.854 

27.76 

1476.9 

STD 

C0900 

03.30 

34.85 

27.76 

00.384 

1478.6 

OBS 

00900 

03.30 

34.855 

27.76 

1478.6 

STD 

01000 

03.33 

34.66 

27.76 

00.42  6 

1460.4 

OBS 

01000 

03.33 

34.856 

27.76 

1480.4 

STD 

01100 

03.33 

34.86 

27.76 

00.469 

1482.1 

OBS 

01100 

03.33 

34.659 

27.76 

1482.1 

STD 

01200 

03.33 

34.86 

27.76 

00.512 

1483.8 

OBS 

01200 

03.33 

34.658 

27.76 

1483.6 

STD 

01300 

03.34 

34.86 

27.76 

00.557 

1485.5 

OBS 

01300 

03.34 

34.856 

27.76 

1485.5 

STD 

Ol'.OO 

03.34 

34.66 

27.76 

00.602 

1487.2 

OBS 

Ol'.OO 

03.34 

34.856 

27.76 

1487.2 

STD 

01500 

03.34 

34.85 

27.76 

00.648 

1488.8 

OBS 

015C0 

03.34 

34.654 

27.76 

1488.8 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    01  R  0 

DURATION  00.5 

ORIG    653    012 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUIRE  60 
1    SSUAPE    61 


PD4       TOT    P 


405 


TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFID       31       8131 

VEH 

1969 

BOTOO    03569 

tip 

TEMP          C8.4 

DIP    HGT    PEP 

xnO-OIR    29 

INST    STD    BECOROER 

TEN    SO    1407 

CONSEC              0013 

MONTH 

1       07 

SHIP    IH 

UET 

euLB          07.9 

32 

3         3 

WIND-SPD    12 

TR4CE    OIR                      D 

5    SQUARE       3 

LtT            56    30      N 

04T 

27 

04T4    USE       1 

BIPOMETP     1020.9 

SE4 

WIND-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SaUARE    60 

LONG       051    00      w 

HOUH 

23. ir 

4I1E4                05 

CLOUD    T/a 

CL/TP 

UESTHEP       xi 

ORIG    853    013 

1    SauARE    61 

CASTNUX/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S»L 

SIS«t-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OKYG              PJ4 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STO 

OOOCO 

07.92 

3».50 

26.92 

co.occ 

1482  .0 

23.4 

oes 

00000 

07.92 

34.503 

26.92 

1482.0 

STD 

00010 

07.80 

34.50 

26.93 

00.011 

1481.7 

oes 

000 10 

07.80 

34.502 

26.93 

1481.7 

STO 

00020 

07.42 

34.49 

26.98 

00.022 

1480.4 

DBS 

000  20 

07.42 

34.492 

26.98 

1460.4 

STD 

00030 

05.02 

34.52 

27.32 

00.031 

1471  .0 

DBS 

00030 

05.02 

34.522 

27.32 

1471.0 

STD 

00C50 

0  3.42 

34.64 

27.56 

00.044 

1464.7 

DBS 

00050 

03.42 

34.641 

27.58 

1464.7 

STD 

00075 

03.14 

34.71 

27.66 

00.056 

1464.1 

oes 

00075 

03.14 

34.710 

27.66 

1464.1 

STO 

00100 

03.25 

34.77 

27.70 

00.067 

1465.0 

OBS 

00100 

03.25 

34.775 

27.70 

1465.0 

STD 

00125 

03.42 

34.85 

27.75 

00.077 

1466.3 

OBS 

00125 

03.42 

34.849 

27.75 

1466.3 

STD 

00150 

03.37 

34.84 

27.75 

00.066 

1466.5 

OBS 

00150 

03.37 

34.843 

27.75 

1466.5 

STD 

00200 

03.33 

34.85 

27.76 

00.104 

1467.1 

OBS 

002  00 

03.33 

34.854 

27.76 

1467.1 

STD 

002  50 

03.31 

34.  86 

27.76 

00.12  3 

1467.9 

OBS 

00250 

03.31 

34.857 

27.76 

1467.9 

STD 

00300 

03.31 

34.86 

27.77 

00.141 

1468.7 

OBS 

C0300 

03.31 

34.860 

27.77 

1468.7 

STD 

00400 

03.31 

34.86 

27.76 

00.178 

1470.3 

oes 

00400 

03.31 

34.858 

27.76 

1470.3 

STD 

00500 

03.31 

34.86 

27.76 

00.216 

1472.0 

oes 

005  00 

03.31 

34.859 

27.76 

1472.0 

STD 

00600 

03.30 

34.86 

27.76 

00.255 

1473.6 

OBS 

006  00 

03.30 

34.856 

27.76 

1473.6 

STO 

007  00 

03.30 

34.85 

27.76 

00.294 

1475.3 

OBS 

007  00 

03.30 

34.854 

27.76 

14  75.3 

STO 

OOSOO 

03.31 

34.86 

27.76 

00.335 

1477.0 

OBS 

ooeoo 

03.31 

34.856 

27.76 

1477.0 

STD 

00900 

03.32 

34.86 

27.76 

00.376 

1478.7 

OBS 

00900 

03.32 

34.859 

27.76 

1478.7 

STD 

01000 

03.35 

34.86 

27.76 

00.418 

1480.5 

OBS 

01000 

03.35 

34.860 

27.76 

14B0.5 

STD 

01100 

03.35 

34.86 

27.76 

00.461 

1482.2 

OBS 

01100 

03.35 

34.860 

27.76 

1482.2 

STD 

01200 

03.34 

34.86 

27.76 

00.504 

1483.8 

OBS 

C1200 

03.34 

34.862 

27.76 

1483.8 

STO 

01300 

03.35 

34.36 

27.76 

00.549 

1485.5 

OBS 

01300 

03.35 

34.860 

27.76 

1485.5 

STD 

01400 

03.35 

34.86 

27.76 

00.594 

1487.2 

OBS 

01400 

03.35 

34.859 

27.76 

1487.2 

STD 

01500 

03.35 

34.86 

27.76 

00.640 

1488.9 

OBS 

01500 

03.35 

34.857 

27.76 

1488.9 
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TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  STSTION  DATA 


REFID      31  ei31 

CONSEC  0014 

LAT             56  3  0       N 

LONG       051  00       H 


YEAH  1969 
MONTH  07 
DAY  29 

HOUR     05.2 


eOTDP    0365B 
SHIP     IH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  C8.1 

UET    BULB  07.5 

BAPOMETR     1020.4 
CLOUD    T/4 


DIP     HGT     PER 

29       2  2 

SEA 
CL/TR 


rtlND-DIR    29 
WIND-SPD    08 
WIND-FDR 
HEATHER       Xa 


INST    STD    RECORDER 
TRACE     DIR  D 

DURATION  CO. 3 

ORIG     B53    014 


TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SJUARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
00010 

0002  0 
00020 

0003  0 
00030 
000  50 
00050 
00075 
00075 
00100 
OOIOO 
00125 
00125 
00150 
00150 
00190 
00200 
00200 
00250 
00250 
00300 
00300 
C0400 
00400 
005  00 
00500 
00600 
00600 
00700 
00700 
008  00 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
CI  5  00 


TEMP 

07.69 
07.89 
07.79 
07.79 
06.  10 
06.10 
05.00 
05.00 
03.59 
03.59 
03.30 
03.30 
03.  10 
03.10 
03.  16 
03.16 
03.25 
03.25 
03.39 
03.37 
03.37 
03.35 
03.35 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.33 
03.32 
03.32 
03.33 
03.33 
03.34 
03.34 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 


SAL 

34.48 

34.485 

34.48 

34.485 

34.46 

34.476 

34.53 

34.526 

34.59 

34.590 

34.67 

34.671 

34.70 

34.696 

34.73 

34.735 

34.76 

34.763 

34.618 

34.82 

34.819 

34.64 

34.836 

34.64 

34.639 

34.84 

34.845 

34.65 

34.652 

34.85 

34.849 

34.85 

34.849 

34.8  5 

34.648 

34.85 

34.851 

34.65 

34.850 

34.65 

34.855 

34.85 

34.654 

34.65 

34.652 

34.85 

34.653 

34.65 

34.652 


SIGMA-T  DVNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


26.91 
26.91 
26.92 
26.92 
27.15 
27.15 
27.32 
27.3  2 
27.52 
27.52 
27.62 
27.62 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.69 
27.69 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
■  27.76 


oo.ooo 

00.011 
00.021 
00.030 
00.043 
00.057 
00.068 
00.079 
00.090 

00.111 
00.130 
00. 149 
00.188 
00.227 
00.266 
00.306 
00.348 
00.369 
00.432 
00.476 
00.520 
00.565 
00.610 
00.657 


1461 .8 
1481 .8 
1481 .6 
1481.6 
1475.1 


1475. 

1470.9 

1470.9 

1465.4 

1465.4 

1464.7 

1464.7 

1464.3 

1464.3 

1465.0 

1465.0 

1465.8 

1465.6 

1467.2 

1467.2 

1467.2 

1468.0 

1468.0 

1466.6 

1466.6 

1470.4 

1470.4 

1472.1 

1472.1 

1473.7 

1473.7 

1475.4 

1475.4 

1477.0 

1477.0 

1478.7 

1478.7 

1480.4 

1480.4 

1462.2 

1482.2 

1483.8 

1483.8 

1465.5 

1485.5 

1467.2 

1467.2 

1488.9 

1488.9 
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TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  STtTlCN  04Ta 


BEflO      31       6131 
COMSEC  0015 

14'  56    30      H 

LONG      C51    00      M 


C»5TNU"/T1NE        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03656 

AIB 

TEWP         08.3 

DIP    HGT    PER 

WIND-OIR    3? 

INST    STO    tECOROER 

MONTh 

<       07 

SHIP    IH 

UET 

BULB          07.7 

30 

I          2 

unO-SPO    10 

TRACE    01  R                      D 

nay 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1019.2 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.5 

HOUft 

U.9 

AREA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHEO       XO 

ORIG     353    015 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL 

OXVG              P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

00000 

07.95 

34.49 

26.90 

00.000 

1482.1 

3BS 

OOCOO 

07.95 

34.489 

26.90 

1482.1 

STO 

00010 

07.92 

34.49 

26.91 

00.011 

1482.1 

OBS 

00010 

07.92 

34.490 

26.91 

1482.1 

STO 

00020 

07.87 

34.49 

26.91 

00.023 

1462.1 

OBS 

00020 

07.87 

34.486 

26.91 

148^.1 

STD 

000  30 

06.07 

34.52 

27.18 

00.033 

1475.2 

STO 

00050 

03.75 

34.58 

27.50 

00.048 

1466.1 

OBS 

000  50 

03.75 

34.579 

27. 5C 

1466.1 

STO 

00075 

03.27 

34.66 

27.61 

00.062 

1464.5 

OBS 

00075 

03.27 

34.659 

27.61 

1464.5 

STD 

00100 

03.14 

34.70 

27.66 

00.074 

1464.5 

OBS 

00100 

03.14 

34.701 

27.66 

1464.5 

STD 

00125 

03.24 

34.75 

27.69 

00.085 

1465.4 

OBS 

00125 

03.24 

34.753 

27.69 

1465.4 

STO 

00150 

03.37 

34.82 

27.73 

00.095 

1466.4 

OBS 

CC150 

03.37 

34.819 

27.73 

1466 .4 

STO 

00200 

03.32 

34.84 

27.75 

00.114 

1467.1 

oes 

00200 

03.32 

34.836 

27.75 

1467.1 

STD 

00250 

03.31 

34.64 

27.75 

00.133 

1467.6 

OBS 

00250 

03.31 

34.842 

27.75 

1467.8 

STD 

00300 

03.31 

34.84 

27.75 

00.152 

1468.7 

HBS 

00300 

03.31 

34.844 

27.75 

1468.7 

STD 

00'.  00 

03.31 

34.85 

27.76 

00.190 

1470.3 

OBS 

C0400 

03.31 

34.647 

27.76 

1470.3 

STD 

00500 

03.31 

34.85 

27.76 

00.228 

1472.0 

OBS 

005  00 

03.31 

34.84  9 

27.76 

1472.0 

STD 

00600 

03.30 

34.85 

27.76 

00.268 

1473.6 

OBS 

00600 

03.30 

34.848 

27.76 

1473.6 

STD 

00700 

03.30 

34.85 

27.76 

00.308 

1475.3 

OBS 

007  00 

03.30 

34.847 

27.76 

1475.3 

STO 

008  00 

03.30 

34.85 

27.76 

00.349 

1476.9 

QBS 

0081^0 

03.30 

34.846 

27.76 

1470.9 

STO 

00900 

03.32 

34.85 

27.76 

00.391 

1478.7 

OBS 

009  00 

03.32 

34.851 

27.76 

1476.7 

STO 

01000 

03.34 

34.85 

27.76 

00.433 

1460.4 

OBS 

01000 

03.34 

34.652 

27.76 

1480.4 

STO 

OllOO 

03.35 

34.85 

27.76 

00.477 

1482.2 

OBS 

01100 

03.35 

34.853 

27.76 

1482.2 

STO 

01200 

03.35 

34.86 

27.76 

00.521 

1463.8 

CBS 

01200 

03.35 

34.656 

27.76 

1463.6 

STO 

01300 

03.34 

34.85 

27.76 

00.565 

1485.5 

OBS 

01300 

03.34 

34.654 

27.76 

1465.5 

STO 

01<.00 

03.34 

34.85 

27.76 

00.611 

1487.2 

OBS 

01400 

0  3.34 

34.851 

27.76 

1487.2 

STD 

01500 

03.34 

34.85 

27.76 

00.656 

1488.8 

OBS 

01500 

03.34 

34.852 

27.76 

1486.8 

TEN  SJ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFID       31       8131 
CONSEC  0016 

LAT  56    30      N 

LONG       051    CO      u 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BCTOP    03569 

AIR 

TEMP          09.6 

OIR    HOT    PER            UINO-OIP    30 

INST     STD    RECORDER 

MONTH 

07 

SHIP     IH 

WET 

BULB          08.7 

29 

3          3                WIND-SPD    08 

TRACE    OIR                        1 

DAY 

28 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1020.0 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                   00.: 

HOUR 

15.5 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER        «1 

ORIG     853    016 

-VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL       OXYO                P34 

TOT     P          N02          N03 

STO 

00000 

08.65 

34.46 

26.77 

00.000 

1484.7 

OBS 

00000 

08.65 

34.461 

26.77 

1464.7 

STD 

00010 

08.00 

34.47 

26.88 

00.012 

1482.4 

OBS 

00010 

08.00 

34.472 

26.88 

1482.4 

STO 

CCC2C 

06.  10 

34.40 

27.09 

00.023 

14  75.0 

OBS 

00020 

06.  10 

34.401 

27.09 

1475.0 

STO 

00030 

04.76 

34.49 

27.32 

00.032 

1469.8 

OBS 

00C30 

04.76 

34.487 

27.32 

1469.6 

STO 

•  00050 

03.50 

34.61 

27.55 

00.045 

1465.0 

OBS 

000  50 

03.50 

34.013 

27.55 

1465.0 

STO 

00075 

03.11 

34.65 

27.62 

00.058 

1463.8 

OBS 

00075 

03.11 

34.648 

27.62 

1463.8 

OBS 

00090 

02.98 

34.669 

27.64 

1463 .6 

STO 

00100 

03.07 

34.69 

27.65 

00.070 

1464.1 

OBS 

COIOO 

03.07 

34.687 

27.65 

1464.1 

STD 

00125 

03.12 

34.74 

27.69 

00.081 

1464.8 

OBS 

00125 

03.12 

34.745 

27.69 

1464.8 

STD 

0C150 

03.27 

34.78 

27.7  1 

00.091 

1465.9 

OBS 

00150 

03.27 

34.779 

27.71 

1465.9 

OBS 

00175 

03.30 

34.798 

27.72 

1466.5 

OBS 

00190 

03.41 

34.819 

27.72 

1467.2 

STO 

002  00 

03.41 

34.84 

27.74 

00.111 

1467 .4 

OBS 

0020" 

03.41 

34.838 

27.74 

1467.4 

STO 

002  50 

03.39 

34.85 

27.75 

00.130 

1468.2 

CBS 

00250 

03.39 

34.852 

27.75 

1468.2 

STO 

C''300 

03.39 

34.86 

27.76 

00.148 

1469.0 

OBS 

00300 

03.39 

34.863 

27.76 

1469 .0 

STO 

00400 

03.33 

34.86 

27.76 

CC.186 

1470.4 

OBS 

00<.00 

03.33 

34.860 

27.76 

1470.4 

STD 

00500 

03.33 

34.  86 

27.77 

00.224 

1472.1 

OBS 

00500 

03.33 

34.862 

^7.77 

14  72.1 

STD 

00600 

03.34 

34.87 

27.77 

00.262 

1473.8 

OBS 

C0600 

"3.34 

34.  866 

27.77 

1473.8 

STD 

00700 

03.36 

34.87 

27.77 

00.302 

1475.6 

OflS 

00700 

03.36 

34.871 

27.77 

1475 .6 

STD 

oceoo 

03.37 

34.87 

27.77 

00.341 

1477.3 

OBS 

008  00 

03.37 

34.873 

27.77 

1477.3 

STD 

0C900 

03.  39 

34.88 

27.77 

00.382 

1479.0 

OBS 

009  00 

03.39 

34.875 

27.77 

1479.0 

STO 

01000 

03.40 

34.88 

27.77 

00.423 

1480.7 

OBS 

OICOC 

03.40 

34.879 

27.77 

1480.7 

STD 

01100 

03.40 

34.88 

27.77 

00.466 

1482.4 

OBS 

01100 

0  3.40 

34.880 

27.77 

1482.4 

STD 

01200 

03.44 

34.89 

27.77 

00.508 

1484.3 

OflS 

01200 

03.44 

34.886 

27.77 

1484.3 

STD 

01300 

03.45 

34.88 

27.77 

00.552 

1486.0 

OBS 

01300 

03.45 

34.877 

27.77 

148O.0 

STD 

Cl'.OO 

03.45 

34.87 

27.76 

00.598 

1487.7 

OBS 

01400 

03.45 

34.871 

27.76 

1487.7 

STD 

01500 

03.45 

34.87 

27.76 

00.644 

1489.3 

OBS 

01500 

03.45 

34.869 

27.76 

1489.3 

TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SaUARE    61 
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TABLE  XXV.— Continued 


N   0    0    C          S 

T    A     T     I     C    ^ 

1          DATA 

REFIO       31       8131            YEAR 

1969 

BOTOP    03658            «IR 

TEMP         09 

.*             DIR     h 

IGT    PER            rilNO-DI  R    30 

C0N5EC               0O17            MONTH      C7 

SHIP    IH 

WET 

BULB          08 

.7               3* 

3         3               WIND-SPO    08 

L4T             56    30       N             D4V 

28 

D4T4    USE 

1             BAPOMETR     1018 

.7             SEA 

WIND-FOR 

LONG      050    ^1       W            HOUR 

23.5 

AREA 

05             CLOUD    T/a 

CL/TR 

WEATHEO       XI 

CiS^NUM/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL       OXYG              P3' 

STO 

00000 

08.27 

3*.*9 

26.86 

CO.OCO 

1483.3 

23.5         OBS 

00000 

06.27 

3*.*93 

26.86 

14  83.3 

STD 

00010 

08.17 

3*.*9 

26.87 

00.012 

1483.1 

oes 

00010 

08.17 

3*.*93 

26.87 

1*83.1 

STD 

00020 

07.93 

3*.*9 

26.91 

00.023 

1*82.3 

OBS 

00020 

07.93 

3*.*92 

26.9  1 

1*82.3 

STD 

00030 

07.22 

3*.*6 

26.99 

00.035 

1*79.7 

OBS 

00030 

07.22 

34.462 

26.99 

1*79.7 

STD 

00C50 

03.67 

34.63 

27.55 

00.051 

1*65.8 

OBS 

00050 

03.67 

34.632 

27.55 

1*65.8 

STD 

00075 

03.  19 

34.71 

27.66 

00.063 

1*64.3 

OBS 

00075 

03.19 

3*. 711 

27.66 

1*64.3 

STD 

00100 

03.20 

3*. 7* 

27.68 

00.07* 

1*6*. 8 

OBS 

00100 

03.20 

3*. 739 

27.68 

1*6*. 8 

STO 

00125 

03.27 

3*. 79 

27.71 

00.085 

1*65.5 

OBS 

00125 

03.27 

3*. 789 

27.71 

1465.5 

STD 

00150 

03.31 

3*.  81 

27.73 

CO. 095 

1*66.2 

OBS 

00150 

03.31 

3*. 810 

27.73 

1*66.2 

STD 

002  00 

03.32 

34.84 

27.75 

00.114 

1*67.1 

OBS 

00200 

03.32 

34.841 

27.75 

1*67.1 

STD 

00250 

03.32 

34.85 

27.75 

00.132 

1*67.9 

OBS 

00250 

03.32 

34.847 

27.75 

1*67.9 

STD 

C0300 

03.32 

34.35 

27.76 

00.151 

1468.7 

OBS 

003  00 

03.32 

34.851 

27.76 

1468.7 

STO 

00*00 

03.32 

34.85 

27.76 

00.189 

1470.4 

OBS 

00"!  00 

03.32 

34.854 

27.76 

1470.4 

STD 

00500 

03.29 

34.85 

27.76 

00.227 

1471.9 

OBS 

C0500 

03.29 

34.852 

27.76 

1471.9 

STD 

00600 

03.29 

34.85 

27.76 

00.266 

1473.6 

CBS 

00600 

03.29 

34.850 

27.76 

1473.6 

STO 

007  00 

03.30 

34.85 

27.76 

00.306 

1475.3 

OBS 

00700 

03.30 

34.851 

27.76 

1475.3 

STD 

coeoo 

03.32 

34.85 

27.76 

00.347 

1477.0 

OBS 

00800 

03.32 

34.852 

27.76 

1477.0 

STD 

00900 

03.33 

34.85 

27.76 

00.389 

1478.7 

OBS 

00900 

03.33 

34.851 

27.76 

1476.7 

STO 

01000 

03.3* 

34.85 

27.76 

00.431 

1460.4 

OBS 

oicoo 

03.3* 

34.852 

27.76 

1480.4 

STD 

01100 

03.3* 

34.86 

27.76 

00.474 

1462.1 

OBS 

01100 

03.3* 

34.856 

27.76 

1462.1 

STO 

01200 

03.3* 

34.86 

27.76 

00.518 

1483.8 

OBS 

01200 

03.34 

34.856 

27.76 

1463.8 

STD 

01300 

03.3* 

34.85 

27.76 

00.563 

1485.5 

OBS 

01300 

03.3* 

34.854 

27.76 

1485.5 

STD 

01*00 

03.3* 

34.86 

27.76 

00.608 

1*87.2 

DBS 

01400 

03.3* 

34.856 

27.76 

1*87.2 

STO 

01500 

03.3* 

34.85 

27.76 

00.654 

1486.8 

OBS 

01500 

03.3* 

34.855 

27.76 

1486.6 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    B53    C17 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  STATION  DATA 


REFID      31  8131 

CONSEC  0018 

L«T            56  3  0      N 

LONG       051  00      W 


C4STNUK/TIHE       IVLTYP 


YE«« 

1969 

BOTOP     03658 

AIR 

TEMP          08.6 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIB    2  5 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1*07 

MONTH 

1       07 

SHIP    IH 

KET 

BUL8          07.5 

3C 

2          2 

WIND-SPO    13 

TRACE    DIR                         D 

5    SQUARE       3 

DAY 

29 

DAT*    USE       1 

BAROMETR     1017.2 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION                   00.* 

2     SQUARE     60 

HOUR 

05.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER        X2 

ORIG     6  53    CIS 

1     SQUARE     61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEXP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                PD* 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STO 

000  00 

08.2* 

3*.*9 

26.86 

00.000 

1*83.2 

DBS 

cocoo 

OB. 2* 

3*.*89 

20.86 

1*83.2 

STD 

00010 

08.25 

3*.*e 

26.85 

00.012 

1*63.* 

OBS 

00010 

08.25 

3*.*83 

26.85 

1*83.* 

STO 

oor20 

07.99 

3*.*e 

26.69 

00.02* 

1*82.5 

OBS 

00020 

07.99 

3*.*eo 

26.89 

1*62.5 

STD 

C00  3C 

06.67 

3*.*5 

27.06 

00.035 

1*77.5 

OBS 

00030 

06.67 

3*.*55 

27.06 

1*77.5 

STD 

00050 

03.86 

3*. 62 

27.52 

00.050 

1*66.6 

OBS 

oceso 

03.86 

3*. 62* 

27.52 

1*66.6 

STD 

000  75 

03.29 

3*. 65 

27.60 

00.06* 

1*6*. 6 

OBS 

00075 

03.29 

3*. 650 

27.60 

1*6*  .6 

OBS 

00090 

03.08 

3*. 666 

27.63 

1*6*. 0 

STD 

PCI  00 

03.10 

3*. 69 

27.65 

00.076 

1*6*. 3 

DBS 

00100 

03.10 

3*. 688 

27.65 

1*6*. 3 

STD 

0012  5 

03.26 

3*.  76 

27.69 

00.087 

1*65.5 

OBS 

00125 

03.26 

3*. 756 

27.69 

1*65.5 

STO 

00150 

03.39 

3*. 63 

27.73 

00.097 

1*66.5 

OBS 

00150 

03.39 

3*. 827 

27.73 

1*66.5 

STD 

00200 

03.3* 

3*. 83 

27.7* 

00.116 

1*67.1 

OBS 

002  00 

03.3* 

3*. 832 

27.7* 

1467.1 

STD 

C02  50 

03.32 

3*. 8* 

27.75 

00.136 

1*67.9 

OBS 

002  50 

03.32 

3*. 838 

27.75 

1*67.9 

STO 

003  00 

03.32 

3*.  8* 

27.7  5 

00.15* 

1*68.7 

OBS 

00300 

03.32 

3*. 8*2 

27.75 

1*68.7 

STD 

00*00 

03.32 

3*. 65 

27.75 

00.193 

1*70.4 

OBS 

cotoo 

03.32 

3*. 846 

27.75 

1*70.4 

STO 

005  00 

03.32 

3*.  8  5 

27.76 

00.232 

1472.0 

OBS 

005  00 

03.32 

3*. 650 

27.76 

1472.0 

STD 

006  00 

03.32 

3*. 85 

27.76 

00.271 

1473.7 

OBS 

00600 

03.32 

3*. 8*9 

27.76 

1473.7 

STD 

CO  7  00 

03.32 

3*. 85 

27.75 

00.311 

1475.3 

DBS 

00700 

03.32 

3*. 8*7 

27.75 

1475.3 

STD 

008  00 

03.32 

3*. 65 

27.76 

00.353 

1477.0 

OBS 

C0800 

03.32 

3*. 8*9 

27.76 

1477.0 

STD 

00900 

03.33 

3*. 85 

27.76 

00.39* 

1478.7 

OBS 

0C900 

03.33 

3*. 850 

27.76 

1478.7 

STD 

01000 

03.3* 

3*. 85 

27.76 

00.*37 

1480.4 

OBS 

01000 

03.3* 

3*. 851 

27.76 

1480.4 

STD 

CllOO 

03.3* 

3*. 85 

27.76 

00.*61 

1482.1 

OBS 

01100 

03.3* 

3*. 85* 

27.76 

1*82.1 

STD 

01200 

03.3* 

3*.  65 

27.76 

00.525 

1483.8 

OBS 

01200 

03.3* 

3*. 85* 

27.76 

1*63.8 

STD 

013  00 

03.3* 

3*.  8 5 

27.76 

00.5O9 

1*85.5 

OBS 

01300 

03.3* 

3*. 852 

27.76 

1*85.5 

STD 

01*00 

03.3* 

3*.  8  5 

27.76 

00.615 

1*67.2 

OBS 

01*00 

03.3* 

3*. 851 

27.76 

1*87.2 

STD 

01500 

03.3* 

3*. 85 

27.75 

00.662 

1*86.6 

OBS 

01500 

03.3* 

3*. 8*9 

27.75 

1*86.8 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    «     T     I     C    N 


REFID       31       8131 
CONSEC  OOl? 

L»T  56    30      N 

LONG       031    00       w 


YEAR 

1969 

BOTDP    0365B 

AIR 

TEMP         08.2 

Dili     HGT     PER 

KIND-DIR     33 

INST    SID    fECORDER 

HONTm 

07 

Ship    1m 

HET 

BULB          07.0 

33 

1         2 

MINO-SPO    10 

TRACE    01 R                      0 

OAV 

29 

DATA    USE       1 

BAROMETR     K18.2 

SEA 

KIND-FOR 

DURATION                   00.3 

HOUK 

12.0 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

MEATHEf        Xi 

ORIG    B53    019 

-VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SISHA-T 

OVNDPTH 

SND    VEL 

OXYG               P34 

TOT    P         N02         N03 

STO 

00000 

08.34      ■ 

34.52 

26.86 

00.000 

1483.6 

OBS 

000  00 

OS. 34 

34.516 

26.86 

1483.6 

STO 

00010 

06.28 

34.52 

26.87 

00.011 

1483.5 

OBS 

00010 

08.28 

34.516 

26.87 

1483.5 

STO 

00C20 

08.00 

34.49 

26.89 

00.023 

1482.6 

OBS 

00020 

08.00 

34.490 

26.89 

1482.6 

STO 

00030 

06.07 

34.44 

27.12 

00.034 

1475.1 

OBS 

000  30 

06.07 

34.437 

27.12 

1475.1 

STQ 

00050 

03.77 

34.61 

27.52 

00.049 

1466.2 

OBS 

000  50 

03.77 

34.611 

27.5  2 

1466.2 

STO 

00075 

03.08 

34.69 

27.65 

00.062 

1463.8 

OBS 

00075 

03.08 

34.690 

27.65 

1463.9 

STO 

00100 

03.10 

34.71 

27.67 

00.073 

1464.3 

OBS 

00100 

03.  10 

34.714 

27.67 

1464.3 

STO 

00125 

03.18 

34.74 

27.69 

00.084 

1465.1 

OBS 

00125 

03.18 

34.744 

27.69 

1465.1 

STO 

00150 

03.26 

34.77 

27.70 

00.095 

1465.9 

OBS 

00150 

03.26 

34.773 

27.70 

1465.9 

OBS 

00175 

03.44 

34.837 

27.73 

1467.2 

STO 

00200 

03.39 

34.84 

27.75 

00.115 

1467.4 

OBS 

00200 

03.39 

34.845 

27.75 

1467.4 

STO 

00250 

03.34 

34.85 

27.75 

00.133 

1468.0 

OBS 

00250 

03.34 

34.847 

27.75 

1468.0 

STO 

00300 

03.34 

34.85 

27.75 

00.152 

1468.8 

OBS 

003  00 

03.34 

34.849 

27.75 

1468.8 

STD 

00100 

03.34 

34.85 

27.76 

00.190 

1470.5 

OBS 

00<.00 

03.34 

34.854 

27.76 

1470.5 

STD 

C0500 

03.34 

34.8  5 

27.76 

00.229 

1472.1 

OBS 

00500 

03.34 

34.855 

27.76 

1472.1 

STD 

006  00 

03.32 

34.85 

27.76 

00.268 

1473.7 

OBS 

00600 

03.32 

34.854 

27.76 

1473.7 

STD 

00700 

03.32 

34.85 

27.76 

00.308 

1475.4 

OBS 

00700 

"3.32 

34.854 

27.76 

1475.4 

STO 

00800 

03.32 

34.85 

27.76 

00.348 

1477.0 

OBS 

00800 

03.32 

34.854 

27.76 

1477.0 

STD 

00900 

03.32 

34.85 

27.76 

00.390 

1476.7 

OBS 

009  00 

03.32 

34.854 

27.76 

1476.7 

STO 

01000 

03.34 

34.86 

27.76 

00.432 

1480.5 

OBS 

01000 

03.34 

34.857 

27.76 

1480.5 

STO 

01100 

03.35 

34.86 

27.76 

00.475 

1482.2 

OBS 

OllCO 

03.35 

34.858 

27.76 

1482.2 

STD 

01200 

03.36 

34.86 

27.76 

00.519 

1483.9 

OBS 

01200 

03.36 

34.862 

27.76 

1483.9 

STO 

01300 

03.36 

34.86 

27.76 

00.563 

1485.6 

OBS 

01300 

03.36 

34.860 

27.76 

1485.6 

STD 

01400 

03.36 

34.86 

27.76 

00.609 

1487.3 

OBS 

Ol'.OO 

03.36 

34.857 

27.76 

1487.3 

STD 

01500 

03.36 

34.86 

27.76 

00.655 

1468.9 

OBS 

01500 

03.36 

34.85  7 

27.76 

1468.9 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SSUARE  60 
1    SQUARE    61 


412 


TABLE  XXV.— Continued 


S    T    «     T     I     C    N 


REFID       31       8131 
CONSEC  0O20 

LAT  56    32       N 

LONG      0  50    51       H 


YEAR 

1969 

60TDP    03658 

AIF 

TEMP         06.6 

01 R    HGT    PER 

"ONTH 

'      07 

SHIP    IH 

MET 

BULB         05.9 

33 

3          3 

DAY 

29 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1020.3 

SEA 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD    T/S 

CL/TR 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

OYNDPTH 

SND  vei 

STO 

OCCOO 

08.47 

34.50 

26.83 

00.000 

1484.1 

DBS 

00000 

08. *7 

34.497 

26.8  3 

1484.1 

STO 

00010 

07.97 

34.46 

26.87 

00.012 

1482.3 

DBS 

00010 

07.97 

34.457 

26.8  7 

1482.3 

STO 

00020 

05. *2 

34.31 

27.10 

00.022 

1472.1 

DBS 

00C20 

05.42 

34.307 

27. IC 

1472.1 

STO 

00030 

03.<.5 

34.58 

27.53 

00.030 

1464.5 

GBS 

00C3P 

03.45 

34.577 

27.53 

1464.5 

STO 

00050 

03.32 

34.64 

27.59 

00.041 

1464.3 

OBS 

00050 

03.32 

34.645 

27.59 

1464.3 

STO 

0CC75 

03.03 

34.67 

27.64 

00.053 

1463.5 

OBS 

00075 

03.03 

34.667 

27.64 

1463.5 

STD 

00100 

03.06 

34.70 

27.67 

00.065 

1464.1 

OBS 

OCIOO 

03.06 

34.704 

27.67 

1464.1 

STO 

00125 

03.22 

34.76 

27.70 

00.075 

1465.3 

OBS 

C0125 

03.22 

34.765 

27.70 

1465.3 

STO 

00150 

03.33 

34.81 

27.73 

00.085 

1466.2 

OBS 

00150 

03.33 

34.615 

27.73 

1466.2 

OBS 

00165 

03.47 

34.855 

27.75 

1467.1 

STD 

00200 

03.35 

34.85 

27.76 

00.104 

1467.2 

OBS 

CC200 

C3.35 

34.352 

27.76 

1467.2 

STO 

00250 

03.35 

34.86 

27.76 

00.123 

1468.0 

OBS 

002  50 

03.35 

34.857 

27.76 

1468.0 

STD 

00300 

03.33 

34.86 

27.76 

00.141 

1468.8 

OBS 

00300 

03.33 

34.861 

27.76 

1468.3 

STD 

C0400 

03.33 

34.87 

27.77 

00.178 

1470.4 

OBS 

00«00 

03.33 

34.870 

27.77 

1470.4 

STO 

005  00 

03.33 

34.87 

27.77 

00.215 

1472.1 

OBS 

00500 

03.33 

34.869 

27.77 

1472.1 

STD 

00600 

03.33 

34.87 

27.77 

00.253 

1473.8 

OBS 

CC60C 

03.33 

34.869 

27.77 

1473.8 

STD 

00700 

03.33 

34.87 

27.77 

00.292 

1475.4 

OBS 

00700 

03.33 

34.869 

27.77 

1475.4 

STD 

008  00 

03.33 

34.87 

27.77 

00.352 

1477.1 

OBS 

00800 

03.33 

34.366 

27.77 

1477.1 

STD 

C0900 

03.33 

34.86 

27.76 

0C.373 

1476.7 

OBS 

00900 

03.33 

34.358 

27.76 

1478.7 

STO 

01000 

03.34 

34.86 

27.76 

00.415 

1460.5 

OBS 

ClOOO 

03.34 

34.856 

27.76 

1480.5 

STO 

01100 

03.35 

34.85 

27.76 

00.458 

1482.2 

OBS 

OllOC 

03.35 

34.855 

27.76 

1482.2 

STD 

01200 

03.36 

34.85 

27.76 

00.503 

1483.9 

OBS 

01200 

03.36 

34.854 

27.76 

1483.9 

STD 

C1300 

03.36 

34.86 

27.76 

00.547 

1485.6 

08S 

01300 

03.36 

34.856 

27.76 

1485.6 

STD 

01*00 

03.32 

34.85 

27.76 

00.593 

1487.1 

OBS 

Ol'.OO 

03.32 

34.854 

27.76 

1487.1 

STD 

01500 

03.32 

34.85 

27.76 

00.639 

1488.3 

OBS 

C1500 

03.32 

34.853 

27.76 

1486.8 

MIND-OIR  32 

HnO-SPD  06 
WIND-fOR 

WEATHER  X2 


INST    STD    fECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    B53    020 


TEN  S3  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE    60 


P]4       TOT    P 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO      31       8131            YEAP 

1969 

BOTOP    03658 

AtP 

TEMP 

OIF    HOT    PER 

CONSEC               0021            WONTh 

1      07 

SHIP    IH 

MET 

BULB 

49 

LSI            56    30      N            DAY 

29 

DATA    USE        1 

8AB0HETP 

SEA 

LONG      051    00      K            HOUR 

23.5 

APEA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

CASTNUM/TIHE        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEI 

STO 

00000 

OB.  40 

34.48 

26.63 

00.000 

1483.8 

23.5         DBS 

eoooo 

08.40 

34.483 

26.83 

1483.8 

STD 

00010 

03.02 

34.47 

26.88 

00.012 

1482.5 

DBS 

cecio 

08.02 

34.473 

26.88 

1482.5 

STD 

00020 

06.27 

34.44 

27.10 

00.022 

1475.3 

OBS 

00020 

06.27 

34.442 

27.10 

1475.8 

STD 

000  30 

04.27 

34.54 

27.42 

00.031 

1467.9 

OBS 

00030 

04.27 

34.542 

27.42 

1467.9 

STD 

0C05C 

03.44 

34.63 

27.57 

00.043 

1464.8 

DBS 

000  50 

03.44 

34.632 

27.57 

1464.8 

STD 

00075 

03.09 

34,66 

27.63 

00.055 

1463.8 

DBS 

00075 

03.09 

34.661 

27.63 

1463.8 

STD 

00100 

03.25 

34.73 

27.67 

00.067 

1465.0 

OBS 

COIOP 

03.25 

34.735 

27.67 

1465.0 

STO 

00125 

03.34 

34.78 

27.70 

00.077 

1465.6 

□as 

00125 

03.34 

34.780 

27.70 

1465.8 

STD 

CC150 

P3.44 

34.83 

27.73 

00.088 

1466.7 

OBS 

00150 

03.44 

34.828 

27.73 

1466.7 

STD 

002  00 

03.35 

34.84 

27.74 

C0.1C7 

1407.2 

OBS 

00200 

03.35 

34.838 

27.74 

1467.2 

STD 

00250 

03.35 

34.84 

27.75 

00.126 

1468.0 

OBS 

00250 

03.35 

34.840 

27.75 

1468.0 

STO 

00300 

03.35 

34.84 

27.75 

00.145 

1463.3 

PBS 

00300 

03.35 

34.84C 

27.75 

1468.8 

STD 

00400 

03.34 

34.84 

27.75 

00. 184 

1470.5 

OBS 

00400 

03.34 

34.845 

27.75 

1470.5 

STO 

C0500 

03.34 

34.85 

27.7  5 

00.223 

1472.1 

OBS 

00500 

03.34 

34.850 

27.75 

1472.1 

STO 

00600 

03.34 

34.85 

27.75 

00.262 

14  73.8 

OBS 

00600 

03.34 

34.849 

27.75 

1473.8 

STD 

007  00 

03.34 

34.85 

27.75 

00.3C3 

1475.4 

OBS 

00700 

03.34 

34.847 

27.75 

1475.4 

STO 

ooeoo 

03.33 

34.85 

27.76 

00.344 

1477.1 

OBS 

008  00 

03.33 

34.849 

27.76 

1477.1 

STD 

00900 

03.34 

34.85 

27.75 

00.386 

1478.8 

OBS 

00900 

03.34 

34.850 

27.75 

1478.8 

STD 

PIOOO 

03.35 

34.85 

27.75 

00.429 

1480.5 

OBS 

01000 

03.35 

34.851 

27.75 

1480.5 

STO 

01100 

C3.35 

34.85 

27.76 

00.472 

1482.2 

OBS 

01100 

03.35 

34.854 

27.76 

1482.2 

STD 

01200 

03.37 

34.86 

27.76 

00.517 

1483.9 

OBS 

C120C 

03.37 

34.856 

27.76 

1483.9 

STD 

01300 

03.37 

34.85 

27.76 

00.562 

1485.6 

OBS 

01300 

03.37 

34.854 

27.76 

1485.6 

STD 

01400 

03.37 

34.85 

27.75 

00.608 

1487.3 

DBS 

01400 

03.37 

34.852 

27.75 

1487.3 

STD 

C150C 

03.37 

34.85 

27.75 

00.654 

1469.0 

OBS 

01500 

03.37 

34.852 

27.75 

1489.0 

WIND-D! R    32 
rtlNO-SPD   05 
WIND-FOR 
WEATHEB        X2 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.8 

ORIG    S53    021 


TEN  53  1407 
5  SOJARE  3 
2  SQUARE  60 
I    SOUARE    61 


P34       TOT    P 


414 


TABLE  XXV.— Continued 


S    T    1    T     I    0    N 


REFID       31       8131 
CONSEC  0022 

L4T  56    30       N 

LONG       051    00      w 


CiSTNUH/TIME       LVLTYP 


YEifi 

1969 

BOTOP    03658 

416 

TEMP          06.8 

DIR     HGT    PER 

WlND-DiR    29             INST     STD    RECa^DER 

MONTH 

1       07 

SHIP    IH 

WET 

BULB          05.6 

30 

1         2 

HIND-SPO    12             TR4Ce    OIR                         D 

DAY 

30 

04T4    USE       1 

64R0WETC     1020.7 

SE4 

HIND-FOP                      DUR4TI3N                   00.3 

HOUR 

05.3 

4BEA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HE4THEP       X2            ORIG    B53    022 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

S1GM4-T 

DYNDPTH 

SND    VE' 

OXYG                P34       TOT    P          N02          N03 

STD 

COCOO 

C8.30 

34.49 

26.85 

00.000 

1483.4 

OBS 

00000 

08.30 

34.492 

26.85 

1483.4 

STD 

OOP  10 

08.30 

34.49 

26.85 

00.012 

1483.6 

OBS 

00010 

08.30 

34.491 

26.85 

1483.6 

STO 

0002C 

06.52 

34.46 

27.08 

00.023 

1476.8 

OBS 

000  20 

06.52 

34.456 

27.08 

1476.8 

STD 

00030 

05.92 

34.52 

27.20 

00.032 

1474.6 

OBS 

00030 

05.92 

34.519 

27.20 

1474.6 

STD 

00050 

03.73 

34.60 

27.52 

00.047 

1466.0 

OBS 

00050 

03.73 

34.599 

27.52 

1466.0 

STD 

00075 

03.40 

34.69 

27.62 

00.060 

1465.1 

OBS 

00075 

03. '.O 

34.694 

27.62 

1465.1 

STD 

00100 

03.21 

34.72 

27.66 

00.072 

1464.8 

OBS 

00100 

03.21 

34.717 

27.66 

1464.8 

OBS 

00120 

03.21 

34.745 

27.68 

1465.1 

STD 

0C125 

03.24 

34.75 

27.68 

00.083 

1465.4 

OBS 

00125 

03.24 

34.750 

27.68 

1465.4 

STD 

00150 

03.30 

34.79 

27.71 

CO. 093 

1466.1 

OBS 

00150 

03.30 

34.788 

27.71 

1466.1 

OBS 

00185 

03.45 

34.838 

27.73 

1467.4 

STD 

00200 

03.39 

34.84 

27.74 

00.113 

1467.4 

OBS 

002  00 

03.39 

34.837 

27.74 

1467.4 

STD 

00250 

03.35 

34.84 

27.74 

00.132 

1468.0 

OBS 

00250 

03.35 

34.838 

27.74 

1468.0 

STD 

003  00 

03.34 

34.84 

27.75 

00.151 

1468.8 

OBS 

C0300 

03.34 

34.840 

27.75 

1468.8 

STD 

00*00 

03.33 

34.85 

27.75 

00.190 

1470.4 

OBS 

OCOO 

03.33 

34.846 

27.75 

1470.4 

STO 

00500 

03.33 

34.85 

27.76 

00.228 

1472.1 

OBS 

00500 

03.33 

34.850 

27.76 

1472.1 

STD 

CC600 

03.33 

34.85 

27.76 

00.268 

1473.7 

DBS 

006  00 

03.33 

34.849 

27.76 

1473.7 

STD 

00700 

03.32 

34.85 

27.75 

00.308 

1475.3 

OBS 

00700 

03.32 

34.847 

27.75 

1475.3 

STO 

C0800 

03.32 

34.85 

27.76 

00.350 

1477.0 

OBS 

008  00 

03.32 

34.848 

27.76 

1477.0 

STO 

009  00 

03.33 

34.85 

27.76 

00.392 

1478.7 

OBS 

00900 

03.33 

34.850 

27.76 

1478.7 

STD 

01000 

03.34 

34.85 

27.76 

00.434 

1480.1 

OBS 

01000 

03.34 

34.853 

27.76 

1480.4 

STD 

01100 

03.36 

34.85 

27.76 

00.478 

1482.2 

OBS 

01100 

03.36 

34.855 

27.76 

1482.2 

STD 

01200 

03.36 

34.85 

27.76 

00.522 

1483.9 

OBS 

01200 

03.36 

34.855 

27.76 

1483.9 

STD 

01300 

03.36 

34.85 

27.76 

00.567 

1485.6 

OBS 

01300 

03.36 

34.854 

27.76 

1465.6 

STD 

Ol-tOO 

03.36 

34.85 

27.75 

00.613 

1487.2 

OBS 

01400 

03.36 

34.851 

27.75 

1487.2 

STO 

01500 

03.36 

34.8  5 

27.75 

00.659 

1488.9 

OBS 

01500 

03.36 

34.852 

27.75 

1488.9 

TEN  SO  1407 
5  S0J4C1E  3 
2  S0U4BE  60 
1     Saj4RE     61 


415 


TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


HEFID       31       8131             TE4R 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          08.3 

DIR    HOT    PER 

WIND-OIR    29 

CONSEC              0023            WCNTH 

07 

SHIP    IH 

WET 

BULB          07.0 

30 

2         2 

WIMD-SPO    06 

LST             56    30       N             OAV 

30 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1020. t 

SEA 

WIND-FDR 

LONG       050    41        U             HOUR 

11.'. 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

CASTNUH/TIMe        LULTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOHA-T 

OyNOPTH 

SNO    VEL 

OxrG              P3 

STO 

00000 

08.29 

34.49 

26.85 

00.000 

1483 .4 

11. <f          DBS 

00000 

08.29 

34.490 

20.85 

1483.4 

STO 

OOCIO 

C8.10 

34.46 

26.66 

00.012 

1482.8 

DBS 

00010 

08.10 

34.461 

26.86 

1482.8 

STD 

00020 

06.12 

34.43 

27.11 

00.022 

1475.1 

oes 

CCC20 

06.12 

34.428 

27.11 

1475.1 

STO 

00030 

04.67 

34.53 

27.36 

00.031 

1469.5 

OBS 

00030 

04.67 

34.527 

27.36 

1469.5 

STD 

000  50 

03.43 

34.63 

27.57 

00.044 

1464.8 

OBS 

00050 

03.43 

34.633 

27.57 

1464.8 

STD 

00075 

03.20 

34.71 

27.66 

00.056 

1464.3 

OBS 

00075 

03.20 

34.709 

27.66 

1464.3 

OBS 

00090 

03.20 

34.746 

27.69 

1464.6 

STO 

00100 

03.27 

34.78 

27.70 

00.067 

1465.1 

OBS 

00100 

03.27 

34.777 

27.70 

1465.1 

STO 

00125 

03.40 

34.83 

27.73 

00.076 

1466.1 

OBS 

00125 

03.40 

34.826 

27.73 

1466.1 

STO 

00150 

03.35 

34.83 

27.74 

00.086 

1466.3 

OBS 

00150 

03.35 

34.829 

27.74 

1466.3 

STO 

002  00 

03.34 

34.84 

27.75 

00.105 

1467.1 

06  S 

002  00 

03.34 

34.839 

27.75 

1467.1 

STO 

00250 

C3.32 

34.85 

27.75 

00. 124 

1467.9 

OBS 

00250 

03.32 

34.e4t 

27.75 

1467.9 

STD 

C0300 

03.32 

34.85 

27.76 

00.143 

1468.7 

OBS 

00300 

03.32 

34.848 

27.76 

1468.7 

STD 

00400 

03.32 

34.85 

27.76 

00.180 

1470.4 

OBS 

00400 

03.32 

34.852 

27.76 

1470.4 

STD 

00500 

03.32 

34.85 

27.76 

00.219 

1472.0 

OBS 

005  00 

03.32 

34.850 

27.76 

1472.0 

STD 

C0600 

03.31 

34.85 

27.76 

00.258 

1473.6 

OBS 

006  00 

03.31 

34.84  9 

27.76 

1473.6 

STD 

00700 

03.31 

34.85 

27.76 

00.299 

1475.3 

OBS 

007  00 

03.31 

34.851 

27.76 

1475.3 

STD 

00800 

03.32 

34.85 

27.76 

00.339 

1477.0 

OBS 

008  00 

03.32 

34.853 

27.76 

1477.0 

STD 

009  00 

03.33 

34.86 

27.76 

00.381 

1478.7 

OBS 

00900 

03.33 

34.856 

27.76 

1478.7 

STD 

OlOCO 

03.34 

34.86 

27.76 

00.423 

1480.5 

PBS 

01000 

03.34 

34.857 

27.76 

1480.5 

STD 

01100 

03.35 

34.86 

27.76 

00.466 

1482.2 

OBS 

01100 

03.35 

34.858 

27.76 

1482.2 

STD 

01200 

03.35 

34.86 

27.76 

00.510 

1483.8 

oes 

01200 

03.35 

34.857 

27.76 

1483.8 

STD 

01300 

03.35 

34.86 

27.76 

00.555 

1465.5 

OBS 

01300 

03.35 

34.858 

27.76 

1485.5 

STD 

C1400 

03.35 

34.86 

27.76 

00.600 

1487.2 

OBS 

01400 

03.35 

34.856 

27.76 

1487.2 

STD 

01500 

03.35 

34.86 

27.76 

00.646 

1488.9 

DBS 

01500 

03.35 

34.856 

27.76 

1488.9 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.4 

GRIG     653    023 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SOUARE     60 


P34       TOT     P 


416 


TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO       31  8131 

CONSEC  0024 

LAT             56  30       N 

LONG       051  00       K 


VEtl) 

1969 

BOTDP    03559 

AIR 

TEKP          08.1 

DIR    HOT    PER            HINO-DIB    30 

INST    STO    RECORDER 

NONTH 

07 

SHIP    IH 

WET 

BULB          06. e 

33 

3          3                WINO-SPO    06 

TRACE     DIR                        1 

DAV 

30 

DATA    USE       1 

BAROHETR     1020.3 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                 CO.' 

HOUR 

17.7 

AREA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TP 

WEATHEC        K2 

ORIG    853    024 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3HA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG               P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

COOOO 

08.33 

34.51 

26.86 

CO.OCO 

1483.6 

0B5 

000  00 

08.33 

34.513 

26.86 

1483.6 

STD 

00010 

08.29 

34.51 

26.87 

00.012 

1483.6 

0B5 

COOIO 

08.29 

34.510 

26.87 

1483.6 

STD 

00020 

07.02 

34.49 

27.04 

00.023 

1478.8 

OBS 

00020 

07.02 

34.492 

27.04 

1476.8 

STD 

000  30 

04.17 

34.50 

27.39 

00.031 

1467 .4 

OBS 

00030 

04.  17 

34.502 

27.39 

1467.4 

STD 

000  50 

03.77 

34.61 

27.52 

00.044 

1466.2 

OBS 

00050 

03.77 

34.612 

27.52 

1466.2 

STO 

00075 

03.29 

34.70 

27.64 

00.057 

1464.7 

OBS 

00075 

03.29 

34.699 

27.64 

1464.7 

STD 

00100 

03.20 

34.73 

27.67 

00.068 

1464.7 

OBS 

00100 

03.20 

34.729 

27.67 

1464.7 

STD 

00125 

03.27 

34.77 

27.70 

00.079 

1465.5 

OBS 

0012  5 

03.27 

34.774 

27.70 

1465.5 

STD 

00150 

03.35 

34.81 

27.72 

00.089 

1466.3 

OBS 

00150 

03.35 

34.809 

27.72 

1465.3 

STD 

002  00 

03.39 

34.85 

27.75 

00.108 

1467.4 

OBS 

00200 

03.39 

34.850 

27.75 

1467.4 

STO 

00250 

03.35 

34.85 

27.75 

00.127 

1468.0 

OBS 

00250 

03.35 

34.851 

27.75 

1466.0 

S-'D 

00300 

03.34 

34.85 

27.76 

00.146 

1468.8 

OBS 

00300 

03.34 

34.851 

27.76 

1468.8 

STD 

OCOO 

03.34 

34.85 

27.76 

00.184 

1470.5 

OBS 

00*00 

03.34 

34.854 

27.76 

1470.5 

STO 

005  00 

03.34 

34.86 

27.76 

00.222 

1472.1 

OBS 

00500 

03.34 

34.656 

27.76 

1472.1 

STO 

006  00 

03.34 

34.66 

27.76 

00.261 

1473.8 

OBS 

006CO 

03.34 

34.857 

27.76 

1473.8 

STD 

00700 

03.35 

34.86 

27.76 

00.301 

1475.5 

OBS 

00700 

03.35 

34.658 

27.76 

1475.5 

STD 

00800 

03.34 

34.86 

27.76 

00.342 

1477.1 

OBS 

00800 

03.34 

34.858 

27.76 

1477.1 

STD 

00900 

03.34 

34.  06 

27.76 

00.383 

1478.8 

OBS 

009  00 

03.34 

34.860 

27.76 

1476.6 

STD 

01000 

03.35 

34.86 

27.76 

00.42  5 

1480.5 

OBS 

01000 

03.35 

34.660 

27.76 

1480.5 

STD 

01100 

03.36 

34.86 

27.76 

00.468 

1482.2 

OBS 

01100 

03.36 

34.861 

27.76 

1482.2 

STD 

01200 

03.36 

34.86 

27.76 

00.512 

1483.9 

OBS 

01200 

03.36 

34.863 

27.76 

1483.9 

STD 

01300 

03.36 

34.86 

27.76 

00.556 

1485.6 

OBS 

01300 

03.36 

34.864 

27.76 

1485.6 

STO 

OUOO 

03.36 

34.66 

27.76 

OO.bCl 

1487 .3 

OBS 

01400 

03.36 

34.660 

27.76 

1487.3 

STD 

01500 

03.36 

34.86 

27.76 

00.648 

1488.9 

OBS 

0150C 

03.36 

34.859 

27.76 

1466.9 

TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SJUARE     61 


417 


TABLE  XXV.— Continued 


S    T    «     T     I    C    N 


REFID       31  8131 

CONSEC  0025 

L«T             56  30       N 

LONG      050  41       W 


YEAfi  1969 
MONTH  07 
DAY  30 

HDUP    23.3 


BOTDP    03569 
SHIP    IH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AlB    TEMP  08.0 

HET    BULB  C6.6 

BAROMETR    1017.2 
CLOUD     T/A 


DIB    HGT     PER 

35      3         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR  20 

WIMD-SPD  06 
KINO-FOP 

HEATHER  X2 


INST    STD    PECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.  *♦ 

ORIG    B53    025 


TEN  SO  1*07 
5  SOUABE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    OO 


CASTNUM/TIME       LVL'YP 


DYNDPTH        SND    VEL       OXYG 


PC       TOT     P 


23.3 


STD 

00000 

08. 

34 

34.49 

26. 

,84 

00, 

,000 

1483. 

,6 

OBS 

00000 

08. 

,34 

34.492 

26. 

.84 

1483, 

,6 

STO 

00010 

08. 

07 

34.49 

26, 

.88 

00, 

.012 

1482, 

,7 

OBS 

00010 

08. 

,07 

34.489 

26. 

.88 

1482 

.7 

STD 

00020 

07. 

04 

34.44 

26. 

,99 

00. 

023 

1478, 

,8 

OBS 

00020 

07. 

,04 

34.442 

26. 

,99 

1478, 

,8 

STD 

00030 

05. 

27 

34.53 

27. 

.30 

00, 

,032 

1472. 

,J 

OBS 

00030 

05. 

,27 

34.534 

27. 

.30 

14  72, 

,0 

STD 

00050 

03. 

,69 

34.63 

27. 

.55 

00. 

,046 

1465, 

,9 

OBS 

OOC50 

03. 

,69 

34.632 

27. 

,55 

1465, 

,9 

STD 

00075 

03. 

,27 

34.7  0 

27, 

,64 

00. 

.058 

14  6,., 

,6 

OBS 

00075 

03. 

,27 

34.701 

27. 

,64 

1464, 

,6 

STD 

CGIOO 

03. 

,24 

34.73 

27.67 

00, 

,070 

1464  , 

,9 

OBS 

00100 

03, 

.24 

34.730 

27. 

.67 

1464, 

.9 

STD 

00125 

03. 

.27 

34.77 

27. 

.70 

00. 

,060 

1,.65, 

.5 

OBS 

00125 

03. 

,27 

34.770 

27. 

.70 

1465. 

.5 

STD 

00150 

03. 

,35 

34.80 

27. 

.71 

00. 

,091 

1466. 

,3 

OBS 

00150 

03. 

.35 

34.800 

27. 

.71 

1466, 

,3 

STO 

00200 

03. 

,41 

34.84 

27. 

.74 

00. 

.110 

1467, 

,4 

OBS 

00200 

03. 

,41 

34.839 

27. 

.74 

1467. 

.4 

STD 

C0250 

C3. 

,33 

34.84 

27. 

,75 

00. 

,129 

1467, 

,9 

OBS 

002  50 

03. 

,33 

34.844 

27, 

,75 

1467, 

,9 

STD 

00300 

03. 

.33 

34.85 

27. 

,75 

CO. 

.148 

1468 

.a 

OBS 

00300 

03. 

.33 

34.846 

27. 

,75 

1466 

.8 

STD 

004  00 

03. 

.33 

34.85 

27. 

,76 

00. 

.186 

14  70 

.4 

OBS 

00400 

03. 

,33 

34.851 

27. 

.76 

1470, 

.4 

STD 

00500 

03. 

.33 

34.65 

27. 

,76 

00, 

,225 

1472, 

.1 

OBS 

005  00 

03, 

.33 

34.852 

27, 

,76 

1472 

.1 

STD 

00600 

03. 

.34 

34.8  5 

27. 

,76 

00. 

.264 

1473 

.8 

OBS 

00600 

03. 

.34 

34.852 

27, 

,76 

1473 

.8 

STD 

00700 

03, 

.34 

34.85 

27, 

.76 

00. 

.304 

1475 

.4 

OBS 

00700 

03. 

.34 

34.855 

27. 

,76 

1475 

.4 

STO 

008  00 

03. 

.34 

34.85 

27, 

.76 

00. 

,345 

1477 

.1 

OBS 

00800 

03.34 

34.853 

27. 

,76 

1477 

.1 

STD 

009  00 

03. 

.35 

34.85 

27, 

,76 

00. 

,387 

1478 

.8 

OBS 

009  00 

03. 

.35 

34.854 

27, 

.76 

1478 

.8 

STO 

01000 

03. 

.35 

34.86 

27, 

.76 

00. 

.430 

1480 

.5 

OBS 

01000 

03. 

.35 

34.857 

27 

.76 

1480 

.5 

STD 

01100 

03, 

.35 

34.86 

27, 

.76 

00. 

,473 

1482 

.2 

OBS 

OllOO 

03. 

.35 

34.858 

27, 

,76 

1482 

.2 

STO 

01200 

03. 

.36 

34.86 

il. 

.76 

00, 

,517 

1483 

.9 

OBS 

01200 

03. 

,36 

34.869 

27, 

,76 

1483 

.9 

STD 

01300 

03. 

,36 

34.86 

27 

.76 

00, 

,561 

1485, 

.6 

OBS 

01300 

03, 

,36 

34.856 

27, 

,76 

1485 

.6 

STD 

01400 

03. 

,35 

34.86 

27 

.76 

00, 

,607 

1487 

.2 

OBS 

01400 

03, 

,35 

34.858 

27 

.76 

1487 

.2 

STD 

01500 

03. 

,35 

34.86 

27, 

.76 

00, 

.653 

1488, 

.9 

OBS 

01500 

03, 

,35 

34.858 

27 

.76 

1488 

.9 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  STATION  DATA 


REFID       31  8131 

CQNSEC  0026 

LIT             56  30       N 

LONG       051  00       H 


VEA^! 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP         08. C 

DIR    HOT    PER 

HIMD-DIR    00 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO     140  7 

MONTH 

07 

SHIP    IH 

WET 

BULB           06.2 

00 

0 

HINO-SPD    00 

TRACE    DIR                        D 

5     SQUARE        3 

DAY 

31 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013.8 

SEA 

rt IND-FOP 

DURATION                 00.4 

2    SQUARE    60 

HOUR 

05.1 

AREA                C5 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

BEATHEB        X2 

ORIG    853    C26 

1     SQUARE     61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OrNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          Ph 

STD 

00000 

08.52 

34.49 

26.81 

00.000 

1484.2 

0B5 

00000 

08.52 

34.488 

26.81 

1484.2 

STD 

00010 

08.30 

34.46 

26.83 

00.012 

1483.5 

OBS 

COOIO 

08.30 

34.462 

26.8  3 

1483.3 

STD 

00020 

05.58 

34.49 

27.23 

00.022 

1473.0 

OBS 

00020 

05.58 

34.495 

27.23 

1473.0 

STD 

000  3C 

C*.*7 

34.56 

27.41 

00.030 

1468.7 

OBS 

00030 

04. ".7 

34.561 

27.41 

1468.7 

STD 

COO  50 

03.27 

34.61 

27.57 

00.042 

1464.1 

OBS 

00050 

03.27 

34.614 

27.57 

1464.1 

STD 

00075 

03.14 

34.67 

27.63 

00.055 

1464.0 

OBS 

0CC75 

03.14 

34.672 

27.63 

1464.0 

STD 

00100 

02.94 

34.69 

27.67 

00.066 

1463.6 

OBS 

00100 

02.94 

34.692 

27.67 

1463.6 

STD 

00125 

03.01 

34.73 

27.69 

00.077 

1464.3 

OBS 

00125 

03.01 

34.729 

27.69 

1464.3 

STD 

0C150 

03.15 

34.76 

27.70 

00.087 

1465.4 

OBS 

00150 

03.15 

34.764 

27.70 

1465.4 

STD 

002  00 

03.37 

34.85 

27.75 

00.107 

1467.3 

OBS 

00200 

03.37 

34.848 

27.75 

1467.3 

CBS 

00210 

03.45 

34.863 

27.75 

1467.8 

STD 

002  50 

03.39 

34.87 

27.77 

00.125 

1468.2 

OBS 

CC250 

03.39 

34.874 

27.77 

1468.2 

STD 

003  00 

03.38 

34.88 

i7.78 

00.143 

1469.0 

OBS 

00300 

03.38 

34.884 

27.78 

1469.0 

STD 

00*00 

03.35 

34.88 

27.77 

00.179 

1470.5 

OBS 

00*00 

03.35 

34.876 

27.77 

1470.5 

STD 

0C500 

03.35 

34.88 

27.78 

00.216 

1472.2 

OBS 

005  00 

03.35 

34.877 

27.78 

1472.2 

STD 

006  00 

03.35 

34.87 

27.77 

00.254 

1473.9 

DBS 

00600 

03.35 

34.874 

27.77 

1473.9 

STD 

007  00 

03.36 

34.88 

27.77 

00.293 

1475.6 

OBS 

00700 

03.36 

34.875 

27.77 

1475.6 

STD 

00800 

03.3  7 

34.87 

27.77 

00.332 

1477.3 

OBS 

008  00 

03.37 

34.873 

27.77 

1477.3 

STD 

C0900 

03.37 

34.87 

27.77 

00.373 

1478.9 

DBS 

00900 

03.37 

34.874 

27.77 

1478.9 

STD 

01000 

03.39 

34.87 

27.77 

00.415 

1480.7 

OBS 

01000 

03.39 

34.871 

27.77 

1460.7 

STD 

01100 

03.40 

34.87 

27.77 

00.457 

1482.4 

OBS 

01100 

03.40 

34.870 

27.77 

1482.4 

STD 

01200 

03.42 

34.87 

27.76 

00.501 

1484.2 

OB-; 

01200 

03.42 

34.869 

27.76 

1484.2 

STD 

01300 

03.44 

34.87 

27.76 

00.546 

1465.9 

OBS 

01300 

03.44 

34.873 

27.76 

1485.9 

STD 

Ol'.OO 

03.47 

34.87 

27.76 

00.591 

1487.7 

OBS 

01400 

03.47 

34.872 

27.76 

1487.7 

STD 

01500 

03.48 

34.87 

27.76 

00.638 

1489.5 

OBS 

01500 

03.48 

34.874 

27.76 

1489.5 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFID      31       8131 

YEAS 

1969 

BOTOP    03658 

OIB 

TEMP          08.0 

DIft     HGT     PER             rflND-OIR    00 

CONSEC              0027 

HONTh 

1      07 

SHIP    IH 

HET 

SOLE           06.4 

00 

0                           WIND-SPD    00 

LAT            56    30      N 

DAV 

31 

D4T4    USE       1 

BAROHETR     1011.6 

SEA 

KINO-fDR 

LONG       051    00      « 

HPUB 

11.4 

«RE4              05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

WEATHER        X2 

C4STNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL       GXYG                P:' 

STO 

00000 

08.50 

34.46 

26.79 

00.000 

1484.1 

11.4 

OBS 

00000 

08.50 

34.458 

26.79 

1484.1 

STD 

00010 

08.49 

34.47 

26.81 

00.012 

1484.3 

OBS 

00010 

08.49 

34.472 

26.81 

1484.3 

STO 

00020 

07.97 

34.47 

26.86 

00.024 

1482.4 

OBS 

000  20 

07.97 

34.468 

26.88 

1482.4 

STD 

000  30 

06.12 

34.49 

27.15 

00.035 

1475.4 

OBS 

00030 

06.12 

34.487 

27.15 

1475.4 

STD 

00050 

04.36 

34.55 

27.41 

00.051 

1468.6 

OBS 

000  50 

C4.36 

34.547 

27.41 

1466.6 

STD 

00075 

03.27 

34.65 

27.60 

00.066 

1464.5 

OBS 

00075 

03.27 

34.648 

27.60 

1464.5 

STD 

00100 

03.04 

34.66 

27.63 

00.076 

1464.0 

OBS 

00100 

03.04 

34.656 

27.63 

1464.0 

STD 

00125 

02.92 

34.67 

27.65 

00.090 

1463.9 

OBS 

0012  5 

02.92 

34.670 

27.65 

1463.9 

STD 

00150 

03.05 

34.73 

27.69 

00.101 

1464.9 

OBS 

00150 

03.05 

34.729 

27.69 

1464.9 

STD 

00200 

03.31 

34.81 

27.72 

00.122 

1467.0 

OBS 

002  00 

03.31 

34.806 

27.72 

1467.0 

STO 

002  50 

03.39 

34.85 

27.75 

00.141 

1466.2 

OBS 

C025C 

03.39 

34.853 

27.75 

1468.2 

STD 

00300 

03.38 

34.86 

27.76 

00.160 

1469.0 

OBS 

00300 

03.38 

34.862 

27.76 

1469.0 

STD 

004  00 

03.35 

34.86 

27.77 

00.197 

1470.5 

OBS 

004  00 

03.35 

34.864 

27.77 

1470.5 

STO 

0C5OO 

C3.34 

34.86 

27.76 

00.235 

1472.1 

OBS 

00500 

03.34 

34.862 

27.76 

1472.1 

STO 

00600 

C3.35 

34.86 

27.77 

00.274 

1473.8 

OBS 

00600 

03.35 

34.865 

27.77 

1473.8 

STD 

007  00 

03.35 

34.86 

27.76 

00.313 

1475.5 

OES 

007C0 

03.35 

34.862 

27.76 

1475.5 

STD 

008  00 

03.39 

34.87 

27.76 

00.354 

1477.3 

OBS 

00800 

03.39 

34. 866 

27.76 

1477.3 

STD 

00900 

03.40 

34.86 

27.76 

00.395 

1479.0 

OBS 

0O900 

03.40 

34.865 

27.76 

1479.0 

STD 

OlOOC 

03.40 

34.87 

27.76 

00.437 

1480.7 

DBS 

01000 

03.40 

34.866 

27.76 

1480.7 

STD 

cuoo 

03.42 

34.86 

27.76 

00.481 

1482.5 

OBS 

01100 

03.42 

34.865 

27.76 

1482.5 

STD 

01200 

03.44 

34.87 

27.76 

00.525 

1484.2 

DBS 

01200 

03.44 

34.868 

27.76 

1464.2 

STD 

013  00 

03.45 

34.87 

27.76 

00.570 

1486.0 

OBS 

01300 

03.45 

34.870 

27.76 

1486.0 

STD 

01400 

03.48 

34.87 

27.76 

00.615 

1467.8 

OBS 

01400 

03.48 

34.872 

27.76 

1487.8 

STD 

0150C 

03.49 

34.87 

27.76 

00.662 

1489.5 

OBS 

01500 

03.49 

34.873 

27.76 

1469.5 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.6 

ORIG    B53    027 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    4     T     I     U    N 


REFID      31       8131 
CONSEC  0028 

L«T  56    30      N 

LONG       051    00      H 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


YE4R 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          08.2 

DIP     H 

GT    PER 

KIND-DIR    00 

INST     STD    RECORDER 

TEN    Sa    1407 

MONTH 

1      07 

SHIP    IH 

HET 

BULB          06.7 

00 

0 

^IND-SPO    00 

TRACE    DIR                         D 

5     SQUARE        3 

D»V 

31 

DATS    USE       1 

BABOMETR     1006.4 

SEA 

HIND-FOP 

DURATION                 00.4 

2    SaUARE    60 

HOUR 

23.3 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER        X2 

.  ORIG    853    028 

1     SaUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                PD4 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STO 

000  00 

08.99 

34.37 

26. o5 

00.000 

1485.9 

DBS 

000  00 

08.99 

34.373 

26.65 

1465.9 

STO 

00010 

08.89 

34.37 

26.67 

00.013 

1485.6 

DBS 

00010 

08.89 

34.373 

26.67 

1485.6 

STO 

00020 

08.6  5 

34.37 

26.70 

00.027 

1484.9 

OBS 

000  20 

08.6  5 

34.366 

26.70 

1484.9 

STO 

00030 

07.67 

34.37 

26.85 

00.040 

1481 .3 

OBS 

00030 

07.67 

34.374 

26.85 

1481.3 

STD 

00050 

04.62 

34.49 

27.34 

00.060 

1469.6 

OBS 

00050 

04.62 

34.490 

27.34 

1469.6 

STD 

00075 

03.78 

34.59 

27.51 

00.077 

1466.6 

OBS 

00075 

03.78 

34.591 

27.51 

1466.6 

STD 

00100 

C3.37 

34.60 

27.55 

00.091 

1465.3 

OBS 

00100 

03.37 

34.602 

27.55 

1465.3 

OBS 

00115 

03.15 

34.620 

27.59 

1464.6 

STD 

00125 

03.27 

34.65 

27.60 

00.104 

1465.4 

085 

00125 

03.27 

34.650 

27.60 

1465.4 

STD 

00150 

03.17 

34.66 

27.62 

00.117 

1465.4 

OBS 

00150 

03.17 

34.662 

27.62 

1465.4 

OBS 

00175 

02.91 

34.645 

27.63 

1464.6 

STO 

00200 

02.98 

34.66 

27.64 

00.141 

1465.4 

OBS 

00200 

02.98 

34.661 

27.64 

1465.4 

OBS 

00225 

03.24 

34.738 

27.68 

1467.0 

STD 

00250 

03.24 

34.72 

27.66 

00.164 

1467.4 

OBS 

002  50 

03.24 

34.721 

27.66 

1467.4 

OBS 

00290 

03.45 

34.786 

27.69 

1469.0 

STD 

003  00 

03.77 

34.86 

27.72 

00.166 

1470.6 

OBS 

00300 

03.77 

34.657 

27.72 

1470.6 

OBS 

00310 

03.82 

34.656 

27.71 

1471.0 

STD 

00*00 

03.77 

34.87 

27.73 

00.227 

1472.3 

OBS 

OO-iOC 

03.77 

34.671 

27.73 

1472.3 

STD 

00500 

03.66 

34.8  8 

27.74 

00.269 

1473.6 

OBS 

00500 

03.68 

34.875 

27.74 

1473.6 

STO 

00600 

03.57 

34.67 

27.75 

00.309 

1474.6 

OBS 

006  00 

03.57 

34.674 

27.75 

1474.8 

STD 

00700 

03.53 

34.87 

27.75 

00.350 

1476.3 

OBS 

00700 

03.53 

34.673 

27.75 

1476.3 

STD 

008  00 

03.49 

34.87 

27.76 

00.392 

1477.8 

OBS 

00800 

03.49 

34.671 

27.76 

1477.8 

STD 

00900 

03.49 

34.87 

27.76 

00.434 

1479.4 

OBS 

00900 

03.49 

34.870 

27.76 

1479.4 

STD 

01000 

03.46 

34.8  7 

27.76 

00.477 

1481.1 

OBS 

01000 

03.48 

34. 669 

27.76 

1481 .1 

STD 

OllOO 

03.49 

34.87 

27.76 

00.521 

1482.8 

OBS 

01100 

03.49 

34.872 

27.76 

1482.8 

STD 

01200 

03.50 

34.68 

27.76 

00.565 

1484.5 

OBS 

01200 

03.50 

34.876 

27.76 

1484.5 

STD 

01300 

03.50 

34.88 

27.76 

00.610 

1486.2 

OBS 

01300 

03.50 

34.676 

27.76 

1486.2 

STD 

01400 

03.54 

34.86 

27.76 

00.656 

1488.0 

OBS 

01400 

03.54 

34.684 

27.76 

1488.0 

STD 

01500 

03.61 

34.90 

27.77 

00.702 

1490.0 

OBS 

01500 

03.61 

34.899 

27.77 

1490.0 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO       31  8131 

CONSEC  0029 

L»T             56  30       N 

LONG       051  00       U 


CJSTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTOP    03658 

AIR     TEMP          C7.C 

DIB    HGT    PER 

WIND-DIR    35 

I»4ST    STD   RECORDER 

MONTH 

08 

SHIP    IH 

HET    BULB          05.0 

00      0 

HINO-SPO    06 

TRACE    OIR                      D 
DURATION                  00.4 

0»Y 
HOUR 

01 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1007.1 

SEA 

MiND-fOR 

05.'. 

AREA                05 

CLOUD 

T/4 

CL/TR 

UEATHER       X2 

ORIG    B53    029 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

OCCOO 

08.92 

34.36 

26.65 

00.000 

1485.5 

DBS 

00000 

08.92 

34.365 

26.55 

1485.6 

STO 

00010 

08.38 

34.35 

25.73 

00.013 

1483.7 

DBS 

00010 

08.38 

34.351 

26.73 

1483.7 

STO 

00020 

0  7.48 

34.38 

26.88 

00.025 

1480.4 

□es 

00020 

07.46 

34.376 

26.88 

1480.4 

STD 

00030 

06.05 

34.48 

27.16 

00.036 

1475.1 

OBS 

000  30 

06.05 

34.481 

27.16 

1475.1 

STO 

0005  0 

04.13 

34.54 

27.43 

00.052 

1467.5 

OBS 

00050 

04.13 

34.542 

27.43 

1467.6 

STO 

00075 

03.74 

34.58 

27.50 

00.068 

1465.4 

OBS 

0CC75 

03.74 

34.578 

27.50 

1456.4 

STD 

00100 

03.51 

34.62 

27.55 

00.082 

1455.9 

OBS 

00100 

03.51 

34.619 

27.55 

1465.9 

STD 

00125 

03.19 

34.54 

27.60 

00.096 

1465.0 

OBS 

00125 

03.19 

34.640 

27.60 

1465.0 

STD 

00150 

03.20 

34.67 

27.53 

00.1C8 

1465.5 

OBS 

00150 

03.20 

34.572 

27.63 

1455 ,5 

OBS 

00190 

03.25 

34.690 

27.54 

1465.4 

STD 

00200 

03.45 

34.74 

27.65 

00.132 

1457.5 

OBS 

00200 

03.45 

34.739 

27.66 

1457.5 

OBS 

00215 

03.45 

34.754 

27.67 

1467.7 

OBS 

00240 

03.74 

34.814 

27.69 

1 469  . 5 

STD 

002  50 

03.65 

34.80 

27.58 

00.154 

1469.2 

OBS 

002  50 

03.65 

34.797 

27.58 

1459.2 

uoS 

00275 

03.56 

34.810 

27.70 

1459.3 

STO 

003  00 

03.85 

34.87 

27.72 

00.176 

1471.0 

OBS 

003  00 

03.85 

34.859 

27.72 

1471.0 

STO 

OCOO 

03.80 

34.88 

27.73 

00.217 

1472.5 

OBS 

OCOC 

03.80 

34.879 

27.73 

1472.5 

STO 

00500 

03.66 

34.88 

27.75 

00.259 

1473.5 

OBS 

005  00 

03.66 

34.879 

27.75 

1473.5 

STO 

006  00 

03.58 

34.88 

27.75 

00.298 

1474.8 

OBS 

00600 

03.58 

34.875 

27.75 

1474.8 

STD 

00700 

03.53 

34.87 

27.76 

00.339 

1475.3 

OBS 

00700 

03.53 

34.874 

27.76 

1475.3 

STO 

008  00 

03.50 

34.87 

27.75 

00.380 

1477  .8 

OBS 

0O8OO 

03.50 

34.872 

27.76 

1477 .8 

STO 

00900 

03.47 

34.87 

27.76 

00.423 

1479  .4 

OBS 

00900 

03.47 

34.870 

27.75 

1479.4 

STD 

01000 

03.46 

34.87 

27.75 

00.45  5 

1481.0 

OBS 

01000 

03.45 

34.867 

27.76 

1481.0 

STD 

01100 

03.47 

34.87 

27.75 

00.509 

1482.7 

OBS 

01100 

03.47 

34.858 

27.75 

1462.7 

STD 

01200 

03.49 

34.88 

27.76 

00.553 

1484.5 

06S 

01200 

03.49 

34.875 

27.76 

1484.5 

STO 

01300 

03.51 

34.88 

27.76 

00.598 

1486.2 

OBS 

01300 

03.51 

34.880 

27.76 

1466.2 

STD 

01<.00 

03.55 

34.89 

27.77 

00.544 

1498.1 

OBS 

01*00 

03.55 

34.891 

27.77 

1489.1 

STD 

01500 

03.60 

34.90 

27.77 

00.690 

1490.0 

OBS 

01500 

03.50 

34.902 

27.77 

1490.0 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE     51 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFID  31  8131 
CDNSEC  0030 
L»T  56  1,0  H 
LONG   051  00   W 


yfAR 

1969 

60T0P    03656 

AIR 

TEMP         06.2 

DIR    HGT     PER 

MIMD-DIR    35 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

OS 

SHIP     IH 

WET 

6ULB         05.0 

35 

1         2 

WIND-SPD    07 

TR4CE    DIR                      D 

5     S0U4RE        3 

04V 

01 

0474    USE        1 

B4P0METR    1009.0 

SE4 

WIND-FOR 

DURATION                   00.3 

2     SQUARE    60 

HOUR 

11.5 

4RE4                05 

CLOUD    T/4 

rL/TR 

HE4THER       X2 

ORIG    853    030 

1     SaU4RE     61 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGH4-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

DX/O                P34 

TOT    P         N02         N03 

5133          PH 

STD 

00000 

08.64 

34.39 

26.68 

00.000 

1485.3 

OBS 

00000 

06.84 

34.388 

26.6  6 

1485.3 

STO 

00010 

06.82 

34.40 

26.69 

00.013 

1485.4 

OBS 

00010 

06.82 

34.396 

26.69 

1485.4 

STO 

00020 

06.43 

34.33 

26.71 

00.027 

1484.0 

OBS 

0002  0 

08.43 

34.335 

26.71 

1484.0 

STD 

000  30 

06.86 

34.40 

26.99 

00.039 

1478.2 

OBS 

00030 

06.86 

34.405 

26.99 

1478.2 

STD 

00050 

04.27 

34.42 

27.32 

00.057 

1468.0 

OBS 

00050 

04.27 

34.425 

27.32 

1468.0 

STD 

00075 

03.75 

34.59 

27.51 

00.074 

1466.5 

OBS 

00075 

03.75 

34.589 

27.51 

1466.5 

STO 

OCIOO 

03.44 

34.63 

27.57 

00.088 

1465.6 

OBS 

00100 

03.44 

34.631 

27.57 

1465.6 

OBS 

ocno 

03.54 

34.670 

27.59 

1466.3 

STD 

00125 

03.35 

34.69 

27.63 

00  .  1 0  1 

1465.7 

OBS 

00125 

03.35 

34.690 

27.63 

1465.7 

STD 

00150 

03.00 

34.65 

27.63 

00.113 

1464.6 

OBS 

00150 

03.00 

34.650 

27.63 

1464.6 

OBS 

00160 

02.85 

34.651 

27.04 

1464.1 

OBS 

00190 

03.14 

STD 

00200 

03.02 

34.70 

27.67 

00.137 

1465 .6 

OBS 

002  00 

03.02 

34.704 

27.67 

1465.6 

STD 

002  50 

03.34 

34.78 

27.70 

00.158 

1467.9 

OBS 

00250 

03.34 

34.784 

27.70 

1467 .9 

STD 

003  00 

03.72 

34.85 

27.72 

00.179 

1470.4 

OBS 

00300 

03.72 

34.652 

27.72 

1470.4 

OBS 

OC3  50 

03.85 

34.891 

27.74 

1471.9 

STD 

OOiiOO 

03.84 

34.90 

27.74 

00.220 

1472.6 

OBS 

OCOO 

03.84 

34.897 

27.74 

1472.6 

STD 

00500 

03.70 

34.90 

27.76 

00.260 

1473.7 

OBS 

00500 

03.70 

34.901 

27.76 

1473.7 

STD 

006  00 

03.62 

34.90 

27.76 

00.299 

1475.0 

DBS 

006  00 

03.62 

34.897 

27.76 

1475.0 

STD 

007  00 

03.55 

34.89 

27.77 

00.339 

1476.4 

OBS 

00700 

03.55 

34.892 

27.77 

1476.4 

STD 

008  00 

03.  51 

34.89 

27.77 

00.379 

1477.9 

OBS 

0C800 

03.51 

34.888 

27.77 

1477.9 

STD 

00900 

03.49 

34.88 

27.77 

00.420 

1479.5 

OBS 

00900 

0  3.49 

34.883 

27.77 

1479.5 

STD 

01000 

03.49 

34.86 

27.76 

00.462 

1481.1 

OBS 

01000 

03.49 

34.679 

27.76 

1481.1 

STD 

01100 

03.49 

34.88 

27.76 

00.505 

1462.8 

OBS 

01100 

03.49 

34.880 

27.76 

1462.8 

STD 

01200 

03.49 

34.68 

27.76 

00.549 

1484.5 

OBS 

01200 

03.49 

34.881 

27.76 

1484.5 

STD 

01300 

03.50 

34.86 

27.76 

00.594 

1486.2 

OBS 

01300 

03.50 

34.681 

27.76 

1486.2 

STD 

01400 

03.60 

34.89 

27.76 

00.640 

1488.3 

OBS 

01400 

03.60 

34.688 

27.76 

1468.3 

STO 

01500 

03.65 

34.90 

27.77 

00.687 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.902 

27.77 

1490.2 
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TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  STtTlCN  D4T4 


REFID      31       Sm 
CONSEr  0031 

LAT  56    30       N 

LONG       051    00       M 


Yf"     196S 

K0NT4   08 
Oil  01 

HOUR  17.5 


BOTDP  03656 
SHIP  IH 
OATS  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  08.7 

MET    9UL8  06.9 

BAROMETR     1011.1 
CLOUO    T/A 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


DIR    HOT    PER 

HI>lD-DI  R 

32 

INST    STD   RECORDER 

<.9 

UIND-SPD 

oa 

TRACE    01 R                      1 

SEA 

wno-FGP 

DURATION                   CO.. 

CL/TR 

HEfi  THER 

X6 

ORIG    953    031 

IDPTH       SND     UEL 

OXYG 

P34 

TOT     P          N02          N03 

TEN  SO  1*07 
5  SaUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SdUARE    61 


STD 

00000 

06, 

.85 

34, 

.45 

26 

.73 

00, 

.000 

1485 

.4 

oes 

00000 

08, 

.35 

34. 

,450 

26, 

.73 

1465 

.4 

STD 

OOOIO 

08. 

.69 

34. 

,44 

26. 

.75 

00, 

.013 

14  65 

.0 

OBS 

00010 

08, 

.69 

34. 

,444 

26, 

.75 

1485 

.0 

STD 

00C20 

06, 

.12 

34. 

,40 

26, 

.81 

00, 

.025 

1462 

.9 

OBS 

00020 

06, 

.12 

34, 

,402 

26. 

,81 

1482 

.9 

STD 

00030 

05. 

,97 

34. 

,51 

27, 

.19 

00. 

.036 

1474 

.6 

OBS 

00030 

05. 

.97 

34. 

,512 

27, 

.19 

1474 

.6 

STD 

00050 

04. 

.47 

34. 

,58 

27. 

,42 

00, 

.052 

1469 

.1 

OBS 

CCC50 

C4. 

.47 

34, 

,579 

27. 

,42 

1469 

.1 

STO 

00075 

03. 

.49 

34. 

,63 

27. 

,57 

00, 

.06  7 

1465, 

.4 

OBS- 

00075 

03. 

.49 

34. 

,630 

27. 

,57 

1465 

.4 

STO 

OOIOO 

02. 

.92 

34. 

,64 

27, 

,63 

00. 

.080 

1463 

.4 

OBS 

00100 

02. 

.92 

34. 

,645 

27. 

,63 

1463 

.4 

STD 

00125 

02, 

.86 

34. 

,67 

27. 

,66 

00. 

.091 

1463, 

.6 

OBS 

00125 

02. 

,86 

34. 

,671 

27. 

.66 

1463, 

.6 

STD 

00150 

02, 

,92 

34. 

,68 

27.66 

00. 

.1C3 

1464, 

.3 

OBS 

00150 

02. 

.92 

34. 

,680 

27. 

.66 

1464, 

.3 

STD 

00200 

03. 

.32 

34. 

,78 

27. 

.70 

00. 

.124 

1467, 

.0 

OBS 

002  00 

C3. 

.32 

34. 

,778 

27. 

.70 

1467. 

.0 

OBS 

00225 

03. 

.60 

34. 

,838 

27. 

.72 

1468, 

.7 

STO 

002  50 

03. 

,42 

34. 

,84 

27, 

,74 

00. 

.145 

1468, 

.3 

OBS 

CG2  50 

C3. 

,42 

34. 

,636 

27. 

,74 

1468, 

.3 

STD 

00300 

03. 

,42 

34. 

,85 

27. 

,75 

00. 

.164 

1469 

.1 

OBS 

C03C0 

C3. 

.42 

34. 

,849 

27. 

.75 

1469, 

.1 

STD 

004  00 

03. 

,37 

34. 

.85 

27. 

,76 

00. 

,202 

1470. 

.6 

OBS 

004  00 

03. 

,37 

34. 

,855 

27. 

,76 

1470, 

.6 

STD 

0C500 

03. 

,35 

34. 

,65 

27. 

,76 

00. 

.241 

1472, 

,2 

OBS 

00500 

03. 

,35 

34. 

,853 

27. 

.76 

1472, 

,2 

STD 

00600 

03. 

.35 

34. 

,86 

27. 

.76 

00. 

.261 

1473, 

,6 

OBS 

00600 

03. 

,35 

34. 

,857 

27. 

.76 

1473, 

,6 

STD 

00700 

03. 

,36 

34. 

,86 

27. 

.76 

00. 

.321 

1475. 

,5 

OBS 

00700 

03. 

,36 

34. 

,856 

27. 

,76 

1475. 

,5 

STD 

00600 

03. 

,39 

34. 

,86 

27. 

.76 

00. 

,361 

1477, 

,3 

OBS 

00800 

03. 

.39 

34. 

,864 

27. 

.76 

1477, 

,3 

STD 

00900 

03. 

,39 

34, 

,86 

27. 

,76 

00. 

,403 

1479, 

,0 

OBS 

009  00 

03. 

,39 

34. 

,863 

27. 

,76 

14  79. 

,0 

STD 

OIPOC 

03. 

,40 

34. 

,87 

27. 

,76 

00. 

,445 

1480. 

,7 

OBS 

01000 

03. 

,40 

34. 

.867 

27. 

.76 

1480. 

,7 

STD 

ouoo 

03. 

,43 

34. 

87 

27. 

,76 

00. 

,488 

1482. 

,5 

OBS 

01100 

03. 

,43 

34. 

,668 

27. 

,76 

1462. 

,5 

STD 

012  00 

03. 

,44 

34. 

,87 

27. 

,76 

00. 

,532 

1484. 

,2 

OBS 

01200 

03. 

,44 

34. 

,871 

27. 

.76 

1464. 

,2 

STD 

01300 

03. 

,46 

34. 

,87 

27. 

,76 

00. 

,577 

1486. 

,0 

OBS 

01300 

03. 

,46 

34. 

874 

27. 

,76 

1486. 

,0 

STD 

01400 

03. 

,49 

34. 

,66 

27. 

,76 

00. 

.623 

1487. 

.6 

OBS 

01400 

03. 

,49 

34. 

,881 

27. 

,76 

1487. 

.8 

STD 

C1500 

C3. 

,50 

34. 

,68 

27. 

.77 

00. 

669 

1489. 

,6 

OBS 

01500 

03. 

50 

34. 

,883 

27. 

,77 

1489, 

,6 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  ST4TI0N  0«TA 


BEFID       31  8131 

CONSEC  0032 

L4T             56  30       N 

LONG       051  00       H 


YEAH  1969 
MONTH  08 
04»  01 

HOUR     23.5 


80TDP    C3658 
SHIP    IH 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR     TE«o  C7. 

KET    9ULB  06. 

BAROMETH     1012. 
CLOUD    T/A 


DIB     HOT    PEB 

SEA 
CL/TR 


mND-OIR     32 
WI'<0-SPD    12 
UIND-FCR 
i(EATHER       X2 


INST     STD    RECOROEB 

TRACE    01 R  0 

DURATION  00.* 

OHIG     B53    032 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STD 

oes 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 


COO  00 
00000 
00010 
00010 
00020 
CCC20 
00030 
00030 
00050 
00050 
000  75 
000  75 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
C0200 
002  00 
00225 
00250 
00250 
00300 
00300 
OCOO 
00400 

005  00 
00500 

006  00 
C0600 
00700 
00700 
0C80C 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
01 100 
01100 
01200 
01200 
013C0 
01300 
01400 
01400 
01500 
C1500 


TEMP 

08.65 
08.65 
08.32 
08.32 
07.02 
07.02 
05.02 
05.02 
03.67 
03.67 
03.19 
03.19 
03.05 
03.05 
03.01 
03. CI 
03.12 
03.12 
03.39 
03.39 
03.50 
03.46 
03.46 
03.40 
03.40 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.35 
03.37 
03.37 
03.38 
03.38 
03.39 
03.39 
03.39 
03.39 
03.41 
C3.41 
03.44 
03.44 
03.45 
03.45 
03.47 
03.47 
03.47 
03.47 


SAL 

34.43 

34.433 

34.42 

34.42  3 

34.40 

34.404 

34.52 

34.525 

34.5  6 

34.561 

34.63 

34.628 

34.66 

34.656 

34.68 

34.676 

34.72 

34.721 

34.82 

34.818 

34.848 

34.86 

34.B56 

34.8  5 

34.854 

34.85 

34.852 

34.85 

34.652 

34.85 

34.850 

34.85 

34.854 

34.86 

34.859 

34.86 

34.861 

34.86 

34.860 

34.86 

34.665 

34.8  7 

34.868 

34.87 

34.874 

34.88 

34.876 

34.87 

34.874 


SISMA-T    OVNDPTH   SND  VcL   OXTG 


P34       TOT     P 


26.75 
26.75 
26.79 
26.79 
26.97 
26.97 
27.32 
27.32 
27.49 
27.49 
27.59 
27.59 
27.63 
27.63 
27.65 
27.65 
27.67 
27.67 
27.72 
27.72 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


1464.7 
1484.7 
1483  .6 
1483. o 
1478.7 
1476.7 
1471.0 
1471 .0 
1465.7 
1465.7 
1464.2 
1464.2 
1464.0 
1464.0 
1464.3 
1464.3 
1465.2 
1465.2 
1467.3 
1467.3 
1468.2 
1468.5 
1468.5 
1469.1 
1469.1 
1470.5 
1470.5 
1472.2 
1472.2 
1473.8 
1473.8 
1475.6 
1475.6 
1477.3 
1477.3 
1479.0 
1479.0 
1480.7 
1480.7 
1482  .4 
1482.4 
1484.2 
1484.2 
1486.0 
1466.0 
1467.7 
1487.7 
1489.4 
1489.4 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    4     T     I     C     N 


R6FI0       31       8131 

YEas 

1969 

BOTDP    03658            41  B 

TEMP         07. t 

DIP     HOT    PE«             WIMD-DIB     30 

CONSEC               0033 

MONTH       06 

SHIP    IH 

WET 

BULB          06.4 

30 

2         2               WINO-SPD    15 

L4T            56    20      N 

oav 

02 

04T4    USE 

1             B4R0METP     1014.9 

SE4 

<ind-f:r 

LONG       C51    00      W 

HOUF 

05.3 

4RE4                05             CLCUD    T/4 

CL/TR 

rt£4THEB        X2 

C4STNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S4I. 

SIGM4-T 

DVNOPTH 

SMD    VEL       OXVC                P3 

STD 

00000 

08.70 

34.43 

26.74 

00.000 

1464.9 

05.3 

06S 

00000 

08.70 

34.43  5 

26.74 

1484.9 

STD 

00010 

08.16 

34.43 

26.83 

00.012 

1463.0 

06S 

00010 

08.16 

34.435 

26.6  3 

1483.0 

STO 

00020 

06. 47 

34.44 

27.07 

00.023 

1476.6 

PBS 

00020 

06.47 

34.440 

27.07 

1476.6 

STD 

00030 

05.30 

34.46 

27.24 

00.033 

1472.0 

OBS 

00030 

05.30 

34.463 

27.24 

1472.0 

STD 

OO0  5O 

03.94 

34.55 

27.46 

00.048 

1466.8 

OBS 

00050 

03.94 

34.552 

27.46 

1466.8 

STO 

00075 

03.12 

34.58 

27.56 

00.062 

1463.8 

OBS 

00075 

03.12 

34.585 

27.56 

1463.8 

STO 

00100 

02.88 

34.61 

27.61 

00.075 

1463.2 

OPS 

00100 

02.88 

34.609 

27.61 

1463.2 

STD 

00125 

02.82 

34.63 

27.63 

00.068 

1463.4 

OBS 

00125 

02.82 

34.628 

27.63 

1 463 . 4 

STO 

00150 

"2.88 

34.65 

27.64 

00.099 

1464.1 

OBS 

00150 

02.88 

34.653 

27.64 

1464.1 

STD 

C0200 

03.15 

34.71 

27.66 

00.123 

1466.2 

OBS 

002  00 

03.15 

34.710 

27.66 

1466.2 

STO 

002  50 

03.50 

34.80 

27.70 

00.145 

1468.6 

OBS 

002  50 

03.50 

34.796 

27.70 

1468.6 

STO 

00300 

03.66 

34.65 

27.72 

00.166 

1470.2 

OBS 

00300 

03.66 

34.85C 

27.72 

1470.2 

STO 

00<.00 

03.44 

34.8  5 

27.74 

00.206 

1470.9 

OBS 

00<.00 

03.44 

34. 846 

27.74 

1470.9 

STO 

0050(1 

03.37 

34.95 

27.75 

00.246 

1472.2 

OBS 

00500 

03.37 

34.84  9 

27.75 

1472.2 

STO 

00600 

03.37 

34.85 

27.75 

00.286 

1473.9 

OBS 

00600 

03.37 

34.849 

27.75 

1473.9 

STD 

00700 

03.37 

34.85 

27.75 

00.326 

1475.6 

OBS 

CC70C 

C3.37 

34.849 

27.75 

1475.6 

STD 

00800 

03.37 

34.85 

27.75 

00.366 

1477.2 

OBS 

00600 

03.37 

34.852 

27.75 

1477.2 

STD 

00900 

03.39 

34.85 

27.75 

00.4  10 

1479.0 

OBS 

00900 

03.39 

34.853 

27.75 

1479.0 

STO 

CICOO 

03.40 

34.86 

27.76 

00.453 

1480.7 

OBS 

01000 

03.40 

34.656 

27.76 

1480.7 

STO 

OllOO 

03.41 

34.86 

27.75 

00.497 

1462.4 

OBS 

01100 

03.41 

34.858 

27.75 

1482.4 

STO 

01200 

03.44 

34.86 

27.75 

00.542 

1484.2 

OBS 

01200 

03.44 

34.862 

27.75 

1484.2 

STD 

01300 

03.47 

34.87 

27.76 

00.567 

1486.1 

OBS 

013C0 

03.47 

34.870 

27.76 

1486.1 

STD 

01400 

03.49 

34.87 

27.76 

00.633 

1487.6 

OBS 

Ol'.OO 

03.49 

34.874 

27.76 

1487.8 

STO 

0150C 

03.50 

34.88 

27.76 

00.679 

1489.6 

OBS 

01500 

03.50 

34.860 

27.76 

1489.6 

INST    STO    RECORDER 
TR4CE    DIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    653    033 


TOT    P         N02         N03 


TEN  SO  140  7 
5  S3UARE  3 
2  SOU'RE  60 
1     S0O4RE     61 


426 


TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


BEFIO       31       8131 
CONSEC  003<. 

lAT  56    20       N 

LONG       051     00       U 


C4STNUM/TIME       LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTOP    03658 

AIB 

TE"P         08.7 

DIP     HOT    PER 

WIND-DIP    30 

INST     STO    RECORDER 

MONTH 

08 

SHIP     IH 

MET 

BULB          06.0 

30 

2         2 

WIND-SPO    16 

TRACE     DIR                         0 

OiY 

02 

D4TA    USE        1 

BAROMETP     IClo.e 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00. 4 

HOUR 

11.6 

ABES                05 

CLPUO     T/a 

CL/TP 

WEATHER       X2 

ORIO     B53     034 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

axVG                P04 

TOT     P          N02          N03 

STD 

000  00 

08.50 

34.45 

26.79 

00.000 

1484.1 

PBS 

00000 

08.50 

34.451 

26.79 

1484.1 

STD 

OOCIO 

08.42 

34.45 

26.60 

00.012 

1484.0 

OBS 

00010 

06.42 

34.455 

26.80 

1484.0 

STD 

00020 

07.92 

34.44 

26.87 

00.024 

1482.2 

OBS 

0CP20 

07.92 

34.443 

26.87 

1482.2 

STO 

00030 

05.46 

34.46 

27.21 

00.035 

1472.7 

OBS 

00C30 

05.46 

34.457 

27.21 

1472.7 

STD 

00050 

03.40 

34.5  7 

27.53 

00.049 

1464.6 

OBS 

000  50 

03.40 

34.569 

27.53 

1464.6 

STO 

00075 

03.09 

34.62 

27.60 

00.063 

1463.7 

OBS 

00075 

03.09 

34.621 

27.60 

1463.7 

STD 

OCIOO 

03.  10 

34.65 

27.62 

00.075 

I'.  64. 2 

OBS 

00100 

03.10 

34.649 

27.62 

1464.2 

STO 

00125 

02.99 

34.66 

27.64 

00.087 

1464.2 

OBS 

CC125 

0  2.99 

34.662 

27.64 

1464.2 

STD 

00150 

03.02 

34.70 

27.66 

00.099 

1464.8 

OBS 

00150 

03.02 

34.698 

27.66 

1464.8 

STO 

00200 

03.31 

34.78 

27.70 

00.120 

1466.9 

OBS 

002  00 

03.31 

34.777 

27.70 

1466.9 

STD 

00250 

03.40 

34.82 

27.73 

00.141 

1468.2 

OBS 

002  50 

03.40 

34.820 

27.73 

1468.2 

OBS 

00290 

03.57 

34. 869 

27.75 

1469.6 

STD 

00300 

03.52 

34.86 

27.74 

00.161 

1469.6 

OBS 

00300 

03.52 

34.858 

27.74 

1469.6 

STO 

00*00 

03.37 

34.85 

27.76 

00.199 

1470.6 

DBS 

00400 

03.37 

34.854 

27.76 

1470.6 

STD 

00500 

03.35 

34.85 

27.76 

00.238 

1472.2 

OBS 

00500 

03.35 

34.652 

27.76 

1472.2 

STD 

00600 

03.35 

34.85 

27.75 

00.278 

1473.8 

OBS 

006  00 

03.35 

34.850 

27.75 

1473 .8 

STD 

00700 

03.35 

34.8  5 

27.76 

00.318 

1475.5 

OBS 

00700 

03.35 

34.855 

27.76 

1475.5 

STD 

COB  00 

03.37 

34.  86 

27.76 

00.359 

1477.2 

OBS 

00800 

03.37 

34.657 

27.76 

1477.2 

STD 

00900 

03.39 

34.86 

27.76 

00.401 

1479.0 

OBS 

C0900 

03.39 

34.86C 

27.76 

1479.0 

STD 

01000 

03.40 

34.86 

27.76 

00.444 

1480.7 

OBS 

01000 

03.40 

34.860 

27.76 

1480.7 

STD 

01100 

03.42 

34.86 

27.76 

00.467 

1482.5 

OBS 

01100 

03.42 

34. 864 

27.76 

1482 .5 

STD 

01200 

03.44 

34.87 

27.76 

00.531 

148H.2 

OBS 

01200 

03.44 

34.866 

27.76 

1484.2 

STD 

01300 

03.47 

34.87 

27.76 

00.576 

1486.1 

OBS 

01300 

03.47 

34.874 

27.76 

1486.1 

STD 

01<.00 

03.49 

34.88 

27.76 

00.622 

1487.8 

OBS 

01400 

C3.49 

34.878 

27.76 

1-.67.3 

STD 

01500 

03.50 

34.88 

27.76 

00.666 

1469.6 

OBS 

01500 

03.50 

34.681 

27.76 

1489.6 

TEN  SO  1407 
5  SQUAOE  ,3 
2  SQUARE  60 
1     SJUARE    61 


427 


TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  STATION  DAT4 


BEFID       51  B131 

CONSEC  0035 

L4T            56  30      N 

LONG       051  00       u 


C4STNUH/TIME 


VE«o 

1969 

BOTOP    03658 

AIR 

TEMP          08.9 

OIR     HOT    PER 

KINO-OIB     31 

INST    STD    liECORDER 

TEN    SO     1407 

MONTh 

1       06 

SHIP    IH 

WET 

BULB          07.4 

49 

WINO-SPD    08 

TRACE    OIR                        0 

5    SQUARE       3 

DAY 

02 

DATA     USE        1 

EABOHETO     1017.3 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE    60 

HOUR 

23.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

ORIG    653    035 

1     SQUARE     61 

Ll/LTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

06.74 

34.42 

26.73 

00.000 

1465.0 

DBS 

COCO" 

06.74 

34.423 

26.7  3 

1465.0 

STD 

000  10 

06.52 

34.44 

26.76 

00.013 

1484.3 

DBS 

00010 

08.52 

34.443 

26.78 

1484.3 

STD 

C0020 

07.83 

34.46 

20.69 

00.025 

1482.1 

DBS 

00020 

07.88 

34.460 

26.89 

1482.1 

STD 

COC30 

07.02 

34.53 

27.07 

00.036 

1479.0 

DBS 

000  30 

07.02 

34.535 

27.07 

1479.0 

STD 

00050 

04.  17 

34.57 

27.45 

00.052 

1467.8 

DBS 

ceo  50 

04.17 

34.573 

27.45 

1467.8 

STD 

00075 

03.42 

34.57 

27.53 

00.066 

1465.1 

DBS 

00075 

03.42 

34.571 

27.53 

1465.1 

STD 

COIOO 

03.02 

34.60 

27.58 

00.081 

1463.8 

DBS 

00100 

03.02 

34.597 

27.58 

1463.8 

STD 

00125 

02.86 

34.62 

27.62 

00.094 

1463.5 

DBS 

00125 

02.86 

34.619 

27.62 

1463.5 

STD 

00150 

02.82 

34.63 

27.63 

00.1C6 

1463.8 

DBS 

00150 

02.82 

34.632 

27.63 

1 463 . 8 

STD 

002  00 

03.04 

34.70 

27.66 

00.129 

1465.7 

DBS 

00200 

03.04 

34.698 

27.66 

1465.7 

STD 

00250 

03.57 

34.81 

27.70 

00.152 

1468.9 

QBS 

00250 

03.57 

34.807 

27.70 

1468.9 

STD 

00300 

03.69 

34.85 

27.72 

00.172 

1470.3 

OBS 

00300 

03.69 

34.854 

27.72 

1470.3 

DBS 

C0350 

03.66 

34.864 

27.73 

1471.1 

STD 

00400 

03.44 

34.85 

27.74 

00.213 

1470.9 

OBS 

004  00 

03.44 

34.846 

27.74 

1470.9 

STD 

00500 

03.37 

34.86 

27.76 

00.252 

1472.3 

OBS 

00500 

03.37 

34.859 

27.76 

1472.3 

STD 

C0600 

C3.40 

34.86 

27.75 

CO. 291 

1474.0 

OBS 

006  00 

03.40 

34.856 

27.75 

1474.0 

STD 

00700 

03.37 

34.65 

27.76 

00.332 

1475.6 

OBS 

00700 

03.37 

34.654 

27.76 

1475.6 

STD 

00800 

03.37 

34.85 

27.75 

00.373 

1477.2 

OBS 

00800 

C3.37 

34.853 

27.75 

1477.2 

STD 

00900 

03.39 

34.86 

27.76 

00.415 

1479.0 

OBS 

009  00 

03.39 

34.859 

27.76 

1479.0 

STD 

01000 

03.40 

34.86 

27.76 

00.458 

1460.7 

DBS 

01000 

03.40 

34.660 

27.76 

1480.7 

STD 

CHOC 

03.44 

34.86 

27.76 

00.502 

1482  .6 

OBS 

01100 

03.44 

34. 86", 

27.76 

1462.6 

STD 

01200 

03.44 

34.86 

27.76 

00.546 

1464.2 

CBS 

01200 

03.44 

34.865 

27.76 

1464.2 

STD 

01300 

03.47 

34.87 

27.76 

00.591 

1486.1 

OBS 

01300 

03.47 

34.874 

27.76 

1486.1 

STD 

01400 

03.49 

34.86 

27.76 

00.637 

1467.8 

OBS 

01400 

03.49 

34.877 

27.76 

1467.8 

STD 

01500 

C3.  50 

34.86 

27.77 

00.683 

1489.6 

OBS 

01500 

03.50 

34.863 

27.77 

1489.6 

428 


TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFID       31       8131 
CONSEC  0036 

L»T  56    30      N 

LONG      051    00       H 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          08.0 

DIP     HOT     PER 

UIND-OIR     32 

INST    STD    RECORDER 

TEN    Sa     1407 

MONTH 

1       08 

SHIP     IH 

HET 

BULB          07.0 

30 

2         2 

WIMD-SPD    08 

TRACE    OIR                        0 

5     SaUARE       3 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BARPMETR     10  18.C 

SEA 

MIND-FjR 

DURATION                   00.3 

2     SJUARE     6C 

HOUR 

05.5 

AREA                05 

CLOUD    I/A 

CL/TR 

rttATHEP        XI 

CRIG     B53    036 

1     SQUARE    61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG              PD4 

TOT    0          N02          N03 

S133          PH 

STO 

00000 

08.69 

34.43 

26.74 

CO. 000 

1484.8 

06  S 

00000 

08.69 

34.431 

26.74 

1484.8 

STO 

00010 

08.70 

34.43 

26.74 

CO. 01 3 

1485.0 

OBS 

OOOIO 

08.70 

34.430 

26.74 

1485.0 

STO 

00020 

07.12 

34.41 

26.96 

00.02  5 

1479.1 

OBS 

0C020 

07.12 

34.410 

26.96 

1479.1 

STO 

00030 

05.56 

34.47 

27.21 

00.035 

1473.1 

OBS 

00030 

05.56 

34.470 

27.21 

1473.1 

STO 

00050 

04.11 

34.54 

27.43 

00.050 

1467.5 

OBS 

00050 

04.  11 

34.544 

27.43 

1467.5 

STO 

00075 

03.27 

34.59 

27.56 

00.065 

1464.5 

OBS 

00075 

03.27 

34.594 

27.56 

1464.5 

STO 

00100 

02.85 

34.61 

27.61 

00.078 

1463.1 

OBS 

00100 

02.85 

34.614 

27.61 

1463.1 

STD 

0012  5 

02.83 

34.64 

27.63 

00.090 

1463.4 

OBS 

00125 

02.83 

34.637 

27.63 

1463.4 

STD 

00150 

02.87 

34.65 

27.64 

00.102 

1464.0 

OBS 

00150 

02.87 

34.653 

27.64 

1464.0 

STD 

00200 

03.24 

34.74 

27.68 

00.125 

1466 .6 

PBS 

00200 

03.24 

34.738 

27.68 

1466.6 

STD 

00250 

03.59 

34.83 

27.71 

00.146 

1469.0 

OBS 

00250 

03.59 

34.830 

27.71 

1469.0 

OBS 

00270 

03.65 

34.854 

27.73 

1469. o 

STD 

00300 

03.57 

34.85 

27.73 

00.167 

1469.8 

OBS 

00300 

03.57 

34.848 

27.73 

1469.8 

STD 

00400 

C3.40 

34.85 

27.75 

00.2C6 

1470.7 

OBS 

OO'.OO 

03.40 

34.851 

27.75 

1470.7 

STD 

00500 

03.42 

34.86 

27.76 

00.245 

1472 .5 

OBS 

00500 

03.42 

34.862 

27.76 

1472.5 

STD 

00600 

03.38 

34.86 

27.76 

00.285 

1474.0 

OBS 

0C6C0 

03.38 

34.857 

27.76 

1474.0 

STO 

00700 

03.37 

34.85 

27.76 

00.325 

1475.6 

OBS 

00700 

03.37 

34.855 

27.76 

1475.6 

STD 

003  00 

03.37 

34.65 

27.75 

00.366 

1477.2 

OBS 

00800 

03.37 

34.853 

27.75 

1477.2 

STD 

00900 

03.40 

34.86 

27.75 

CO. 409 

1479.0 

OBS 

00900 

03.40 

34.857 

27.75 

1479.0 

STD 

01000 

03.42 

34.86 

27.76 

00.452 

1480.8 

OBS 

OlOCC 

03.42 

34.860 

27.76 

1480.8 

STD 

01100 

03.43 

34.86 

27.76 

00.495 

1482.5 

OBS 

01100 

03.43 

34. 864 

27.76 

1482.5 

STD 

01200 

0  3.44 

34.86 

27.76 

00.540 

1484.2 

OBS 

01200 

03.44 

34.863 

27.76 

1484.2 

STD 

01300 

03.46 

34.87 

27.76 

00.585 

1486.0 

OBS 

01300 

03.46 

34.870 

27.76 

1486.0 

STD 

01400 

03.49 

34.87 

27.76 

00.631 

1487.8 

OBS 

01400 

03.49 

34.874 

27.76 

1487.8 

STO 

01500 

03.52 

34.88 

27.76 

00.677 

14B9.6 

OBS 

01500 

03.52 

34.681 

27.76 

1489.6 

429 


TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


OEFID      31       9131 
CONSEC  0037 

L»T  56    40      N 

LONG       051    00      H 


CSSTNUM/TIWE        LVLTYP 


YEAB 

1969 

BOTOP    03658 

AIP 

TEMP          07.9 

DIR    HGT    PER 

rflNO-DIR    32 

INST    STD   RECORDER 

MONTH 

08 

SHIP    IH 

MET 

BULB          06.3 

30 

1         2 

allD-SPD    10 

TRACE     DIR                         0 

DAY 

03 

DATA    USE       1 

BABOMETB     1017.8 

SEA 

WIN0-F3R 

DURATION                   00.4 

HOUR 

11.2 

AREA              C5 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG    853    037 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG              P34 

TOT    P          N02          NOJ 

STD 

00000 

08.74 

34.43 

26.73 

00.000 

1465.0 

□  BS 

00000 

08.74 

34.430 

26.73 

1485.0 

STD 

00010 

08.65 

34.41 

26.74 

00.013 

1464.8 

OSS 

CCOIO 

08.65 

34.414 

26.7  4 

1464.8 

STD 

00020 

07.37 

34.46 

26.96 

00.025 

1480.1 

DBS 

00020 

07.37 

34.460 

26.96 

1480.1 

STD 

00030 

05.97 

34.51 

27.19 

00.035 

1474.6 

DBS 

00030 

05.97 

34.513 

27.19 

1474.6 

STD 

000  50 

03.58 

34.56 

27. 5C 

00.050 

1465.3 

OBS 

000  50 

03.58 

34.563 

27.50 

1465.3 

STD 

00075 

03.23 

34.59 

27.56 

00.064 

1464.3 

OBS 

00075 

03.23 

34.593 

27.56 

1464.3 

STO 

00100 

02.91 

34.61 

27.61 

00.077 

1463.3 

OBS 

00100 

02.91 

34.6  14 

27.61 

1463.3 

STD 

00125 

02.81 

34.64 

27.63 

00.089 

1463.4 

OBS 

00125 

02.61 

34.636 

27.63 

1463.4 

STD 

00150 

02.88 

34.66 

27.65 

00.101 

1464.1 

OBS 

00150 

02.88 

34.660 

27.65 

1464.1 

STD 

00200 

03.27 

34.75 

27.69 

00.123 

1466.7 

OBS 

002  00 

03.27 

34.755 

27.69 

1466.7 

OBS 

002  20 

03.22 

34.750 

27.69 

1466.8 

STD 

00250 

03.52 

34.83 

27.72 

00.144 

1468.7 

OBS 

002  50 

03.52 

34.830 

27.72 

1468.7 

STD 

00300 

03.69 

34.85 

27.72 

00.165 

1 4  70  .  3 

OBS 

00300 

03.69 

34.849 

27.72 

1470.3 

STD 

DO*.  00 

03.47 

34.85 

27.75 

00.205 

1471.0 

OBS 

CC400 

C3.47 

34.B54 

27.75 

1471.0 

STD 

005  00 

03.45 

34.85 

27.75 

00.245 

1472.6 

OBS 

005  00 

03.45 

34.855 

27.75 

1472.6 

STD 

006  00 

03.37 

34.86 

27.76 

00.265 

1473.9 

OBS 

00600 

03.37 

34.857 

27.76 

1473.9 

STD 

00700 

03.37 

34.85 

27.76 

00.325 

1475.6 

OBS 

00700 

03.37 

34.855 

27.76 

1475.6 

STD 

00800 

03.38 

34.86 

27.76 

00.366 

1477.3 

OBS 

008  00 

03.38 

34.857 

27.76 

1477.3 

STD 

00900 

03.39 

34.86 

27.76 

00.408 

1479.0 

OBS 

0C900 

0  3.39 

34.860 

27.76 

1479.0 

STD 

01000 

03.40 

34.86 

27.76 

00.451 

1480.7 

OBS 

01000 

03.40 

34.860 

27.76 

1480.7 

STD 

01100 

03.41 

34.86 

27.76 

00.494 

1482.4 

OBS 

OllOO 

03.41 

34.860 

27.76 

1482.4 

STD 

C1200 

03.44 

34.86 

27.76 

00.539 

1484.2 

OBS 

012  00 

03.44 

34.865 

27.76 

1464.2 

STD 

01300 

03.45 

34.87 

27.76 

00.564 

1466 .0 

OBS 

C1300 

03.45 

34.872 

27.76 

1466.0 

STD 

01400 

03.48 

34.67 

27.76 

00.629 

1467.8 

OBS 

01*00 

03.48 

34.874 

27.76 

1487.6 

STD 

01500 

03.50 

34.88 

27.76 

00.676 

1489.6 

OBS 

01500 

03.50 

34.881 

27.76 

14  89.6 

TEN  SO  140  7 
5  SJUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFID  31  8131 
CONSEC  0038 
L4T  56  <>l  N 
LONG   051  00   H 


C4STNUM/TIME   LVLTYP 


N    0    D    C          ST 

A    T     I     G    N 

OAT 

A 

YE&« 

1969 

BOTOP    03658 

AIR 

TEXP          C7.9             OIR     HOT     PER 

WIMO-OIP    00 

INST     STD    PECOROEB 

TEN    SJ     140  7 

MONTH 

08 

SHIP     IH 

WET 

BULB          06.8                00 

0 

WI^ID-SPD    00 

TRACE    DIR                       D 

5    SQUARE       3 

DAY 

03 

0AT4    USE       1 

6AP0METR     1017.) 

1              SEA 

HIND-F3R 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    60 

HOUR 

17.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        X2 

ORIG    B53    038 

1     SQUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SnMA-T 

OVNOPTH 

SND     VEL 

OXYG                P14 

TOT     P          N02          NG3 

SI33         PH 

STD 

000  00 

08.6'. 

34.47 

26.75 

00.000 

1485.4 

OBS 

00000 

08. e<, 

34.471 

26.  75 

1485.4 

STD 

00010 

08.66 

34.47 

26.76 

00.012 

1464.9 

OBS 

OOC  10 

08.66 

34.471 

26.76 

1484.9 

STO 

00020 

08.50 

34.49 

26.82 

00.025 

1484.5 

OBS 

00020 

08.50 

34.492 

26.62 

1484.5 

STD 

00030 

08.02 

34.48 

26.68 

00.037 

1482.8 

OBS 

00030 

08.02 

34.481 

26.88 

1462.8 

STD 

00050 

04. '.2 

34.54 

27.40 

00.056 

1468.8 

OBS 

00050 

04. '.2 

34.541 

27.40 

1468.6 

STD 

00075 

03.37 

34.62 

27.57 

00.071 

1464.9 

OBS 

00075 

03.37 

34.624 

27.57 

1464.9 

STD 

00100 

03.06 

34.63 

27.61 

00.0t4 

1464.0 

OBS 

COIOO 

03.06 

34.633 

27.61 

1464.0 

STD 

00125 

03.00 

34.67 

27.64 

00.096 

1464.2 

OBS 

00125 

0  3.00 

34.670 

27.64 

1464.2 

STO 

00150 

03.00 

34.70 

27.67 

00.108 

1464.7 

OBS 

00150 

03.00 

34.701 

27.67 

1464.7 

STO 

00200 

03.29 

34.78 

27. 7C 

00.129 

1466.8 

OBS 

002  00 

03.29 

34.779 

27.70 

1466.8 

OBS 

00230 

03.59 

34.859 

27.74 

1468.7 

STD 

00250 

03.45 

34.84 

27.74 

00.149 

1468.4 

OBS 

002  50 

03.45 

34.845 

27.74 

1468.4 

STD 

00300 

03.42 

34.87 

27.76 

00.168 

1469.2 

OBS 

00300 

03.42 

34.867 

27.76 

1469.2 

STD 

00<,00 

03.37 

34.87 

27.77 

00.206 

1470.6 

OBS 

00<.00 

03.37 

34.869 

27.77 

1470.6 

STD 

00500 

03.36 

34.87 

27.77 

00.243 

1472.2 

OBS 

00500 

03.36 

34.873 

27.77 

1472.2 

STD 

006  00 

03.35 

34.87 

27.77 

00.261 

1473.9 

OBS 

00600 

03.35 

34.874 

27.77 

1473.9 

STD 

007  00 

03.36 

34.86 

27.77 

00.320 

1475.6 

OBS 

00700 

03.36 

34.877 

27.77 

1475.6 

STD 

00800 

03.37 

34.6  8 

27.78 

00.359 

1477.3 

OBS 

C0800 

03.37 

34.883 

27.76 

1477.3 

STD 

009  00 

03.39 

34.69 

27.76 

00.399 

1479.0 

OBS 

00900 

03.39 

34.888 

27.76 

1479.0 

STD 

01000 

03.40 

34.68 

27.77 

00.440 

1480.7 

OBS 

01000 

03.40 

34.861 

27.77 

1460.7 

STD 

01100 

03.43 

34.68 

27.77 

00.462 

1482.5 

OBS 

01100 

03.43 

34.880 

27.77 

1482.5 

STO 

01200 

03.44 

34.88 

27.77 

00.525 

1484.3 

OBS 

01200 

03.44 

34.876 

27.77 

1484.3 

STD 

01300 

03.46 

34.88 

27.77 

00.570 

1486.0 

OBS 

01300 

03.46 

34.878 

27.77 

1466.0 

STD 

01*00 

03.49 

34.88 

27.77 

00.615 

1487.8 

OBS 

Ol^tOO 

03.49 

34.884 

27.77 

1467.8 

STD 

01500 

03.50 

34.89 

27.77 

00.660 

1489.6 

OBS 

01500 

03.50 

34.889 

27.77 

1489.0 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


OEFIO      31       8131 
CONSEC  0039 

L«T  56    30      N 

LONt;       051    CO      w 


YE»a  1969 
MONTH  06 
DAY  03 

HOUR    23.0 


eOTOP    03658 
SHIP    IH 
DATA    USE       1 
APEA  05 


AIS     TEMP  08.? 

WET     BULB  06.9 

BAROMETP     1015.6 
ClOUO     T/« 


01 f     HGT     PEB 

*9 
SEA 
CL/TB 


.(IHD-DIB    03 
WIND-SPD    07 
WIND-FOR 
KEATHE5        %Z 


INST    STD    PECOROER 
IKACE    OIR  0 

DURATION  00. <> 

ORIG    B53    039 


TEN  SQ  I  MIT 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SOUARE     61 


CASTNUM/TI1E        LVLTVP  DEPTH 


TEMP 


SAL 


DYNDPTH       SNO    VEL        3XYG 


P3*       TOT     P 


STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
PBS 

STO 
DBS 

STD 
OES 

STO 
OBS 
OSS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


CCCJO 
00000 
00010 
00010 
00020 
000  20 
00030 
000  30 
0CC50 
00050 
00075 
00075 
00100 
OCIOO 
00125 
0012  5 
00150 
00150 
0C190 
002  00 
002  00 
00250 
002  50 
110300 
00300 
00400 
OO'iOO 

005  00 
00500 
OOoOO 

006  00 
00700 
00700 
00800 
00800 
00900 
00900 
01000 
010  00 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01<rOO 
01<.00 
01500 
01500 


08.71 
08.71 
08.52 
08.52 
07.77 
C7.77 
05.27 
05.27 
03.52 
03.52 
03.04 
03.0". 
02.89 
C2.89 
02.99 
02.99 
03.17 
03.17 
C3.39 
03.37 
03.37 
03.47 
03.47 
03.43 
03.43 
03.35 
03.35 
03.34 
03.34 
03.35 
03.35 
03.36 
03.36 
03.37 
03.37 
03.39 
03.39 
03.40 
C3.40 
03.39 
03.39 
03.42 
03.42 
03.45 
03.4  5 
03.46 
03.46 
03.47 
03.47 


34.46 

34.463 

34.44 

34.443 

34.48 

34.483 

34.5  3 

34.532 

34.59 

34.592 

34.65 

34.646 

34.65 

34.651 

34.69 

34.669 

34.73 

34.726 

34.802 

34.80 

34.801 

34.85 

34.855 

34.86 

34.856 

34.85 

34.851 

34.8  5 

34.652 

34.66 

34.657 

34.86 

34.867 

34.86 

34.864 

34.86 

34.863 

34.86 

34.665 

34.66 

34.865 

34.37 

34.660 

34.87 

34.874 

34.66 

34.877 

34.66 

34.879 


26.76 
26.76 
26.78 
26.78 
26.9  2 
26.9  2 
27.29 
27.29 
27.53 
27.53 
27.62 
27.62 
27.64 
27.  64 
27.66 
27.66 
27.67 
27.67 
27.71 
27.71 
27.71 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 


1484. 

1484. 

1484. 

14  64. 

1481  . 

1481  . 

1472. 

14  72. 

1465. 

1465. 

1 463 . 5 

1463 .3 

1463.3 

1463.3 

1464.2 

1464.2 

1465.4 

1465.4 

1467.1 

1467.2 

1467.2 

1466.5 

1468.5 

1469.2 

1469.2 

1470.5 

1470.5 

1472.1 

1472.1 

1473.6 

1473. 

1475. 

1475. 

1477. 

1477. 

1479. 

1479. 

1460.7 

1480.7 

1482.3 

1482.3 

1484.2 

1484.2 

1486.0 

1486.0 

1467.7 

1487.7 

1469.4 

1489.4 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


OEFID   31  8131 

CONS  EC  0040 

L4T     56  *0   N 

UPNG   051  00   U 


VEtO 

1969 

BOTDP    03530 

Alt 

TEMP          06.2 

DIP     HGT     PER 

MIND-DIR    02 

INST    STO    FECOPDE" 

TEN    SO    1407 

"ONTH 

1       08 

SHIP     IH 

MET 

BULB          C5.C 

OC 

0 

rfl^lD-SPD    02 

TRACE     DIR                        0 

5    SQUARE       3 

D*Y 

04 

DATA    USE       1 

BAPOMETP     1013.8 

SEA 

WIN0-F1F 

DURATION                   00.4 

2     SOUARE    60 

HOUR 

05.7 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WtATHEii       X2 

OR IG    B53    040 

1     SQUARE     61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG                PD4 

TOT    P          ND2          NC3 

5133          PH 

STO 

000  00 

08.52 

34.48 

26.81 

00.000 

1484.2 

DBS 

CODOO 

08.52 

34.483 

26.81 

1484.2 

STO 

00010 

08.52 

34.48 

26.81 

00.0  12 

1484.4 

DBS 

00010 

08.52 

34.483 

26.81 

148-.. 4 

STO 

C00  2C 

07.25 

34.41 

26.94 

00.024 

1479.6 

OBS 

00020 

07.25 

34.414 

26.94 

1479.6 

STD 

C0C30 

05.78 

34.43 

27.15 

00.034 

1473.9 

OBS 

000  30 

05.78 

34.432 

27.15 

1473.9 

STO 

000  50 

03.99 

34.54 

27.45 

00.050 

1467  .0 

OBS 

000  50 

03.99 

34.545 

27.45 

1467.0 

5TD 

00075 

03.08 

34.59 

27.57 

00.065 

1463.6 

PBS 

C0C75 

03.08 

34.588 

27.57 

1463. o 

SID 

00100 

02.88 

34.62 

27.61 

00.077 

1463.2 

Q8S 

OCIOO 

02.88 

34.617 

27.61 

1463.2 

STD 

00125 

02.84 

34.64 

27.63 

00.090 

1463.5 

OBS 

00125 

02.84 

34.639 

27.63 

1463.5 

STD 

00150 

02.92 

34.67 

27.65 

00.101 

1464.3 

OBS 

00150 

02.92 

34.666 

27.65 

1464.3 

STD 

CC2CC 

03.15 

34.72 

27.67 

00.124 

1466.2 

oes 

002  00 

03.  15 

34.725 

27.67 

1466.2 

STO 

00250 

03.55 

34.81 

27.70 

00.146 

1468.8 

OBS 

002  50 

03.55 

34.809 

27.70 

1408.8 

STO 

003  00 

03.68 

34.86 

27.73 

00.166 

1470.3 

OBS 

CC3C0 

03.68 

34.859 

27.73 

1 4  7C  .  3 

OBS 

00310 

03.69 

34.860 

27.73 

1470.5 

STD 

OOAOO 

03.45 

34.85 

27.75 

C0.2C6 

147C.9 

DBS 

00400 

03.45 

34.853 

27.75 

1470.9 

STD 

00500 

03.38 

34.85 

27.75 

00.246 

1472.3 

OBS 

00500 

03.38 

34.854 

27.75 

1472.3 

STD 

006  00 

03.37 

34.8  5 

27.75 

00.266 

1473.9 

OBS 

CC60C 

03.37 

34.851 

27.75 

1473.9 

STD 

00700 

03.37 

34.85 

27.75 

00.3^6 

14  75.6 

OBS 

C07C0 

C3.37 

34.849 

27.75 

1475.6 

STD 

008  00 

03.37 

34.85 

27.75 

00,368 

1477.2 

OBS 

00800 

03.37 

34.851 

27.75 

1477.2 

STD 

C0900 

03.38 

34.8  5 

27.75 

C0.41C 

1478.9 

OBS 

00900 

03.38 

34.854 

27.75 

1478.9 

STO 

01000 

03.40 

34.86 

27.76 

00.453 

1480.7 

OBS 

01000 

03.40 

34.858 

27.76 

14  60.7 

STD 

01100 

03.41 

34.86 

27.76 

00.497 

1482.4 

OBS 

CHOC 

03.41 

34.859 

27.76 

1482.4 

STD 

01200 

03.44 

34.87 

27.76 

00.541 

1484.2 

OBS 

01200 

03.44 

34.866 

27.76 

1484.2 

STD 

C13CC 

C3.47 

34.87 

27.76 

00.566 

1466.1 

OBS 

01300 

03.47 

34.872 

27.76 

1486.1 

STD 

014CC 

03.  5C 

34.87 

27.76 

00.632 

1467.9 

OBS 

01400 

03.50 

34.874 

27.76 

1467.9 

STO 

01500 

03.58 

34.89 

27.76 

00.679 

1489.9 

OBS 

0I5C0 

03.58 

34.887 

27.76 

1489.9 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    '    i     T     I     C     N 


PEflO      31      8131 

YEAP 

1969 

BOTDP    03566 

AIB 

TEMP         06. C 

DIP    HOT    PER           HIND-DIfi    C5 

CONSEC             00*1 

MONTH 

08 

SHIP    IH 

HET 

BULB          0*.5 

00 

0                           WI^4D-SP0    06 

L«T            56   <iC      N 

DAY 

0* 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013.6 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       C51    CO      U 

HOUR 

11.2 

AREA              05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHER       X2 

CISTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL       OXYG              P3 

STD 

00000 

08.62 

3*.*6 

20.77 

00.000 

1*8* .6 

11.2 

oes 

cocoo 

08.62 

3*.*59 

26.77 

1*8*. 6 

STD 

00010 

08.57 

3*.*7 

26.79 

00.012 

1*6*. 6 

OBS 

ceo  10 

08.57 

3*.*7r 

26.79 

1*6*. 6 

STO 

00020 

08.20 

3*.*1 

26.80 

00.025 

1*83.2 

OBS 

00020 

08.20 

3*.*06 

26.80 

1*83.2 

STO 

00030 

06.** 

3*.** 

27.07 

00.036 

1*76.6 

DBS 

00030 

06.** 

3*.*36 

27.07 

1*76.6 

STD 

ceo  50 

C*.59 

3*. 51 

27.36 

CO. 05* 

1*69.5 

OBS 

00050 

0*.59 

3*. 51 5 

27.36 

1*69.5 

STO 

00075 

03.27 

3*.  6  0 

27.56 

CO. 070 

1*6*. 5 

OBS 

00075 

03.27 

3*. 601 

27.56 

1*6*. 5 

STO 

00100 

02.68 

3*. 63 

27.62 

00.082 

1*63.2 

OBS 

CCIOO 

02.88 

3*.63C 

27.62 

1*63.2 

STD 

00125 

02.88 

3*. 63 

27.63 

00.09* 

1 *63 . 7 

OBS 

00125 

02.88 

3*. 633 

27.63 

1*63.7 

STO 

00150 

02.9* 

3*. 67 

27.65 

00. 106 

1*6*.* 

OBS 

00150 

02.9* 

3*. 670 

27.65 

1*6*.* 

STD 

0C20C 

03.23 

3*. 75 

27.66 

00.129 

1 *66  .  5 

OBS 

00200 

03.23 

3*. 7*7 

27.68 

1*66.5 

STO 

00250 

03.58 

3*. 82 

27.71 

00.150 

1*69.0 

OBS 

00250 

03.58 

3*. 819 

27.71 

1*69.0 

OBS 

00275 

03.66 

3*. 8*7 

27.72 

1*69.6 

STD 

CC300 

C3.5* 

3*.  8* 

27.73 

00.171 

1*69.6 

DBS 

00300 

03.5* 

3*. 8*2 

27.73 

1*69.6 

STD 

00400 

03.** 

3*. 85 

27.75 

00.210 

1*70.9 

OBS 

00*00 

03.** 

3*. 85* 

27.75 

1*70.9 

STO 

C0500 

03.39 

3*. 85 

27.75 

00.250 

1*7^.3 

OBS 

005  00 

0  3.39 

3*. 852 

27.75 

1*72.3 

STO 

006  00 

03.36 

3*. 85 

27.75 

00.290 

1*73.9 

OBS 

006  00 

03.36 

3*. 8*9 

27.75 

1*73.9 

STO 

00700 

03.36 

3*. 85 

27.75 

00.330 

1*75.5 

OBS 

00700 

03.36 

3*. 350 

27.75 

1*75.5 

STD 

00800 

03.37 

3*. 85 

27.76 

CO. 372 

1*77.2 

OBS 

00800 

03.37 

3*. 85* 

27.76 

1*77.2 

STO 

00900 

03.39 

3*. 85 

27.75 

00. *1* 

1*79.0 

OBS 

CC9C0 

03.39 

3*. 855 

27.75 

1*79.0 

STO 

01000 

03. *2 

3*. 86 

27.76 

00.*57 

1*60.8 

OBS 

01000 

03. *2 

3*. 862 

27.76 

1*80.8 

STD 

01100 

03.** 

3*. 86 

27.76 

00.500 

1*82.6 

OBS 

01100 

03.** 

3*. 865 

27.76 

1*62. p 

STO 

01200 

03. *6 

3*. 87 

27.76 

00. 5*5 

1*8*. 3 

OBS 

01200 

03. *6 

3*. 870 

27.76 

1*8*. 3 

STD 

01300 

03. *7 

3*. 87 

27.76 

00.590 

1*86.1 

OBS 

01300 

03. *7 

3*. 87* 

27.76 

1*86.1 

STO 

ouoo 

03.  *9 

3*. 88 

27.76 

00.635 

1*87.6 

OBS 

cuoc 

C3.*9 

3*. 678 

27.76 

1*67.8 

STD 

01500 

03.5* 

3*. 89 

27.77 

00.681 

1*89.7 

OBS 

01500 

03.5* 

3*. 689 

27.77 

1*89.7 

INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIS    853    0*1 


TEN  S3  1*0  7 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  ST4TICN  DiTA 


REfID      31       8131 
CONSEC  0042 

L4T  56    40       N 

LONG       051     00       U 


VEAa 

1969 

BOTDP     03658 

SIB 

TEMP          07.0 

DIP    HOT     PER             JINO-OIR     09 

MONTH 

ca 

SHIP    IH 

WET 

BULB          06.4 

49 

UIMD-SPD    C5 

D«¥ 

c 

04T4    USE        1 

BiBOMETf,     1014.8 

SEA 

WINO-FOR 

HOJP 

17.6 

»RE«                05 

CLOUO    T/4 

CL/TR 

rtEATHEf        X2 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIoMA-T 

DYNDPTH 

SNO     VEL        OXVG                P3 

STD 

00000 

06.78 

34.45 

^6.75 

00.000 

1485.2 

nes 

COO  00 

Ce.78 

34.453 

26.7  5 

1485.2 

STD 

00010 

08.69 

34.46 

26.76 

00.013 

1485.0 

CBS 

00010 

08.69 

34.456 

26.76 

1485.0 

STO 

00020 

08.27 

34.48 

26.85 

00.025 

1483.6 

OBS 

00020 

08.27 

34.482 

26.85 

1483.6 

STD 

0003C 

07.02 

34.48 

27.03 

00.036 

1478.9 

□  BS 

00030 

07.02 

34.482 

27.03 

1478.9 

STO 

00050 

04.74 

34.52 

27.34 

00.054 

147C.1 

OBS 

C0C50 

04.74 

34.518 

27.34 

1470.1 

STD 

00075 

03.92 

34.55 

27.46 

00.072 

1467.2 

OBS 

COC75 

03.92 

34.554 

27.46 

1467.2 

STD 

00100 

03.47 

34.58 

27.53 

00.087 

1465.7 

OBS 

00100 

03.47 

34.583 

27.53 

1465.7 

STO 

C0125 

03.02 

34.60 

27.59 

00.100 

1464.2 

OBS 

00125 

03.02 

34.600 

27.5° 

1464.2 

STD 

0C150 

C2.82 

34.62 

27.62 

0C.113 

1463.8 

DBS 

00150 

02.82 

34.623 

27.62 

1463.8 

STD 

002  00 

02.87 

34.66 

27.65 

00.137 

1464.9 

oes 

002  00 

02.87 

34.665 

27.65 

1464.9 

STD 

002  50 

03.  17 

34.75 

27.69 

00.159 

1467.1 

OBS 

002  50 

03.17 

34.749 

27.69 

1467.1 

STD 

00300 

03.72 

34.84 

27.71 

00.180 

1470.4 

OBS 

003  00 

03.72 

34.845 

27.71 

1470.4 

STD 

0C400 

03.75 

34.8  8 

27.74 

00.222 

147^.2 

OBS 

004  00 

03.75 

34.881 

27.74 

1472.2 

STD 

00500 

03.62 

34.88 

27.75 

00.262 

1473.3 

OBS 

00500 

03.62 

34.881 

27.75 

1473.3 

STD 

00600 

03.49 

34.88 

27.76 

00.301 

1474.5 

OBS 

00600 

03.49 

34.878 

27.76 

1474.5 

STO 

007  00 

03.46 

34.88 

27.76 

00.341 

1476.0 

OBS 

00700 

03.46 

34.876 

27.76 

1476.0 

STD 

oceoo 

03.44 

34.87 

27.76 

00.362 

1477.6 

OBS 

00800 

03.44 

34.874 

27.76 

1477.6 

STD 

00900 

03.44 

34.87 

27.76 

00.423 

1479.2 

OBS 

00900 

0  3.44 

34.872 

27.76 

1479.2 

STD 

01000 

03.45 

34.87 

27.76 

00.466 

1480.9 

OBS 

CICOO 

03.45 

34.870 

27.76 

1480.9 

STD 

01100 

03.47 

34.87 

27.76 

00.509 

1482.7 

OBS 

CllOO 

03.47 

34.674 

27.76 

1462.7 

STO 

01200 

03.47 

34.88 

27.76 

00.553 

1484.4 

OBS 

01200 

03.47 

34.876 

27.76 

1484.4 

STD 

01300 

03.49 

34.88 

27.76 

00.598 

1486.1 

OBS 

01300 

03.49 

34.880 

27.76 

1486.1 

STD 

01400 

03.51 

34.88 

27.77 

00.643 

1487.9 

OBS 

01400 

03.51 

34.884 

27.77 

1487.9 

STD 

01500 

03.57 

34.90 

27.77 

00.689 

1489.9 

OBS 

C1500 

C3.57 

34.899 

27.77 

1489.9 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.3 

ORIG     853    042 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  STSTICN  DATA 


BEFID       31       S131 
CONSEC  00*3 

LiT  56    *0       N 

LONG       051    00      H 


YE»«  1969 
MONTH  08 
D«V  04 

HOUR    23.0 


BOIOP    03658 

Ship   1h 

D«T4    USE        1 
4SEA  05 


AIR     TEMP  08. 

WET    BULB  06. 

BAROMETR    1015. 
CLOUD     T/A 


DIR    HGT     PER 

<.9 
SEA 
CL/TR 


MIND-OIR  03 

UINO-SPD  05 
MINO-FJR 

WEATHER  %! 


INST    STO    PECOKDER  TEN    SO    I'.O? 

TRACE    OIR                        0  5     SOUARE        3 

DURATION                   00. <.  2     SQUARE    60 

ORIG     653    C'>3  1     SOUARE     61 


CASTNUH/TIWE       IVITYP  DEPTH 


STO 
CBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS  ■ 

STO 
OBS 

STD 
OSS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
OOCOO 
00010 
00010 
00020 
00020 
COO  30 
000  30 
00050 
000  50 
00075 
CCC75 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00200 
0C200 
002  50 

002  50 

003  00 
003  00 
C04C0 
00*00 
CC500 
00500 
00600 
006  00 
00700 
00700 
00800 

008  00 
00900 

009  00 
01000 
01000 

01100 
cuoo 

01200 
01200 
01300 
01300 
C1*00 
01<.00 
01500 
01500 


TEMP 

08.5'! 
08.54 
08.52 
08.52 
07.02 
07.02 
05.  12 
05.12 
04.01 
04.01 
03.27 
03.27 
02.92 
02.92 
02.82 
02.82 
02.91 
02.91 
03.17 
03.  17 
03.64 
03.  o4 
03.70 
03.70 
C3.60 
03.60 
03.44 
03.44 
03.40 
03.40 
03.40 
03.40 
03.39 
03.39 
03.40 
03.40 
03.41 
03.41 
03.43 
03.43 
03.44 
03.44 
03.46 
03.46 
03.49 
03.49 
03.50 
03.50 


SAL 

34.49 

34.495 

34.49 

34.493 

34.45 

34.452 

34.51 

34.508 

34.56 

34.563 

34.60 

34.600 

34.6  1 

34.612 

34.63 

34.630 

34.66 

34.660 

34.74 

34.738 

34.83 

34.833 

34.86 

34.860 

34.8  7 

34.871 

34.  86 

34.862 

34.86 

34.858 

34.86  - 

34.856 

34.85 

34.855 

34.86 

34.857 

34.86 

34.862 

34.86 

34.865 

34.87 

34.  866 

34.87 

34.870 

34.88 

34.875 

34.88 

34.882 


SIGMA-T 

26.81 
26.81 
26.82 
26.82 
27.01 
27.01 
27.29 
27.29 
27.46 
27.46 
27.56 
27.56 
27.60 
27.60 
27.63 
27.63 
27.64 
27.64 
27.68 
27.68 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


DYNOPTH 
00.000 
00.012 
00.024 
00.023 
00.047 
00.062 
00.075 
00.067 
CO. 099 
00.122 
00.143 
00.163 
00.203 
CO. 243 
00.28  3 
00.323 
00.365 
00.407 
CO. 450 
00.493 
00.537 
00.582 
00.628 
00.675 


SNO    VEL       OXVG 

1484.3 
1484.3 
1484.4 
1484.4 
1478.7 
1478.7 
1471.3 
1471.3 
1467.1 
1467.1 
1464.5 
1464.5 
1463,4 
1463.4 
1463.4 
1463.4 
1464.2 
1464.2 
1466.3 
1466.3 
1469.2 
1469.2 
1470.4 
1470.4 
1471.6 
1471.6 
1472.6 
1472.6 
1474.0 
14  74.0 
1475.7 
1475.7 
1477.3 
1477.3 
1479.0 
1479.0 
1480.8 
1480.8 
1482.5 
1482.5 
1484.2 
1484.2 
1486.0 
1486. J 
1487.8 
1487.8 
1489.6 
1489.6 
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TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  STATICN  DATA 


REFID       31       8131 

YE40 

1969 

BCTDP    03530 

AIR 

TEMP          06.6 

DIP    H 

ST    PER 

HINO-DIB    02 

CPN5EC               00<.4 

MONTH 

1      08 

SHIP     IH 

UET 

BULB          05.1 

02 

1         2 

WIMD-SPD    05 

LAT            56   ",0      K 

OiY 

05 

DAT4    USE        1 

BARCXETB     1018.4 

SEA 

HiND-FDR 

LONG       051    00       M 

HOUR 

05.5 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

UEAThEK        Xi 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3HA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG               P3 

STD 

CCCOO 

C8.6'> 

34.44 

26.76 

CO.OCO 

1484.6 

05.5 

CBS 

00000 

08. 6* 

34.442 

26.76 

1484.6 

STD 

00010 

08.62 

34.47 

26.78 

00.012 

1484.8 

DBS 

COCIO 

08.62 

34.466 

26.78 

1464.6 

STD 

0002  0 

07.81 

34.45 

26.89 

00.025 

1481.6 

CBS 

00020 

07.81 

34.450 

26.89 

1461.8 

STD 

00030 

06.  2<. 

34.38 

27.05 

00.036 

1475.7 

OBS 

00030 

06.-2<. 

34.380 

27.05 

1475.7 

STD 

COO  50 

C.OO 

34.55 

27.45 

00.052 

1467.1 

CBS 

00050 

04.00 

34.546 

27.45 

1467.1 

STO 

00075 

03. 3<. 

34.59 

27.55 

00.067 

1464.7 

OBS 

00075 

03.3". 

34.589 

27.55 

1464.7 

STD 

00100 

02.95 

34.60 

27.59 

00.06  1 

1463.5 

OBS 

CCIOO 

02.95 

34.599 

27.59 

1463.5 

STO 

00125 

02.8'. 

34.61 

27.61 

00.093 

1463.5 

OBS 

00125 

02.84 

34.612 

27.61 

1463. 5 

STO 

00150 

02.81 

34.63 

27.63 

00.106 

1463.6 

OBS 

00150 

02.81 

34.627 

27.63 

1463.8 

STD 

00200 

02.97 

34.68 

27.65 

00.1^9 

1465.3 

CBS 

002  00 

02.97 

34.678 

27.65 

1465.3 

STD 

002  50 

03.39 

34.77 

27.69 

00.152 

1468.1 

CBS 

002  50 

03.39 

34.770 

27.69 

1466.1 

OBS 

00285 

03.70 

34.836 

27.71 

1470.1 

STD 

0C300 

03.70 

34.84 

27.71 

00.173 

1470.3 

OBS 

003  00 

03.70 

34.836 

27.71 

1470.3 

OBS 

00330 

03.81 

34.873 

27.73 

1471 .3 

STD 

CC40C 

03.74 

34.87 

27.73 

00.215 

1472.2 

OBS 

OCOO 

03.74 

34.874 

27.73 

1472.2 

STD 

0050C 

03.70 

34.87 

27.74 

00.256 

1473.7 

OBS 

005  00 

03.70 

34.874 

27.74 

1473.7 

STD 

006  00 

03.54 

34.87 

27.75 

00.297 

1 4  74  .  7 

OBS 

00600 

03.54 

34.871 

27.75 

1 4  74  .  7 

STD 

00700 

03.49 

34.87 

27.76 

00.338 

1476.1 

oes 

00700 

03.49 

34.869 

27.76 

1476.1 

STD 

008  00 

03.46 

34.87 

27.76 

00.379 

1477.6 

OBS 

008  00 

03.46 

34.867 

27.76 

1477.6 

STD 

00900 

03.45 

34.86 

27.76 

00.421 

1479.3 

OBS 

00900 

03.45 

34.865 

27. 7t 

1479.3 

STD 

01000 

03.45 

34.86 

27.76 

00.464 

1480.9 

085 

01000 

03.45 

34.864 

27.76 

1460.9 

STD 

01100 

03.47 

34.6  7 

27.76 

00.508 

1462.7 

OBS 

CHOC 

03.47 

34.869 

27.76 

1482.7 

STD 

01200 

03.48 

34.87 

27.76 

00.552 

1484.4 

OBS 

01200 

03.48 

34.873 

27.76 

1464.4 

STO 

01300 

03.49 

34.8  8 

27.76 

00.597 

1486.1 

OBS 

01300 

03.49 

34.876 

27.76 

1486.1 

STD 

01*00 

03.52 

34.88 

27.76 

00.643 

1486.0 

OBS 

01<.00 

03.52 

34.883 

27.76 

1468.0 

STO 

01500 

03.58 

34.89 

27. 7o 

CO. 689 

1489.9 

OBS 

01500 

03.58 

34.889 

27.76 

1489.9 

INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00,3 

ORIG    653    044 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    «     T     1     C    N 


REFIO       31       8131            YEAS 

1969 

BOTDP    03530 

AIP 

TEMP         06.5 

DIR    HGT    PER            WIMD-DIR    33 

CONSEC              P0<,5            "ONTK 

1       08 

SHIP    IH 

UET 

BULe          05.0 

33 

1          2                MIMD-SPD    09 

L«T             56    «0       N             04Y 

05 

DATS    USE       1 

6ARCMETR     1019,3 

SEA 

WIND-F3R 

LONG       051     00       M             HOUP 

11.9 

AREA               05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER       X2 

COSTNUM/TIHE        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL        axv&                P3 

STO 

000  00 

08.46 

34.49 

26.82 

oo.oco 

1484.0 

11.9          06 S 

00000 

08.46 

34.486 

26.82 

1484.0 

STD 

00010 

08.47 

34.49 

26.62 

00.012 

1484.2 

OBS 

coo  10 

08.47 

34.493 

26.82 

1484.2 

STD 

0002  0 

06.02 

34.37 

27.07 

00.023 

1474.7 

OBS 

00020 

06.02 

34.370 

27.07 

1474.7 

STD 

000  30 

05.27 

34.50 

27.27 

00.032 

1472.0 

OBS 

00030 

05.27 

34.499 

27.27 

1472.0 

STD 

000  50 

03.86 

34.56 

27.46 

00.047 

1466.5 

OBS 

00050 

03.86 

34.564 

27.48 

1466.5 

STD 

00075 

03.26 

34.60 

27.56 

00.061 

1464.4 

OBS 

00075 

03.26 

34.601 

27.56 

1464.4 

STD 

00100 

02.ee 

34.62 

27.61 

00.074 

1463.2 

OBS 

00100 

02.88 

34.619 

27.61 

1463.2 

STD 

00125 

02.87 

34.64 

27.64 

00.066 

1463.6 

OBS 

00125 

02.87 

34.645 

27.64 

1463.6 

STD 

00150 

02.94 

34.67 

27.65 

00.098 

1464.4 

OBS 

0015C 

02.94 

34.672 

27.65 

1464.4 

STO 

002  00 

03.42 

34.78 

27.69 

00.120 

1467.4 

OBS 

00200 

03.42 

34.777 

27.69 

1467.4 

OBS 

00235 

03.70 

34.836 

27.71 

1469.2 

OBS 

002*5 

03.60 

34.832 

27.72 

1469.0 

STD 

002  50 

03.62 

34.84 

27.72 

00.141 

1469.2 

OBS 

00250 

03.62 

34.836 

27.72 

1469.2 

OBS 

00290 

03.71 

34.871 

27.74 

1470.2 

STD 

00300 

03.62 

34.86 

27.74 

00.161 

1470.0 

OBS 

C0300 

03.62 

34.860 

27.74 

1470.0 

STD 

00400 

03.52 

34.8  7 

27.75 

00.200 

1471.3 

OBS 

004  00 

03.52 

34.870 

27.75 

1471.3 

STD 

005  00 

03.44 

34.8  7 

27.76 

00.239 

1472.6 

OBS 

00500 

03.44 

34.868 

27.76 

1472.6 

STD 

00600 

03.37 

34.86 

27.76 

00.279 

1473.9 

OBS 

00600 

03.37 

34.856 

27.76 

1473.9 

STO 

00700 

03.37 

34.  86 

27.76 

00.319 

1475.6 

OBS 

00700 

03.37 

34.857 

27.76 

1475.6 

STD 

008  00 

03.37 

34.85 

27.76 

00.360 

1477.2 

OBS 

00600 

03.37 

34.855 

27.76 

1477.2 

STD 

00900 

03.39 

34.66 

27.76 

00.402 

1479.0 

OBS 

009  00 

03.39 

34.860 

27.76 

1479.0 

STD 

01000 

03.39 

34.86 

27.76 

00.445 

1480.7 

OBS 

01000 

03.39 

34.860 

27.76 

1480.7 

STD 

oil  00 

03.41 

34.66 

27.76 

00.488 

1482.4 

OBS 

01100 

03.41 

34.861 

27.76 

1482.4 

STD 

01200 

03.42 

34.87 

27.76 

00.532 

1484.2 

OBS 

01200 

03.42 

34.867 

27.76 

1484.2 

STD 

01300 

03.45 

34.87 

27.76 

00.577 

1486.0 

OBS 

01300 

03.45 

34.870 

27.76 

1486.0 

STO 

ouoo 

03.49 

34.88 

27.76 

00.623 

1487.8 

OBS 

01400 

03.49 

34.878 

27.76 

1487.8 

STD 

01500 

03.52 

34.ee 

27.76 

00.669 

1489.6 

OBS 

01500 

03.52 

34.881 

27.76 

1489.6 

INST    STJ    SECOSDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    653    ^45 


TEN  S3  140  7 
5  S3UARE  3 
2  SJUARE  60 
1     SOUARc     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  ST4TI0N  0ST4 


REFID       31  8131 

CONSEC  00*6 

LAT            56  <.0      N 

LONG      051  00       W 


YEAR 

1969 

BOTDP    03658 

SIR 

TEMP 

08.3 

1 

3IR     HOT     PER 

MONTH 

08 

SHIP     IH 

HET 

BULB 

06.0 

49 

0  6Y 

05 

04T«    USE       1 

B/SROHETR 

10  18.3 

SEA 

HOUR 

17.5 

4RE4                05 

CLOUD    T/A 

1 

:l/tr 

.tfLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIOI 

"lA-T 

DYNDPTH 

SND    VEI 

STD 

00000 

08.83 

34 

.44 

26 

.73 

00. 

.000 

1485.3 

OBS 

00000 

08.8  3 

34 

.441 

26 

.73 

1485.3 

STO 

OOOIO 

08.27 

34. 

.35 

26 

.75 

00 

.013 

1483.3 

OBS 

00010 

06.27 

34 

.353 

26, 

.75 

1483.3 

STO 

00020 

07.02 

34. 

.48 

27 

.03 

00 

.024 

1478.8 

OBS 

00020 

07.02 

34 

.483 

27, 

.03 

1478.8 

STD 

00030 

05.42 

34, 

.50 

27 

.25 

00, 

.034 

1472.6 

OBS 

0CC30 

05.42 

34. 

.502 

27, 

.25 

1472.6 

STO 

00050 

03.77 

34. 

.58 

27 

.50 

00 

.048 

1466.2 

OBS 

00050 

03.77 

34. 

.5  84 

27, 

.50 

1466.2 

STD 

00075 

03.07 

34. 

.61 

27. 

.59 

00. 

.062 

1463.6 

OBS 

00075 

03.07 

34. 

,607 

27 

.59 

1463.6 

STO 

00100 

02.88 

34. 

.63 

27, 

.62 

00, 

.075 

146:1.2 

OBS 

00100 

02.88 

34. 

.626 

27, 

.62 

1463.2 

STO 

00125 

02.86 

34. 

.64 

27, 

.63 

00. 

.087 

1463 .6 

OBS 

00125 

02.86 

34. 

.639 

27. 

.63 

1463.6 

STO 

00150 

02.89 

34. 

.67 

27, 

.65 

00, 

.098 

1464.2 

OBS 

00150 

02.89 

34, 

.666 

27. 

.65 

1464.2 

STD 

00200 

03.27 

34, 

,75 

27. 

.68 

00. 

.121 

1466.7 

OBS 

002  00 

03.27 

34, 

.752 

27. 

.68 

1466.7 

STD 

002  50 

03.56 

34, 

.82 

27. 

,71 

00, 

.142 

1468.9 

OBS 

00250 

03.56 

34, 

.823 

27, 

.71 

1468.9 

OBS 

00270 

03.50 

34. 

,823 

27, 

,72 

1469.0 

STD 

00300 

03.69 

34, 

.88 

27, 

,74 

00. 

.162 

1470.3 

OBS 

00300 

03.69 

34, 

.875 

27, 

.74 

1470.3 

OBS 

00315 

03.69 

34. 

.875 

27, 

.74 

1470.6 

OBS 

00360 

03.46 

34, 

.855 

27. 

.75 

1470.3 

STD 

OO'.OO 

03.46 

34. 

,86 

27. 

.75 

00. 

.201 

1471.0 

OBS 

00400 

03.46 

34, 

.86  3 

27, 

.75 

1471.0 

STD 

005  00 

03.39 

34, 

.86 

27, 

.76 

00. 

.240 

1472.3 

OBS 

0C500 

03.39 

34. 

.860 

27. 

.76 

1472.3 

STO 

00600 

03.37 

34, 

,86 

27. 

.76 

00. 

.279 

1473.9 

OBS 

00600 

03.37 

34. 

,859 

27. 

,76 

1473.9 

STD 

C0700 

03.37 

34. 

,86 

27. 

,76 

00, 

,32  0 

1475.6 

OBS 

00700 

03.37 

34, 

.857 

27, 

.76 

1475.6 

STD 

ooeoo 

03.38 

34. 

.86 

27, 

,76 

00. 

.36  1 

1477.3 

OBS 

00800 

03.38 

34, 

.861 

27, 

.76 

1477.3 

STO 

00900 

03.38 

34. 

,86 

27, 

.76 

00, 

.402 

1479.0 

OBS 

C0900 

03.38 

34. 

,862 

27, 

.76 

1479.0 

STD 

01000 

03.39 

34. 

,86 

27. 

.76 

00, 

.445 

1480.7 

OBS 

01000 

03.39 

34. 

862 

27, 

.76 

1480.7 

STO 

01100 

03.41 

34. 

,86 

27, 

.76 

00. 

.488 

1482.4 

OBS 

01100 

03.41 

34. 

865 

27, 

.76 

1482.4 

STD 

01200 

03.43 

34. 

,87 

27, 

.76 

00, 

.532 

1484.2 

OBS 

01200 

03.43 

34. 

,867 

27, 

.76 

1484.2 

STD 

01300 

03.45 

34. 

87 

27, 

.76 

00, 

,577 

1486.0 

OBS 

01300 

03.45 

34. 

,874 

27, 

,76 

1 4  86  . 0 

STD 

01400 

03.49 

34. 

88 

27, 

.76 

00, 

.622 

1487.8 

OBS 

01400 

03.49 

34. 

,878 

27, 

.76 

1487.8 

STD 

01500 

03.50 

34. 

,89 

27, 

.77 

00, 

.668 

1489.6 

OBS 

01500 

03.50 

34. 

887 

27, 

,77 

14«<J.6 

UIND-DIR  30 

KnO-SPO  09 
WlNO-fOR 

HEATHER  X2 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    B53    046 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXV.— Continued 


REFIO       31       8131 
CONSEC              00*7 

YEAR 

MONTH 

1S69 

1       08 

90TDP    03658 
SHIP    IH 

AIR    TEMP          07.2 
WET    9ULB          05.* 

DIP     HGT     PER             HINO-DIB     3* 
,(nD-SPD    08 

L&T             56    40       N 

DAY 

05 

04TS    USE       1 

6AR0METR     1018.3 

SEA 

WINU-^Uf 

LONG       051    00      M 

HOUR 

23.0 

AREA              05 

Cloud 

T/A 

CL/TR 

MEAThEB       X2 

C45TNUX/T1HE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P3 

STO 

00000 

08.69 

3*.*5 

26.76 

00.000 

1*8*. 8 

23.0 

OBS 

OOOOC 

08.69 

34.*53 

26.7  6 

1*8*. 8 

STO 

00010 

08.57 

3*.*8 

26.80 

00.012 

1*8*. 6 

06  S 

00010 

08.57 

3*.*77 

26.80 

1*8*. 6 

STO 

00020 

07.57 

3*.*e 

26.95 

00.02* 

1*80.9 

OBS 

0002  0 

07.57 

3*.*82 

26.95 

1*80.9 

STO 

coo  30 

06.27 

3*.*e 

27.13 

00.035 

1*76.0 

OBS 

00030 

06.27 

3*.*e2 

27.13 

1*76.0 

STO 

00050 

0*.12 

3*. 57 

27. *5 

00.050 

1*67.6 

OBS 

00050 

0*.12 

3*. 568 

27. *5 

1*67.6 

STO 

00075 

03.37 

3*. 60 

27.55 

00.065 

1*6*. 9 

OBS 

00C75 

03.37 

3*. 601 

27.5  5 

1*6*. 9 

STO 

00100 

02.96 

3*. 61 

27.60 

00.079 

1*63.6 

OBS 

00100 

02.96 

3*. 610 

27.60 

1*63.6 

STO 

00125 

02.86 

3*. 63 

27.63 

00.091 

1*63.6 

OBS 

00125 

02.  Be 

3*. 631 

27.63 

1*63.6 

STO 

00150 

02.86 

3*.  65 

27.6* 

00.103 

1*6*. 0 

OBS 

00150 

02.86 

3*. 6*7 

27.6* 

1*6*. 0 

STD 

002  00 

03.18 

3*.  73 

27.68 

00.126 

1*66.3 

OBS 

C0200 

03.18 

3*. 731 

27.68 

1*66.3 

STD 

002  50 

03.72 

3*. 86 

27.72 

00.1*7 

1*69.6 

OBS 

002  50 

03.72 

3*. 358 

27.72 

1*69.6 

STO 

003  00 

03.73 

3*. 87 

27.73 

00.167 

1*70.5 

OBS 

00300 

03.73 

3*. 866 

27.73 

1*70.5 

STD 

00*00 

03. *5 

3*. 86 

27.75 

00.207 

1*70.9 

OBS 

00<.00 

03. *5 

3*. 861 

27.75 

1*70.9 

STD 

005  00 

03. *0 

3*.8t. 

27.76 

00.2*6 

1*72.* 

OBS 

00500 

03. *0 

3*. 859 

27.76 

1*72.* 

STO 

006  00 

03.37 

3*.  86 

27.76 

00.285 

1*73.9 

OBS 

CC600 

03.37 

3*. 856 

27.76 

1*73.9 

STO 

0O7OO 

03.37 

3*. 85 

27.76 

00.326 

1*75.6 

OBS 

007  00 

03.37 

3*. 85* 

27.76 

1*75.6 

STD 

OOBOO 

03.37 

3*.  86 

27.76 

00.367 

1*77.2 

OBS 

00800 

03.37 

3*. 857 

27.76 

1*77.2 

STD 

C0900 

03.39 

3*.  86 

27.76 

00. *0B 

1*79.0 

OBS 

00900 

03.39 

3*. 863 

27.76 

1*79.0 

STO 

01000 

03.  *0 

3*. 86 

27.76 

00.*51 

1*80.7 

OBS 

01000 

03. *0 

3*. 863 

27.76 

1*80.7 

STD 

01100 

03. *1 

3*. 87 

27.76 

00. *9* 

1*82.* 

OBS 

01100 

03. *1 

3*.  866 

27.76 

1*82.* 

STD 

01200 

03.** 

3*. 87 

27.76 

00.538 

1*8*. 2 

OBS 

01200 

03.** 

3*. 872 

27.76 

1*8*. 2 

STD 

01300 

03. *5 

3*. 87 

27.76 

00.583 

1*86.0 

OBS 

01300 

03. *5 

3*. 87* 

27.76 

1*86.0 

STD 

01*00 

03. *9 

3*. 88 

27.76 

00.62  8 

1*87.8 

OBS 

01*00 

03. *9 

3*. 880 

27.76 

1*87.8 

STD 

01500 

03.50 

3*.  89 

27.77 

00.67* 

1*89.6 

OSS 

01500 

03.50 

3*. 887 

27.77 

1*89.6 

INST    SID    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATI3N  00.* 

ORIG    B53    C*7 


TEN  SO  1*07 
5  SOU* RE  3 
2  SQUARE  oO 
1    SUJARE    61 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO       31        8151 
CONSEC  0048 

LAT  56    ".O       M 

LDNG       051     OC       W 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  06 

HOUR    05.3 


BOTOP    O3530 
SHIP    IN 
DATA     USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  07.5 

WET  8UL6  05.6 
BAROMETR  1016.6 
CLOUO     T/A 


DIP    HGT     PER 

30       1  2 

SEA 
CL/TR 


XIND-OIR  27 

WINO-SPD  0*t 
KIND-FOR 

aEATHEt  X2 


INST    STD   PECOROER 
TRACE    01 B  0 

DURATION  00.3 

ORIS    B53    Ca 


TEN  Sa  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


DYNDPTh       SND    VEL       DXYG 


PD^t       TOT    P 


STD 

oocoo 

08, 

.69 

34. 

,43 

26, 

.74 

00. 

.oco 

1484 

.3 

OBS 

00000 

08. 

,69 

34. 

.430 

26. 

.74 

1484 

.8 

STO 

00010 

08. 

.56 

34. 

.44 

26, 

.77 

00, 

.013 

1484. 

.5 

OBS 

CCOIO 

OS. 

.56 

34. 

.443 

26. 

.77 

1464, 

.5 

STD 

00020 

07. 

.06 

34. 

.40 

26. 

.95 

00. 

.025 

1478 

.9 

OBS 

000  20 

07. 

.08 

34. 

,398 

26. 

.95 

1478 

.9 

STD 

00030 

05. 

.55 

34. 

.49 

27.23 

00. 

.034 

1473 

.1 

OBS 

00030 

05. 

.55 

34. 

,495 

27. 

.23 

1473. 

.1 

STD 

COO  50 

04. 

.22 

34.53 

27. 

.42 

00. 

.050 

1463. 

.0 

06S 

00050 

04, 

.22 

34. 

.535 

27. 

.42 

1468 

.0 

STO 

00075 

03. 

.33 

34. 

.57 

27, 

.53 

CO. 

,065 

1464 

.7 

OBS 

00075 

03, 

.33 

3.4, 

.569 

27, 

,53 

1464. 

.7 

STD 

00100 

02, 

,94 

34, 

,60 

27, 

,60 

00. 

,079 

1463. 

.5 

OBS 

COIOC 

02, 

.94 

34, 

,604 

27, 

.60 

1463. 

.5 

STD 

00125 

02, 

.64 

34, 

,63 

27. 

.62 

00, 

.091 

1463. 

.5 

OBS 

0012  5 

02, 

.84 

34. 

.627 

27. 

.62 

1463. 

.5 

STO 

00150 

02, 

,85 

34, 

,64 

27, 

,64 

00, 

.103 

1463. 

.9 

OBS 

00150 

02. 

.85 

34. 

.64- 

27, 

,64 

1463. 

.9 

STD 

C0200 

03. 

,09 

34. 

.70 

27, 

,66 

00. 

,126 

1465. 

.9 

OBS 

002  00 

03. 

.09 

34. 

.698 

27, 

,66 

1465. 

.9 

OBS 

00235 

03, 

,49 

34. 

,780 

27, 

,66 

1468. 

.3 

STD 

00250 

03. 

,47 

34. 

.80 

27, 

,70 

00. 

.149 

1466. 

.5 

OBS 

002  50 

03. 

.47 

34. 

.799 

27, 

,70 

1466. 

.5 

STD 

00300 

03, 

,72 

34. 

.84 

27. 

,71 

00, 

,170 

1470, 

..* 

OBS 

00300 

03. 

.72 

34. 

.845 

27. 

,71 

1470. 

.4 

STD 

00<.00 

03. 

.70 

34. 

67 

27, 

.74 

00, 

,211 

1472. 

.0 

OBS 

0C*00 

03. 

.70 

34. 

,872 

27. 

.74 

1472. 

.0 

STD 

00500 

03. 

.61 

34. 

.88 

27, 

.75 

00, 

,251 

1473. 

,3 

OBS 

0C500 

C3.61 

34. 

.876 

27, 

.75 

1473. 

.3 

STD 

00600 

03. 

.55 

34. 

.87 

27, 

.75 

00, 

,291 

1474. 

.7 

DBS 

006  00 

03. 

.55 

34. 

,874 

27, 

.75 

1474. 

,7 

STD 

00700 

03. 

.51 

34. 

.87 

27, 

,76 

00. 

.332 

1476. 

.2 

OBS 

007  00 

03. 

.51 

34. 

.872 

27, 

,76 

1476. 

.2 

STD 

CCBCO 

03. 

.49 

34. 

87 

27. 

.76 

CO. 

.373 

1477. 

,8 

OBS 

008  00 

03. 

.49 

34. 

.870 

27. 

.76 

1477. 

.3 

STD 

00900 

03. 

.49 

34. 

87 

27. 

,76 

00. 

.416 

1479. 

,4 

OBS 

CC900 

03. 

.49 

34. 

.871 

27. 

.76 

1479. 

,4 

STD 

01000 

03. 

.49 

34. 

.87 

27. 

.76 

00, 

,453 

1481.1 

OBS 

01000 

03. 

.49 

34. 

,871 

27. 

.76 

1481  . 

.1 

STD 

OllOO 

03. 

.50 

34. 

,88 

27, 

,76 

00. 

.502 

1482, 

,8 

OBS 

01100 

03. 

.50 

34. 

,877 

27, 

,76 

1432, 

,8 

STD 

0120C 

C3. 

,50 

34. 

,66 

27. 

.76 

00. 

.546 

1484, 

.5 

OBS 

01200 

03. 

.50 

34. 

.878 

27. 

.76 

1464, 

,5 

STO 

C1300 

03. 

.52 

34. 

88 

27. 

.76 

00. 

.591 

1486. 

,3 

OBS 

01300 

03. 

.52 

34. 

.682 

27. 

.76 

1486, 

,3 

STD 

01400 

03. 

.55 

34. 

.89 

27. 

.77 

00. 

.637 

1468, 

.1 

OBS 

01400 

03. 

.55 

34. 

.890 

27. 

77 

1468, 

,1 

STD 

01500 

03. 

,61 

34. 

.90 

27. 

.77 

00. 

,663 

1490, 

,1 

OBS 

01500 

03. 

.61 

34. 

903 

27. 

.77 

149C, 

,1 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


BEFIO       31       8131 
CONSEC  OO'.'? 

L«T  56    *0      N 

LONG       051    00      W 


CASTNUM/TIHE       LVL'VP 


YEAB 

1969 

BOTDP    03530 

AIR 

TEMP 

DIR       H: 

it     PER 

rflND-DIR    00 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

1     oe 

SHIP    IH 

HET 

BULB 

OC      1 

3 

UIND-SPD    03 

TRACE    OIR                      0 

5    SJUARE       3 

OAir 

06 

DATA    USE       1 

BAROMETR 

SEA 

unO-FDR 

DURATION                 00.3 

2     SOUARE     60 

HOUR 

11. * 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG    653    C49 

1     SOJARE     61 

VLTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDOTH 

SNO    VEL 

3XrG                P34 

TOT    P         N02         N03 

SI33         PH 

STO 

00000 

08.70 

34.43 

26.74 

00.000 

1464.6 

OBS 

OCCOO 

C8.70 

34.426 

26.74 

1484.8 

STO 

00010 

08.69 

34.43 

26.74 

00.013 

1485.0 

OBS 

00010 

08.69 

34.431 

26.74 

1465.0 

STD 

0CC20 

08.29 

34.45 

26.62 

00.02  5 

1463.6 

OBS 

00020 

08.29 

34.446 

26.82 

1483.6 

STO 

000  30 

C6.  10 

34.39 

27.06 

00.037 

1475.2 

OBS 

000  30 

06.  10 

34.395 

27.06 

1475.2 

STD 

00050 

04.30 

34.50 

27.38 

00.054 

1468.3 

OBS 

00050 

04.30 

34.500 

27.38 

1468.3 

STO 

00075 

03.54 

34.57 

27.51 

00.070 

1465.6 

OSS 

00075 

03.54 

34.568 

27.51 

1465.6 

STD 

00100 

03.17 

34.59 

27.56 

00.084 

1464.4 

OBS 

00100 

03.17 

34.568 

27.56 

1464.4 

STO 

00125 

02.94 

34.61 

27.60 

00.097 

1463.9 

OBS 

00125 

02.94 

34.608 

27.60 

1463.9 

STO 

00150 

02.85 

34.62 

27.62 

00.110 

1463.9 

OBS 

00150 

02.65 

34.619 

27.62 

1463.9 

STO 

00200 

02.86 

34.65 

27.64 

00.134 

1464.8 

OBS 

00200 

02.86 

34.650 

27.64 

1464.6 

STO 

00250 

03.  15 

34.73 

27.66 

00.157 

1467.0 

OBS 

002  50 

03.15 

34.734 

27.66 

1467.0 

STO 

00300 

03.67 

34.83 

27.71 

00.176 

1470.2 

OBS 

003  00 

03.67 

34.630 

27.71 

1470.2 

OBS 

0C3<.0 

02.77 

34.858 

27.72 

1471 .3 

STD 

00400 

03.77 

34.87 

27.73 

00.220 

1472.3 

OBS 

OOi-OO 

03.77 

34.874 

27.73 

1472.3 

STO 

00500 

03.67 

34.88 

27.74 

00.261 

1473.6 

OBS 

005  00 

03.67 

34.876 

27.74 

1473.6 

STO 

00600 

03.59 

34.88 

27.75 

00.302 

1474.9 

OBS 

00600 

03.59 

34.875 

27.75 

1474.9 

STO 

007  00 

03.54 

34.87 

27.75 

00.343 

1476.3 

OBS 

00700 

C3.54 

34.673 

27.75 

1476.3 

STD 

008  00 

03.50 

34.67 

27.76 

00.385 

1477.8 

OBS 

008  00 

03.50 

34.67  1 

27.76 

1477.8 

STD 

009  00 

03.49 

34.87 

27.76 

00.427 

1479.4 

OBS 

00900 

03.49 

34.869 

27.76 

1479.4 

STO 

01000 

03.48 

34.87 

27.76 

00.470 

1481.1 

OBS 

01000 

03.46 

34.871 

27.76 

1481 .1 

STO 

01100 

03.50 

34.88 

27.76 

00.513 

1482.8 

OBS 

01100 

03.50 

34.676 

27.76 

1482.8 

STO 

01200 

Oi.  51 

34.86 

27.76 

00.558 

1484.6 

OBS 

01200 

03.51 

34.879 

27.76 

1484.6 

STO 

01300 

03.52 

34.88 

27.76 

00.603 

1486.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.880 

27.76 

1486.3 

STO 

01400 

03.55 

34.69 

27.77 

00.648 

1488.1 

OBS 

01400 

03.55 

34.691 

27.77 

1488.1 

STD 

01500 

03.60 

34.91 

27.77 

00.694 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.906 

27.77 

1493.0 

442 


TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFID      31       8131 
CONSEC  005C 

L4T  56    «0       N 

LONG       051    OC       W 


YEOB  l')69 
»10NTH  08 
DAY  06 

HOUR     17.5 


BOTDP    03658 
SHIP    IH 
OATi    USE       1 
AREA  05 


AIR     TEMP  08.7 

MET    6ULB  06.8 

6AR0METR    1015.8 
CLOUD    T/A 


DIfi     HOT     PER 

00       0 
SEA 
CL/TP 


HINO-OIR    17 
HIND-SPD    06 
rtIND-F3R 
WEATHER       X2 


INST     STD    PECOROER 
TRACE    01 S 
DURATION  00. 

ORIS    B53    050 


TEN  SO  HO? 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1    SaUAItE    61 


.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGI 

"A-I 

DYNOPTH 

SNU 

\IEI 

STD 

00000 

08, 

.38 

34, 

.47 

26 

.74 

00, 

.000 

1485 

.6 

DBS 

00000 

08, 

.88 

34, 

.473 

26 

.74 

1485 

.6 

STD 

00010 

08, 

.63 

34, 

.47 

26. 

.78 

00, 

.012 

1484 

.8 

OSS 

OOCIO 

C8, 

.63 

34, 

.473 

26. 

.76 

1464 

.8 

STO 

00020 

08, 

.57 

34, 

.48 

26, 

.80 

00, 

.025 

14  84 

.7 

OBS 

0C020 

08, 

.57 

34, 

.482 

26. 

.8C 

1464 

.7 

STO 

00030 

07, 

.27 

34, 

.53 

27, 

.03 

00, 

,037 

1480 

.0 

OBS 

00030 

07, 

,27 

34, 

.532 

27, 

.03 

1460 

.0 

STD 

00050 

04, 

.54 

34, 

.55 

27, 

.39 

00, 

.054 

1469 

.3 

OBS 

000  50 

04, 

.54 

34 

.552 

27, 

.39 

1469 

.3 

STD 

00075 

03. 

.57 

34, 

.58 

27, 

.51 

00, 

.070 

1465 

.7 

OBS 

00075 

03, 

.57 

34, 

.576 

27, 

.51 

1465 

.7 

STO 

00100 

03, 

.12 

34, 

.60 

27, 

.58 

00, 

,084 

1464 

.3 

OBS 

00100 

03. 

.13 

34, 

.604 

27, 

.56 

1464 

.3 

STD 

00125 

02. 

.90 

34, 

.63 

27 

.62 

00, 

.09  7 

1463, 

.7 

OBS 

00125 

02. 

.90 

34, 

.628 

27, 

.62 

1463. 

.7 

STD 

00150 

02. 

.84 

34, 

,64 

27, 

.63 

00. 

.109 

1463, 

.9 

OBS 

00150 

02, 

.84 

34, 

,638 

27, 

.63 

1463 

.9 

STD 

00200 

02. 

,94 

34. 

,68 

27, 

.06 

00, 

,132 

1465. 

.2 

OBS 

00200 

02. 

,94 

34, 

.678 

27, 

.66 

1465 

.2 

STD 

002  50 

03. 

,39 

34. 

.77 

27, 

.66 

00, 

.155 

1468 

.1 

OBS 

00250 

03. 

.39 

34, 

.767 

27, 

.68 

1468, 

.1 

STn 

003  00 

03. 

,84 

34, 

,86 

27, 

,71 

00, 

.176 

1470 

.9 

OBS 

C0300 

03. 

,84 

34, 

.861 

27.71 

1470. 

.9 

STO 

OO'rOO 

03. 

,83 

34, 

.89 

27, 

,  74 

00. 

,217 

1472 

.6 

OBS 

00<.00 

03. 

,83 

34, 

.894 

27, 

.74 

1472, 

.6 

STD 

00500 

03. 

,73 

34. 

.89 

27, 

.75 

00. 

,258 

1473, 

.6 

OBS 

005  00 

03. 

,73 

34, 

.892 

27, 

,75 

1473, 

.8 

STD 

00600 

03. 

,71 

34. 

.89 

27, 

.75 

00. 

,296 

1475, 

.4 

OBS 

006  00 

03. 

,71 

34. 

.889 

27, 

,75 

1475 

.4 

STD 

007  00 

03. 

,54 

34. 

.88 

27, 

.76 

00. 

,339 

14  76, 

.3 

OBS 

00700 

03. 

,54 

34. 

.881 

27, 

.76 

1476, 

.3 

STD 

00800 

03. 

.48 

34. 

.88 

27.76 

00, 

,360 

1477, 

.7 

OBS 

ocaoo 

03. 

.48 

34. 

.879 

27, 

.76 

1477, 

.7 

STO 

00900 

03. 

.48 

34. 

.68 

27. 

.76 

00. 

,421 

1479, 

.4 

OBS 

00900 

03. 

48 

34. 

.877 

27, 

1479 

,4 

STD 

01000 

03. 

.48 

34. 

.88 

27, 

00. 

,464 

1481, 

.1 

OBS 

01000 

03. 

.46 

34, 

.860 

27, 

1481 

.1 

STD 

ouoo 

03. 

50 

34. 

.89 

27, 

00. 

507 

14  62, 

.a 

OBS 

01100 

03. 

.50 

34. 

,886 

27. 

1482, 

.8 

STD 

01200 

03. 

51 

34. 

,89 

27, 

00. 

,550 

1484, 

.6 

06S 

01200 

03. 

.51 

34. 

,887 

27. 

1484, 

.6 

STO 

01300 

03. 

54 

34. 

,69 

27.77 

00. 

,595 

1466, 

.4 

OBS 

01300 

03. 

.54 

34. 

.893 

27, 

.77 

1466, 

.4 

STD 

01400 

03. 

57 

34. 

.90 

27, 

.77 

00. 

,640 

1488, 

.2 

OBS 

01<.00 

03. 

57 

34. 

,901 

27, 

.77 

1488, 

.2 

OBS 

01»90 

03. 

.63 

34. 

.917 

27. 

.78 

1490.0 

P34       TOT    P 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    4     T     I     0    N 


BEfID      31       6131 
CONSEC  0051 

L«T  56    "lO      N 

LONG      051    00      H 


CASTNUH/TIME        LVLTYP 


YESP 

l')69 

BOTOP    03658 

4IK 

TEHP         08.2 

DIfc    HGT    PES 

WIND-DIR    16 

INST     STJ    tECCRDEO 

MONTH 

,      06 

SHIP    IH 

MET 

BULB          06.4 

00 

MIND-SPD    OS 

TRACE     DIR                        0 

Oil 

06 

DAT4    USE       1 

BSBOMETB     1014.8 

SEA 

ttlND-FOR 

DURATION                   0U.4 

HOUR 

23.2 

»REA               C5 

CLOUD     T/i 

CL/Tf 

rtEATHEP        x; 

ORIG    B53    051 

VLTVP 

DEPTH 

TE'^P 

S«L 

S!G"a-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG               P34 

'OT    P         N02          N03 

STD 

000  00 

08.79 

34.47 

26.76 

00.000 

1486.2 

08S 

00000 

08.79 

34.473 

26.76 

1485.2 

STD 

00010 

07.97 

34.46 

26.88 

00.012 

1462.3 

DBS 

00010 

r7.97 

34.463 

26.66 

1482.3 

STD 

0002  0 

06.27 

34.51 

27.16 

00.023 

1475.6 

TBS 

00020 

06.27 

34.506 

27.15 

1475.8 

STD 

00030 

04.87 

34.51 

27.33 

00.031 

1470.3 

BS 

00030 

04.87 

34.513 

27.33 

1470.3 

STD 

00050 

04.12 

34.55 

27.44 

00.046 

1467.6 

BS 

00050 

04.  12 

34.552 

27.44 

1467.6 

STO 

00075 

03.62 

34.57 

27.51 

00.061 

1465.9 

OBS 

00075 

03.62 

34.571 

27.51 

1465.9 

STD 

00100 

03.  17 

34.59 

27.56 

00.075 

1464.4 

OBS 

COIOO 

C3.17 

34.590 

27.56 

1464.4 

STO 

00125 

02.94 

34.62 

27.61 

00.066 

1463.9 

06  S 

00125 

02.94 

34.620 

27.61 

1463.9 

STD 

00150 

02.87 

34.63 

27.62 

00.100 

1464.0 

OBS 

00150 

02.87 

34.631 

27.62 

1464.0 

STD 

or20" 

02.89 

34.66 

27.64 

00.124 

1465.0 

OBS 

002  00 

02.69 

34.658 

27.64 

1465.0 

STO 

00250 

03.34 

34.  75 

27.68 

00.147 

1467.8 

OBS 

002  50 

03.34 

34.751 

27.68 

1467.8 

STD 

00300 

03.67 

34.83 

27.71 

O0.1C9 

1470.2 

OBS 

0030C 

03.67 

34.833 

27.71 

1470.2 

06$ 

00350 

03.88 

34.876 

27.72 

1472.0 

STD 

00400 

03.88 

34.69 

27.73 

00.211 

1472 .8 

OBS 

OCOO 

03.66 

34.886 

27.73 

1472.8 

OBS 

OO'.SO 

03.74 

34.865 

27.74 

1473.0 

STO 

CC5C0 

03.75 

34.90 

27.75 

00.251 

1473.9 

OBS 

005  00 

03.75 

34.899 

27.75 

1473.9 

STD 

006  00 

03.70 

34.89 

27.75 

00.292 

1475.4 

OBS 

C0600 

03.70 

34.892 

27.75 

1475.4 

STD 

00700 

03.57 

34.88 

27.76 

00.333 

1  4  76  .  5 

CBS 

00700 

03.57 

34.884 

27.76 

1476.5 

STO 

006  00 

03.52 

34.88 

27.76 

00.374 

1477.9 

OBS 

008  00 

03.52 

34.876 

27.76 

1477.9 

STD 

00900 

03.49 

34.87 

27.76 

00.416 

1479.4 

OBS 

00900 

03.49 

34.874 

27.76 

1479.4 

STD 

01000 

03.48 

34.87 

27.76 

00.459 

1461 .1 

OBS 

01000 

03.48 

34.872 

27.76 

1481 .1 

STD 

01100 

03.49 

34.88 

27.76 

00.502 

1482.8 

OBS 

oil  GO 

03.49 

34.876 

27.76 

1462.8 

STD 

01200 

03.50 

34.68 

27.77 

00.546 

1484.5 

OBS 

01200 

03.50 

34.883 

27.77 

1484.5 

STD 

01300 

03.52 

34.69 

27.77 

00.590 

1466.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.886 

27.77 

1486.3 

STD 

ouoo 

03.64 

34.91 

27.77 

00.636 

1488.5 

OBS 

ouoo 

03.64 

34.910 

27.77 

1486.5 

STD 

01500 

03.67 

34.92 

27.76 

OO.06I 

1490.3 

OBS 

01500 

03.67 

34.920 

27.78 

1490.3 

TEN  S3  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  aO 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    a    T    I     C    N 


BEFIO      31       8131 
CONSEC  0052 

LAT  56    30       N 

LONG       051    00      H 


C4STNUH/TIME       LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03531 

AIR 

TEMP          08.9 

Olf     HOT     PER             rflNO-DIF     15 

iNST     STii    RECORDER 

MONTI- 

'       08 

SHIP     IH 

WET 

BULE          C7.8 

15 

3         2               .(IMO-SPD    18 

TRACE    OIR                        0 

OAV 

07 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1012.1 

SEA 

WIN0-F3R 

DURATION                   00.3 

HOUP 

05.1 

AREA                C5 

CLOUO    T/a 

CL/TR 

HEATHER        XI 

ORIG    B53    052 

.VLTVP 

OEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL       DXYG                PJ4 

TOT    P          N02          N03 

STO 

000  00 

08.81 

34.45 

26.74 

co.occ 

1485.3 

OBS 

00000 

08.81 

34.450 

26.74 

1485.3 

STO 

00010 

08.81 

34.45 

26.74 

00.013 

1485.4 

OBS 

00010 

C6.81 

34.451 

26.74 

1485.4 

STO 

00020 

07.65 

34.43 

26.90 

00.025 

1481.2 

CBS 

00020 

07.65 

34.426 

26.90 

1481.2 

STO 

000  30 

05.66 

34.49 

27.22 

00.035 

1473.5 

OBS 

00030 

05,66 

34.494 

27.22 

1473.5 

STO 

0005C 

04.54 

34.55 

27.39 

00.051 

1469.3 

OBS 

00050 

04.54 

34.550 

27.39 

1469.3 

STD 

00075 

03.47 

34.59 

27.53 

00.067 

1465.3 

OBS 

0C075 

03.47 

34.589 

27.53 

1465.3 

OBS 

00090 

03.10 

34.600 

27.58 

1464.0 

OBS 

00097 

03.22 

34.656 

27.61 

1464.7 

STO 

00100 

03.18 

34.64 

27.60 

00.060 

1464.5 

OBS 

00100 

03.18 

34.64  0 

27.60 

1464.5 

STD 

00125 

02.85 

34.63 

27.62 

00.093 

1463.5 

OBS 

00125 

02.85 

34.627 

27.62 

1463.5 

STO 

00150 

02.80 

34.64 

27.64 

00.105 

1463.7 

OBS 

00150 

02.80 

34.640 

27.64 

1 463 . 7 

STO 

00200 

03.02 

34.70 

27.67 

00.128 

1465.6 

OBS 

C02C0 

03.02 

34.702 

27.67 

1465.6 

STD 

00250 

03.54 

34.84 

27.73 

00.149 

1468.8 

OBS 

002  50 

03.54 

34.837 

27.7  3 

1466.8 

STD 

003  00 

03.70 

34.86 

27.72 

00.169 

1470.3 

OBS 

003  00 

03.70 

34.656 

27.72 

147C.3 

OBS 

00329 

03.70 

34.865 

27.73 

1470.8 

STO 

00<.00 

03.45 

34.66 

27.75 

00.209 

1470.9 

OBS 

00400 

C3.45 

34.862 

27.7  5 

1470.9 

STD 

005  00 

03.42 

34.86 

27.76 

00.248 

1472.5 

OBS 

00500 

03.42 

34.862 

27.76 

1472.5 

STD 

006  00 

03.39 

34.66 

27.76 

00.287 

1474.0 

OBS 

00600 

03.39 

34.859 

27.76 

1474.0 

STD 

00700 

03.39 

34.66 

27.76 

00.328 

1475.7 

OBS 

00700 

03.39 

34.859 

27.76 

14  75.7 

STO 

00800 

03.39 

34.86 

27.76 

00.369 

1477.3 

OBS 

00600 

03.39 

34.864 

27.76 

1477.3 

STD 

009  00 

03.40 

34.87 

27.76 

00.410 

1479.0 

OBS 

00900 

03.40 

34.866 

27.76 

1479.0 

STO 

01000 

03.41 

34.86 

27.76 

00.453 

1480.8 

OBS 

01000 

03.41 

34.664 

27.76 

1480.8 

STO 

01100 

03.42 

34.67 

27.76 

00.496 

1482.5 

OBS 

01100 

03.42 

34.870 

27.76 

1482.5 

STD 

C1200 

03.44 

34.87 

27.76 

00.540 

1484.2 

OBS 

01200 

03.44 

34.873 

27.76 

1464.2 

STD 

01300 

03.45 

34.67 

27.76 

00.584 

1466.0 

OBS 

01300 

03.45 

34.874 

27.76 

1466.0 

STO 

OHOO 

03.49 

34.88 

27.77 

00.630 

1487.8 

OBS 

Ol'.OO 

03.49 

34.882 

27.77 

1487.8 

STO 

01500 

03.51 

34.89 

27.77 

00.675 

1489.6 

OBS 

01500 

03.51 

34.869 

27.77 

1469.6 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  ST4TI0N  04T4 


REFID       31  8131 

CONSEC  0053 

L«T            56  -.O      N 

LONG       050  <.l       w 


C»5TNUM/TIM€        LVLTVP 


YE»« 

1'569 

BOTOP    03612 

4IS 

TEMP          08.3 

DIR    HOT    PER 

WINO-DIR     14 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

08 

SHIP    IH 

WET 

BULB         07.7 

14 

1          2 

HINO-SPD    19 

TRACE    DIR                         D 

0»V 

07 

DATA    USE        1 

BSBOMETR    1010.5 

SEA 

HIN0-F3R 

DURATI3N                   00.4 

HOUR 

09.1 

4REA                05 

CLOUO    T/4 

CL/TR 

WEATHEa        X2 

GRIG    653    053 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG               P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

00000 

08.75 

34.42 

26.72 

00.000 

1485.0 

OBS 

000  00 

08.75 

34.421 

26.72 

1485.0 

STO 

00010 

08.76 

34.42 

26.72 

00.013 

1485.2 

OBS 

00010 

08.76 

34.419 

26.7  2 

1485.2 

STO 

00020 

07.23 

34.44 

26.97 

00.025 

1479.5 

OBS 

00020 

07.23 

34.440 

26.97 

1479.5 

STO 

00030 

05.57 

34.48 

27.21 

00.035 

1473.1 

OBS 

000  30 

05.57 

34.477 

27.21 

1473.1 

STO 

00050 

04.23 

34.53 

27.41 

00.050 

1468.0 

OBS 

000  50 

04.23 

34.532 

27.41 

1468.0 

STD 

00075 

03.47 

34.57 

27.52 

00.066 

1465.3 

OBS 

00075 

03.47 

34.569 

27.52 

1465.3 

STD 

00100 

02.98 

34.60 

27.59 

00.080 

1463.6 

OBS 

00100 

02.98 

34.605 

27.59 

1463.6 

STD 

00125 

02.85 

34.62 

27.62 

00.092 

1463.5 

OBS 

00125 

02.85 

34.621 

27.62 

1463.5 

STO 

00150 

02.84 

34.63 

27.63 

00.105 

1463.9 

OBS 

0015C 

02.84 

34.633 

27.63 

1463.9 

STD 

00200 

03.05 

34.70 

27.66 

00.128 

1465.7 

OBS 

CC200 

03. C5 

34.696 

27.66 

1465.7 

STD 

00250 

03.55 

34.80 

27.69 

00.150 

1468.8 

OBS 

00250 

03.55 

34.798 

27.69 

1468.8 

STD 

00300 

03.81 

34.86 

27.72 

00.171 

1470.8 

OBS 

00300 

03.81 

34.864 

27.72 

1470.8 

STD 

004  00 

03.75 

34.88 

27.74 

00.212 

1472.2 

OBS 

00400 

03.75 

34.881 

27.74 

1472.2 

STD 

00500 

03.65 

34.88 

27.75 

00.253 

1473.5 

OBS 

OC5  00 

03.65 

34.881 

27.75 

1473.5 

STD 

00600 

03.57 

34.88 

27.75 

00.293 

1474.8 

OBS 

006  00 

03.57 

34.878 

27.75 

1474.8 

STD 

00700 

03.53 

34.88 

27.76 

00.333 

1476.3 

OBS 

007  00 

03.53 

34.880 

27.76 

1476.3 

STO 

OOBOO 

03.49 

34.88 

27.76 

00.374 

1477.8 

OBS 

008  00 

03.49 

34.877 

27.76 

1477.8 

STD 

00900 

03.47 

34.87 

27.76 

00.416 

1479.4 

OBS 

00900 

03.47 

34.874 

27.76 

1479.4 

STD 

01000 

03.47 

34.87 

27.76 

00.459 

1481 .0 

OBS 

01000 

03.47 

34.871 

27.76 

1481.0 

STO 

01100 

03.49 

34.88 

27.76 

00.502 

1482.8 

OBS 

01100 

03.49 

34.876 

27.76 

1482.8 

STD 

01200 

03.50 

34.68 

27.77 

00.546 

1484.5 

OBS 

01200 

03.50 

34.883 

27.77 

1484.5 

STD 

01300 

03.47 

34.89 

27.77 

00.590 

1486.1 

OBS 

01300 

03.47 

34.886 

27.77 

1 4  86  .  1 

STO 

01400 

03.57 

34.89 

27.77 

00.635 

1486.2 

OBS 

C1400 

03.57 

34.895 

27.77 

1488.2 

STO 

01500 

03.60 

34.91 

27.70 

00.681 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.908 

27.78 

1490.0 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  i 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  i  T  I  0  N 


REFID   31  8131 

CONSEC  CC5'i 

LAT      56  'lO   N 

LONG   051  17   W 


CASTNUW/TIWE   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03515 

AIR 

TEMP          09.0 

OIR    HOT    PER 

WIND-DIR     14 

INST    STO   BECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

C8 

SHIP     IH 

WET 

BULB          08.5 

14 

3         2 

NIND-SPD    24 

TRACE    DIR                      D 

5    SUUARE       3 

DAY 

07 

DATA    USE       1 

BAPOMETR     1009.0 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    oO 

HOUR 

11.6 

AREA                05 

CLOUO     T/A 

CL/TR 

rfEATHEk       Xb 

ORIG    653    054 

1    SQUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTh 

SMD     VEL 

OXYG                P04 

TOT    P         NG2         N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

08.80 

3'..'.1 

26.71 

00.000 

1465.2 

OBS 

00000 

08.80 

3'.. '.12 

26.71 

1485.2 

STD 

00010 

08.79 

3'..'.1 

26.71 

00.013 

1485.3 

OBS 

00010 

08.79 

3'.. '.12 

26.71 

1485.3 

STO 

000  20 

08.71 

3'..'.1 

26.72 

00.026 

1485.2 

OBS 

00020 

08.71 

3".. 412 

26.7  2 

1485.2 

STO 

0CC30 

06.3'. 

3'..'.'. 

27.09 

00.038 

1476.2 

oes 

00030 

06.3'. 

3'.. ".39 

27.09 

1476.2 

STD 

00050 

O^.S-^ 

34.52 

27.37 

00.055 

1469.3 

OBS 

00050 

04.5'. 

34.522 

27.37 

1469.3 

STD 

00075 

0'..0'. 

34.5  5 

27.45 

00.072 

1467.7 

OBS 

C0C75 

O'i.O'. 

34.55C 

27.45 

1467.7 

STD 

00100 

03.55 

34.58 

27.52 

00.068 

1466  .0 

OBS 

00100 

03.55 

34.578 

27.52 

1466  .0 

STD 

OC125 

03.20 

34.60 

27.57 

00.102 

1465.0 

OBS 

00125 

03.20 

34.598 

27.57 

1465.0 

STD 

00150 

03.05 

34.63 

27.60 

00.115 

1464.8 

OBS 

00150 

03.05 

34.625 

27.60 

1464.8 

OBS 

00175 

02. 9i, 

34.639 

27.62 

1464.7 

STD 

00200 

03.01 

34.67 

27.64 

00.139 

1465.5 

OBS 

00200 

03.01 

34.666 

27.64 

1465.5 

STD 

C02  50 

03.35 

34.77 

27.69 

00.162 

1467.9 

OBS 

00250 

03.35 

34.774 

27.69 

1467.9 

STD 

00300 

03.72 

34.86 

27.73 

00.163 

1470.4 

OBS 

00300 

03.72 

34.865 

27.73 

1470.4 

STD 

OO'.OO 

03.91 

34.86 

27.72 

00.224 

1472.9 

OBS 

C0<.00 

03.91 

34.882 

27.72 

1472.9 

STD 

00500 

03.82 

34.89 

27.74 

00.266 

1474.2 

OBS 

00500 

03.82 

34.893 

27.74 

1474.2 

STD 

00600 

03.80 

34.90 

27.75 

00.307 

1475.6 

OBS 

00600 

03.80 

34.903 

27.75 

1475.8 

STD 

007  00 

03.76 

34.90 

27.75 

00.348 

1477.3 

OBS 

007  00 

03.76 

34.901 

27.75 

1477.3 

STD 

006  00 

03.69 

34.90 

27.7  6 

00.390 

1478.7 

OBS 

008  00 

03.69 

34.899 

27.76 

1476.7 

STO 

00900 

03.65 

34.90 

27.76 

00.432 

1460.1 

OBS 

00900 

03.65 

34.897 

27.76 

1480.1 

STD 

01000 

03.60 

34.89 

27.76 

00.475 

1461.6 

OBS 

01000 

03.60 

34.694 

27.76 

1481 .6 

STO 

01100 

03.60 

34.90 

27.77 

00.518 

1463.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.898 

27.77 

1483.3 

STD 

01200 

03.59 

34.90 

27.77 

00.562 

1464.9 

OBS 

01200 

03.59 

34.896 

27.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.6'. 

34.91 

27.77 

00.606 

1486.8 

OBS 

0130O 

03.6'. 

34.912 

27.77 

1486.6 

STD 

OKiOO 

03.67 

34.92 

27.76 

00.651 

1486.6 

OBS 

01400 

03.67 

34.919 

27.78 

1468.6 

STD 

01500 

03.67 

34.93 

27.78 

00.697 

1490.3 

OBS 

01500 

03.67 

34.927 

27.76 

1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


OEflD      31       8131            VE4B 

1969 

BOTDP    03512 

AIR    TEMP          09.1 

DIR    H' 

;t  per 

CONSEC             0055           MONTH 

1       08 

SHIP    IH 

aET    BULB         08.4 

16       4         4 

L«T             56    20       N             DAY 

C7 

DATA    USE        1 

BABOHETP     lCCe.7 

SEA 

LONG      051    17       u            HOUR 

1<..2 

AREA                05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

CASTNUM/TIMf        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIiM»-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

STD 

000  00 

09.22 

34.22 

26.49 

00.000 

1486.5 

1<..2          OBS 

00000 

09.22 

34.221 

20.49 

1486.5 

STD 

roc  10 

09.21 

34.24 

26.31 

00.015 

1486.7 

OBS 

00010 

09.21 

34.236 

26.51 

1466.7 

STD 

00020 

07.85 

34.27 

26.74 

00.02  9 

1461.7 

OBS 

00020 

07.85 

34.267 

26.7  4 

1481.7 

STD 

00030 

06.33 

34.39 

27.05 

00.041 

147o  .1 

OBS 

CO030 

06.33 

34.395 

27.05 

1476.1 

STD 

00050 

05.35 

34.49 

27.25 

00.059 

1472.6 

CBS 

00050 

05.35 

34.490 

27.25 

1472.6 

STD 

00075 

04.67 

34.51 

27.35 

00.079 

1470.2 

OBS 

00075 

04.67 

34.513 

27.35 

1470.2 

STD 

OOICO 

04.14 

34.58 

27.46 

CO. 097 

1468.5 

OBS 

00100 

04.14 

34.576 

27.46 

1468.5 

STD 

C0125 

03.76 

34.59 

27.5  1 

00.112 

1407.4 

OBS 

00125 

03.76 

34.592 

27.51 

1467.4 

STD 

00150 

03.31 

34.5  9 

27.55 

00.126 

1465.9 

OBS 

0C150 

03.31 

34.594 

27.55 

1465.9 

OBS 

00170 

03.25 

34.641 

27.60 

1466.0 

nss 

00190 

03.42 

34.660 

27.60 

1467.1 

STD 

C020C 

03.32 

34.69 

27.63 

00.152 

1466.9 

OBS 

002  00 

03.32 

34.691 

27.63 

1466.9 

STD 

002  50 

03.99 

34.63 

27.68 

00.176 

1470.7 

CBS 

002  50 

03.99 

34.832 

27.68 

1470.7 

STD 

003  00 

03.96 

34.  66 

27.70 

00.198 

1471.5 

OBS 

00300 

03.96 

34.865 

27.70 

1471.5 

STD 

00400 

03.92 

34.90 

27.74 

00.240 

1473.0 

OBS 

00400 

03.92 

34.90C 

27.74 

1473.0 

STD 

00500 

03. B3 

34.90 

27.75 

00.280 

1474.3 

OBS 

005  00 

03.83 

34.901 

27.75 

1474.3 

STO 

00600 

03.77 

34.91 

27.76 

00.321 

1475.7 

OBS 

00600 

03.77 

34.909 

27.76 

1475.7 

STO 

C07C0 

03.81 

34.92 

27.77 

00.361 

1477.5 

OBS 

007  00 

03.81 

34.925 

27.77 

1477.5 

STD 

008  00 

03.74 

34.91 

27.76 

00.402 

1476.9 

OBS 

C0800 

03.74 

34.910 

27.76 

1476.9 

STO 

009  00 

03.69 

34.91 

27.77 

00.444 

1480.3 

OBS 

00900 

03.69 

34.915 

27.77 

1480.3 

STD 

01000 

03.64 

34.91 

27.77 

00.486 

1481.3 

OBS 

01000 

03.64 

34.909 

27.77 

1461.8 

STD 

moo 

03.63 

34.90 

27.77 

00.529 

1483.4 

OBS 

01100 

03.63 

34.905 

27.77 

1483.4 

STD 

01200 

03.58 

34.90 

27.77 

00.572 

1464.9 

OBS 

01200 

03.58 

34.901 

27.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.67 

34.92 

27.78 

00.616 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.917 

27.78 

1487.0 

STD 

01<iOO 

03.67 

34.92 

27.78 

00.661 

1488.6 

OBS 

01400 

03.67 

34.923 

27.78 

1488.6 

STO 

01500 

03.65 

34.93 

27.79 

00.706 

1490.3 

CBS 

01500 

03.65 

34.927 

27.79 

1490.3 

WIND-DIR 

14 

INST    STD    RECORDER 

HIND-SPD 

18 

TRACE    DIR                      0 

yINO-FOR 

DURATION                   00.4 

HEATHER 

Xa 

ORIG    B53    055 

TEN  Sa  1407 
5  SJUARE  3 
2  Sau'RE  60 
1    SQUARE    61 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  STflTICN  DATA 


«EF!D       31       8131 
CONSEC  0056 

L«T  5fc    20       N 

tONG       0  50    41       U 


TEAR 

1969 

BOTOP    03512 

All. 

TEHP           10. t 

DIP     HOT    PER 

KIND-DIP     15 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO     1407 

«ONH 

08 

SHIP    IH 

HET 

BULB          09.9 

16 

4         4 

UIND-SPD    14 

TRACE    OIR                         D 

5    SQUARE       3 

04V 

"7 

DATA    use       1 

BAP01ETP     1006.9 

SEA 

KIND-F3R 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE    60 

HOUP 

16.8 

AREA                05 

CLPUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER        X6 

ORIG    B53    056 

1     SQUARE     60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliHA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXTG               P34 

TCT     P          N02          N03 

SI33          PH 

STO 

000  00 

08.76 

34.41 

26.72 

00.000 

1485.0 

oes 

00000 

08.76 

34.411 

26.72 

1485.0 

STO 

00010 

08.76 

34.41 

26.71 

00.013 

1485.2 

OBS 

00010 

08.76 

34.408 

26.71 

1465.2 

STD 

00020 

08.70 

34.41 

26.72 

00.026 

1485.1 

oes 

00020 

08.70 

34.406 

26.72 

1485.1 

STO 

00030 

07.92 

34.37 

26.81 

00.059 

1482.3 

OBS 

C0C30 

07.92 

34.372 

26.81 

1462.3 

STD 

00050 

04.32 

34.53 

27.40 

00.059 

1468.4 

OBS 

00050 

04.32 

34.532 

27. 4C 

1466 .4 

STO 

00075 

03.57 

34.60 

27.54 

00.074 

1465.7 

OBS 

00075 

03.57 

34.604 

27.54 

1465.7 

STD 

00100 

03.14 

34.62 

27.59 

00.088 

1464.3 

OBS 

00100 

03.14 

34.619 

27.59 

1464.3 

STD 

00125 

02.83 

34.64 

27.63 

CC.ICO 

1463.4 

OBS 

00125 

02.83 

34.639 

27.63 

1463.4 

STD 

00150 

02.89 

34.66 

27.65 

00.112 

1464.1 

OBS 

0C15C 

02.89 

34.662 

27. (,5 

1464.1 

OBS 

00190 

03.07 

34.722 

27.68 

1465.7 

STD 

00200 

03.27 

34.77 

27. 7C 

00.134 

1466.7 

OBS 

00200 

03.27 

34.770 

27.70 

1466.7 

OBS 

00225 

03.49 

34.810 

27.71 

1408.2 

STO 

C0250 

03.54 

34.83 

27.72 

00.155 

1466.8 

OBS 

00250 

03.54 

34.828 

27.72 

1468.8 

OBS 

00280 

03.68 

34.877 

27.74 

1470.0 

STO 

00300 

03.49 

34.85 

27.74 

00.175 

1469.4 

OBS 

003  00 

03.49 

34.852 

27.74 

1469.4 

STO 

OCOO 

03.40 

34.86 

27.76 

00.213 

1470.7 

OBS 

00<.00 

03.40 

34.864 

27.76 

1470.7 

STD 

005  00 

03.37 

34.  86 

27.76 

00.252 

1472.3 

OBS 

00500 

03.37 

34.861 

27.76 

1472.3 

STD 

006  00 

03.36 

34.86 

27.76 

00.291 

1473.9 

OBS 

C06CC 

C3.36 

34.661 

27.76 

1473.9 

STO 

00700 

03.36 

34.8  6 

27.76 

00.331 

1475.5 

OBS 

00700 

03.36 

34.863 

27.76 

1475.5 

STD 

00800 

03.37 

34.86 

27.76 

00.371 

1477.3 

OBS 

00800 

03.37 

34.865 

27.76 

1477.3 

STO 

C0900 

03.40 

34.87 

27.76 

00.412 

1479.1 

OBS 

00900 

03.40 

34.869 

27.76 

1479.1 

STD 

01000 

03.40 

34.87 

27.76 

00.454 

1480.7 

OBS 

OICOO 

03.40 

34.869 

27.76 

1480.7 

STD 

01100 

03.42 

34.87 

27.76 

00.497 

1482.5 

OBS 

01100 

03.42 

34.869 

27.76 

1482.5 

STD 

01200 

03.44 

34.88 

27.77 

00.541 

1464.3 

OBS 

01200 

03.44 

34.875 

27.77 

1484.3 

STD 

01300 

03.46 

34.88 

27.77 

00.586 

1486.0 

OBS 

01300 

03.46 

34.878 

27.77 

1466.0 

STD 

ouco 

03.49 

34.88 

27.77 

00.631 

1487.8 

oes 

01400 

03.49 

34.883 

27.77 

1487.8 

STD 

01500 

03.50 

34.89 

27.77 

00.677 

1469.6 

OBS 

01500 

03.50 

34.889 

27.77 

1489.0 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  t  T  1  C  N 


REFIO  31  8131 
C0NS6C  0057 
L«T  56  30  N 
LONG   051  00   « 


CSSTNUM/TIWE   LVLTrP 


YEA5 

1969 

BOTDP    03658 

4IR 

TEMP          09.2 

DIP    HOT    PEP 

UINO-DIP    13 

INST     STO    fECOROER 

MONTH 

oe 

SHIP    IH 

WET 

8ULB          09.2 

16 

3         3 

MINO-SPO    14 

TRACE    OIR                      0 

04V 

07 

DATS    USE       1 

64O0NETR     1007.3 

SEA 

HIN0-F3P 

DURATION                   00.4 

HOUR 

18.8 

SBE4                C5 

CLGUO    T/4 

CL/TR 

HEATHER       X6 

ORIG    B53    057 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIiM4-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

3XVG                P34 

TOT    P         \02          NC3 

STD 

00000 

08.80 

34.41 

26.71 

OO.OCO 

1485.2 

OBS 

00000 

08.80 

34.413 

26.71 

1465.2 

STD 

00010 

08.79 

34.41 

26.71 

00.013 

1485.3 

OBS 

00010 

06.79 

34.413 

26.7  1 

1485.3 

STD 

00020 

08.62 

34.41 

26.74 

00.026 

1464.8 

OBS 

00020 

08.62 

34.412 

26.74 

1484.8 

STD 

000  30 

06.37 

34.44 

27.09 

00.036 

1476 .3 

OBS 

00030 

06.37 

34.442 

27.09 

1470.3 

STD 

00050 

04.37 

34.55 

27.41 

00.055 

1468.6 

OBS 

C0C50 

04.37 

34.552 

27.41 

1468.6 

STD 

000  7  5 

03.37 

34.5  8 

27.54 

00.070 

1464.9 

OBS 

00075 

03.37 

34.582 

27.54 

1464.9 

STD 

COIOO 

02.93 

34.61 

27.60 

00.083 

1463.4 

OBS 

00100 

02.93 

34.611 

27.60 

1463.4 

STD 

C0125 

02.62 

34.63 

27.6  3 

00.0°6 

1463.4 

OBS 

00125 

02.82 

34.631 

27.63 

1463.4 

STD 

00150 

02.82 

34.65 

27.64 

00.106 

1463.6 

OBS 

0C150 

02.82 

34.649 

27.64 

1463.8 

STD 

002  00 

03.06 

34.71 

27.67 

00.120 

1465.8 

OBS 

002  00 

03.06 

34.707 

27.67 

1465.8 

STD 

00250 

03.57 

34.82 

27.71 

00.152 

1468.9 

OBS 

00250 

03.57 

34.816 

27.71 

1468.9 

STD 

00300 

03.67 

34.86 

27.73 

00.173 

1470.2 

OBS 

00300 

03.67 

34.856 

27.73 

1470.2 

OBS 

00340 

03.69 

34.875 

27.74 

1-.71  .0 

STD 

00400 

03.55 

34.87 

27.75 

00.213 

1471 .4 

OBS 

00400 

03.55 

34.869 

27.75 

1471 .4 

STD 

CC500 

03.39 

34.67 

27.76 

00.251 

1472.4 

OBS 

005  00 

03.39 

34.867 

27.76 

1472.4 

STO 

C060C 

03.37 

34.86 

27.76 

00.290 

1473.9 

OBS 

006  00 

03.37 

34.864 

27.76 

1473.4 

STD 

00700 

03.36 

34.8c 

27.76 

00.330 

1475.5 

OBS 

00700 

03.36 

34.862 

2  7.76 

1476.5 

STD 

008  00 

03.37 

34.86 

27.76 

00.371 

1477.2 

OBS 

00800 

03.37 

34. 863 

27.76 

1477.2 

STD 

00900 

03.38 

34.66 

27.76 

00.412 

1479.0 

OBS 

00900 

03.38 

34.865 

27.76 

1479.0 

STD 

ClOOO 

03.39 

34.67 

27.77 

00.454 

1480.7 

DBS 

01000 

03.39 

34.869 

27.77 

1480.7 

STD 

01100 

03.42 

34.87 

27.76 

00.497 

1482.5 

OBS 

01100 

03.42 

34.872 

27.76 

1482.5 

STD 

01200 

03.44 

34.88 

27.77 

00.541 

1484.3 

OBS 

01200 

03.44 

34.875 

27.77 

1464.3 

STD 

01300 

03.45 

34.8  8 

27.  lb 

00.585 

1486.0 

OBS 

01300 

03.45 

34.876 

27.76 

1486.C 

STD 

01400 

03.48 

34.68 

27.77 

00.630 

1487.8 

OBS 

01400 

03.48 

34.684 

27.77 

1487.8 

STD 

01500 

03.51 

34.89 

27.  n 

00.676 

1-.09.0 

OBS 

01500 

03.51 

34.869 

27. /7 

1469.0 

TEN  SO  1407 
5  SaUABE  3 
2  SQUARE  60 
1  SOUARE  61 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO       31       8131            VES5 

19o^ 

60TDP    C3569             AIP 

TEMP          08. 

.9             DIP     I 

HGT     PER             »JINO-DIF     16 

CONSEC                0058             MONTH       08 

SHIP     IH 

WET 

BULB          08. 

.7                16 

3          3                rtlND-SPO    06 

L4T             56    30       N             DAY 

07 

DATA     USE 

1             BAROHETR     1006. 

•7             SEA 

WINn-F"tD 

LONi;      051    00       M            HOUP 

23. "t 

AREA 

05             CLOUO     T/4 

CL/TR                              rtEATHEP        X5 

C4STNUM/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OxrG              P3. 

STD 

OCOCO 

08.84 

34.42 

26.71 

OCOCO 

1485.4 

23. <i         DBS 

00000 

08.84 

34.423 

26.71 

1485.4 

STD 

00010 

06.84 

34.42 

26.71 

00.013 

1485.5 

oes 

00010 

08.84 

34.423 

26.71 

1485.5 

STO 

0002  0 

08.42 

34.44 

26.79 

00.026 

14  84.1 

DBS 

00020 

08.42 

34.442 

26.79 

1484.1 

STD 

00030 

05.94 

34,46 

27.16 

00.037 

1474.6 

DBS 

00030 

05.94 

34.462 

27.16 

1474. o 

STD 

00050 

04.42 

34.53 

27.39 

00.053 

1468.8 

DBS 

00050 

04.42 

34.534 

27.39 

1468 .8 

STD 

00C75 

03.57 

34.58 

27.52 

00.069 

1465.7 

OBS 

00075 

03.57 

34.582 

27.52 

1465.7 

STD 

00100 

03.16 

34.59 

27.56 

00.083 

1464 .4 

OBS 

00100 

03.16 

34.589 

27.56 

1464.4 

STD 

00125 

03.07 

34.64 

27.61 

00.096 

1464.5 

OBS 

00125 

03.07 

34.64C 

27.61 

1464.5 

STD 

00150 

02.84 

34.63 

27.63 

00.108 

1463.9 

OBS 

00150 

02.84 

34.629 

27.63 

1463.9 

STD 

00200 

02.91 

34.67 

27.65 

00.132 

1465.1 

OBS 

002  00 

02.91 

34.672 

27.65 

1465.1 

STD 

0025C 

03.38 

34.77 

27.68 

00.155 

1468.0 

OBS 

00250 

03.38 

34.767 

27.68 

1468.0 

STD 

00300 

03.78 

34.86 

27.72 

00.176 

1470.7 

OBS 

C03C0 

03.78 

34.656 

27.72 

1470.7 

OBS 

00350 

03.85 

34.879 

27.73 

1471.8 

STD 

CC*C0 

03.75 

34.88 

27.74 

00.21 7 

1472.2 

OBS 

004  00 

03.75 

34.885 

27.74 

1472.2 

STD 

00500 

03.67 

34.89 

27.75 

00.257 

1473 .6 

OBS 

00500 

03.67 

34.886 

27.75 

1473.6 

STO 

00600 

03.59 

34.88 

27.76 

00.297 

1474.9 

OBS 

0C600 

03.59 

34.883 

27.76 

1474.9 

STO 

00700 

03.55 

34.8  8 

27.76 

00.338 

1476.4 

OBS 

00700 

03.55 

34.881 

27.76 

1476.4 

STD 

00800 

03.50 

34.88 

27.76 

00.379 

1477.8 

OBS 

006  00 

03.50 

34.878 

27.76 

1477.8 

STO 

00900 

C3.48 

34.88 

27.76 

00.420 

1479.4 

OBS 

00900 

03.48 

34.876 

27.76 

1479.4 

STD 

01000 

03.48 

34.87 

27.76 

00.463 

1481.1 

nas 

cicoo 

03.48 

34.874 

27.76 

1481.1 

STO 

01100 

03.49 

34.88 

27.76 

00.506 

1 4  82  .  8 

OBS 

01100 

03.49 

34.881 

27.76 

1482 .8 

STD 

01200 

03.51 

34.88 

27.76 

00.550 

1484.6 

OBS 

01200 

03.51 

34.881 

27.76 

1484.6 

STD 

01300 

03.52 

34.89 

27.77 

00.595 

1486.3 

OBS 

01300 

03.52 

34.886 

27.77 

1486.3 

STD 

01400 

03.57 

34.89 

27.77 

00.640 

1488.2 

OBS 

01400 

03.57 

34.894 

27.77 

1488.2 

STD 

01500 

03.61 

34.91 

27.78 

00.686 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.909 

27.78 

1490.1 

INST     STO    RECORDER  TEN    SQ     1407 

TRACE    DIR  0  5     SQUARE        3 

DURATION  00.4  2     SuUABE     60 

ORIG    853    058  1    SOUARE    61 
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TABLE  XXV.— Continued 


ReFID  31  8131 
CONSEC  0059 
L«T  56  «0  N 
LONG   051  00   M 


CiSTNUN/TlHE   LVLTYP 


N    0 

0    C          SI 

r    A     T     1     G    N 

DAT 

A 

YE4B 

1969 

BOTDP    03512 

AIR 

TEMP         07. 

.9            DIR    HOT    PER 

HIND-DIR     13 

INST    STO    fECORDER 

TEN    Sa    1407 

MCNTr- 

1       06 

SHIP    IH 

HET 

BULB         07, 

.9 

i*IND-SPD    04 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       3 

04V 

oe 

04T4    USE       1 

B4R0METR    1005, 

.6             SEA 

KIND-EOP 

DURATION                   00.3 

2    S9UARE    60 

HOUR 

OS.". 

4RE4              05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

KE4THER        X6 

ORIG    853    059 

1     S0U4RE     61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                Pa4 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STO 

00000 

08.78 

34.39 

26.70 

00.000 

1485.1 

OBS 

coooo 

08.78 

34.391 

26.7  0 

1485.1 

STO 

00010 

08.78 

34.39 

26.70 

00.013 

1485.3 

06  S 

000  10 

06.78 

34.392 

26.70 

1465.3 

STO 

00020 

07.95 

34.33 

26.78 

00.026 

1482.2 

OBS 

00020 

07.95 

34.330 

26.78 

1482.2 

STO 

000  30 

06.26 

34.47 

27.12 

00.038 

1475.9 

OBS 

00030 

06.26 

34.468 

27.12 

1475.9 

STD 

00050 

04.14 

34.56 

27.44 

00.054 

1 467  . 7 

OBS 

000  50 

04.14 

34.559 

27.44 

1467.7 

STD 

00075 

03.62 

34.55 

27.49 

00.069 

1 465 . 9 

OBS 

00075 

03.62 

34.553 

27.49 

1465.9 

STD 

00100 

03.22 

34.59 

27.56 

00.084 

1464.6 

OBS 

00100 

03.22 

34.590 

27.56 

1464.6 

STD 

00125 

03.15 

34.63 

27.59 

00.097 

1464.8 

OBS 

00125 

03.15 

34.625 

27.59 

1464.6 

STD 

00150 

03.12 

34.65 

27.61 

00.110 

1465.1 

OBS 

00150 

03.  12 

34.648 

27.61 

1465.1 

OBS 

00185 

03.10 

34.675 

27.64 

1465.6 

STO 

00200 

03.28 

34.72 

27.66 

00.134 

1466.7 

OBS 

00200 

03.28 

34.718 

27.66 

1466.7 

STD 

002  50 

03.80 

34.83 

27.69 

00.156 

1469.9 

OBS 

002  50 

03.80 

34.831 

27.69 

1469.9 

STD 

00300 

03.90 

34.85 

27.7  0 

00.176 

1471.2 

OBS 

00300 

03.90 

34.854 

27.70 

1471.2 

STD 

004  00 

03.86 

34.68 

27.73 

00.220 

1472.7 

OBS 

CO  ".00 

03.86 

34.881 

27.73 

1472.7 

STO 

005  00 

03.83 

34.89 

27.74 

00.261 

1474.3 

OBS 

005  00 

03.63 

34.895 

27.74 

1474.3 

STD 

C0600 

03.76 

34.90 

27.75 

00.302 

1475.6 

OBS 

006  00 

03.76 

34.896 

27.75 

1475.6 

STD 

00700 

03.74 

34.90 

27.75 

00.344 

1477.2 

OBS 

00700 

03.74 

34.699 

27.75 

1477.2 

STD 

00800 

03.69 

34.90 

27.76 

00.365 

1476.7 

OBS 

00800 

03.69 

34.900 

27.76 

1478.7 

STD 

00900 

03.64 

34.89 

27.76 

00.428 

1480.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.695 

27.76 

1480.1 

STO 

01000 

03.63 

34.89 

27.76 

00.470 

1461.7 

DBS 

01000 

03.63 

34.893 

27.76 

1481.7 

STO 

01100 

03.63 

34.90 

27.76 

00.514 

1483.4 

OBS 

01100 

03.63 

34.896 

27.76 

1483.4 

STO 

01200 

03.62 

34.90 

27.77 

00.556 

1465.0 

OBS 

01200 

03.62 

34.896 

27.77 

1485.0 

STD 

01300 

03.60 

34.90 

27.77 

00.603 

1466. b 

OBS 

01300 

03.60 

34.904 

27.77 

1486.6 

STD 

01400 

03.63 

34.91 

27.77 

00.648 

1486.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.910 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.66 

34.92 

27.78 

00.693 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.921 

27.78 

1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    4    T     I     Q    N 


REFID       31  8131  YEAa     1969 

CCNSEC  0060  MONTH       08 

LAT            56  *0      N  Oil            08 

LONG       051  00      H  HOUR     11.1 


BQTDP    03512 
SHIP    IH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR     TEMP  08.4 

UET    BULB  08.2 

6AR0METR     1004.6 

Cloud  t/a 


OIR    HGT    PER 

MINO-OIR 

09 

INST    STD   RECORDER 

49 

WINO-SPD 

04 

TRACE    DIR                        D 

SEA 

HIND-F3R 

DURATION                 00.3 

cl/tr 

WEATHER 

X4 

ORIG    853    060 

TEN  SO  1»07 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIME   LVLTVP    DEPTH 


STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


OCCOO 
00000 
00010 
000  10 
00020 
00O20 
00030 
00030 
000  50 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00175 
00200 
002  00 
002  50 
00250 
00300 
00300 
00340 
00400 
004  00 
00500 
0C500 
00600 

006  00 
00700 

007  00 
00600 
00600 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

08.82 
06.82 
08.53 
08.53 
07.41 
07.41 
05.02 
05.02 
04,24 
04.24 
03.65 
03.65 
03.27 
03.27 
03.02 
03.02 
02.64 
02.84 
02.82 
02.90 
02.90 
03.66 
03.66 
03.84 
03.84 
03.90 
03.84 
03.84 
03.70 
03.70 
03.64 
03.64 
03.59 
03.59 
03.55 
03.55 
03.52 
03.52 
03.51 
03.51 
03.52 
03.52 
03.52 
03.62 
03.54 
03.54 
03.59 
0  3.59 
03.62 
03.62 


SAL 

34.38 

34.364 

34.38 

34.381 

34.42 

34.424 

34.41 

34.414 

34.52 

34.523 

34.58 

34.582 

34.60 

34.603 

34.63 

34.629 

34.63 

34.628 

34.638 

34.66 

34.658 

34.81 

34.807 

34.85 

34.855 

34.875 

34.69 

34.866 

34.89 

34.690 

34.89 

34.889 

34.68 

34.665 

34.86 

34.663 

34.88 

34.881 

34.88 

34.878 

34.88 

34.861 

34.86 

34.883 

34.89 

34.886 

34.90 

34.898 

34.91 

34.911 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


26.68 
26.68 
26.73 
26.73 
26.93 
26.9  3 
27.23 
27.23 
27.40 
27.40 
27.51 
27.51 
27.56 
27.56 
27.61 
27.61 
27.62 
27.62 
27.63 
27.64 
27.64 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.72 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 


OO.OCO 
00.013 
00.02  5 
00.035 
00.051 
00.067 
00.081 
00.094 
00.106 

00.130 
00.153 
00.174 

00.216 
00.256 
00.297 
00.337 
00.378 
00.420 
00.463 
00.506 
00.550 
00.595 
00.641 
00.667 


1465.2 
1485.2 
1484.3 
1484.3 
1480.2 
1480.2 
1470.8 
1470.8 
1468.0 
1468.0 
1466.1 
1466.1 
1464 .9 
1464,9 
1464.2 
1464.2 
1463.9 
1463.9 
1464.2 
1465,0 
1465,0 
1469,3 
1469,3 
1470,9 
1470,9 
1471,9 
1472,6 
1472.6 
1473.7 
1473,7 
1475,1 
1475.1 
1476.5 
1476.5 
1478.0 
1478.0 
1479,6 
1479.6 
1481.2 
1481.2 
1482,9 
1482,9 
1484,6 
1484.6 
1486 .4 
1486,4 
1488,3 
1488.3 
1490.1 
1490.1 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REfID      31       8131            VE4R 

1969 

BOTDP    03475            «IP 

TEMP         09.0 

DIP     HOT    PER             WlNO-DIR    07 

CONSEC               0061            MONTI- 

1       06 

SHIP    IH 

HET 

BULB          08.8 

49 

WIND-SPD    07 

LAT             56    »0       N             OAV 

08 

DATS    USE 

1            BAROMETB    1004.8 

SEA 

WIND-FCP 

LONG       051    00      W            HOUB 

17.", 

AREA 

05            CLOUD    T/A 

CL/TR 

H64THEP        X6 

CASTNUH/TIME       LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO     VEL       OXVG                PO 

STD 

00000 

09.03 

34.41 

26.67 

00.000 

1486.1 

17. <.         OBS 

00000 

09.03 

34.413 

26.67 

1486.1 

STD 

COOIO 

08.67 

34.41 

26.7  3 

00.013 

1484.9 

OBS 

00010 

08.67 

3<..«13 

26.73 

1484.9 

STO 

00020 

07.97 

34.47 

26.88 

00.026 

1482.5 

OBS 

00020 

07.97 

34.472 

26.88 

1482.5 

STO 

000  3  0 

05.57 

34.47 

27.21 

00.036 

1473.1 

OBS 

00030 

05.57 

34.472 

27.21 

1473.1 

STD 

00050 

04.27 

34.58 

27.44 

00.051 

1468.2 

OBS 

000  50 

04.27 

34.576 

27.44 

1468.2 

STD 

00075 

03.57 

34.59 

27.53 

00.066 

1465.7 

OBS 

00075 

03.57 

34.595 

27.53 

1465.7 

STD 

00100 

03.27 

34.62 

27.58 

00.080 

1464.9 

OBS 

00100 

03.27 

34.620 

27.58 

1464.9 

STD 

00125 

03.  15 

34.64 

27.61 

00.093 

1464.8 

OBS 

00125 

03.15 

34.640 

27.61 

1464.8 

STO 

00150 

03.04 

34.65 

27.63 

00.105 

1464.8 

OBS 

00150 

03.04 

34.653 

27.63 

1464.8 

OBS 

00170 

03.03 

34.673 

27.64 

1465.1 

STO 

002  00 

03.42 

34.74 

27.66 

00.129 

1467.3 

DBS 

00200 

03.42 

34.738 

27.66 

1467  .3 

STO 

00250 

03.77 

34.82 

27.69 

00.151 

1469.8 

OBS 

002  50 

03.77 

34.820 

27.69 

1469.8 

OBS 

00260 

03.86 

34.830 

27.69 

1470.3 

STD 

00300 

03.89 

34.86 

27.70 

00.173 

1471.1 

OBS 

00300 

03.89 

34.856 

27.70 

1471.1 

STD 

00400 

03.84 

34.88 

27.73 

00.215 

1472.6 

OBS 

00*00 

03.84 

34.882 

27.73 

1472.0 

STD 

00500 

03.80 

34.90 

27.75 

00.256 

1474.1 

OBS 

005  00 

03.80 

34.897 

27.75 

1474.1 

STD 

00600 

03.76 

34.90 

27.7  5 

00.297 

1475.6 

OBS 

00600 

03.76 

34.896 

27.75 

1475.6 

STO 

00700 

03.75 

34.91 

27.76 

00.338 

1477.3 

OBS 

00700 

03.75 

34.906 

27.76 

1477.3 

STO 

008  00 

03.64 

34.90 

27.76 

00.379 

1478.4 

OBS 

OOBOO 

03.64 

34.896 

27.76 

1478.4 

STD 

00900 

03.60 

34.90 

27.77 

00.421 

1479.9 

OBS 

00900 

03.60 

34.897 

27.77 

1479.9 

STD 

01000 

03.56 

34.89 

27.77 

00.463 

1481 .4 

OBS 

01000 

03.56 

34.894 

27.77 

1481 .4 

STO 

01100 

03.57 

34.90 

27.77 

00.506 

1483.2 

OBS 

CllOO 

03.57 

34.898 

27.77 

1483.2 

STD 

01200 

03.55 

34.90 

27.77 

00.549 

1484.8 

OBS 

01200 

03.55 

34.900 

27.77 

1484.8 

STO 

01300 

03.59 

34.91 

27.78 

00.593 

1 4  86  .  6 

OBS 

01300 

03.59 

34.912 

27.78 

1 4  86  .  6 

STO 

01400 

03.67 

34.92 

27.78 

00.637 

1488.7 

OBS 

01400 

03.67 

34.924 

27.78 

1488.7 

STD 

01500 

03.66 

34.93 

27.78 

00.683 

1490.3 

OBS 

C1500 

03.66 

34.927 

27.78 

1490.3 

INST    STO   FECCRDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.4 

ORIS    853    061 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE     61 


454 


TABLE  XXV.— Continued 


S  T  »  T  I  C  N 


REFIO  31  8131 
CONSEC  0062 
LAT  56  3  0  N 
LONG   051  00   W 


CaSTNUM/TtME   LVLTYP 


YESR 

1969 

BOTDP    03569 

AIR 

TEMP         09, Z 

DIR  h; 

iT     PER 

UINO-OIR    07 

INST    STO    RECORDER 

TEN    Sa    1407 

MONTH 

C8 

SHIP    IH 

WET 

BULB          08.6 

49 

,<IND-SPD    11 

TRACE    DIR                        0 

5    SOJARE       3 

DAY 

08 

DATA    USE       1 

BAROMETP     1016.6 

SEA 

UINO-fOR 

DURATION                   00.4 

2    SOUARE    60 

HOUR 

23.2 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHE=        Xb 

ORIG    B53    062 

1     SOJARE     61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33         PH 

STD 

00000 

08.89 

34.38 

26.67 

00.000 

1485.5 

OBS 

00000 

08.89 

34.383 

26.67 

1485.5 

STD 

00010 

08.52 

34.40 

26.75 

00.013 

1484.3 

OBS 

00010 

08.52 

34.403 

26.75 

1484.3 

STO 

00020 

06.42 

34.44 

27.08 

00.025 

1476.4 

OBS 

00020 

06.42 

34.442 

27.08 

1476.4 

STD 

roo30 

04.92 

34.48 

27.30 

00.033 

1470.5 

OBS 

00030 

04.92 

34.482 

27.30 

1470.5 

STD 

00050 

04.27 

34.53 

27.41 

00.046 

1466.2 

OBS 

00050 

04.27 

34.532 

27.41 

1466.2 

STD 

00075 

03.53 

34.62 

27.55 

00.064 

1465.6 

OBS 

00075 

03.53 

34.621 

27.55 

1465.6 

OBS 

00089 

03.32 

34.621 

27.57 

146",. 9 

STD 

00100 

03.37 

34.65 

27.59 

00.077 

1465.4 

OBS 

00100 

03.37 

34.650 

27.59 

1465.4 

STO 

00125 

03.28 

34.65 

27.60 

00.090 

1465.4 

OBS 

00125 

03.28 

34.649 

27.60 

1465.4 

STD 

0C150 

02.87 

34.63 

27.62 

00.102 

1464.0 

OBS 

00150 

02.87 

34.630 

27.62 

1464.0 

STO 

002  00 

03.06 

34.70 

27.66 

00.126 

1465.8 

OBS 

00200 

03.06 

34.698 

27.66 

1465.8 

STD 

00250 

03.51 

34.79 

27.69 

00.148 

1468.6 

OBS 

C0250 

03.51 

34.792 

27.69 

1468.6 

STO 

00300 

03.80 

34.86 

27.71 

00.169 

1470.8 

OBS 

003  00 

03.80 

34.856 

27.71 

1470.8 

STD 

00400 

03.77 

34.38 

27.74 

00.210 

1472.3 

OBS 

ocoo 

03.77 

34.880 

27.74 

1472.3 

STD 

00500 

03.65 

34.88 

27.75 

00.251 

1473.5 

OBS 

00500 

03.65 

34.883 

27.75 

1473.5 

STD 

006  00 

03.54 

34.88 

27.76 

00.291 

1474.7 

OBS 

C0600 

03.54 

34.878 

27.76 

1474.7 

STD 

00700 

03.52 

34.88 

27.76 

00.331 

1476.2 

OBS 

007  00 

03.52 

34.877 

27.76 

1476  .2 

STD 

00800 

03.49 

34.88 

27.76 

00.372 

1477.8 

STD 

009  00 

03.47 

34.87 

27.76 

00.414 

1479.4 

OBS 

00900 

03.47 

34.873 

27.76 

1479.4 

STD 

01000 

03.47 

34.87 

27.76 

00.457 

1481 .0 

□  BS 

01000 

03.47 

34.870 

27.76 

1461 .0 

STD 

01100 

03.48 

34.88 

27.76 

00.500 

1482.7 

OBS 

01100 

03.48 

34.876 

27.76 

1482.7 

STD 

01200 

03.49 

34.88 

27.76 

00.544 

1484.5 

OBS 

01200 

03.49 

34.876 

27.76 

1484.5 

STD 

01300 

03.50 

34.88 

27.76 

00.589 

1486.2 

OBS 

01300 

03.50 

34.878 

27.76 

1486.2 

STD 

01<.00 

03.54 

34.89 

27.77 

00.635 

1486.1 

OBS 

01400 

03.54 

3".. 889 

27.77 

1438.1 

STO 

01500 

03.59 

34.91 

27.77 

00.681 

1490.0 

OBS 

01500 

03.59 

34.906 

27.77 

1490.0 

455 


TABLE  XXV.— Continued 


S    T    4     T     I     C    N 


"EFIO       31       8131            ve»R 

1969 

BOTOP    C3512 

»!B    TEMF          08.5 

OU     H. 

iT     PER             WIND-OIfi    04 

CONSEt                 0063             MONTI- 

1       08 

SHIP    IH 

WET    BULB          08.4 

04 

1         2               WIMD-SPO    10 

LAT             56    ^0       N             DAY 

09 

DATA    USE       1 

6AR0>1ETr     1009.6 

SEA 

WIND-FCR 

LONG       051     00       H             HGUR 

C5.3 

AREA                05 

CLOUD 

T/i 

CL/TR 

UEATHE'        X5 

CASTNUN/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

Sli»l-T 

OVNOPTH 

SND    VEL       OXYO                03 

STD 

OOCC^ 

08. 9<. 

34.38 

26.6  7 

OC.OCO 

1485.7 

05.3         DBS 

00000 

08.9'> 

34.384 

26.67 

1485.7 

STD 

00010 

08.94 

34.38 

26.67 

00.013 

1485.3 

OBS 

ecoic 

08.94 

34.384 

26.6  7 

1465.8 

STD 

00020 

08.25 

34.37 

£o,76 

00.027 

1463,4 

->9S 

000  20 

08.25 

34.37C 

26.76 

1463,4 

STD 

00030 

06.04 

34.44 

27.13 

00.038 

1475,0 

03S 

0003  0 

06,04 

34.445 

27.13 

1475,0 

STD 

C005C 

04.45 

34.54 

27.40 

CO, 054 

1469,0 

08S 

00050 

04.45 

34.541 

27.40 

1469,0 

STO 

00075 

03.57 

34.56 

27.50 

00.071 

1465 .7 

DBS 

00075 

03.57 

34.558 

27.50 

1465,7 

STO 

00100 

03.30 

34.56 

27.54 

00.065 

1465,0 

OBS 

CCIOO 

03.20 

34.577 

27.54 

1465,0 

STD 

00125 

03.09 

34.60 

27.58 

00.099 

1464,5 

DBS 

00125 

03.09 

34.600 

27.58 

1464.5 

STD 

CC15C 

03.00 

34.63 

27.61 

CO. 112 

1464.6 

OPS 

00150 

03.00 

34.631 

27.61 

1464.6 

DBS 

00175 

02.88 

34.637 

27.63 

1464.5 

STD 

00200 

02.97 

34.66 

27.6  4 

00,136 

1465.3 

OBS 

00200 

02.97 

34.660 

27.64 

1465.3 

OBS 

fC235 

03.  19 

34.713 

27.66 

1466,9 

STD 

00250 

03.12 

34.72 

27.67 

00,159 

1466.9 

OBS 

00250 

03.12 

34.717 

27.67 

1466 ,9 

STD 

00300 

03.70 

34.82 

27.70 

00,161 

1470,3 

OBS 

00300 

03.70 

34.823 

27.70 

1470,3 

OBS 

C0335 

03.67 

34.835 

27,71 

1470.8 

STO 

00..00 

03.84 

34.88 

27.73 

00.224 

1472 .6 

HBS 

rC400 

03.84 

34.882 

27.73 

1472,6 

STD 

00500 

03.79 

34.89 

27.74 

00.265 

1474.1 

OBS 

00500 

03.79 

34.892 

27.74 

1474.1 

STO 

CC6C0 

03.74 

34.90 

27.75 

00.306 

1475,5 

OBS 

00600 

03.74 

34.696 

27.75 

14  75,5 

STD 

007  00 

03.72 

34.90 

27.76 

00.347 

1477  ,1 

OBS 

00700 

03.72 

34.904 

27.76 

1477,1 

STO 

008  00 

03.68 

34.90 

27.76 

00.368 

1478.6 

OBS 

CC80C 

03.68 

34.903 

27.76 

1478.6 

STD 

00900 

03.60 

34.90 

27.77 

00,429 

1479.9 

CBS 

009  00 

03.60 

34.901 

27.77 

1479.9 

STD 

01000 

03.57 

34.90 

27.77 

00,471 

1481.5 

OBS 

01000 

03.57 

34.897 

27.77 

1481 ,5 

STD 

cuoo 

03.57 

34.89 

27.77 

00,514 

1483,2 

CBS 

01100 

03.57 

34.894 

27.77 

1483,2 

STD 

01200 

03.57 

34.90 

27.77 

00,558 

1  ■.  84  , 8 

OBS 

01200 

03.57 

34.698 

27.77 

1464,8 

STO 

01300 

03.60 

34.90 

27.77 

00.602 

1486,6 

OBS 

C13CC 

03.  6C 

34.904 

27.77 

1486,6 

STO 

Ol-iOO 

03.66 

34.92 

27.78 

•00.647 

1468.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.919 

27.78 

1468.6 

STO 

C150C 

03.67 

34.92 

27,78 

00.692 

1490.3 

OBS 

01500 

03.67 

34.922 

27,76 

1490.3 

INST     STO    FECDRDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  CO. J 

ORIG    B5j    063 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SJOARE  60 
1  SOUARE  61 


456 


TABLE  XXV.— Continued 


S    T    A    T     1     C     N 


REFID       31  8131 

CONSEC  0064 

LAT             56  30       N 

LONG       061  00      H 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


VEAD 

1969 

BOTDP    03516 

AIP 

TEMP          09.0 

DIP     Hl^T     PER             JINO-OIP    06 

MONTf 

<       08 

SHIP     IH 

WET 

BULB          08.6 

49 

MIMD-SPO    (SB 

DAY 

09 

DATA    USE        1 

BAPOHETP     1011. C 

SEA 

UIND-FCR 

HOUP 

11. ". 

A6EA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER        X4 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       DXYG                P] 

STD 

00000 

08.95 

34.44 

26.70 

00.000 

1463.8 

DBS 

00000 

08.95 

34.436 

26.70 

1485.8 

STD 

OOCIO 

08.76 

34.44 

26.73 

00.013 

1485.2 

DBS 

00010 

08.76 

34.436 

26.73 

1465.2 

STD 

00020 

07.89 

34.46 

26.88 

00.025 

1482.1 

0B5 

00020 

07.89 

34.456 

26.88 

1482.1 

STD 

00030 

04.95 

34.53 

27.33 

00.035 

1470.7 

CBS 

COG  30 

04.95 

34.532 

27.33 

1470.7 

STD 

00050 

04.17 

34.59 

27.46 

00.049 

1467.6 

OBS 

00050 

04.17 

34.586 

27.46 

1467.6 

STD 

O0C75 

03.69 

34.61 

27.53 

00.064 

1466.3 

OBS 

00075 

03.69 

34.613 

27.53 

1466.3 

STD 

00100 

03.20 

34.62 

27.59 

00.076 

1464.6 

OBS 

00100 

03.20 

34.021 

27.59 

1464.6 

STD 

00125 

03.02 

34.65 

27.63 

00.09C 

1464.3 

OBS 

00125 

03.02 

34.652 

27.63 

1464.3 

STD 

00150 

02.87 

34.66 

27.65 

00.102 

1464.1 

OBS 

00150 

02.87 

34.660 

27.65 

1464.1 

OBS 

00160 

02.85 

34.666 

27.65 

1464.1 

STD 

00200 

03.19 

34.73 

27.67 

00.125 

1466.3 

□  BS 

C0200 

03.19 

34.727 

27.67 

1466.3 

OBS 

00205 

03.10 

34.720 

27.67 

1466.0 

STO 

002  50 

03.36 

34.79 

27. 7C 

00.147 

1468.0 

OBS 

002  50 

03.36 

34.7B7 

27.70 

1466.0 

STD 

00300 

03.69 

34.85 

27.72 

00.167 

1470.3 

OBS 

CO  3  00 

03.69 

34.648 

27.72 

1470.3 

OBS 

00350 

03.82 

34.676 

27.73 

1471.7 

STD 

00".  00 

03. B2 

34.89 

27.74 

00.2C8 

1472. o 

OBS 

OO'.OO 

03.82 

34.891 

27.74 

1472.6 

STO 

00500 

03.75 

34.90 

27.75 

00.248 

1473.9 

OBS 

00500 

03.  75 

34.896 

27.75 

1473.9 

STO 

00600 

03.64 

34.89 

27.76 

00.269 

1475.1 

DBS 

00600 

03.64 

34.893 

27.76 

1475.1 

STD 

00700 

03.60 

34.89 

27.76 

00.329 

1476.6 

OBS 

007  00 

03.60 

34.690 

27.76 

1476.6 

STO 

O08C0 

03.55 

34.89 

27.76 

00.370 

1478.0 

OBS 

008  00 

03.55 

34.668 

27.76 

1478.0 

STO 

00900 

03.53 

34.89 

27.76 

00. -.11 

1479.6 

OBS 

009  00 

03.53 

34.886 

27.76 

1479. o 

STD 

01000 

03.53 

34.88 

27.76 

00.454 

1481.3 

OBS 

OlOOC 

03.53 

34.883 

27.76 

1481 .3 

STO 

01100 

03.54 

34.89 

27.77 

00.497 

1463.0 

OBS 

01100 

03.54 

34.890 

27.77 

1483.0 

STD  . 

01200 

03.55 

34.89 

27.77 

00.540 

1464.7 

OBS 

01200 

03.55 

34.895 

27.77 

1484.7 

STD 

C130C 

03.55 

34.90 

27.77 

CO. 565 

1486.4 

OBS 

01300 

03.55 

34.896 

27.77 

1486.4 

STD 

01400 

03. oO 

34.91 

27.78 

00.62  9 

1488.3 

OBS 

01400 

03.60 

34.910 

27.78 

1466.3 

STD 

01500 

03.63 

34.92 

27.76 

00.675 

1490.2 

OBS 

C150C 

03.63 

34.92'' 

27.76 

1490.2 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIP  0 

DURATION  00.3 

CRia     B53    064 


TEN  SU  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SOUAPE     61 


457 


TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  ST4T1CN  01T4 


REFID       31       8131 
CONSEC  0065 

LAT  56    ^0       N 

LONG       051    00      H 


C4STNUM/TIHE 


YEAI> 

1969 

BOTOP    03656 

AIR    TEMP          09.2 

DIB    HOT    PER 

HIND-DIR    Oo 

INST    STO    FECOPOEB 

TEN    SO    1407 

MONTH 

C8 

SHIP     IH 

UET    BULB          C8.8 

49 

UIMD-SPD    11 

TRACE    Din                         D 

5    SQUARE       3 

DAY 

09 

DATA    USE       1 

6AR0METR    1013.8 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SUUARE    60 

HOUR 

17.7 

AREA              05 

CLOUD 

T/A 

CL/TR 

MEATHER       X2 

ORIG    B53    065 

1     SQUARE     01 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXVG               P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33         PH 

STD 

00000 

09.21 

34.41 

26.65 

OCOOO 

1466.7 

OBS 

OCOOO 

09.21 

34.413 

20.65 

1466.7 

STO 

00010 

09.18 

34.41 

26.65 

00.014 

1486.8 

OBS 

00010 

09.18 

34.413 

26.65 

1486.6 

STD 

000  20 

08.27 

34.40 

26.78 

00.027 

1483.5 

06S 

00020 

08.27 

34.402 

26.76 

1483.5 

STO 

000  30 

06.77 

34.44 

27.03 

CO. 039 

1477  .9 

OBS 

000  30 

06.77 

34.442 

27.03 

1477.9 

STD 

00050 

04.52 

34.55 

27.40 

00.056 

1469.3 

OBS 

00050 

04.52 

34.553 

27.40 

1469.3 

STD 

00075 

03.97 

34.60 

27.49 

00.072 

1467.4 

OBS 

C0C75 

03.97 

34.601 

27.49 

1467.4 

STD 

00100 

03.37 

34.61 

27.56 

00.087 

1465.3 

OBS 

00100 

03.37 

34.614 

27.56 

1465.3 

STD 

00125 

03.17 

34.64 

27.60 

00.100 

1464.9 

OBS 

00125 

03.17 

34.640 

27.00 

1464.9 

STD 

00150 

03.  12 

34.67 

27.63 

00.112 

1465.1 

OBS 

00150 

03.12 

34.668 

27.63 

1405.1 

OBS 

00175 

02.92 

34.672 

27.65 

1464.7 

STD 

CC200 

02.94 

34.09 

27.67 

00.135 

1405.2 

OBS 

00200 

02.94 

34.091 

27.67 

1465.2 

STO 

002  50 

03.37 

34.80 

27.71 

00.157 

1466.0 

OBS 

C0250 

03.37 

34.803 

27.71 

1468.0 

STD 

003  00 

03.78 

34.67 

27.72 

00.177 

1470.7 

OBS 

CC300 

03.78 

34.606 

27.72 

1470.7 

STO 

OCOO 

03.87 

34.89 

27.73 

00.218 

1472.8 

OBS 

CCOO 

03.67 

34.888 

27.73 

1472.8 

STD 

005  00 

03.77 

34.90 

27.7  5 

00.259 

1474.0 

OBS 

005  00 

03.77 

34.899 

27.75 

1474.0 

STO 

C060C 

03.76 

34.90 

27.75 

00.299 

1475.6 

OBS 

00600 

03.76 

34.890 

27.75 

1475. o 

STD 

007  00 

03.70 

34.90 

27.76 

00.341 

1477.0 

OBS 

00700 

03.70 

34.896 

27.70 

1477.0 

STO 

00800 

03.64 

34.89 

27.76 

00.382 

1478.4 

OBS 

oceoc 

C3.64 

34.894 

27.76 

1478. 4 

STD 

00900 

03.57 

34.89 

27.77 

00.424 

1479.8 

DBS 

00900 

03.57 

34.892 

27.77 

1479.8 

STD 

01000 

03.56 

34.89 

27.76 

00.466 

1461 .4 

OBS 

01000 

03.56 

34.869 

27.76 

1481 .4 

STD 

01100 

03.57 

34.89 

27.77 

00.509 

1483.2 

OBS 

01100 

03.57 

34.894 

27.77 

1483.2 

STD 

0120C 

03.55 

34.89 

27.77 

00.553 

1484.7 

□  BS 

01200 

03.55 

34.692 

27.77 

1484.7 

STD 

01300 

03.63 

34.90 

27.77 

00.598 

1466.8 

OBS 

C1300 

03.63 

34.901 

27.77 

1486.8 

STD 

01<.00 

03. 6t 

34.91 

27.77 

00.644 

1468.6 

OBS 

01*00 

03.66 

34.908 

27.77 

1468.6 

STD 

01500 

03.66 

34.91 

27.77 

00.690 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.907 

27.77 

1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  S  T  I  C  N 


PEFIO  31  8131 
CONSEC  0066 
LtT  56  30  N 
LCNG   051  00   W 


CASTNUM/TIMF 


YEAR 

1969 

eOTDP    03658 

Alt 

TEMP          08.6 

DIP     HGT     PER 

WINU-DIR    00 

INST    STD    KECOPOER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

1       08 

SHIP    IH 

WET 

dULB          08.8 

00 

0 

JIND-SPD    00 

TRACE    OIR                        D 

5     SQUARE        3 

DAY 

C9 

CfTA    USE        1 

BAtOMETR    1013.5 

SEA 

WiND-fOR 

DURATION                 00.6 

Z    SQUARE    60 

HOUS 

23.3 

4PE4                05 

CLOUD    T/4 

CL/IP 

WEATHEP        X4 

ORIG     853    066 

1     SQUARE     61 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXY&                P?4 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

09.  12 

34.42 

26.67 

00.000 

1486.4 

0B5 

00000 

09.12 

34.422 

26.67 

1486.4 

STD 

OCOIO 

08.77 

34.43 

26.73 

00.013 

1485.3 

OBS 

00010 

06.77 

34.432 

26.73 

1485.3 

STO 

00020 

08.07 

34.44 

26.85 

00.026 

1482.8 

OBS 

00020 

06.07 

34.442 

26.85 

1482.8 

STD 

00030 

06.  27 

34.47 

27.12 

00.037 

1476.0 

OBS 

C0C30 

06.27 

34.473 

27.12 

1476.0 

STD 

00050 

0'».'.'» 

34.57 

27.42 

00.053 

1468.9 

OBS 

000  50 

04.44 

34.567 

27.42 

1468.9 

STD 

00075 

03.94 

34.60 

27.50 

00.069 

1467.3 

OBS 

000  75 

03.94 

34.601 

27.50 

1467.3 

STD 

CCIOC 

03.57 

34.64 

27.57 

00.083 

1466.2 

OBS 

00100 

03.57 

34.641 

27.57 

1466.2 

STD 

00125 

03.32 

34.67 

27.62 

00.096 

1465.6 

OBS 

00125 

03.32 

34.673 

27.02 

1465.6 

STD 

00150 

03.22 

34,67 

27.62 

00.109 

1465.6 

OBS 

0C150 

03.22 

34.666 

27.62 

1465.6 

OBS 

00175 

02.86 

34.642 

27.63 

1464.4 

STO 

00200 

02.97 

34.68 

27.65 

00.132 

1465.3 

OBS 

C020C 

02.97 

34.678 

27.65 

1465.3 

STO 

00250 

03.37 

34.76 

27.68 

00.155 

1468.0 

OBS 

CC25C 

03.37 

34.760 

27.68 

1468.0 

STD 

003  00 

03.78 

34.84 

27.70 

00.177 

1470.7 

OBS 

00300 

03.78 

34.841 

27.70 

1470.7 

STD 

cc»oo 

03.84 

34.89 

27.73 

00.219 

1472.6 

OBS 

00<.00 

03.84 

34.887 

27.73 

1472.6 

STO 

005  00 

C3.72 

34.89 

27.75 

CO. 259 

1473.8 

DBS 

00500 

03.72 

34.892 

27.75 

1473.8 

STO 

00600 

03.70 

34.89 

27.75 

00.300 

1475.4 

OBS 

00600 

03.70 

34.894 

27.75 

1475.4 

STO 

00700 

03.67 

34.90 

27.76 

00.340 

1476.9 

OBS 

C070C 

03.67 

34.90C 

27.76 

1470.9 

STD 

008  00 

03.61 

34.90 

27.77 

00.361 

1478. J 

OBS 

008  00 

03.61 

34.898 

27.77 

1478.3 

STO 

CC90C 

03.55 

34.90 

^7.77 

00.422 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.896 

27.77 

1479.7 

STD 

OICOO 

03.54 

34.89 

27.77 

00.464 

1481.3 

OBS 

01000 

03.54 

34.892 

27.77 

1461.3 

STD 

01100 

03.55 

34.89 

27.77 

00.507 

1463.1 

OBS 

CllOO 

03.55 

34.895 

27.77 

1483.1 

STD 

01200 

03.55 

34.90 

27.77 

00.550 

1464.7 

OBS 

01200 

03.55 

34.896 

27.77 

1484.7 

STO 

01300 

03.56 

34.9  0 

27.77 

00.595 

1486.6 

OBS 

01300 

03.58 

34.904 

27.77 

1486.6 

STD 

01400 

C3.64 

34.92 

27.78 

00.639 

1468.5 

PBS 

Ol'.OO 

03.64 

34.916 

27.78 

1468.5 

STD 

01500 

03.65 

34.93 

27.79 

00.084 

1490.3 

OBS 

01500 

03.65 

34.928 

27.79 

1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  «  T  1  C  N 


REFIO  31  8131 
CONSEC  0067 
L»T  56  ".0  N 
LONG   051  OC   W 


CtSTNUX/TIME   LVLTYP 


VEa« 

1969 

BOTDP    03512 

41P 

TEKP          Ce.7 

DIR    HOT    PE 

HIND-DIR    09 

INST    STD    SECORDER 

TEN    S3     1407 

MONT^ 

4     oe 

SHIP    IH 

WET 

8ULB          C8.0 

49 

KINO-SPD    11 

TRACE    OIR                      D 

5    SQUARE       3 

DAY 

10 

D4T4    USE       1 

EAROMETP    1012.5 

SEA 

HIMO-FOR 

DURATION                  CO. 4 

2     S3UARE     60 

HOUO 

05.7 

&REA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHE^        X6 

ORIS    853    067 

1     SQUARE    61 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SliMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXVG                P34 

TOT    P         N32         N03 

SI33         PH 

STO 

CCCOO 

C9.20 

34.36 

26.62 

CC.OCO 

1466.7 

CBS 

000  00 

09.20 

34.381 

26.62 

1466.7 

STO 

00010 

08.77 

34.38 

26.69 

00.013 

1485.2 

OBS 

000  10 

08.77 

34.384 

26.69 

1485.2 

STD 

00020 

07.76 

34.44 

26.89 

00.020 

1481.6 

OBS 

00C2C 

07.76 

34.442 

26.89 

1481.6 

STO 

00030 

05.88 

34.45 

27.  16 

00.037 

1474.4 

PBS 

00030 

05.83 

34.455 

27.  16 

1474.4 

STO 

C0C50 

04.30 

34.54 

27.41 

00.053 

1468.3 

OBS 

00050 

04.30 

34.540 

27.41 

1466.3 

STD 

•ocr75 

03.59 

34.56 

27.50 

00.069 

1465.8 

CBS 

00075 

03.59 

34.561 

27.50 

1465.8 

STO 

00100 

03.27 

34.58 

27.55 

CO. 063 

1464.9 

OBS 

00100 

03.27 

34.585 

27.55 

1464.9 

STD 

00125 

03.05 

34.61 

27.59 

00.096 

1464.4 

OBS 

C0125 

03.05 

34.610 

27.59 

1464.4 

STD 

00150 

02.91 

34.62 

27.61 

00.109 

1464.2 

OBS 

00150 

02.91 

34.620 

27.61 

1464.2 

OBS 

00165 

02.87 

34.627 

27.62 

1464.3 

STD 

00200 

03.05 

34.67 

27.64 

00.133 

1465.7 

OBS 

C02C0 

03.05 

34.671 

27.64 

1465.7 

OBS 

00230 

03.20 

34.719 

27.66 

1466.9 

OBS 

00235 

03.12 

34.718 

27.67 

1466.6 

STD 

C025O 

03.3-. 

34.77 

27.69 

00.156 

1467.9 

OBS 

00250 

03.34 

34.770 

27.69 

1467.9 

STO 

00300 

03.80 

34.  86 

27.71 

00.177 

1470.8 

OBS 

003  00 

03.80 

34.856 

^7.71 

1470.8 

STO 

00<.00 

03.82 

34.88 

27.7  3 

00.219 

1472.5 

OBS 

00'.  00 

03.82 

34.881 

27.73 

1472.5 

STD 

00500 

03.65 

34.88 

27.74 

00.260 

1473.5 

OBS 

rC500 

03.65 

34.875 

27.74 

1473.5 

STD 

00600 

03.72 

34.89 

27.75 

00.301 

1475.4 

OBS 

006  00 

03.72 

34.893 

27.75 

1475.4 

STD 

0070C 

03.75 

34.91 

27.76 

00.342 

1477.3 

OBS 

007  00 

03.75 

34.906 

27.76 

1477.3 

STD 

coeoo 

03.65 

34.90 

27.77 

00.383 

1478.5 

OBS 

008  00 

03.65 

34.902 

27.77 

1478.5 

STD 

00900 

03.60 

34.90 

27.77 

00.424 

1479.9 

OBS 

00900 

03.60 

34.896 

27.77 

1479.9 

STD 

01000 

03.55 

34.89 

27.77 

00.467 

1461.4 

OBS 

01000 

03.55 

34.892 

27.77 

1481 .4 

STD 

01100 

03.55 

34.89 

27.77 

00.510 

1483.1 

OPS 

01100 

03.55 

34.890 

27.77 

1483.1 

STD 

01200 

03.54 

34.89 

27.77 

CO. 554 

1464.7 

OBS 

01200 

03.54 

34.888 

27.77 

1484.7 

STD 

01300 

03.54 

34.89 

27.77 

00.598 

1486.4 

OBS 

01300 

03.54 

34.892 

27.77 

1486.4 

STD 

01<>00 

03.64 

34.91 

27.77 

00.643 

1488.5 

OBS 

01*00 

03.64 

34.912 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.66 

34.92 

27.76 

00.669 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.923 

27.76 

14  90.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    4    T     I     C    N 


REFID       31       8131            YESH 

1969 

BOTOP    03566 

A!P 

TEMP          09.0 

DIP     hGT     PER             WINO-DIR     11 

CONSEC                0068             "lONTH 

08 

SHIP    IN 

UET 

3ULB          08. C 

11 

1         2               HIVD-SPD    13 

LAT             56    1,0       N             DAY 

10 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1010. E 

SEA 

HINO-FOR 

LONG       051     00       H             HOUR 

11.8 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

LEATHER       X2 

CASTNUH/TIME        LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI;«<A-T 

DYNOPTH 

SND     VEL        3XVG                PQ 

5TD 

000  00 

09.38 

34.37 

26.56 

00.000 

1487.3 

11.8         DBS 

OOCOO 

09.38 

34.366 

26.56 

1487.3 

STO 

00010 

09.20 

34.39 

26.63 

00.014 

1466.6 

OBS 

00010 

09.20 

34.391 

26.63 

1466.8 

STO 

C0C20 

07.89 

34.38 

26.82 

00.027 

1482.0 

OBS 

00020 

07.69 

34.378 

26.82 

1482.0 

STO 

CC030 

05.98 

34.37 

27.08 

CO. 036 

1474.7 

OBS 

00030 

05.98 

34.374 

27.06 

1474.7 

STO 

00050 

04.82 

34.50 

27.32 

00.056 

1470.4 

DBS 

C0050 

04.82 

34.502 

27.32 

1470.4 

STO 

00075 

04.17 

34.55 

27.43 

00.074 

1468.2 

OBS 

00075 

C4.17 

34.553 

27.43 

1468.2 

STO 

00100 

03.76 

34.57 

27.49 

00.090 

1466.9 

OBS 

00100 

03.76 

34.573 

27.49 

1466.9 

STD 

00125 

03.59 

34.64 

27.56 

00.104 

1466.7 

OBS 

00125 

03.59 

34.639 

27.56 

1466,7 

OBS 

00135 

C3.39 

34.640 

27.58 

1466.0 

OBS 

00142 

03.49 

34.673 

27.60 

1466.6 

STD 

00150 

03.40 

34.66 

27.60 

'0.117 

1466.3 

OBS 

00150 

03.  4C 

34.661 

27. 6C 

1466-3 

OBS 

00155 

03.34 

34.656 

27.60 

1466.2 

STD 

00200 

04. C4 

34.82 

27.66 

CO. 142 

1470.1 

OBS 

00200 

04.04 

34.816 

27.66 

14  70.1 

OBS 

00215 

03.80 

34.795 

27.67 

1469.3 

STO 

CC2  50 

03.84 

34.82 

27.68 

00. U5 

1470.1 

QBS 

002  50 

03.84 

34.816 

27.66 

1470.1 

STD 

003  00 

03.95 

34.87 

27.71 

00.166 

1471.-. 

OBS 

003  00 

03.95 

34.669 

27.71 

1471.4 

OBS 

00330 

03.81 

34.860 

27.72 

1471.3 

STD 

CCOO 

03.80 

34.86 

27.73 

CO. 226 

1472.5 

nes 

00400 

03.80 

34.881 

27.73 

1472.5 

STD 

005  00 

03.79 

34. 9C 

27.75 

''0.269 

1474.1 

OBS 

00500 

03.79 

34.897 

27.75 

1474.1 

STD 

006  00 

03.74 

34.89 

27.75 

00.310 

1475.5 

OBS 

0060" 

C3.74 

34.695 

27.75 

1475.5 

STD 

00700 

03.72 

34.90 

27.76 

00.351 

1477.1 

OBS 

007  00 

03.72 

34.899 

27.76 

1477.1 

STO 

ooaoo 

03.70 

34.90 

27.76 

00.392 

1478.7 

OBS 

00800 

03.70 

34.903 

27.76 

1478.7 

STD 

00900 

03.64 

34.90 

27.77 

CO. 434 

1480.1 

"flS 

00900 

03.64 

34.901 

27.77 

1460.1 

STO 

01000 

03.59 

34.90 

27.77 

SO. 476 

1481.6 

OBS 

OlOOC 

03.59 

34.896 

27.77 

1461.6 

STD 

01100 

03.60 

34.90 

27.77 

00.519 

1463.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.902 

27.77 

1463.3 

STD 

01200 

03.65 

34.91 

27.77 

00.563 

1465.2 

CBS 

01200 

03.65 

34.913 

27.77 

1485.2 

STD 

01300 

03.64 

34.91 

27.76 

00.60? 

1486.3 

OBS 

01300 

03.64 

34.914 

27.78 

1486.6 

STD 

C1400 

C3.65 

34.92 

27.78 

CO. 651 

1488.6 

OBS 

01400 

03.65 

34.920 

27.76 

1486.6 

STO 

01500 

03.68 

34.93 

27.79 

00.697 

1490.4 

OBS 

01500 

03.68 

34.932 

27.79 

1490.4 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIP  0 

DURATION  00.3 

ORIG     B53    068 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  XXV.— Contiiuied 


S    T    4     T     I     C     N 


BEFIO       31       8131 
CONSEC  0069 

1.4T  56    30      N 

LONG       051    00      N 


VE4B  1969 
MONTH  08 
DAY  10 

HOUR     17.7 


BOTDP    03658 
SHIP     IH 
0«T»    JSE       1 

AREA  05 


AIO    TEMP  09, *» 

WET    BULB  Ce.6 

BAPCMETP    1007.7 
CLCUO     T/A 


DIP     HGT     PER 

09 
SEA  2 

CL/TF 


JINO-DI  R    10 
UINO-SOD   22 
KIND-FDB 
WEATHEP        X2 


IMST    STD    stCOPOER 
TRACE    01  R  0 

DURATION  00. *t 

OR IG    B53    569 


TEN  SO  140  7 
5  SauARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SJJARE     61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
•DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
OOC  10 
00020 
00020 
00030 
00030 
000  50 
00050 
00075 
C0C75 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00165 
00175 
00200 
00200 
00250 

002  50 

003  00 
00300 
OCOO 
00400 
00500 
00500 

006  00 
00600 
00700 

007  00 
00800 
006  00 
CO  9  00 
009  00 
01000 
01000 
01100 

ouoc 

01200 
01200 
CI  300 
01300 
C1400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

09.15 
09.15 
09.  15 
09.15 
07.92 
07.92 
05.57 
05.57 
04.84 
04.84 
04.07 
04.07 
03.44 
0  3.44 
03.27 
03.27 
03.04 
03.04 
03.21 
0  3.05 
03.20 
03.20 
03.63 
03.63 
03.68 
03.68 
03.88 
03.88 
03.80 
03.80 
03.76 
C3.76 
03.74 
03.74 
03.65 
03.65 
03.55 
03.55 
03.54 
03.54 
03.55 
03.55 
03.56 
03.56 
03.58 
03.58 
03.63 
03.63 
03.66 
03.60 


SAL 

34.39 

34.386 

34.39 

34.386 

34.41 

34.412 

34.46 

34.462 

34.52 

34.525 

34.56 

34.561 

34.58 

34.580 

34.61 

34.612 

34.62 

34.621 

34.677 

34.657 

34.70 

34.698 

34.80 

34. 798 

3'.. 83 

34.834 

34.89 

34.894 

34.91 

34.908 

34.92 

34.919 

34.92 

34.917 

34.91 

34.908 

34.90 

34.899 

34.89 

34.892 

34.90 

34.896 

34.90 

34.896 

34.90 

34.900 

34.92 

34.918 

34.93 

34.929 


SIo«A-T    DVNDPTH   SNO  VE  L   OXVG 


P34       TOT     P 


26.6  3 
26.63 
26.63 
26.63 
26.84 
26.84 
27.20 
27.20 
27.34 
27.34 
27.45 
27.45 
27.53 
27.5  3 
27.57 
27.57 
27.60 
27.60 
27.03 
27.63 
27.65 
27.65 
27.69 
27.69 
27.71 
27.71 
27.74 
27.74 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.76 
n.lB 
27.79 
27.79 


00.054 
00.071 


00.642 
00.667 


1 4  86  . 5 
1480.5 
1486.6 
1480.6 
1482.2 

1482 .2 
14  73.1 
1473.1 
147C.5 
1470.5 
1467.8 
1467.8 
1465.6 
1465.6 
1465.3 
1465.3 
1464.7 
1464.7 
1465.8 
1465.2 
1466.4 
1466.* 
1469.1 
1469.1 
1470.2 
1470.2 
1472.8 
1472.6 
14  74.1 
14  74.1 
1475.7 
1475.7 
1477.2 
1477.2 
1478.5 
1476.5 
1479.7 
1479.7 

1481 .3 
1481.3 
14  83.1 
1483.1 
1484.8 

i'.e4.8 

1486. o 
14  86.6 
1488.5 
1488.5 
1490.3 
1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  a   T   1   c  N 


REFID      31  8131 

CONSEC  0070 

L4T             56  30       ■1 

LONG       051  00       w 


YEAR 

1969 

BOTDP    03658 

AIB 

TEMP          08.7 

OIR    HGT     PER             WIND-OIR    09 

MONTI- 

1       08 

SHIP    IN 

hET 

BULB         08.5 

10 

KIND-SPD    15 

DAY 

10 

DATA    USE       1 

BAOOMETR     1008.2 

SEA 

2                KIND-FDR 

HOUR 

23.7 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER        Xo 

-VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

si;ma-t 

DYNDPTh 

SND    VEL        3xrG                P3. 

STD 

000  00 

09.28 

34.38 

26.61 

00.000 

1487.0 

DBS 

ocooc 

09.28 

34.382 

26.61 

1487.0 

STO 

00010 

09.28 

34.38 

26.61 

00.014 

1487.1 

OBS 

CCCIO 

09.28 

34.382 

26.61 

1467.1 

STD 

00020 

08.02 

34.37 

26.80 

00.027 

1482.5 

□  BS 

00020 

08.02 

34.372 

26.80 

1482.5 

STD 

00030 

06.05 

34.44 

27.13 

00.039 

1475.0 

OBS 

00030 

06.05 

34.442 

27.13 

1475.0 

STO 

0CC50 

C*.57 

34.52 

27.37 

00.055 

1469.4 

OBS 

00050 

04.57 

34.521 

27.37 

1469.4 

STD 

00075 

04.07 

34.57 

27.46 

00.072 

1467.8 

OBS 

CO"  75 

04.07 

34.570 

27.46 

1467.8 

STD 

00100 

03.68 

34.58 

27.51 

00.088 

1466.6 

OBS 

00100 

03.68 

34.581 

27.51 

1466.6 

STD 

00125 

03.3  5 

34.62 

27.57 

00.102 

1465.7 

OBS 

00125 

03.35 

34.620 

27.57 

1465.7 

STD 

00150 

C3.47 

34.67 

27.60 

00. 115 

1466.6 

OBS 

00150 

03.47 

34.670 

27.60 

1466.6 

OBS 

C0165 

03.32 

34.697 

27.64 

1466.6 

STD 

00200 

03.45 

34.72 

27.64 

00.140 

1467.4 

OBS 

00200 

03.45 

34.718 

27.64 

1467.4 

STD 

C025C 

03.65 

34.78 

27.67 

00.163 

1469.2 

OBS 

002  50 

03.65 

34.785 

27.67 

1469.2 

STD 

00300 

03.87 

34.85 

27.70 

00.185 

1471.0 

OBS 

00300 

03.87 

34.846 

27.70 

1471.0 

STD 

00<.00 

03.86 

34.88 

27.72 

00.228 

1472.7 

OBS 

COiiOO 

03.86 

34.676 

27.72 

1472.7 

STD 

005  00 

03.77 

34.89 

27.75 

00.269 

1474.0 

OBS 

00500 

03.77 

34.892 

'      27.75 

1474.0 

STD 

00600 

03.74 

34.90 

27.75 

00.310 

1475.5 

OBS 

00600 

03.74 

34.897 

27.75 

1475.5 

STD 

00700 

C3.73 

34.90 

27.76 

00.351 

1477.2 

OBS 

00700 

03.73 

34.900 

27.76 

1477.2 

STD 

008  00 

03.70 

34.90 

27.76 

00.392 

1478.7 

OBS 

008  00 

03.70 

34.905 

27.76 

1478.7 

STD 

00900 

03.64 

34.90 

27.77 

00.434 

1480.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.903 

27.77 

1480.1 

STD 

01000 

03.59 

34.90 

27.77 

00.476 

1481. o 

OBS 

01000 

03.59 

34.9C0 

27.77 

1481.6 

STD 

01100 

03.60 

34.90 

27.77 

00.519 

1483.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.901 

27.77 

1483.3 

STD 

C1200 

03.60 

34.91 

27.78 

00.562 

1485.0 

OBS 

01200 

03.60 

34.914 

27.78 

1485.0 

STD 

01300 

03.60 

34.91 

27.77 

00.006 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.906 

27.77 

1486.6 

STD 

01400 

03.66 

34.92 

27.78 

00.651 

148B.6 

OBS 

01<.00 

03.66 

34.921 

27.78 

148B.6 

STD 

01500 

03.66 

34.93 

27.79 

00.696 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.929 

27.79 

1490.3 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    853    070 


TEN  SU  1407 
5  SQUARE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE     61 


463 


TABLE  XXV.— Continued 


BEFIO   31  8131 

CDSSEC  0071 

L»T     56  ".C   N 

LONG   051  00   H 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


N    C 

IDC          S    T    ( 

1    T     I     0    h 

D    4    T 

A 

YEH" 

1969 

BOTDP    03566 

MR 

TEMP         09.2 

OIR    HOT    PER 

WIND-OIR    05 

INST    STD   PECOROER 

TEN    SO    1407 

MONT-I 

08 

SHIP    IH 

WET 

BULB          08.9 

10 

1         2 

KINO-SPD    23 

T<ACt    Oik                        0 

5    SOJARE       3 

oay 

11 

D«T»    USE       1 

BIRCMETR    1006.0 

SEA 

KiNO-fCf 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     60 

HOUR 

05.3 

4BE0               05 

CLOUD    T/a 

CL/TP 

HEATHE'        X2 

GRIG     653    071 

1    SaJARE    61 

VLTTP 

DEPTH 

TEMP 

S«L 

SISM4-I 

OVNOPIM 

SNO    VEL 

OXYG                P04 

TOT    P          N02          N03 

Sn3         PH 

STD 

00000 

09.26 

3<..3'. 

26.58 

00.000 

1486.8 

oes 

COOCO 

09.26 

3<..  345 

26.58 

1486.8 

STD 

00010 

09.17 

34.34 

26.60 

00.0  14 

1486.7 

OBS 

00010 

09.17 

34.344 

26.60 

1486.7 

STO 

00020 

C6.96 

34.32 

26.91 

CO. 027 

1478.3 

oes 

00020 

06.96 

34.318 

26.91 

1478.3 

STD 

00030 

05.96 

34.38 

27.09 

00.038 

1474.6 

OBS 

00030 

05.96 

34.380 

27.09 

1474.6 

STO 

00050 

04.97 

34.48 

27.29 

00.056 

1471.0 

OBS 

00C50 

0*.97 

34.484 

27.29 

1471.0 

STO 

00075 

0*.<(2 

34.54 

27.40 

00.074 

1469.2 

065 

00075 

0*.42 

34.541 

27.40 

1469.2 

STD 

00100 

03.92 

34.54 

27.45 

00.091 

1467.6 

OBS 

00100 

03.92 

34.544 

27.45 

1467.6 

OBS 

00115 

C3.88 

34.615 

27.51 

1467.7 

STO 

00125 

03.<>1 

34.60 

27.55 

00.106 

1465.9 

OBS 

00125 

OJ.'.l 

34.600 

27.55 

1465.9 

STD 

00150 

03.<.0 

34.64 

27.58 

00.120 

1466.3 

OBS 

00150 

03.<i0 

34.642 

27.58 

1466.3 

OBS 

CC160 

03.55 

34.680 

27. 6C 

1467.2 

STD 

00200 

03.02 

34.65 

27.62 

00.145 

1465.5 

OBS 

002  00 

03.02 

34.646 

27.62 

1465.5 

OBS 

CC2*0 

03.5'. 

34.758 

27.66 

1 468 . 5 

STO 

002  50 

03.50 

34.75 

27.66 

00.169 

1468.5 

oes 

rC2  50 

03. 5C 

34.749 

27.66 

1468.5 

STD 

003  00 

03.68 

34.82 

27.70 

00.192 

1470.2 

OBS 

00300 

03.68 

34.817 

27.70 

1470.2 

STD 

oc<.oo 

03.85 

34.88 

27.73 

00.234 

1472.7 

OBS 

OO'.OO 

03.85 

34.879 

27.73 

1472.7 

STO 

00500 

03.82 

34.89 

27.74 

00.276 

1474.2 

OBS 

005  00 

03.82 

34.893 

27.74 

1474.2 

STO 

00600 

03.80 

34.90 

27.75 

00.317 

1475.8 

OBS 

00600 

C3.80 

34.899 

27.75 

1475.8 

STD 

007  00 

03.77 

34.91 

27.76 

00.358 

1477.3 

OBS 

00700 

03.77 

34.906 

27.76 

1477.3 

STD 

006  00 

03.70 

34.91 

27.76 

00.400 

1478.7 

OBS 

00800 

03.70 

34.906 

27.76 

1478.7 

STD 

CC9C0 

03.6* 

34.90 

27.77 

00.441 

1480.1 

OBS 

00900 

03.  6<. 

34.902 

27.77 

1480.1 

STD 

OICOO 

03.62 

34.91 

27.77 

00.483 

1481.7 

OBS 

01000 

03.62 

34.908 

27.77 

1481.7 

STD 

01100 

03.61 

34.90 

27.77 

00.526 

1483.3 

OBS 

riio'- 

03.61 

34.905 

27.77 

1483.3 

STD 

01200 

03.5". 

34.90 

27.78 

00.569 

1484.7 

OBS 

01200 

03.54 

34.902 

27.78 

1484.7 

STD 

01300 

03.66 

34.92 

27.76 

00.613 

14  86.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.922 

27.78 

1486.9 

STD 

C14cr 

03.68 

34.93 

27.78 

00.657 

1488.7 

OBS 

Ol'.OO 

03.68 

34.928 

27.78 

1486.7 

STD 

01500 

03.65 

34.93 

27.79 

00.702 

1490.3 

oes 

01500 

03.65 

34.929 

27.79 

1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFID       31       8131 
CnNSEC  0072 

l«T  56    40       N 

LONG      051    00       W 


CftSTNUM/TIME       LVLTYP 


YE40 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP        oa.2 

QIR     HOT    PES 

■<IND-0IB    C6 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

08 

SHIP    IH 

UET 

BULB          07.6 

06 

5         3 

HIND-SPD    20 

TRACE    DIR                      0 

5     SOUARE       3 

DAY 

11 

DATS    USE        1 

BARCMETR     1007.6 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00,4 

2     SCJ4RE     6C 

HOUR 

11.3 

AREA                05 

CLCUO    T/4 

CL/TP 

HEATHER       X2 

ORIO     853    072 

1     SauARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI^MA-T 

OVNDPTh 

SND    VEL 

0X1C              P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STO 

OCCOO 

09.20 

34.37 

26.61 

00.000 

1486.6 

OBS 

00000 

09.20 

34.371 

26.61 

1486.6 

STO 

00010 

09.20 

34.37 

26.62 

CO. 014 

1486,8 

OBS 

00010 

09.20 

34.373 

26.62 

1486.8 

STD 

00020 

07.78 

34.38 

26.84 

00,027 

1481.6 

OBS 

0C020 

C7.78 

34.378 

26.84 

1481. o 

STO 

00030 

06.09 

34.42 

27.10 

00.038 

1475.2 

OBS 

00030 

06.09 

34.419 

27.10 

1475.2 

STD 

0C0  5'' 

04.52 

34.52 

27.37 

00.055 

1469.2 

OBS 

00050 

04.52 

34.525 

27.3  7 

1469.2 

STD 

00075 

03.97 

34.55 

27.46 

00.072 

1467.4 

OBS 

C0075 

03.97 

34.553 

27.46 

1467.4 

STD 

00100 

03.45 

3^.59 

27.54 

00.087 

1465.6 

OBS 

CCIOC 

C3.45 

34.590 

27.54 

1465 .6 

OBS 

00105 

03.37 

34.569 

27.53 

1465.3 

OBS 

00115 

03.53 

34.623 

27.56 

1466.3 

STO 

0C125 

03.25 

34.61 

27.58 

00.101 

1465.2 

OBS 

00125 

03.25 

34.614 

27.58 

1465.2 

STD 

0C150 

0  3.20 

34.64 

27. 6C 

00.114 

1465.4 

OBS 

00150 

03.20 

34.638 

27.60 

1465.4 

STD 

002  00 

03.30 

34.69 

27.64 

00.139 

1466.8 

OBS 

00200 

03.30 

34.695 

27.64 

1406.8 

STD 

00250 

03.53 

34.76 

27.67 

00.162 

1468.7 

OBS 

00250 

03.53 

34.762 

27.67 

1468.7 

OBS 

00290 

03.20    P 

34.624 

27.75kl 

STD 

003  00 

03.62 

34.82 

27.70   • 

00.184 

1470.0 

OBS 

C030C 

03.62 

34.818 

27.70 

1470.0 

OBS 

00325 

03.77 

34.843 

27.71 

1471.0 

STD 

00400 

03.83 

34.89 

27.73 

00.226 

1472.6 

OBS 

00400 

03.83 

34.886 

27.73 

1472.6 

STD 

00500 

03.77 

34.88 

27.74 

00.267 

1474.0 

OBS 

C0500 

03.77 

34.884 

27.74 

1474.0 

STD 

00600 

03.76 

34.90 

27.75 

00.308 

1475.6 

OBS 

00600 

03.76 

34.897 

27.75 

1475,6 

STD 

00700 

03.76 

34.90 

27.76 

00.350 

1477,3 

OBS 

00700 

03.76 

34.904 

27.76 

1477.3 

STO 

OCBOO 

C3.72 

34.90 

27.76 

00.391 

1478.8 

OBS 

00800 

03.72 

34.903 

27.76 

1478.8 

STO 

00900 

03.59 

34.89 

27.77 

00.43  3 

1479.9 

OBS 

00900 

03.59 

34.894 

27.77 

1479.9 

STD 

01000 

03.57 

34.89 

27.76 

00.476 

1481.5 

OBS 

ClOOO 

03.57 

34.891 

27.76 

1461.5 

STO 

JIUOO 

03.59 

34.89 

27.77 

00.519 

1483.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.695 

27.77 

1483.2 

STD 

01200 

03.57 

34.89 

27.77 

00.563 

1484.8 

OBS 

01200 

03.57 

34.894 

27.77 

1484.8 

STD 

01300 

03.60 

34.91 

27.77 

CC.6C7 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.906 

27.77 

1486,6 

STD 

01400 

03.63 

34.92 

27.78 

00.652 

1488.5 

STD 

01500 

03,66 

34.93 

27.78 

00.O97 

1490,3 

OBS 

01500 

03.66 

34.926 

27.78 

1490,3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    1     T     I     C    N 


lEFIO      31      8131 
CONSEC  0073 

LA7  56    40       N 

LONG       051     00       H 


CSSTNUM/TIHE        LVLTYP 


VE«R 

1969 

BOTOP    03656 

IIR 

TEUP          09.2 

DIP    HOT    PER 

WINO-DIR    07 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

08 

SHIP    IH 

WET 

BULB         08.4 

06 

3         2 

WIVD-SPD   20 

TRACE    DIR                      D 

Oil 

11 

D/1T4    USE       1 

BiPOtETO    10C8.1 

Set 

WINO-FOR 

DURATION                 00.4 

HOUR 

17.8 

4RE4                05 

CLOUD    T/i 

CL/TP 

H  ESTHER       X2 

ORIG    B73    073 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGf4-T 

DYNOPTH 

SNO    UEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STO 

000  00 

09.  14 

34.42 

26.66 

00.000 

1486.5 

OBS 

00000 

09.14 

34.418 

26-66 

1466.5 

STD 

00010 

09.14 

34.42 

20.66 

00.013 

1486.6 

OBS 

00010 

09.  14 

34.418 

20.6& 

1480. o 

06  S 

00017 

09.14 

34.416 

26.66 

1480.8 

STO 

00020 

08.52 

34.2  8 

26.65 

00.027 

1484.3 

OBS 

00020 

08.52 

34.2  82 

26.65 

1484.3 

STD 

CCC30 

07.27 

34.40 

26.9  3 

00.040 

1479.8 

OBS 

00030 

07.27 

34.403 

26.93 

1479.8 

STO 

00050 

04.78 

34.54 

27.36 

00.059 

147C.3 

OBS 

00050 

04.78 

34.540 

27.36 

1470.3 

STD 

00075 

04.12 

34.58 

27.46 

00.076 

1468.0 

OBS 

0CC75 

C4.12 

34.58C 

27.46 

1468.0 

STD 

00100 

03.77 

34.61 

27.52 

00.091 

1467.0 

OBS 

00100 

03.77 

34.609 

27.52 

14O7.0 

STO 

00125 

03.34 

34.63 

27.58 

00.105 

1465.6 

OBS 

00125 

03.34 

34.629 

27.58 

1465.5 

STO 

CC150 

03.37 

34.64 

27.58 

00.118 

1466.2 

OBS 

00150 

03.37 

34.638 

27.58 

1466.2 

OBS 

00160 

03.22 

34.661 

27.62 

1465.7 

OBS 

00170 

03.34 

34.703 

27.64 

1466.5 

OBS 

00180 

03.24 

34.687 

27.63 

1460.2 

STO 

C0200 

03.24 

34.73 

27.67 

00.143 

14o6 .6 

OBS 

00200 

03.24 

34.726 

27.07 

1466.6 

STD 

002  50 

03.59 

34.81 

27. 7C 

00.165 

1469.0 

OBS 

012  50 

03.59 

34.809 

27.70 

1469.0 

STO 

00300 

03.72 

34.86 

27.73 

00.185 

1470.4 

OBS 

00300 

03.72 

34.863 

27.73 

1470.4 

STD 

00400 

03.78 

34.88 

27.74 

00.226 

1472.4 

OBS 

004  00 

03.78 

34.883 

27.74 

1472.4 

STD 

C05C0 

03.79 

34.89 

27.75 

00.267 

1474.1 

OBS 

005  00 

03.79 

34.895 

27.75 

14  74.1 

STD 

C06CC 

C3.72 

34.89 

27.75 

00.3C7 

1475.4 

CBS 

006  00 

03.72 

34.895 

27.75 

1475.4 

STD 

007  00 

03.74 

34.91 

27.76 

00.348 

1477.2 

OBS 

00700 

03.74 

34.907 

27.76 

1477.2 

STO 

00800 

03.71 

34.91 

27.76 

00.389 

1478.7 

OBS 

00800 

03.71 

34.907 

27.76 

1476.7 

STD 

00900 

03.64 

34.90 

27.77 

00.431 

1480.1 

OSS 

00900 

03.64 

34.904 

27.77 

1480.1 

STD 

01000 

03.59 

34.90 

27.77 

00.473 

1481.6 

OBS 

01000 

03.59 

34.898 

27.77 

1481.6 

STD 

01100 

03.59 

34.90 

27.77 

00.516 

1483.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.900 

27.77 

1483.2 

STD 

01200 

03.59 

34.90 

27.77 

00.560 

1484.9 

OBS 

01200 

03.59 

34.899 

27.7  7 

1484.9 

STD 

01300 

03.60 

34.91 

27.78 

00.604 

1486.7 

OBS 

01300 

03.60 

34.911 

27.78 

1486.7 

STD 

01400 

03.61 

34.92 

27.78       ■ 

00.648 

1488.4 

OBS 

01400 

03.61 

34.919 

27.78 

1488.4 

STO 

0150C 

03.67 

34.92 

27.78 

00.693 

1490.3 

OBS 

01500 

03.67 

34.922 

27.78 

1490.3 

TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE    61 


466 


TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


BEFID       31       8131 
CONSEC  007<. 

LAT  56    ^0       N 

LONG       051     CO       M 


YEA5  1969 
MONTH  08 
DAY  l^ 

HOUR     00.1 


80T0P    03475 
SHIP     IH 
DATA     USE        1 
AREA  05 


AIR     TEWP  09.2 

WET    BULB  08. A 

8AR0METR     1010.8 
CLOUD    T/A 


01 R   nr.T 

PER 

JIND-OIfi 

07 

06       3 

3 

WIMD-SPC 

22 

SEA 

,<IND-FDR 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

INST    STO    RECORDER 
TR4C  E    DIR  D 

DURATION  00.4 

GRIG     B53    074 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SaUARE  oO 
1     SQUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


00.  1 


STD 
06S 

STO 
085 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 


COOOO 
00000 
COCIO 
00010 
00016 
00020 
00020 
C0C30 
00030 
00050 
CCC50 
00075 
00075 
OOIOO 
00100 
OC125 
00125 
00150 
00150 
00200 
00200 
002  50 
00250 
00300 
00300 
CC400 
00400 

005  00 
00500 

006  00 
006C0 
00700 

007  00 
CC800 
00800 
0C900 
009  00 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEHP 

09.  18 
09.18 
09.18 
09.  18 
09.19 
08.  12 
08.12 
C6.82 
06.82 
04.58 
04.58 
04.07 
04.07 
03.57 
03.57 
03.34 
03.34 
03.25 
03.25 
03.25 
03.25 
03.63 
03.63 
03.75 
03.75 
03.75 
03.75 
03.76 
03.76 
03.69 
03.69 
03.75 
03.75 
03.74 
03.74 
03.67 
03.67 
03.60 
03.60 
03.60 
03.60 
03.57 
03.57 
03.65 
03.65 
03.67 
03.67 
03.67 
03.67 


SAL 

34.38 

34.376 

34.38 

34.376 

34.377 

34.39 

34.392 

34.46 

34.458 

34.53 

34.534 

34.56 

34.561 

34.57 

34.572 

34.6  2 

34.622 

34.63 

34.631 

34.70 

34.698 

34.79 

34.786 

34.84 

34.836 

34.87 

34.874 

34.88 

34.885 

34.89 

34.892 

34.91 

34.907 

34.91 

34.908 

34.91 

34.909 

34.91 

34.906 

34.90 

34.9C4 

34.90 

34.904 

34.92 

34.920 

34.93 

34.927 

34.93 

34.932 


SIOWA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


26.62 
26.62 
26.62 
26.62 
26.62 
26.80 
26.80 
27.04 
27.04 
27.38 
27.38 
27.45 
27.45 
27.51 
27.51 
27.57 
27.57 
27.59 
27.59 
27.64 
27.64 
27.66 
27.68 
27.70 
27.70 
27.7  3 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 


27. 
27. 
27. 
27. 


77 
78 
78 
78 
27.78 
27.78 
27.78 
27.79 
27.79 


1486.6 
1486.6 
1486.7 
1486.7 
1486.9 
1482.9 
1482.9 
1478.1 
1478.1 
1469.5 
1469.5 
1467.8 
1467.8 
1466.1 
1466.1 
1465.6 
1465. o 
1465.7 
1465.7 
1466 .6 
1466.6 
1469.1 
1469.1 
1470.5 
1470.5 
1472.2 
1472.2 
1473.9 
1473.9 
1475.3 
1475.3 
1477.3 
1477.3 
14  78.9 
1478.9 
148C.3 
1480.3 
1481.6 
1481.6 
1483.3 
1483.3 
1484.8 
1484.8 
1486.9 
1486.9 
1488.7 
1488.7 
1490.3 
1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    '    f     T    1     C    N 


REFIO      31       8131 
CONS  EC  00  75 

LilT  56    40      N 

LONr,       051    00      t. 


YEAR 

1969 

BOTOP    03566           JIB 

TEMP         08.2 

DIR    HOT     PER             kINO-OIR     j8 

HONTI 

-.      08 

SHIP    IH 

HET 

BULS          07.1 

08 

4         2               BINO-SPO   22 

0»Y 

12 

04T4    USE 

1             BAPOMETR     1010. e 

SEA 

JINO-FDI. 

MOJR 

05.6 

IREl 

05             CLOUD     T/a 

CL/TR                           .(EAThep       »2 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SnMA-T 

OYNDPTm 

SNO    VEl        OXYG                PJ. 

STD 

00000 

09.20 

34.40 

26.63 

co.occ 

1466.7 

DBS 

00000 

09.20 

34.396 

26.63 

1486.7 

STD 

OOCIO 

09.20 

34.39 

26.63 

00.014 

1486.8 

DBS 

OOCIO 

09.20 

34.386 

26.6  3 

1486.8 

STD 

00020 

09.  19 

34.39 

26.63 

00.028 

1487.0 

OBS 

00020 

09.19 

34.389 

26.63 

1487.0 

STD 

000  30 

07.99 

34.30 

26.75 

00.042 

1482.5 

OBS 

00030 

07.99 

34.301 

26.75 

1482.5 

STD 

CCC50 

05.45 

34.44 

27.20 

00.064 

1472.9 

OBS 

00050 

05.45 

34.443 

27.20 

1472.9 

STD 

00075 

04.28 

34.59 

27.45 

00.083 

1468.7 

OBS 

0C075 

04.28 

34.5  86 

27.45 

1468.7 

STD 

00100 

03.92 

34.60 

27.50 

00.096 

1467.6 

OBS 

00100 

03.92 

34.6C2 

27.50 

1467.6 

STD 

00125 

03.54 

34.64 

27.57 

00.113 

1466.5 

OBS 

00125 

03.54 

34.639 

27.57 

14&6.5 

STD 

00150 

03.30 

34.63 

27.59 

00.126 

1465.9 

OBS 

00150 

03.30 

34.635 

27.59 

1465.9 

STD 

C02C0 

03.14 

34.68 

27.64 

00.151 

1466.1 

aes 

00200 

03.14 

34.678 

27.64 

1460.1 

STD 

002  50 

03.47 

34.77 

27.68 

00.174 

1463.4 

OBS 

f0250 

03.47 

34.773 

27.68 

1468.4 

STD 

00300 

03.77 

34.83 

27.70 

00.196 

1470.6 

OBS 

CC300 

C3.77 

34.833 

27.70 

1470.6 

STD 

00*00 

03.77 

34.88 

27.73 

00.238 

1472.3 

OBS 

004  00 

03.77 

34.877 

27.7  3 

1472.3 

STD 

CO  5  00 

•■3.77 

34.90 

27.75 

00.279 

1474.0 

oes 

00500 

03.77 

34.899 

27.75 

1474.0 

STD 

00600 

03.69 

34.90 

27.76 

00.319 

1475.3 

oes 

006  00 

03.69 

34.900 

27.76 

1475.3 

STD 

007  00 

03.75 

34.91 

27.76 

00.359 

1477.3 

oes 

00700 

03.75 

34.912 

2  7.  7o 

1477.3 

STD 

00800 

03.73 

34.92 

27.77 

00.400 

1476.9 

OBS 

ooeor 

03.73 

34.919 

27.77 

1478.9 

STD 

00900 

03.69 

34.92 

27.77 

00.441 

1480.3 

oes 

00900 

03.69 

34.916 

27.77 

1480.3 

STD 

CICOO 

03.63 

34.91 

27.76 

00.483 

1461.8 

oes 

OlOOO 

03.63 

34.912 

27.78 

1461.8 

STD 

01100 

03.60 

34.91 

27.78 

00.52  5 

1483.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.908 

27.76 

1483.3 

STD 

01200 

03.59 

34.90 

27.77 

00.568 

1484.9 

oes 

01200 

03.59 

34.904 

27.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.63 

34.91 

27.78 

00.612 

1486.8 

oes 

01300 

03.63 

34.914 

27.78 

1486.3 

STD 

01400 

03.66 

34.92 

27.78 

00.657 

1488.6 

OBS 

014  00 

03.66 

34.924 

27.78 

1468.6 

STD 

01500 

03.66 

34.93 

27.79 

00.702 

1490.3 

OBS 

01500 

03.6'-. 

34.929 

27.79 

1490.3 

INST    STD    CtCOPDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

OP  lii    853    C  75 


TEN  SO  140  7 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SdJARE     Pi 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    i     T     I    0    N 


tEFIO      31       8131 

YESR 

1969 

60T0P    C3566 

4IB 

TEfP          09.1 

01  f     H6T     PER 

KIKD-DIR    09              INST 

CONSEf               0076 

MONTH       08 

SHIP    IH 

MET 

BULB          08.0 

08 

1         2 

WIND-SPD    20             IRAC 

Lit            56   40      N 

DAY 

li 

04TS    USE       1 

E4B0METP     10  13.6 

SEA 

HIND-F3R                      OUOA 

LONG       051     00       H 

HOUF 

11.4 

l»Ee               05 

CLOUO     T/S 

CL/TP 

WEATHER       X2             OR  IG 

C4STNUN/T1ME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S10»'A-T 

DYNOPTH 

SMD    VEl 

OXVG                Pr4       TOT     P 

STO 

cccoc 

09.24 

34.38 

26.62 

00.000 

1466.8 

11. <. 

OBS 

00000 

09.24 

34.383 

26.62 

1486.8 

STO 

CCCIC 

'9.24 

34.38 

26.62 

00.C14 

1487.0 

OBS 

00010 

G.     ?A 

34.3  63 

26.62 

1467.0 

STO 

00020 

09.19 

34.38 

26.62 

00.028 

1486.9 

OBS 

0CC20 

09.19 

34.582 

26.62 

1466.9 

STD 

00030 

07.12 

34.40 

26.95 

00.041 

1479.2 

OBS 

00030 

07.12 

34.404 

26.95 

1479.2 

STD 

000  50 

04.70 

34.48 

27.32 

00.060 

1469.9 

DBS 

00050 

04.70 

34.484 

27.32 

1469.9 

OBS 

OOr-55 

04.21 

34.523 

27.41 

1468.0 

OBS 

0OC65 

04.29 

34.563 

27.43 

1468.6 

STD 

00075 

04. lo 

34.56 

27.44 

00.077 

1466.2 

OBS 

00075 

04.16 

34.564 

27.44 

1466.2 

STD 

00100 

03.93 

34.59 

27.49 

00.093 

1467.7 

OBS 

00100 

03.93 

34.593 

27.49 

1467.7 

STD 

00125 

03.64 

34.62 

27.54 

00.106 

1460.9 

OBS 

00125 

03.64 

34.616 

27.54 

1460.9 

STO 

00150 

03.34 

34.6  2 

27.57 

00.122 

1466.0 

PBS 

00150 

03.34 

34.622 

27.57 

1466.0 

STD 

0020C 

C3.24 

34.67 

27.62 

00.148 

1466.5 

OBS 

002  00 

03.24 

34.670 

27.62 

1460.5 

OBS 

00220 

03.17 

34.661 

27.64 

1466 .5 

STD 

002  50 

03.40 

34.74 

27.66 

00. 171 

1468.1 

OBS 

002  50 

03.40 

34.736 

27.66 

1468.1 

STO 

00300 

03.83 

34.65 

27.71 

00.194 

1470.9 

OBS 

00300 

03.83 

34.651 

27.71 

1470.9 

STD 

004  00 

03.64 

34.88 

27.73 

00.236 

1472.6 

OBS 

0C400 

03.84 

34.881 

27.73 

1472.6 

STD 

00500 

03.83 

34.90 

27.75 

00.277 

1474.3 

OBS 

005  00 

03.83 

34.899 

27.75 

1474.3 

STD 

006  00 

03.80 

34.90 

27.75 

00.318 

1475.8 

OBS 

006  00 

03.80 

34.905 

27.75 

1475.6 

STD 

00700 

03.73 

34.91 

27.76 

00.356 

1477.2 

OBS 

00700 

03.73 

34.908 

27.76 

1477.2 

STO 

00800 

03.72 

34.91 

27.77 

00.400 

1478.8 

OBS 

0C800 

03.72 

34.910 

27.77 

1478.8 

STD 

00900 

03.65 

34.91 

27.77 

00.441 

1480.2 

OBS 

OC900 

03.65 

34.910 

27.77 

1480 .2 

STD 

OlOCO 

03.58 

34.89 

27.77 

00.483 

1461.5 

OBS 

01000 

03.58 

34.695 

27.77 

1461.5 

STD 

CllCO 

03.59 

34.90 

27.77 

00.526 

1483.2 

08  S 

01100 

03.59 

34.899 

27.77 

1463.2 

STD 

C120C 

03.56 

34.90 

27.77 

00.570 

1464.8 

OBS 

01200 

03.56 

34.897 

27.77 

1484.8 

STD 

01300 

03.63 

34.91 

27.77 

00.614 

1486.8 

OBS 

01300 

03.63 

34.906 

27.77 

1486.8 

STD 

01400 

03. 6o 

34.92 

27.78 

00.659 

1486. o 

OBS 

01400 

03.66 

34.92C 

27.7  8 

1466.6 

STO 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

00.704 

1490.3 

OBS 

01500 

03.65 

34.924 

27.78 

1490.3 

INST     STO    RECORDER 
D'P  D 

ION  00.4 

653     076 


TEN  SO  1407 
5  SJU4RE  3 
2  SOUARE  60 
1     SdUARE    61 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION  DATa 


REFIO       31       8131 
CONSEC  0077 

L4T  56    *C      N 

LONG       051    00      W 


C«S^NU"/TIME        LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          09.0 

OIR    HOT    PER 

MIND-DIR    07 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

1       OS 

SHIP    IH 

WET 

BULB          08.4 

11 

4         3 

l<IN0-SPD    16 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       3 

DAY 

12 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1016.8 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    60 

HOUR 

17.9 

AREA              05 

CLOUD    I/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG    853    077 

1     SQUARE     61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI5MA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG              P34 

TOT     P          N02          ND3 

SI03          PH 

STD 

000  00 

09.35 

34.36 

26.58 

00.000 

1487.2 

OBS 

00000 

09.35 

34.356 

26.58 

1487.2 

STD 

OOCIO 

09.36 

34.36 

26.58 

00.014 

1487.4 

oes 

00010 

09.36 

34.356 

26.58 

14B7.4 

DBS 

00019 

09.35 

34.355 

26.58 

1487.5 

STD 

00020 

08.57 

34.32 

26.68 

00.028 

1484.5 

OBS 

00020 

08.57 

34.322 

26.68 

1484.5 

STO 

00C30 

06.57 

34.40 

27.03 

00.041 

1477.1 

OBS 

00030 

06.5  7 

34.402 

27.0  3 

1477.1 

STD 

0CC50 

05.77 

34.50 

27.21 

00.060 

1474.3 

OBS 

00050 

05.77 

34.501 

27.21 

1474.3 

STO 

00075 

03.98 

34.56 

27.46 

00.079 

1467.4 

oes 

00075 

03.98 

34.558 

27.46 

1467.4 

STD 

00100 

03.52 

34.56 

27.51 

00.094 

1465.9 

OBS 

00100 

03.52 

34.561 

27.51 

1465.9 

STD 

00125 

03.21 

34.5  8 

27.55 

00.109 

1465.0 

OBS 

00125 

03.21 

34.579 

27.55 

1465.0 

STD 

00150 

03.10 

34.60 

27.58 

00.122 

1465.0 

OBS 

00150 

03.10 

34.697 

2  7.58 

1465.0 

OBS 

00170 

03.27 

34.667 

27.62 

1466.1 

STD 

00200 

03.18 

34.67 

27.62 

00.148 

1466.2 

OBS 

00200 

03.18 

34.666 

27.62 

1466.2 

STD 

00250 

03.62 

34.76 

27.66 

00. 172 

1469.1 

OBS 

00250 

03.62 

34.765 

27.66 

1469.1 

OBS 

00278 

03.80 

34.834 

27.70 

1470.4 

STD 

00300 

03.75 

34.61 

27.6  8 

00.194 

1470.5 

OBS 

00300 

03.75 

34.813 

27.68 

1470.5 

STD 

00*00 

03.79 

34.86 

27.71 

00.238 

1472.4 

OBS 

00400 

03.79 

34.856 

27.71 

1472.4 

STD 

00500 

03.84 

34.89 

27.73 

00.280 

1474.3 

OBS 

00500 

03.84 

34.887 

27.73 

1474.3 

STD 

006  00 

03.81 

34.89 

27.74 

00.322 

1475.6 

OBS 

006  00 

03.81 

34.890 

27.74 

1475.8 

STD 

00700 

03.79 

34.89 

27.74 

00.365 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.893 

27.74 

1477.4 

STO 

00800 

03.73 

34.91 

27.76 

00.407 

1478.6 

OBS 

008  00 

03.73 

34.906 

27.76 

1478.8 

STD 

OC900 

03.65 

34.90 

27.77 

00.449 

1480.2 

OBS 

00900 

03.65 

34.903 

27.77 

1480.2 

STO 

01000 

03.61 

34.90 

27.77 

00.491 

1481.7 

OBS 

01000 

03.61 

34.900 

27.77 

1461.7 

STD 

01100 

03.61 

34.90 

27.77 

00.534 

1483.3 

CBS 

01100 

C3.61 

34.897 

27.77 

1463.3 

STO 

01200 

03.60 

34.90 

27.77 

00.578 

1485.0 

OBS 

012  00 

03.60 

34.897 

27.77 

1465.0 

STO 

01300 

03.62 

34.90 

27.77 

00.623 

1466.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.905 

27.77 

1486.7 

STD 

01400 

03.68 

34.92 

27.78 

00.668 

1468.7 

OBS 

01400 

03.68 

34.919 

27.78 

1486.7 

STO 

01500 

03.68 

34.92 

27.78 

00.713 

1490.4 

DBS 

01500 

03.68 

34.924 

27.78 

1490.4 
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TABLE  XXV.— Continued 


S    T    4    T     I     0    N 


REFID      31       8131 
CONSEC  0078 

lAT  56    "lO       N 

LONS       051     17       M 


yE»e     1969  BOTDP    03658  AIR     TEWP          09.1  DIR    H3T 

MONTH       06  SHIP     IH  hET    BULB           08. Z                 11       ^ 

DAY             12  DATA    USE        1  BABOMETP     1014.9  SEA 

HOUR     23.3  AREA                05  CLOUD     T/A  CL/IR 


PER  UIND-OIR    12  INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1407 

3  HIND-SPD   la  TRACE    DIR  D  5    SQUARE       3 

HIND-FOB  DURATION  00.4  2    SOUARE    60 

UEATHEP       X2  ORIG    B53    C7e  1    SdUARE     61 


CASTNUM/TIME        LVLTVP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

□  BS 
STD 

OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

□  BS 
STD 

OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
000  30 
00030 
000  50 
00050 
00063 
00075 
00075 
OCIOO 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00175 
00200 
0C200 
00215 
00250 
00250 
00290 
0C30C 
003  00 
00325 
00340 
00400 
00400 
00500 

005  00 

006  00 

006  00 

007  00 
00700 

008  00 
00800 
00900 
00900 
01000 
01000 
OllOO 
01100 
012C0 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

09.24 
09.24 
09.24 
09.24 
07.77 
07.77 
06.52 
06.52 
05.17 
05.17 
04.44 
04.57 
04.57 
04.12 
04.  12 
03.77 
03.77 
03.42 
03.42 
03.20 
03.14 
03.14 
03.10 
03.42 
03.42 
03.62 
03.82 
03.82 
03.97 
03.89 
03.94 
03-94 
03.70 
C3.70 
03.73 
03.73 
03.81 
03.81 
03.79 
03.79 
03.75 
03.75 
03.69 
03.69 
03.67 
03.67 
03.59 
03.59 
03.67 
03.67 
03.70 
03.70 
03.67 
03.67 


SAL 

34.20 

34.196 

34.20 

34. 196 

34.38 

34.375 

34.40 

34.404 

34.48 

34.477 

34.533 

34.5  5 

34.551 

34.57 

34.567 

34.5  8 

34.580 

34.60 

34.600 

34.628 

34.64 

34.636 

34.654 

34.  73 

34.734 

34.777 

34.83 

34.832 

34.850 

34.651 

34.89 

34.886 

34.86 

34.865 

34.90 

34.897 

34.90 

34.900 

34.91 

34.907 

34.90 

34.904 

34.90 

34.905 

34.91 

34.913 

34.91 

34.907 

34.91 

34.913 

34.92 

34.925 

34.92 

34.924 


SIGMA-T 

26.4? 
26.4  7 
26.47 
26.47 
26.84 
26.84 
27.04 
27.04 
27.26 
27.26 
27.39 
27.39 
27.39 
27.45 
27.45 
27.50 
27.50 
27.55 
27.55 
27.59 
27.60 
27.60 
27.62 
27.65 
27.65 
27.67 
27.69 
27.69 
27.69 
27.70 
27.72 
27.72 
27.7  3 
27.73 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.77 
27.77 
27.76 
27.78 
27.78 
27.78 


OYNOPTH 
CO.OCO 
00.015 
00.029 
00.041 
00.059 

00.078 
00.095 
00.111 
00.126 

00.152 


00.242 
00.284 
00.326 
00.367 
00.409 
00.452 
00.49  5 
00.539 
00.  582 
00.626 
00. 071 
00.717 


SNO    VEL       OXYG 

1466.6 
1466.6 
1466.7 
1466.7 
1461 .o 
1481.6 
1476.9 
1476.9 
1471.8 
1471.6 
1469.1 
1469.9 
1469.9 
1468.4 
1468.4 
1467.4 
1467.4 
1466.3 
1466.3 
1465.8 
1466 .0 
1466.0 
1466.1 
1466.2 
1466.2 
1469.7 
1470.8 
1470.6 
1471.9 
1471.8 
1473.1 
14  73.1 
1473.7 
1473.7 
1475.5 
1475.5 
1477.5 
1477.5 
1479.1 
1479.1 
1480.6 
1480.6 
1482.0 
1462.0 
1483.6 
1463.6 
1464.9 
1484.9 
1467.0 
1487.0 
1488.8 
1486.6 
1490.3 
1490.3 


PD4       TOT    P 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  ST4TI0N         D4t» 


REFIO      31       8131 
CONSeC  0079 

L*T  56   40      N 

LONG       051    00      w 


VEAB  1969 
MONTH  08 
D«Y  13 

HOUR    Ofc.O 


BOTOP    03566 
Ship    in 
OAT*    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEMP  09.7 
HET  SULB  08.0 
BAROMETR  1013.0 
CLOUD    T/A 


Old    HGT    PER 

11       1         2 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR    11 
WIND-SPD   22 
KINO-FQR 
HEATHER       X5 


INST    STO    RECORDER  TEN    SO    1407 

TRACE    01 R  0  5    SQUARE       3 

DURATION  00. «  2    SQUARE    60 

ORIG    B53    C79  1    SQUARE    61 


CaSTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS- 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
00030 
000  50 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
00190 
00200 
00200 
00220 

002  50 
00250 
00270 
00300 
0C30O 
00320 

003  40 
00400 

004  00 
00500 
00500 

005  40 
00600 

006  00 
00700 
00700 
008  00 
00600 
00900 
00900 
010  00 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

09.20 
09.20 
09.20 
09.20 
08.98 
08.98 
07.27 
07.27 
04.89 
04.89 
04.35 
04.35 
03.94 
03.94 
03.36 
03.36 
03.23 
03.23 
03.13 
03.23 
03.23 
03.20 
03.82 
03.82 
03.76 
03.92 
03.92 
03.87 
04.04 
03.96 
03.96 
03.73 
03.73 
03.84 
03.78 
03.78 
03.81 
03.81 
03.76 
03.76 
03.73 
03.73 
03.66 
03.66 
0  3.67 
03.67 
03.63 
03.63 
03.67 
03.67 
03.70 
03.70 
03.67 
03.67 


SAL 

34.24 

34.243 

34.24 

34.245 

34.29 

34.295 

34.40 

34.401 

34.48 

34.482 

34.55 

34.554 

34.58 

34.581 

34.61 

34.607 

34.62 

34.622 

34.648 

34.70 

34.696 

34.688 

34.80 

34.804 

34.796 

34.85 

34.852 

34.840 

34.874 

34.89 

34.892 

34.88 

34.880 

34.915 

34.89 

34.895 

34.91 

34.908 

34.91 

34.910 

34.91 

34.907 

34.90 

34.904 

34.91 

34.909 

34. 9C 

34.904 

34.91 

34.912 

34.92 

34.924 

34.92 

34.923 


SIGMA-T 

26.51 
26.51 
26.52 
26.52 
26.59 
26.59 
26.93 
26.93 
27.30 
27.30 
27.42 
27.42 
27.48 
27.48 
27.56 
27.56 
27.58 
27.58 
27.61 
27.64 
27.64 
27.64 
27.67 
27.67 
27.67 
27.70 
27.70 
27.69 
27.70 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.76 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.78 


OYNDPTH 
00.000 
00.015 
00.030 
00.043 
00.062 
00.080 
00.097 
00.111 
00.125 

00.150 

00.173 

00.195 

00.238 
00.279 

00.321 
00.362 
00.40  4 
00.446 
00.489 
00.532 
00.576 
00.620 
00.666 
00.711 


SND    VEL       OXVG 

1486.5 
1486.5 
1486.6 
1486.6 
1486.0 
1486.0 
1479.8 
1479.8 
1470.7 
1470.7 
1469.0 
1469.0 
1467.7 
1467.7 
1465.7 
1465.7 
1465.6 
1465.6 
1465.8 
1466.5 
1466.5 
1466.7 
1470.0 
1470.0 
1470.0 
1471.3 
1471.3 
1471.4 
1472.5 
1473.1 
1473.1 
1473.8 
1473.8 
1475.0 
1475.7 
1475.7 
1477.5 
1477.5 
1479.0 
1479.0 
1480.5 
1480.5 
1481.9 
1481 .9 
1483.6 
1483.6 
1485.1 
1485.1 
1487.0 
1487.0 
1488.8 
1488.8 
1 490 . 3 
1490.3 


P34       TOT     P 
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TABLE  XXV.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFIO  31  8131 
CONSEC  0080 
L«T  56  »0  N 
LONG   051  00   U 


V64R  1969 
MONTH  oe 
Oil  13 

HOUP  11.5 


BOTDP  03566 
SHIP  IH 
D«T«  USE   1 
IRE*       05 


4IR    TEMP  08.'. 

HET    bulb  08.0 

BiROMETR     1012.5 
CLOUD    T/« 


OIR     HGT    PER 

10       1  2 

SE» 
CL/TR 


KINO-DIR     10 
WIND-SPD    18 
KINO-FOR 
WEATHER       X6 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.4 

ORIG    853    060 


TEN  SO  1407 
5  S0U4RE  3 
2  SauARE  60 
1     SQUARE    61 


CASTNUM/TIKE        LVLTYP  DEPTH 


STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

oes 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
000  20 
00020 
00030 
000  30 
00050 
000  50 
00075 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
C0150 
00165 
00176 
00190 
002  00 
00200 
00222 
002  50 

002  50 

003  00 
0030P 
00335 
00400 
00400 
005  00 
00500 
00600 
00600 
00700 
007  00 
OOBOO 
00800 
009  00 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEHP 

09.29 
09.29 
09.27 
09.27 
09. CO 
09.00 
06.78 
06.78 
04.67 
04.67 
04.26 
04.26 
04.17 
04.17 
03.75 
03.75 
03.30 
03.30 
03.17 
03.30 
03.07 
03.19 
03.19 
03.05 
03.70 
03.70 
03.97 
03.97 
04.02 
03.77 
03.77 
03.72 
03.72 
03.78 
03.78 
03.79 
03.79 
03.77 
03.77 
03.66 
03.66 
03.64 
03.64 
03-62 
03.62 
03.64 
03.64 
03.67 
03.67 
03.69 
03.69 
03.67 
03.67 


SAL 

34.16 

34.156 

34.18 

34.185 

34.37 

34.366 

34.47 

34.469 

34.50 

34.504 

34.53 

34.532 

34.57 

34.570 

34.59 

34.592 

34.60 

34.598 

34.606 

34. 644 

34.629 

34.68 

34.678 

34.660 

34.80 

34.798 

34.85 

34.851 

34.871 

34.86 

34.857 

34.67 

34.871 

34.89 

34.895 

34.90 

34.902 

34.91 

34.910 

34.90 

34.905 

34.90 

34.900 

34.90 

34.899 

34.90 

34.903 

34.91 

34.914 

34.92 

34.920 

34.92 

34.922 


SIGMA-T  DYNDPTH       SNO    VEL       OX»G 


P34       TOT    P 


26.43 

26.4  3 
26.46 
26.46 
26.64 
26.64 
27.05 
27.05 
27.34 
27.34 
27.41 
27.41 
27.45 
27.45 
27.51 
27.51 
27.56 
27.56 
27.58 
27.59 
27.60 
27.63 
27.63 
27.63 
27.68 
27.66 
27.69 
27.69 
27.70 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.76 
27.78 


1466.7 
1486.7 
1466.8 
1486.8 
1486.2 
1486.2 
1478.0 
1478.0 
1469.8 
1469.8 
1466.6 
1468.6 
1468.6 
1468.6 
1467.3 
1467.3 
1465.6 
1465.8 
1465.5 
1466.3 
1465 . 5 
1466.3 
1466.3 
1466.0 
1469.4 
1469.4 
1471.5 
1471.5 
1472.3 
1472.3 
1472.3 
1473.8 
1473.6 
1475.7 
1475.7 
1477.4 
1477.4 
1479.0 
1479.0 
1480.2 
1460.2 
1481.8 
1481.8 
1483.4 
1463.4 
1485.1 
1465.1 
1487.0 
1487.0 
1488.7 
1488.7 
1490.3 
1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  STATION  D»T1 


REFIO       31       8131            YE»R 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          06.8 

DIP     HOT     PER             HIND-OIR    09 

CONSEC               0081            MONTH 

08 

SHIP    IH 

WET 

BULB          08.3 

11 

4         3               .<INO-SPD    17 

L«T            56    40      N            D»y 

13 

OATS    USE       1 

BAROMETR     1P12.1 

SEA 

rtlNO-FOR 

LONG       051    00      H            HOUR 

17.7 

ARES                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHER        X6 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND     VEL       OXYG                P3' 

STO 

00000 

09.3'. 

34.17 

26.43 

00.000 

1486.9 

17.7      oes 

00000 

09.3'. 

3<..166 

26.4  3 

1 4  86  .  9 

STD 

00010 

09. 3<. 

34.17 

26.43 

00.016 

1487.1 

DBS 

00010 

09.3'. 

34.160 

26.43 

1487.1 

STD 

000  20 

09.22 

34.28 

26.54 

00.031 

1 4  86  . 9 

oes 

00020 

09.22 

34.282 

26.54 

1486.9 

STD 

00030 

08.02 

34.43 

26.85 

00.045 

1482.8 

OBS 

OC030 

08.02 

34.432 

26.85 

1 4  82  . 8 

STD 

00050 

05.22 

34.45 

27.24 

00.066 

1472.0 

DBS 

00050 

05.22 

34.451 

27.24 

1472.0 

STO 

00075 

04.<,2 

34.5  4 

27.40 

00.065 

1469.2 

OBS 

00075 

0<..<.2 

34.538 

27.40 

1469.2 

STO 

00  IOC 

0<..02 

34.54 

27.44 

00.102 

1466.0 

OBS 

00100 

O'i.02 

34.540 

27.44 

1468.0 

STD 

00125 

03.52 

34.59 

27.53 

00.117 

1466.3 

OBS 

00125 

03.52 

34.589 

27.53 

1466.3 

STD 

00150 

03.29 

34.60 

27.56 

00.131 

1465.8 

OBS 

00150 

03.29 

34.598 

27.56 

1465.8 

STD 

00200 

03.22 

34.64 

27.60 

00.158 

1466 .4 

OBS 

0O2O0 

03.22 

34.640 

27.60 

1466  .4 

OBS 

00210 

03.10 

34.634 

27.61 

1466.0 

STD 

00250 

03.70 

34.75 

27.64 

00.183 

1469.4 

OBS 

CC250 

03.70 

34.755 

27.64 

1469.4 

STD 

003  00 

04.03 

34.83 

27.67 

00.206 

1471.7 

OBS 

00300 

O'i.03 

34.832 

27.67 

1471.7 

OBS 

00350 

03.9'. 

34.638 

27.69 

1472.2 

STD 

00".  00 

03.76 

34.86 

27.73 

00.250 

1472.3 

OBS 

0040C 

0  3.76 

34.865 

27.73 

1472.3 

STD 

00500 

03.85 

34.66 

27.73 

00.292 

1474.3 

OBS 

00500 

03.85 

34.879 

27.73 

1474.3 

STD 

006  00 

03.80 

34.69 

27.74 

00.335 

1475. e 

OBS 

00600 

03.80 

34.688 

27.74 

1475.8 

STD 

"07  00 

03.80 

34.90 

27.75 

00.377 

1477.5 

OBS 

00700 

03.80 

34.902 

27.75 

1477.5 

STD 

00800 

03.76 

34.90 

27.76 

00.419 

1479.0 

OBS 

008  00 

03.76 

34.905 

27.76 

1479.0 

STD 

00900 

03.70 

34.90 

27.76 

00.461 

1460.4 

OBS 

00900 

03.70 

34.904 

27.76 

1480.4 

STO 

01000 

03.63 

34.90 

27.77 

00.504 

1481 .7 

OBS 

01000 

03.63 

34.899 

27.77 

1481 .7 

STO 

01100 

03.60 

34.89 

27.76 

00.548 

1483.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.889 

27.76 

1463.3 

STD 

01200 

03.60 

34.89 

27.76 

00.592 

1465.0 

OBS 

01200 

03.60 

34.893 

27.76 

1485.0 

STD 

01300 

03.62 

34.89 

27.76 

00.637 

1486.7 

oes 

01300 

03.62 

34.891 

27.76 

1486.7 

STO 

011.00 

03.68 

34.92 

27.78 

00.663 

1488.7 

OBS 

01<,00 

03.68 

34.918 

27.76 

1488.7 

STD 

01500 

03.68 

34.92 

27.76 

00.729 

1490.4 

OBS 

01500 

03.68 

34.924 

27.7  6 

1490.4 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR 
DURATION  00. 

ORIG    B53    081 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO       31       8131 
CONSEC  0082 

L4T  56    3  0      N 

LONG       051    00      U 


C4STNUN/TIME       IVLTVP 


YE«B 

1969 

BOTOP     03475 

AIP 

TEMP          09.0 

DIP    HGT     PER 

UIND-DIR    09 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

HONT'l 

08 

SHIP    IH 

WET 

BULB          08.7 

11 

4         3 

WIND-SPD    12 

TRACE    DIR                        D 

5    SQUARE       3 

DAY 

13 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1012.8 

SEA 

MIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2    SaUARE    60 

HOUR 

23.7 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIG    653    082 

1     SQUARE     61 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SND'  VEL 

OXYG              PJ4 

TOT    P          N02          N03 

SI  33          PH 

STD 

00000 

09.24 

34.29 

26.54 

00.000 

1486.7 

OBS 

00000 

09.24 

34.286 

2b. 54 

1486.7 

STD 

00010 

09.23 

34.29 

26.54 

00.015 

1486.8 

08  S 

00010 

09.23 

34.287 

26.54 

1486.8 

STD 

00020 

07.42 

34.30 

26.83 

00.028 

1480.1 

DBS 

00020 

07.42 

34.302 

26.83 

1480.1 

STD 

00030 

06.22 

34.40 

27.07 

00.039 

1475.7 

OBS 

00030 

06.22 

34.40i 

27.07 

1475.7 

STD 

00050 

05.17 

34.46 

27.25 

00.058 

1471.8 

OBS 

00050 

05.17 

34.461 

27.25 

1471.8 

STD 

00075 

04.34 

34.51 

27.38 

00.077 

1468.9 

OBS 

00075 

04.34 

34.512 

27.38 

1468.9 

STD 

00100 

04.14 

34.5  5 

27.43 

00.094 

1468.5 

08  S 

00100 

04.14 

34.548 

27.43 

1468.5 

STD 

00125 

03.87 

34.59 

27.49 

00.110 

1467.8 

OBS 

00125 

03.87 

34.588 

27.49 

1467.8 

STD 

00150 

03.80 

34.63 

27.53 

00.125 

1468.0 

OBS 

00150 

03.80 

34.628 

27.53 

1468.0 

STD 

00200 

03.65 

34.68 

27.59 

00.153 

1468,2 

OBS 

C0200 

03.65 

34.676 

27.59 

1468.2 

STD 

002  50 

03.87 

34.76 

27.63 

00.178 

1470.1 

OBS 

002  50 

03.87 

34.763 

27.63 

1470.1 

OBS 

00290 

04.01 

34.812 

27.66 

1471.4 

STO 

00300 

03.88 

34.80 

27.66 

00.202 

1471.0 

OBS 

00300 

03.88 

34.603 

27.66 

1471.0 

STD 

00400 

03.89 

34.85 

27.70 

00.248 

1472.8 

OBS 

00400 

03.89 

34.850 

27.70 

1472.8 

STD 

00500 

03.82 

34.87 

27.72 

00.291 

1474.2 

OBS 

00500 

03.82 

34. 86b 

27.72 

1474.2 

STD 

006  00 

03.84 

34.88 

27.73 

00.334 

1475.9 

OBS 

006  00 

03.84 

34.877 

27.73 

1475.9 

STD 

00700 

03.78 

34.88 

27.74 

00.378 

1477.3 

OBS 

007  00 

03.78 

34.880 

27.74 

1477.3 

STD 

008  00 

03.74 

34.  88 

27.74 

00.422 

1476.8 

OBS 

008  00 

03.74 

34.877 

27.74 

1478.8 

STO 

00900 

03.68 

34.88 

27.75 

00.466 

1480.3 

OBS 

C0900 

03.68 

34.880 

27.75 

1480.3 

STD 

01000 

03.58 

34.88 

27.75 

00.510 

1481.5 

OBS 

OlOOO 

03.58 

34.876 

27.75 

1481.5 

STD 

01100 

03.58 

34.89 

27.76 

00.554 

1483.2 

OBS 

01100 

03.58 

34.886 

27.76 

1483.2 

STO 

01200 

03.60 

34.90 

27.77 

00.598 

1485.0 

OBS 

01200 

03.60 

34.897 

27.77 

1485.0 

STD 

01300 

03.65 

34.91 

27.77 

00.643 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.906 

27.77 

1486.9 

STO 

Ol'.OO 

03.68 

34.92 

27.77 

00.688 

1488.7 

OBS 

01400 

03.68 

34.917 

27.77 

1488.7 

STD 

01500 

03.68 

34.92 

27.78 

00.734 

1490.4 

OBS 

01500 

03.68 

34.920 

27.78 

1490.4 
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TABLE  XXV.— Continued 


NODC  STATION         04TA 


REFID       31       6131 
CONSEC  0083 

L»T  56    «0      N 

LaN5       051    00      U 


YEAR 

1969 

BOTOP    03566 

AI  R 

TEMP          08.1 

DIR    HOT    PER 

MIND-DIR    36 

INST    STO    RECORDER 

TEN    S3    1407 

MONTh 

1       08 

SHIP    IH 

WET 

BULB          07.0 

49 

XIND-SPD    12 

TRACE    0!"                       0 

5    SQUARE       3 

DAY 

14 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1013.0 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION                 00.3 

2     SaUARE    60 

HOUR 

06.1 

A»EA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

OPIG    853    083 

1     SOUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

000  00 

09.25 

34.19 

26.46 

00.000 

1466.6 

DBS 

00000 

09.2  5 

34. 186 

26.46 

1486.6 

STO 

00010 

09.24 

34.23 

26.50 

00.015 

1486.8 

DBS 

00010 

09.24 

34.235 

26.50 

1466.6 

STD 

000  20 

07.83 

34.33 

26.79 

00.029 

1481.7 

OBS 

00020 

07.63 

34.330 

26.79 

1481.7 

STD 

00030 

06.79 

34.44 

27.03 

00.041 

1478.0 

OBS 

000  30 

06.79 

34.441 

27.03 

1478.0 

STD 

00050 

05.10 

34.47 

27.27 

00.059 

1471.5 

OBS 

0C0  50 

05.10 

34.473 

27.27 

1471.5 

STD 

00075 

04.14 

34.51 

27.40 

00.078 

1466.0 

DBS 

000  75 

04.14 

34.508 

27.40 

1468.0 

STD 

00100 

03.95 

34.5  7 

27.47 

00.095 

1467.7 

OBS 

00100 

03.95 

34.572 

27.47 

1467.7 

STD 

00125 

03.62 

34.59 

27.5  2 

00.110 

1466.8 

OBS 

00125 

03.62 

34.566 

27.52 

1466.6 

OBS 

00140 

03.83 

34.665 

27.56 

1468.0 

STO 

00150 

03.75 

34.66 

27.56 

00.124 

1467.8 

OBS 

00150 

03.75 

34.656 

27.56 

1467.8 

CBS 

00163 

03.60 

34.638 

27.56 

1467.4 

OBS 

00168 

03.78 

34.758 

27.64 

1468.4 

STO 

002  00 

03.72 

34.74 

27.63 

00.150 

1468.6 

OBS 

00200 

03.72 

34.744 

27.63 

1468.6 

STD 

002  50 

03.90 

34.60 

27.66 

00.174 

1470.3 

OBS 

002  50 

03.90 

34.802 

27.66 

1470.3 

STD 

003  00 

04.02 

34.66 

27.69 

00.197 

1471 .7 

OBS 

003  00 

04.02 

34.656 

27.69 

1471.7 

STD 

00400 

03.99 

34.90 

27.73 

00.239 

1473.3 

OBS 

00400 

03.99 

34.697 

27.73 

1473.3 

OBS 

00420 

03.87 

34.872 

27.7  2 

1473.1 

STD 

00500 

03.82 

34.69 

27.74 

00.261 

1474.2 

OBS 

00500 

03.82 

34.867 

27.74 

1474.2 

STO 

00600 

03.80 

34.90 

27.75 

00.323 

1475.8 

OBS 

006  00 

03.80 

34.896 

27.75 

1475.6 

STD 

00700 

03.79 

34.90 

27.75 

00.3  64 

1477.4 

OBS 

00700 

03.79 

34.903 

27.75 

1477.4 

STO 

006  00 

03.73 

34.90 

27.76 

00.407 

1476.8 

OBS 

00800 

03.73 

34.900 

27.76 

1476.8 

STD 

009  00 

03.73 

34.91 

27.77 

00.449 

1480.5 

OBS 

00900 

03.73 

34.914 

27.77 

1480.5 

STD 

01000 

03.64 

34.90 

27.77 

00.491 

1481.8 

OBS 

01000 

03.64 

34.902 

27.77 

1481.8 

STO 

OllOO 

03.60 

34.90 

27.77 

00.534 

1483.3 

OBS 

01100 

03.60 

34.900 

27.77 

1483.3 

STO 

012OO 

03.60 

34.90 

27.77 

00.578 

1465.0 

OBS 

01200 

03.60 

34.901 

27.77 

1485.0 

STD 

01300 

03.62 

34.90 

27.77 

00.622 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.904 

27.77 

1486.7 

STD 

01400 

03.67 

34.92 

27.78 

00.667 

1486.6 

OBS 

01400 

03.67 

34.917 

27.78 

1488.6 

STD 

01500 

03.67 

34.92 

27.78 

00.713 

1490.3 

OBS 

01500 

03.67 

34.921 

27.76 

1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


N    C 

IDC          STATION 

1         DATA 

REFID      31       8131            YEAR 

1969 

BOTOP     03566             AIR 

TEMP          07.1 

DIR    HOT    PER           UIUD-DIR    33 

CONSEC               0084            dONTh 

1       08 

SHIP     IH 

WET 

BULB           06.1 

33 

3         2               «IND-SPD    19 

LAT             56    ".0       N             DA» 

14 

DATA    USE 

1             BARONETB     1013.2 

SEA 

MINO-FOR 

LONG      0  51    00      u           HOUR 

11.5 

AREA 

05             CLOUD    T/A 

CL/TR 

MEATHER       X2 

CASTNUM/TIME       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL       OXYG               PD 

STD 

00000 

09.20 

34.24 

26.52 

00.000 

1486.5 

11.5         08 S 

00000 

09.20 

34.245 

26.52 

1486.5 

STO 

00010 

09.20 

34.29 

26.55 

00.015 

1486.7 

OBS 

00010 

09.20 

34.294 

26.55 

1486.7 

STD 

00020 

08.93 

34.31 

26.61 

00.029 

1485.9 

OBS 

000  20 

08.93 

34.313 

26.61 

1485.9 

STD 

000  30 

06.54 

34.36 

27.00 

00.042 

1476.9 

OBS 

000  30 

06.54 

34.365 

27.00 

1476.9 

STD 

00050 

05.20 

34.46 

27.25 

00.061 

1471 .9 

OBS 

00050 

05.20 

34.462 

27.25 

1471 .9 

STD 

00075 

04.51 

34.51 

27.37 

00.081 

1469.6 

OBS 

00075 

04.51 

34.512 

27.37 

1469.6 

STD 

00100 

04.07 

34.58 

27.47 

00.098 

1468.2 

OBS 

00100 

04.07 

34.584 

27.47 

1468.2 

STO 

00125 

03.80 

34.64 

27.54 

00.113 

1467.6 

OBS 

00125 

03.80 

34.637 

27.54 

1467.6 

STD 

00150 

03.80 

34.66 

27.56 

00.126 

1466.0 

OBS 

00150 

03.80 

34.665 

27.56 

1466.0 

OBS 

00190 

03.62 

34.707 

27.61 

1466.0 

STD 

002  00 

03.67 

34.72 

27.62 

00.153 

1466.4 

OBS 

00200 

03.67 

34.716 

27.62 

1468.4 

OBS 

00220 

03.67 

34.737 

27.63 

1468.7 

STO 

002  50 

03.89 

34.79 

27.66 

00.177 

1470.2 

OBS 

00250 

03.89 

34.794 

27.66 

1470.2 

OBS 

00270 

04.02 

34.841 

27.68 

1471.2 

OBS 

002  80 

03.90 

34.822 

27.68 

1470.8 

STD 

003  00 

03.92 

34.85 

27.70 

00.200 

1471  .3 

OBS 

00300 

03.92 

34.853 

27.70 

1471.3 

OBS 

00315 

03.79 

34.843 

27.70 

1471.0 

OBS 

00340 

03.97 

34.880 

27.72 

1472.2 

STD 

00400 

03.85 

34.87 

27.72 

00.242 

1472.7 

OBS 

00400 

03.85 

34.874 

27.72 

1472.7 

STD 

00500 

03.82 

34.89 

27.74 

00.284 

1474.2 

OBS 

00500 

03.82 

34.892 

27.74 

1474.2 

STD 

00600 

03.82 

34.90 

27.75 

00.325 

1475.9 

OBS 

00600 

03.62 

34.900 

27.75 

1475.9 

STO 

00700 

03.76 

34.90 

27.75 

00.367 

1477.3 

OBS 

00700 

03.76 

34.900 

27.75 

1477.3 

STO 

00800 

03.74 

34.90 

27.76 

00.409 

1478.9 

OBS 

008  00 

03.74 

34.900 

27.76 

1478.9 

STO 

C0900 

03.70 

34.90 

27.76 

00.452 

1480.4 

OBS 

00900 

03.70 

34.89  6 

27.76 

1480.4 

STD 

01000 

03.59 

34.89 

27.76 

00.495 

1481 .6 

OBS 

01000 

03.59 

34.890 

27.76 

1481.6 

STO 

01100 

03.59 

34.89 

27.77 

00.538 

1483.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.895 

27.77 

1483.2 

STD 

01200 

03.60 

34.90 

27.77 

00.582 

1485.0 

OBS 

01200 

03.60 

34.896 

27.77 

1485.0 

STD 

01300 

03.65 

34.91 

27.77 

00.627 

1486.9 

OBS 

01300 

03.65 

34.908 

27.77 

1486.9 

STD 

01400 

03.69 

34.92 

27.77 

00.672 

1486.7 

OBS 

01400 

03.69 

34.917 

27.77 

1468.7 

STD 

01500 

03.69 

34.92 

27.76 

00.716 

1490.4 

OBS 

01500 

03.69 

34.921 

27.76 

1490.4 

INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    853    084 


TEN  SU  1407 
5  SaUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUARE    61 
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TABLE  XXV.— Continued 


STATION 


REFIO       31  6131 

CONSEC  0085 

LAT            56  <.0      N 

LONG       051  00       U 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  l<i 

HOJR     17.4 


BOTDP    03475 
SHIP     IH 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEMP  08.2 
HET  BULB  07.0 
BAROMETR  1012.6 
CLOUD    T/A 


DIP  HGT  PER 

34   3    3 
SEA 
CL/TR 


HIND-OI  R    33 
WIND-SPD    15 
HIND-FOR 
MEATHER       X2 


INST    STD   RECORDER  TEN    SO    1407 

TRACt    DIR  0  5    SQUARE       3 

DURATION  00.4  2    SOUARE    60 

ORIG    B53    065  1    SQUARE    61 


CASTNUH/TIME       LVLTVP  DEPTH 


STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS' 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
00030 
000  50 
00050 
00075 
00C75 
00100 
OCIOO 
00125 
00125 
CO  150 
00150 
00160 
00170 
00200 
00200 
002  40 
00250 

002  50 

003  00 
00300 
00340 
00400 
00400 
00500 
C0500 
00600 
006  00 
00700 
00700 
006  00 
008  00 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

09.24 
09.24 
09.2  5 
09.25 
07.52 
07.52 
05.92 
05.92 
05.  2  > 
05.23 
04.42 
04.42 
04.10 
04.10 
03.65 
03.85 
03.57 
03.57 
03.57 
03.84 
03.65 
03.65 
03.76 
03.95 
03.95 
04.04 
04.04 
03.65 
03.95 
03.95 
03.66 
03.66 
03.81 
03.81 
03.  79 
03.79 
03.70 
03.70 
03.66 
03.66 
03.60 
03.60 
03.60 
03.60 
03.60 
03.60 
03.65 
03.65 
03.67 
03.67 
03.66 
03.66 


SAL 

34.19 

34.191 

34.19 

34.191 

34.2  2 

34.222 

34.41 

34.411 

34.49 

34.491 

34.52 

34.520 

34.57 

34.574 

34.60 

34.598 

34.62 

34.616 

34.656 

34.696 

34.  72 

34.716 

34.764 

34.8  1 

34.806 

34.64 

34.644 

34.851 

34.89 

34.890 

34.90 

34.902 

34. 9C 

34.901 

34.90 

34.905 

34.90 

34.904 

34.90 

34.902 

34.89 

34.894 

34.90 

34.900 

34.90 

34.901 

34.92 

34.920 

34.92 

34.920 

34.92 

34.921 


SIGMA-T  DVNDPTH       SND    VEL        OXVG 


P34       TOT    P 


26.47 
26.4  7 
26.47 
26.47 
26.75 
26.7  5 
27.12 
27.12 
27.27 
27.27 
27.36 
27.36 
27.46 
27.46 
27.50 
27.50 
27.55 
27.55 
27.58 
27.56 
27.62 
27.62 
27.64 
27.66 
27.66 
27.68 
27.66 
27.70 
27.7  3 
27.73 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.78 
27.78 
27.76 
27.76 
27.76 
27.76 


00.000 
00.015 
00.030 
00.041 
00.059 
00.076 
00.095 
00.110 
00.125 


00  .  1  7  6 
00.199 

00.2  42 
00.284 
00.325 
00.366 
00.406 
00.450 
00.492 
00.536 
00.579 
00.623 
00.666 
00.713 


1486.6 
1466.6 
1486.8 
1486.6 
1480.4 
1480.4 
1474.5 
1474.5 
1472.1 
1472.1 
1469.2 
1469.2 
1466.4 
1468.4 
1467.7 
1467.7 
1467.0 
1467.0 
1467.2 
1466.6 
1466.3 
1468.3 
1469.5 
1470.5 
1470.5 
1471.6 
1471 .6 
1471.6 
1473.1 
1473.1 
1474.5 
1474.5 
1475.8 
1475.8 
1477.4 
1477.4 
1478.7 
1478.7 
1460.2 
1480.2 
1481.6 
1481.6 
1463.3 
1463.3 
1465.0 
1465.0 
1486.9 
1466.9 
1488.6 
1468.6 
1490.3 
1490.3 
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TABLE  XXV.— Continued 


NOOC  ST«TICN  DtTA 


BEFIO       31       8131 
CONSEC  0086 

LAT  56    30       N 

LONG       051     OC       W 


YEAR 

1969 

BOTOP    03569             AIR 

TEMP          08.1 

I            DIR    HGT    PER 

HIND-DIR    33 

INST    STD    RECORDER 

MONTH       08 

SHIP     IH 

HET 

8ULB          07.3                35 

3         3 

MINO-SPD    12 

TRACE    DIR                      D 

DAY 

1". 

DATA    USE 

1             BAROMETR     1010.8             SEA 

HIND-FOR 

DURATION                 00.3 

HOUR 

22.0 

AREA 

05             CLOUD     T/A 

CL/TR 

MEATHER       X2 

ORIG    853    086 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYUDPTh 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         Na2         N03 

STD 

00000 

09.2* 

34.23 

26.50 

00.000 

1486.6 

OBS 

00000 

09.2'. 

34.232 

26.50 

1486.6 

STD 

00010 

09.23 

34.30 

26.56 

00.015 

1486.8 

OBS 

00010 

09.23 

34.303 

26.56 

1486.8 

STD 

00020 

07.77 

34.30 

26.76 

00.029 

1481.5 

OBS 

00020 

07.77 

34.302 

26.78 

1481.5 

STD 

00030 

06.42 

34.44 

27.08 

00.040 

1476.5 

OBS 

00030 

06.42 

34.441 

27.08 

1476.5 

STD 

000  50 

05.02 

34.46 

27.27 

00.058 

1471.2 

OBS 

00050 

05.02 

34.461 

27.27 

1471.2 

STD 

00075 

04.34 

34.54 

27.41 

00.077 

1468.9 

OBS 

COO  75 

04.34 

34.542 

27.41 

1468.9 

STD 

00100 

04.07 

34.58 

27.47 

00.093 

1468.2 

OBS 

00100 

04.07 

34.585 

27.47 

1468.2 

STD 

00125 

03.84 

34.59 

27.50 

00.109 

1467.7 

OBS 

00125 

03.84 

34.589 

27.50 

1467.7 

STD 

00150 

03.28 

34.5  3 

27.54 

00.124 

1*65.7 

DBS 

00150 

03.28 

34.578 

27.54 

1 465 . 7 

STD 

00200 

03.07 

34.63 

27.61 

00.150 

1465.7 

OBS 

00200 

03.07 

34.634 

27.61 

1465.7 

STD 

00250 

03.47 

34.75 

27.66 

00.174 

1468.4 

DBS 

002  50 

03.47 

34.748 

27.66 

1468.4 

STD 

003  00 

03.77 

34.81 

27. 6B 

00.197 

1470.6 

OBS 

00300 

03.77 

34.812 

27.68 

1470.6 

STD 

00400 

03.92 

34.88 

27.72 

00.241 

1473.0 

OBS 

OO'.OO 

03.92 

34.880 

27.72 

1473.0 

STO 

00500 

03.84 

34.89 

27.74 

00.283 

1474.3 

OBS 

00500 

03.84 

34.890 

27.74 

1474.3 

STD 

00600 

03.81 

34.90 

27.75 

00.324 

1475.8 

OBS 

006  00 

03.81 

34.902 

27.75 

14  75.8 

STD 

007  00 

03.79 

34.90 

27.75 

00.366 

1477.4 

OBS 

00  700 

03.79 

34.90  3 

27.75 

1477.4 

STD 

00800 

03.70 

34.90 

27.76 

00.407 

1478.7 

OBS 

00800 

03.70 

34.905 

27.76 

1478.7 

STD 

00900 

03.65 

34.90 

27.76 

00.449 

1480.2 

OBS 

00900 

03.65 

34.900 

27.76 

1480.2 

STD 

OICOO 

03.61 

34.90 

27.76 

00.492 

1481.6 

OBS 

01000 

03.61 

34.896 

27.76 

1481.6 

STD 

01100 

03.59 

34.89 

27.76 

00.535 

14B3.2 

OBS 

01100 

03.59 

34.892 

27.76 

1483.2 

STO 

012  00 

03.59 

34.89 

27.77 

00.579 

1484.9 

OBS 

01200 

03.59 

34.894 

27.77 

1484.9 

STD 

01300 

03.62 

34.90 

27.77 

00.624 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.902 

27.77 

1486.7 

STD 

Ol'.OO 

03.67 

34.91 

27.77 

00.669 

1488.6 

OBS 

01400 

03.67 

34.914 

27.77 

1488.6 

STD 

01500 

03.67 

34.92 

27.77 

00.715 

1490.3 

OBS 

01500 

03.67 

34.916 

27.77 

1490.3 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOJARE  6D 
1     SSUARE    «1 
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TABLE  XXVI. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  AN- 
DROSCOGGIN at  Ocean  Station  BRAVO,  16  August-8  September  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-8126. 


NODC          S    ■ 

r    4    I    I    C    N 

DAT 

4 

REFID       31       8126 

YEAR 

1969 

BOTDP    03*75 

4IP 

TEMP          C9, 

.*             DIP    HOT    PER 

KINO-DIR    12 

INST    STD    tECOROER 

TEN    Sa    1*07 

CONSeC               0001 

MONTH 

08 

SHIP    41 

HET 

BULB          07 

.8               11 

2          3 

HINO-SPD    11 

TR4CE    DIR                         D 

5    S0U4RE       3 

L4T             56    36       N 

oav 

21 

DtT4    USE       1 

B4R0METB     1001, 

.0             SE4 

HIND-FOR 

DURATION                   00.* 

2     SOUARE    60 

LONG       C51    00      u 

HOUt 

10. 1 

ARE4              C5 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WE4THER       X* 

ORIG     85*    001 

1     SQUARE     61 

C4STNUH/TIME 

I.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SI3M4-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXYii               PO* 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STO 

OCCOO 

08.99 

3*. 28 

26.58 

CO.OCO 

1*85.7 

10.1 

OBS 

00000 

08.99 

3*. 28 

26.58 

1*85.7 

SIO 

00010 

08.87 

3*. 28 

26.60 

00.01* 

1*85.5 

OBS 

00010 

08.87 

3*. 2  8 

26.60 

1*85.5 

STD 

00020 

08.8* 

3*. 28 

26.60 

00.029 

1*85.5 

OBS 

00020 

OB. 6* 

3*. 28 

26.60 

1*85.5 

STD 

000  30 

08.73 

3*.  2  8 

26.62 

00.0*3 

1*85.3 

OBS 

00030 

08.73 

3*. 28 

26.62 

1*85.3 

OBS 

CCCO 

06.18 

3*.*6 

27.12 

1*75.7 

STD 

00050 

0*.97 

3*.*2 

27.2* 

00.066 

1*70.9 

OBS 

COO  50 

C*.97 

3*.*2 

27.2* 

1*70.9 

STD 

00075 

03. •fB 

3*.  5 8 

27.53 

00.08* 

1*65.3 

OBS 

00075 

03. *8 

3*. 58 

27.53 

1*65.3 

STD 

00100 

03.50 

3*. 6* 

27.57 

00.097 

1*65.9 

OBS 

00100 

03.50 

3*. 6* 

27.57 

1*65.9 

STD 

0012  5 

03.22 

3*.  63 

27.59 

00.111 

1*65.1 

OBS 

00125 

03.22 

3*. 63 

27.59 

1*65.1 

STD 

00150 

03.35 

3*. 72 

27.65 

00.123 

1*66.2 

OBS 

00150 

03.35 

3*. 72 

27.65 

1*66.2 

STO 

00200 

03.71 

3*.  8  2 

27.69 

00.1*5 

1*68.7 

OBS 

00200 

03.71 

3*. 82 

27.69 

1*66.7 

STO 

002  50 

03.6* 

3*. 82 

27.70 

00. 166 

1*69.2 

OBS 

002  50 

03.6* 

3*. 82 

27.70 

1*69.2 

STD 

00300 

03.72 

3*. 85 

27.72 

00.187 

1*70.* 

OBS 

00300 

03.72 

3*. 85 

27.72 

1470.* 

STD 

0040C 

03.65 

3*. 87 

27.7* 

00.228 

1*71.8 

OBS 

00".  00 

03.65 

3*. 87 

27.7* 

1*71.8 

STD 

00500 

03.63 

3*. 88 

27.75 

00.268 

1*73.* 

OBS 

00500 

03.63 

3*.  8  8 

27.75 

1*73.* 

STD 

00600 

03.72 

3*. 90 

27.76 

00.309 

1*75.5 

OBS 

00600 

03.72 

3*.  90 

27.76 

1475.5 

STO 

00700 

03.70 

3*. 90 

27.7c. 

00.3*9 

1*77.0 

OBS 

00700 

03.70 

3*. 90 

27.76 

1*77.0 

STO 

coeoo 

03.61 

3*. 89 

27.76 

00.391 

1*78.3 

OBS 

008  00 

03.61 

3*. 89 

27.76 

1*78.3 

STD 

009  00 

03.5* 

3*.  89 

27.77 

00.*32 

1*79.7 

OBS 

0C900 

03.5* 

3*. 89 

27.77 

1*79.7 

STD 

01000 

03.51 

3*. 89 

27.77 

00. *7* 

1*81.2 

OBS 

01000 

03.51 

3*.  89 

27.77 

1*81.2 

STD 

01100 

0  3.50 

3*. 88 

27.76 

00.517 

1*82.8 

OBS 

01100 

03.50 

3*. 88 

27.76 

1*82.8 

STD 

01200 

03.51 

3*. 89 

27.77 

00.561 

1*8*. 6 

OBS 

01200 

03.51 

3*. 89 

27.77 

1*8*. 6 

STD 

01300 

03.51 

3*. 89 

27.77 

00.605 

1486.2 

OBS 

01300 

03.51 

3*.  89 

27.77 

1*86.2 

STO 

01400 

03.62 

3*. 91 

27.78 

00.650 

1488.4 

OBS 

01*00 

03.62 

3*. 91 

27.78 

1488.4 

STD 

01500 

03.65 

3*.  9* 

27.80 

00.69  5 

1*90.3 

OBS 

01500 

03.65 

3*. 9* 

27.80 

1*90.3 
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TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFIO        31       8126 
CONSeC  0OO2 

LIT  56    ".0       N 

LONG       051    00       H 


VEAR 

1969 

BOTOP    03566 

AIR 

TEMP           11.7 

DIR    HGT    PER 

WIND-OIR    19 

INST     STD    PECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

1       06 

SHIP    41 

WET 

BULP          08.3 

04 

2          3 

KIMD-SPO    10 

TRACE    01 R                      D 

5     SQUARE       3 

0«» 

21 

DATA    USE        1 

BAROHETB     1000.7 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    60 

HCUH 

Ib.O 

AREA                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER        XI 

ORIG     B54    002 

1     SQUARE    6l 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

GXYG                P34 

TOT     P          N02          N03 

SI33          PH 

STO 

00000 

09.27 

34.27 

26.52 

00.000 

1486.8 

OBS 

00000 

09.2  7 

34.27 

26.52 

1486.8 

STO 

00010 

09.09 

34.28 

26.56 

CO. 015 

1466.3 

OBS 

00010 

09.09 

34.2  8 

26.56 

1466.3 

STO 

00020 

08.93 

34.32 

26.62 

00.029 

1485.9 

OBS 

OC020 

C8.93 

34.32 

26.62 

1485.9 

STD 

0003  0 

08.59 

34.33 

26.68 

00.043 

1464.8 

OBS 

00030 

08.59 

34.3  3 

26.68 

1484.8 

OBS 

COC*0 

05.39 

34.51 

27.26 

1472.6 

STD 

00050 

0'i.42 

34.54 

27.40 

00.064 

1468.6 

OBS 

000  50 

C.'tZ 

34.54 

27.40 

1468.8 

STD 

00075 

03.69 

34.59 

27.51 

00.080 

1466.2 

OBS 

000  75 

03.69 

34.59 

27.51 

1466.2 

STD 

OCIOO 

03.24 

34.63 

27.59 

00.094 

1464.8 

OBS 

00100 

03.24 

34.63 

27.59 

1464.8 

STD 

00125 

03.24 

34.70 

27.65 

C0.1C6 

1465.3 

OBS 

00125 

03.24 

34.70 

27.65 

1465.3 

STD 

00150 

03.51 

34.75 

27.66 

00.118 

1466.9 

OBS 

00150 

03.51 

34.75 

27.66 

1466.9 

STO 

002  00 

03.67 

34.82 

27.70 

00.140 

1468.5 

OBS 

C02C0 

03.67 

34.82 

27.70 

1468.5 

STD 

002  50 

03.76 

34.86 

27.72 

00.160 

1469.8 

OBS 

002  50 

03.76 

34.86 

27.72 

1469.3 

STD 

00300 

03.83 

34.87 

27.72 

00.181 

1470.9 

OBS 

003  00 

03.83 

34.87 

27.72 

1470.9 

STD 

CC40C 

03.83 

34.88 

27.73 

00.222 

1472.6 

OBS 

00400 

03.83 

34.88 

27.73 

1472.6 

STD 

00500 

03.79 

34.89 

27.74 

00.263 

1474.1 

OBS 

005  00 

03.79 

34.89 

27.74 

1474.1 

STD 

00600 

03.77 

34.90 

27.75 

00.304 

1475.7 

OBS 

CC60C 

03.77 

34.90 

27.75 

1475.7 

STD 

007  00 

03.69 

34.89 

27.75 

00.346 

1477.0 

OBS 

00700 

03.69 

34.89 

27.75 

1477.0 

STD 

oceoo 

03.68 

34.89 

27.75 

00.388 

1476.6 

OBS 

00800 

03.66 

34.89 

27.75 

1476.6 

STD 

009  00 

03.65 

34.89 

27.76 

00.430 

1460.1 

OBS 

00900 

03.65 

34.89 

27.76 

1480.1 

STD 

01000 

03.58 

34.88 

27.76 

00.474 

1481 .5 

OBS 

eicoc 

03.58 

34.88 

27.76 

1481.5 

STO 

01100 

03.59 

34.88 

27.75 

00.518 

1463.2 

OBS 

01100 

C3.59 

34.88 

27.75 

1483.2 

STD 

01200 

03.56 

34.87 

27.75 

00.563 

1464.6 

OBS 

01200 

03.56 

34.87 

27.75 

1464.6 

STD 

0130C 

03.65 

34.89 

27.76 

00.609 

1486.8 

OBS 

01300 

03.65 

34.89 

27.76 

1486.6 

STO 

01<<00 

03.67 

34.90 

27.76 

00.656 

1488.6 

OBS 

0K.00 

03.67 

34.90 

27.76 

1486.6 

STD 

01500 

C3.66 

34.91 

27.77 

00.702 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.91 

27.77 

1490.3 
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TABLE  XXVI.— Continued 


S    T    4     T     I     C     N 


REHO      31       8126 

YE40 

1969 

60TDP    03475 

AIR 

TEMP           10.6 

DIP    HGT    PER 

UIND-DIB    16 

CONSEC               0003 

MONTH 

08 

SHIP    41 

«ET 

BULB          09.4 

15 

2          3 

UIMD-SPD    1-. 

L4T            56    *2       N 

DAY 

22 

D4T4    USE        1 

B4R0METS     1001. C 

SEA 

^IND-FOR 

LONt       051    03       w 

HOUR 

10.0 

4RE1                05 

CLOUD    T/4 

CL/TP 

WEATHEt        X2 

C4STNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TE^•P 

SAL 

SIOMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                PO' 

STD 

COP  00 

08.92 

34.34 

20.63 

00 

.000 

1485.6 

10." 

PBS 

00000 

08.92 

34.34 

26.63 

1485.6 

STD 

00010 

08.90 

34.35 

26.65 

00 

.014 

1485.7 

OBS 

OOOlO 

08.90 

34.35 

26.05 

1485.7 

STD 

OOO20 

08.  74 

34.37 

26.69 

00 

.028 

1485.2 

OBS 

00020 

08.74 

34.37 

26.69 

1485.2 

OBS 

COC2  5 

08.73 

34.37 

26.69 

1485.3 

STD 

00030 

06.41 

34.40 

27.05 

00 

.040 

1476.4 

OBS 

00030 

06.41 

34.40 

27.05 

1476.4 

STD 

00C50 

34.57 

OBS 

00050 

34.67 

STD 

00075 

34.63 

OBS 

000  75 

34.63 

STD 

00100 

34.69 

OBS 

00100 

34.69 

STD 

00125 

34.71 

OBS 

CC125 

34.71 

STD 

00150 

34.77 

OBS 

00150 

34.77 

STD 

00200 

34.84 

OBS 

002  00 

34.84 

STD 

00250 

34.85 

OBS 

00250 

34.85 

STD 

00300 

34.87 

OBS 

C0300 

34.87 

STD 

OO'.OO 

03.47 

34.86 

27.75 

1471.0 

OBS 

00*00 

03.47 

34.86 

27.75 

1471.0 

STD 

00500 

03.52 

34.89 

27.77 

1472.9 

OBS 

00500 

03.52 

34.89 

27.77 

1472.9 

STD 

00600 

03.60 

34.89 

27. 7d 

1474.9 

OBS 

00600 

03.60 

34.89 

27.76 

1474.9 

STD 

007  00 

03.55 

34.89 

27.77 

1476.4 

OBS 

00700 

C3.55 

34.89 

27.77 

1476.4 

STD 

00800 

03.54 

34.89 

27.77 

1478. 0 

OBS 

coeoo 

03.54 

34.89 

27.77 

1478.0 

STD 

00900 

03.53 

34.89 

27.77 

1479.6 

OBS 

00900 

03.53 

34.89 

27.77 

1479.6 

STD 

01000 

03.51 

34.89 

27.77 

1481.2 

OBS 

01000 

03.51 

34.89 

27.77 

1481 .2 

STD 

01100 

03.49 

34.88 

27.76 

1482.8 

OBS 

01100 

03.49 

34.88 

27.76 

1482 .8 

STD 

01200 

03.48 

34.8  8 

27.77 

1484.4 

OBS 

01200 

03.48 

34.88 

27.77 

1484.4 

STD 

01300 

03.57 

34.90 

27.77 

1486.5 

OBS 

01300 

C3.57 

34.90 

27.77 

1486.5 

STD 

01<.00 

03.65 

34.91 

27.77 

1488.5 

OBS 

Ol'.OO 

03.65 

34.91 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.64 

34.92 

27.78 

1490.2 

OBS 

015  00 

03.64 

34.92 

27.78 

1490.2 

INST    STD    SECOROER 
TRACE     DIR  0 

0URATI3N  00.5 

OR  IS    854    003 


TEN  SO  1407 
5  SaiiARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 
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TABLE  XXVI.— Continued 


S  T  4  T  I  C  N 


REFID   31  8126 

CONSeC  000* 

LAT      56  28   N 

LONG   0  50  58   U 


VEAB  1969 
MONTH  08 
DAY     Z2 

HOUR     18, C 


BOTDP    03612 
SHIP    AI 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  10.0 

JET    BULB  08.3 

BAPOHETP     1003. "t 
CLOUO    T/A 


DIP    HOT    PER 

05      2         2 
SEA 

CL/TP 


«1N0-DIR    22 
HIND-SPD    11 

WINO-FCR 
HEATHEB        XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    Olft  0 

DURATION  00.4 

OR  10     B5<.    0  04 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SQUARE     00 


CASTNUM/TIME        LVLTVP 


DYNOPTM       SNO    VEL       OXYG 


P^4       TQT     p 


STD 

00000 

09.38 

34, 

.36 

20 

.58 

00, 

.000 

1487.3 

□  BS 

00000 

09.38 

34 

.36 

26 

.56 

1487.3 

STO 

00010 

09.18 

34 

.36 

26 

.61 

00 

.014 

1486.7 

OBS   ■ 

COOIO 

09.18 

34, 

.36 

26, 

.01 

1486.7 

STO 

00020 

08.73 

34 

.40 

26 

.71 

00 

.028 

1485.2 

OBS 

O0O20 

08.73 

34. 

.40 

26, 

.71 

1465.2 

STO 

00030 

05.55 

34, 

.44 

27, 

.19 

00. 

.039 

1473.0 

OBS 

000  30 

05.55 

34 

.44 

27 

.19 

1473.0 

STD 

C0C50 

04.33 

34 

.54 

27, 

.41 

CO. 

.055 

1406.4 

06  S 

00050 

04.33 

34, 

.54 

27, 

.41 

1466.4 

STD 

00075 

03.83 

34. 

.58 

27, 

.49 

00. 

.071 

1460.8 

OBS 

00075 

03.83 

34. 

.58 

27, 

.49 

1466.6 

STO 

00100 

03.31 

34, 

.62 

27, 

.57 

00. 

,085 

1465.1 

OBS 

COIOO 

03.31 

34. 

.62 

27, 

.57 

1465.1 

STO 

00125 

03.21 

34. 

.62 

27, 

.58 

00. 

.099 

1405.1 

OBS 

00125 

03.21 

34. 

.02 

27, 

.58 

1465.1 

STO 

C0150 

03.34 

34. 

.00 

27. 

.00 

00. 

,111 

1466.1 

OBS 

00150 

03.34 

34. 

.66 

27. 

,60 

1466.1 

STD 

002CC 

03.75 

34. 

.79 

27 

.07 

CO. 

,135 

1468.8 

OBS 

00200 

03.75 

34. 

,79 

27. 

,67 

1468.8 

STO 

002  50 

03.92 

34. 

,80 

27, 

.70 

00. 

,157 

1470.5 

OBS 

0C2  50 

03.92 

34, 

,66 

27, 

.70 

1470.5 

STO 

00300 

03.90 

34. 

,90 

27. 

.74 

00. 

,178 

1471.2 

OBS 

C0300 

03.90 

34, 

.90 

27, 

,74 

1471.2 

STD 

00400 

03.87 

34. 

,91 

27. 

,75 

00. 

,217 

1472.6 

OBS 

00400 

03.87 

34. 

,91 

27, 

.75 

1472.8 

STD 

00500 

03.79 

34. 

,90 

27. 

.75 

00. 

,257 

1474.1 

OBS 

005  00 

03.79 

34. 

,90 

27. 

,75 

1474.1 

STD 

00600 

03.73 

34. 

,89 

27. 

,75 

CO. 

,298 

1475.5 

OBS 

006  00 

03.73 

34. 

,89 

27. 

,75 

1475.5 

STD 

00700 

03.67 

34. 

69 

27. 

,75 

00. 

,339 

1476.9 

OBS 

C0700 

03.67 

34. 

,89 

27. 

,  75 

1476.9 

STD 

008  00 

03.60 

34, 

,89 

27. 

,76 

00. 

,361 

1478.3 

OBS 

008  00 

03.60 

34. 

89 

27. 

,76 

1478.3 

STD 

00900 

03.54 

34. 

,88 

27. 

,76 

00, 

,423 

1479.7 

OBS 

00900 

03.54 

34. 

,88 

27. 

,76 

1479.7 

STD 

ClOOO 

03.49 

34. 

,88 

27. 

,76 

00. 

466 

1481.1 

OBS 

01000 

03.49 

34. 

,88 

27. 

,76 

1481.1 

STD 

CllOO 

03.48 

34. 

67 

27. 

.76 

00. 

,509 

1482.7 

OBS 

01100 

03.48 

34. 

,87 

27. 

,76 

1482.7 

STD 

01200 

03.47 

34. 

87 

27. 

,76 

00. 

,553 

1484.4 

OBS 

012CO 

03.47 

34. 

87 

27. 

,76 

1464.4 

STO 

01300 

03.47 

34. 

88 

27. 

,77 

00. 

598 

1486.1 

OBS 

01300 

03.47 

34. 

88 

27. 

,77 

1486.1 

STD 

01400 

03.46 

34. 

88 

27. 

,77 

00. 

,643 

1487.7 

OBS 

01400 

03.46 

34. 

88 

27. 

,77 

1467.7 

STO 

01500 

03.47 

34. 

88 

27. 

,77 

00. 

669 

1489.4 

OBS 

01500 

03.47 

34. 

86 

27. 

77 

1489.4 
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TABLE  XXVI.— Continued 


S    T    a     T     I     C    N 


REFID       31  S126 

CONSEC  0005 

L4T             56  36       N 

LONG      0  50  3  7      H 


yES"!  1969 
MONTH  06 
DAY  23 

HOUR     11.9 


BOTDP    C3475 
SHIP    ai 
D4T/1    USE       1 
4«E4  05 


41P    TEMP  10. r 

WET  BULB  08,3 
B4RCMETR  1C03.4 
CLOUD    T/4 


OIB     HOT    PER 

05       2         2 
SEA 
CL/TO 


WIND-DIR    22 
JIND-SPD    11 
HIN0-f3R 
HE4THES       XI 


INST    STD    fECORDER 
TRACE    01  R  0 

DURATION  00. ". 

ORIG    B5<.    005 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1    SOUARE    60 


CASTNUM/TIME        LVLTVP  DEPTH 


STD 
CBS 

STD 
06S 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
□  BS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

oes 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
CBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 


ceo  00 

00000 
00010 
00010 
00020 
0C020 
00030 
C0030 
00050 
00050 
CCC75 
00075 
0010" 
00100 
00125 
C0125 
00150 
00150 
00185 
00200 
00200 

002  50 
00250 

003  00 
00300 
00400 
004C0 
00500 
005  00 
C0600 
00600 
00700 
00700 

008  00 
O0800 
00900 

009  00 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 
01400 
01500 
01500 


TEMP 

09.20 
09.20 
09.18 
09.16 
08.90 
08.90 
06.82 
06.62 
04.18 
04.  18 
03.48 
03.48 
03.18 
03.18 
03.11 
03.  11 
03.40 
03.40 
03. 7o 
03.68 
03.68 
03.69 
03.69 
03.62 
03.62 
03.65 
03.65 
03.60 
03.60 
03.64 
03.64 
03.69 
03.69 
03.64 
03.64 
03.60 
03.60 
03.58 
03.58 
03.55 
03.55 
03.55 
03.55 
03.61 
03.61 
03.68 
03.68 
03.67 
03.67 


SAL 

34.2  5 
34.25 
34.25 
34.25 
34.26 
34.2  8 
34.37 
34.37 
34.51 
34.51 
34.57 
34.57 
34.61 
34.61 
34.65 
34.65 
34.72 
34.72 
34.80 
34.79 
34.79 
34.83 
34.83 
34.83 
34.83 
34.85 
34.85 
34.85 
34.85 
34.87 
34.87 
34.87 
34.87 
34.87 
34.67 
34.87 
34.87 
34.87 
34.87 
34.87 
34.87 
34.87 
34.87 
34.86 
34.86 
34.90 
34.90 
34.91 
34.91 


SIGMA-T 

26.52 
26.5  2 
26.52 
26.5  2 
26.59 
26.59 
26.97 
26.97 
27.40 
27.40 
27.52 
27.52 
27.58 
27.56 
27.62 
27.62 
27.65 
27.65 
27.67 
27.67 
27.67 
27.70 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.7  2 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 


DYNDPTH 
00.000 
00  .  0 1 5 
00.030 
00.042 
00.060 
00.076 
00.090 
00.103 
00.115 

00.138 
00.16C 
00.181 
00.222 
00.264 
00.306 
CO. 349 
00.392 
00.436 
00.480 
00.524 
00.570 
00.616 
00.662 
00.709 


SNO    VEL       OXYG 

1486.5 
1466.5 
1486.6 
1486.6 
1485.7 
1485.7 
1478.0 
1478.0 
1467.8 
1467.8 
1465.3 
1465.3 
1464.5 
1 464 . 5 
1464.7 
1464.7 
14&6.4 
1466.4 
1468.6 
1468.5 
1468.5 
1469.4 
1469.4 
1470.0 
1470.0 
1471.8 
1471.8 
1473.2 
1473.2 
1475.1 
1475.1 
1476.9 
1476.9 
1478.4 
1478.4 
1479.9 
1479.9 
1481.5 


P04       TOT    P 


1481. 
1483. 
1483. 
1484. 
1484. 
1486, 
1486. 
1468. 
1488. 
1490. 
1490. 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NODC  ST4TICN  D4T4 


REFID       31       8126 
CONSEC  0006 

lAT  56    38       N 

LONG       050    39       W 


C»STNUM/TIME       LVLTVP 


»£»« 

1969 

BOTDP    03566 

AIP 

ie»P          09.4 

OIR    HOT    PER 

WlND-0! R    26 

INST     STO    RECORDER 

MONTH 

08 

SHIP    »I 

WET 

BULB           07.2 

26 

3          2 

HI'<0'-SPO    15 

TRACE    OIR                        0 

DAT 

23 

OATS    USE        1 

BAR0MET3     1004.7 

SEA 

WINO-FOR 

DURATION                   00.4 

HOJB 

18. C 

4BEA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORIG    B54    006 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

0XY6               PT4 

TOT    P          N02          N03 

STO 

00000 

09.04 

34.31 

26.59 

00.000 

1486.0 

OBS 

00000 

09.04 

34.31 

26.59 

1466.0 

STD 

00010 

09.02 

34.31 

26.60 

00.014 

1486.1 

DBS 

COO  IP 

09.02 

34.31 

26.60 

1486.1 

STD 

00020 

08.99 

34.31 

26.60 

00.029 

1486.1 

OBS 

00020 

08.99 

34.31 

26.60 

1486.1 

STD 

00030 

07.50 

34.38 

26.88 

00.042 

1480.7 

OBS 

00030 

07.50 

34.38 

26.88 

1480.7 

STD 

00050 

04.30 

34.52 

27.39 

00.061 

1468.3 

OBS 

00050 

04.30 

34.52 

27.39 

1468.3 

STD 

00075 

03.52 

34.5  8 

27.52 

00.077 

1465.5 

OBS 

0CC75 

03.52 

34.58 

27.52 

1465.5 

STD 

00100 

03.11 

34.62 

27.59 

00.090 

1464.2 

CBS 

00100 

03.11 

34.02 

27.59 

1464.2 

STO 

00125 

03.25 

34.68 

27.63 

00.103 

1465.3 

OBS 

00125 

03.25 

34.6  8 

27.63 

1465.3 

STD 

00150 

03.51 

34.75 

27.66 

00.114 

1466.9 

OBS 

00150 

03.51 

34.75 

27.66 

1466.9 

STD 

0C200 

03.79 

34.83 

27.69 

CO. 136 

1469.0 

OBS 

002  00 

03.79 

34.83 

27.69 

1469.0 

OBS 

00221 

03.51 

34.78 

27.68 

1468.1 

OBS 

00248 

03.78 

34.84 

27.70 

1469.6 

STD 

002  50 

03.68 

34.83 

27.71 

00.158 

1469.4 

OBS 

00250 

03.68 

34.83 

27.71 

1469.4 

OBS 

00260 

03.56 

34.81 

27.70 

1469.0 

STO 

00300 

03.71 

34.85 

27.72 

00.179 

1470.4 

OBS 

0030C 

03.71 

34.95 

27.72 

1470.4 

STD 

oa<,oo 

03.79 

34.88 

27.73 

00.220 

1472.4 

OBS 

004  00 

03.79 

34.88 

27.73 

1472.4 

STD 

005  00 

03.75 

34.89 

27.75 

00.260 

1473.9 

OSS 

00500 

03.75 

34.89 

27.75 

1473.9 

STD 

C06CC 

03.78 

34.89 

27.74 

00.302 

1475.7 

OBS 

00600 

03.78 

34.89 

27.74 

1475.7 

STD 

CC7C0 

03.70 

34.89 

27.75 

00.343 

1477.0 

oes 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

1477.0 

STD 

00800 

03.62 

34.88 

27.75 

00.386 

1478.3 

OBS 

CC800 

03.62 

34.88 

27.75 

1478.3 

STD 

009  00 

03.59 

34.8  8 

27.75 

00.42  8 

1479.9 

OBS 

00900 

03.59 

34.88 

27.75 

1479.9 

S'D 

oiroc 

03.56 

34.88 

27.76 

00.472 

1481.4 

OBS 

01000 

03.56 

34.86 

27.76 

1481.4 

STD 

01100 

03.59 

34.88 

27.75 

00.516 

1483.2 

OBS 

ouoo 

03.59 

34.88 

27.75 

1483.2 

STD 

01200 

03.57 

34.88 

27.76 

00.561 

1484.8 

OBS 

01200 

03.57 

34.88 

27.76 

1484.8 

STD 

01300 

03.66 

34.90 

27.76 

00.606 

1486.9 

OBS 

C13C0 

03.66 

34.  9C 

27.76 

1486.9 

STO 

01400 

03.68 

34.91 

27.77 

00.662 

1488.7 

CBS 

01400 

03.68 

34.91 

27.77 

1488.7 

STD 

01500 

03.67 

34.91 

27.77 

00.698 

1490.3 

OBS 

01500 

03.67 

34.91 

27.77 

1490.3 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SuUARE  60 
1     SJUARE     60 


485 


TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID       31       8126            veAS 

1969 

BOTOP    C3566 

AIB 

TEWP          13.3 

OIR    HOT    PER            UIND-DIR    17 

CONSEC               0007            MONTH 

08 

SHIP    AI 

UET 

BULB         08.9 

18 

1         3               WIND-SPD    18 

L«T            56    32       N            Oil 

2* 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1004.4 

SEA 

HIN0-F3R 

LONG      C5C    38       w            HOUR 

10.1 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

MEATMEB        Xl 

CASTNUM/TIHE       LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL       OXrG                PD' 

STD 

OOOCO 

09.  19 

34.35 

26. 6C 

OO.OCO 

1486.0 

10.1          OBS 

00000 

09.  19 

34.35 

26.60 

1486.6 

STD 

00010 

09.17 

34.35 

26.60 

00.014 

1486.7 

OBS 

00010 

09.17 

34.35 

26.60 

1486.7 

STD 

00020 

09.00 

34.3  8 

26.65 

00.028 

1486.2 

OBS 

00020 

09.00 

34.38 

26.65 

1486.2 

STD 

00030 

05.78 

34.40 

27.13 

00.040 

1473.9 

OBS 

00030 

05.78 

34.40 

27.13 

1473.9 

OBS 

00040 

04. 7* 

34.50 

27.3  3 

1469.9 

STD 

00050 

04.38 

34.5  0 

27.37 

00.057 

1468.6 

OBS 

000  50 

04.38 

34.50 

27.37 

1468.6 

STO 

00075 

03.68 

34.61 

27.51 

00.073 

1467.1 

OBS 

00075 

03.88 

34.61 

27.51 

1467.1 

STD 

00100 

03.39 

34.62 

27.57 

00.087 

1465.4 

CBS 

00100 

03.39 

34.62 

27.57 

1465.4 

STO 

00125 

C3.22 

34.63 

27.59 

00.100 

1465.1 

OBS 

00125 

03.22 

34.63 

27.59 

1465.1 

STD 

00150 

03.21 

34.64 

27.60 

00.113 

1465.5 

OBS 

00150 

03.21 

34.64 

27.60 

1465.5 

STO 

002  00 

03.63 

34.77 

27.66 

00.137 

1468.3 

OBS 

00200 

03.63 

34.77 

27.66 

1468.3 

PBS 

00222 

03.80 

34.80 

27.67 

1469.4 

STO 

00250 

03.54 

34.79 

27.69 

00.160 

1468.8 

OBS 

002  50 

03.54 

34.79 

27.69 

1468.8 

STO 

003  00 

03.87 

34.87 

27.72 

00.181 

1471  .1 

OBS 

0C300 

03.87 

34.87 

27.72 

1471.1 

STD 

00*00 

03.79 

34.89 

27.74 

00.222 

1472.4 

OBS 

OCOO 

03.79 

34.89 

27.74 

1472.4 

STO 

00500 

03.83 

34.90 

27.75 

00.262 

1474.3 

OBS 

005  00 

03.83 

34.90 

27.75 

1474.3 

STO 

P0600 

03.80 

34.92 

27.76 

00.303 

1475.8 

OBS 

006  00 

03.80 

34.92 

27.76 

1475.6 

STD 

007  00 

03.76 

34.92 

27.77 

00.343 

1477.3 

OBS 

00700 

03.76 

34.92 

27.77 

1477.3 

STO 

008  00 

03.69 

34.91 

27.77 

00.383 

1478 .7 

OBS 

00600 

03.69 

34.91 

27.77 

1478.7 

STO 

009  00 

03.61 

34.90 

27.77 

00.425 

1480.0 

OBS 

00900 

03.61 

34.90 

27.77 

1480.0 

STO 

OICOO 

03.58 

34.90 

27.77 

00.467 

1481.5 

OBS 

01000 

03.  58 

34.90 

27.77 

1481  .5 

STD 

01100 

03.53 

34.89 

27.77 

00.5C9 

1483.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.69 

27.77 

1463.0 

STD 

01200 

03.55 

34.89 

27.77 

00.553 

1484.7 

oes 

01200 

03.55 

34.69 

27.77 

1484.7 

STD 

01300 

03.55 

34.89 

27.77 

00.598 

1486.4 

OBS 

C1300 

03.55 

34.89 

27.77 

1486.4 

STD 

Ol'.OO 

03.64 

34.91 

27.77 

00.643 

1488.5 

OBS 

OUOO 

03.64 

34.91 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.68 

34.93 

27.79 

00.689 

1490.4 

OBS 

01500 

03.68 

34.93 

27.79 

1490.4 

INST    Sro    kECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.5 

ORIS    654    007 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SauARE  60 
1     SauARE     60 
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TABLE  XXVI.— Continued 


S    T    S     T     I     0    N 


REFIO      31       8126 
CONSEC  0008 

L»T  56    34       N 

LONG       050    57      H 


CASTNU"/TIHE        LVLTYP 


VEiR 

1969 

BOTDP    03475 

AIP 

TEMP          08,9 

DIB     HGT    PER 

KIND-DIR     19 

INST     STD    RECORDER 

TEN    S3    1407 

MONTH 

06 

SHIP    AI 

WET 

BULB          07,6 

19 

3          4 

WIND-SPD    18 

TRACE    01  R                        D 

5    SQUARE       3 

o»y 

2<. 

DATA    USE        1 

BABOMETB    0999,3 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION                   00.7 

2     SQUARE     60 

HOUR 

18.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER       XI 

ORIG     B54    008 

1     SOUARE     bO 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND     VEL 

OXVG                P34 

TOT     P          N02          N03 

Sn3         PH 

STD 

000  00 

09.16 

34.39 

26.64 

00,000 

1486.5 

OBS 

COO  00 

09.16 

34.39 

26.64 

1486.5 

STD 

00010 

08.99 

34.39 

26.66 

00.014 

1486.0 

OBS 

00010 

08.99 

34.39 

26.66 

1486.0 

STD 

00020 

06.49 

34.46 

27.08 

00.025 

1476.7 

OBS 

00020 

06.49 

34.4  6 

27.08 

1476.7 

STD 

00030 

05.  19 

34.50 

27,28 

00.034 

1471,6 

OBS 

00030 

05.19 

34.50 

27,28 

1471,6 

OBS 

00040 

04.07 

34.56 

27,45 

1467.2 

STD 

00050 

03.85 

34.5  9 

27,50 

00.049 

1466,5 

OBS 

00050 

03.85 

34.59 

27.50 

1466.5 

OBS 

000  60 

03.57 

34.62 

27.55 

1465,5 

STD 

00075 

03.56 

34.65 

27.57 

00.063 

1465.8 

OBS 

00075 

03.56 

34.65 

27.57 

1465.8 

STD 

00100 

03.78 

34.74 

27.62 

00,075 

1467.2 

OBS 

00100 

03.78 

34.74 

27.62 

1467,2 

STO 

00125 

C3.21 

34.70 

27.65 

00.087 

1465,2 

OBS 

00125 

03.21 

34.70 

27.65 

1465.2 

OBS 

00135 

03.54 

34.77 

27.67 

1466  ,6 

STD 

00150 

03.20 

34.74 

27.68 

00.098 

1465,6 

OBS 

00150 

03.20 

34.74 

27.68 

1465.6 

DBS 

00175 

03.24 

34.78 

27.71 

1466.2 

STD 

00200 

03.79 

34.87 

27.73 

00.119 

1469,1 

OBS 

002  00 

03.79 

34.87 

27.73 

1469.1 

STD 

00250 

03.85 

34.90 

27.74 

00.139 

1470,2 

OBS 

00250 

03.85 

34.90 

27.74 

1470,2 

STD 

C0300 

03.84 

34.91 

27.75 

00.158 

1471,0 

OBS 

00300 

03.84 

34.91 

27.75 

1471,0 

STO 

00400 

03.81 

34.91 

27.76 

00.197 

1472,5 

OBS 

004  00 

03.81 

34.91 

27.76 

1472,5 

STD 

005  00 

03.77 

34.90 

27.75 

00.236 

1474.0 

OBS 

00500 

03.77 

34.90 

27.7  5 

1474.0 

STO 

00600 

03.68 

34.90 

27.76 

00.276 

1475.3 

OBS 

006  00 

03.68 

34,  90 

27.76 

1475,3 

STD 

00700 

03.61 

34.89 

27.76 

00.316 

1476.6 

OBS 

00700 

03.61 

34.89 

27.76 

1476.6 

STD 

00800 

03.57 

34.89 

27.76 

00.357 

1478,1 

OBS 

00800 

03.57 

34.89 

27.76 

1478.1 

STO 

009  00 

03.50 

34.88 

27.76 

00.399 

1479.5 

OBS 

00900 

03.50 

34.8  8 

27.76 

1479.5 

STD 

01000 

03.48 

34.88 

27.77 

00.441 

1481,1 

OBS 

OlOCO 

03.48 

34.88 

27.77 

1481,1 

STD 

01100 

03.47 

34.88 

27.77 

00.48  4 

1482.7 

OBS 

01100 

03.47 

34.88 

27.77 

1482.7 

STD 

01200 

03.47 

34.88 

27.77 

00.528 

1484.4 

OBS 

01200 

03.47 

34.88 

27.77 

1484.4 

STD 

01300 

03.46 

34.88 

27.77 

00.572 

1486.0 

OBS 

01300 

03.46 

34.8  8 

27.77 

1486.0 

STD 

01400 

03.47 

34.87 

27.76 

00.618 

1487.7 

OBS 

01400 

03.47 

34.87 

27.76 

1467.7 

STD 

01500 

03.50 

34.88 

27.76 

00.664 

1489.6 

OBS 

01500 

03.50 

34,88 

27,76 

1489.6 
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TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID       31  8126  rE4R     1969 

CONSEC  0009  MONTH       08 

L»T            56  37      N  D«Y            25 

LONG       050  *6       W  HOUR     12.0 


BOTDP    Oi'tTi 
SHIP    il 
DAT*    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  10.0 

HET  BULB  07.2 
6AP0METP  1003.^ 
CLOUD     T/4 


DIR    HGT     PER 

29      2         2 
SEA 
CL/TR 


UIND-DIR  17 

KIND-SPD  12 
WIND-F3P 

KEATHER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    B5<.    009 


TEN  SO  1<.07 
5  SOUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME        LVLTYP  DEPTH 


STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OSS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00010 
000  20 
00020 
00030 
00030 
00040 
000  50 
00050 
00075 
00075 
00100 
00100 
00110 
00125 
00125 
00130 
00150 
00150 
00165 
00178 
00200 
O020O 
00250 
002  50 
00300 
00300 
00*00 
00<.00 
00500 
00500 

006  00 
00600 
00700 

007  00 
00600 

008  00 
00900 

009  00 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
01400 

onoo 

01500 
015  00 


TEMP 

09.13 
09.13 
06.99 
08.99 
06.93 
06.93 
05.18 
05.18 
04.23 
03.65 
03.85 
03.81 
03.81 
03.50 
03.50 
03.66 
03.17 
03.17 
03.06 
03.36 
03.36 
03.62 
03.26 
03.26 
03.28 
03.82 
03.82 
03.81 
03.81 
03.79 
03.79 
03.74 
03.74 
03.67 
03.67 
03.62 
03.62 
03.57 
03.57 
03.54 
03.54 
03.50 
03.50 
03.56 
03.56 
03.57 
03.57 
03.57 
03.57 
03.65 
03.65 
03.67 
03.67 


SAL 

34.34 
34.34 
34.36 
34.36 
34.3  5 
34.35 
34.36 
34.36 
34.44 
34.60 
34.60 
34.60 
34.60 
34.65 

34.6  5 
34.69 
34.59 
34.59 
34.70 
34.73 
34.73 
34.77 
34.73 

34.7  8 
34.76 
34.88 
34.88 
34.90 
34.90 
34.90 
34.90 
34.89 
34.69 
34.88 
34.6  6 
34.66 
34.88 
34.88 
34.88 
34.88 

34.8  6 
34.88 
34.88 
34.69 
34.89 
34.89 
34.89 
34.89 
34.89 
34.90 
34.90 
34.92 
34.92 


SIGMA-T  DYNDPTH       SND    VEL       OXYG 


P34       TOT    P 


26.60 

26.60 

26.64 

26.64 

20.94 

26.94 

27.17 

27.17 

27.34 

27.51 

27.51 

27.51 

27.51 

27.56 

27.56 

27.60 

27.56   ■ 

27.56 

27.66 

27.66 

27.66 

27.66 

27.67 

27.70 

27.70 

27.73 

27.73 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.75 

27.76 

27.76 

27.76 

27.76 

27.76 

27.76 

27.77 

27.77 

27.76 

27.76 

27.76 

27.76 

27.76 

27.76 

27.78 


00.000 
00.014 
00.027 
00.037 

00.052 
00.067 
00.081 

00.094 


00.128 
00.149 
00.166 
00.207 
00.247 
00.268 
00.330 
00.371 
00.414 
00.456 
00.499 
00.543 
00.588 
00.63  4 
00.680 


1486.3 
1466.3 
1466.0 
1486.0 
1478.3 
1478.3 
1471 .4 
1471.4 
1467.7 
1466.5 
1466.5 
1460.6 
1466.8 
1465.9 
1465.9 
1466.8 
1464.8 
1464.8 
1464.6 
1466.3 
1466.3 
1467.7 
1466.3 
1466 .8 
1466.8 
1470.1 
1470.1 
1470.9 
1470.9 
1472.4 
1472 .4 
1473.9 
1473.9 
1475.2 
1475.2 
1476.7 
1476.7 
1476.1 
1478.1 
1479.7 
1479.7 
1481.2 
1461  .2 
1483.1 
1463.1 
1464.8 
1484.6 
1486.5 
1486.5 
1488.5 
1468.5 
1490.3 
1490.3 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NODC     STATION    DATA 


REfID  31  8126 
CONSEC  COlO 
LAT  56  31  N 
LONG   051  02   H 


YEAR  1969 
MONTH  08 
DAY  25 
HOUR  18.0 


BOTDP  03'.75 
SHIP  AI 
DATA  JSE   1 
AREA       05 


AIR     TEMP  10.6 

WET    BULB  08.9 

BAROMETR     1003.4 
CLOUO    T/A 


DIP     HOT     PER 

20       3  3 

SEA 
CL/TP 


KIND-OIR     17 
KIND-SPD    23 
MIND-FDR 
MEATHER        XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    01 R  D 

DURATION  00.4 

ORIG    854    010 


TEN  SO  1407 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND 

VEI 

STD 

00000 

09 

.17 

34.38 

26 

.63 

00 

.000 

1486 

.5 

DBS 

00000 

09 

.17 

34.38 

26 

.63 

1466 

.5 

STD 

00010 

09 

.16 

34.38 

26 

.63 

00 

.014 

1486 

.7 

OBS 

00010 

C9 

.16 

34.38 

26 

.63 

1486 

.7 

STD 

0002  0 

09 

.14 

34.38 

26 

.63 

00 

.028 

1466 

.8 

OBS 

00020 

09 

.14 

34.3  8 

26 

.63 

1466 

.6 

STD 

00030 

08 

.31 

34.37 

26 

.75 

00, 

.042 

1483 

.8 

OBS 

00030 

08, 

.31 

34.37 

26 

.75 

1463 

.6 

STD 

00050 

05. 

.86 

34.51 

27 

.20 

00, 

.064 

1474 

.7 

OBS 

00050 

05. 

.86 

34.51 

27, 

.20 

1474 

.7 

STD 

00075 

04, 

.06 

34.61 

27, 

.49 

00. 

.082 

1467 

.8 

OBS 

000  75 

04, 

.06 

34.61 

27, 

.49 

1467 

.8 

STD 

00100 

03. 

.75 

34.67 

27, 

.57 

00, 

.096 

1467 

.0 

OBS 

00100 

03, 

.75 

34.67 

27, 

.57 

1467 

.0 

STD 

00125 

03. 

.46 

34.70 

27, 

.62 

00, 

.109 

1466 

.2 

OBS 

00125 

03. 

.46 

34.70 

27, 

,62 

1466 

.2 

STD 

00150 

03. 

.18 

34.72 

27, 

,67 

00. 

.121 

1465 

.5 

OBS 

00150 

03. 

,18 

34.72 

27, 

,67 

1465 

.5 

STD 

00200 

03. 

,12 

34.78 

27. 

,72 

00. 

,142 

1466 

.1 

OBS 

00200 

03. 

.12 

34.78 

27. 

.72 

1466 

.1 

STD 

002  50 

03. 

.20 

34.82 

27.74 

00. 

.162 

1467 

.3 

OBS 

00250 

03. 

.20 

34.82 

27. 

.74 

1467 

.3 

STD 

00300 

03, 

,34 

34.85 

27. 

,75 

00. 

.160 

1468 

.3 

OBS 

003  00 

03, 

,34 

34.85 

27. 

,75 

1463 

.3 

STD 

004  00 

03. 

,56 

34.89 

27. 

00. 

.218 

1471 

.5 

OBS 

004  00 

03. 

.56 

34.89 

27. 

1471. 

.5 

STD 

C0500 

03. 

,65 

34.91 

27. 

00, 

,256 

1473. 

.5 

OBS 

00500 

03. 

.65 

34.91 

27. 

1473 

.5 

STD 

00600 

03. 

.66 

34.91 

27. 

00. 

.295 

1475. 

.2 

OBS 

00600 

03. 

,66 

34.91 

27. 

1475, 

.2 

STD 

00700 

03. 

,65 

34.91 

27. 

00. 

.334 

1476, 

.6 

OBS 

00700 

03. 

,65 

34.91 

27. 

1476, 

.3 

STD 

ooeoo 

03. 

,59 

34.91 

27. 

.78 

00. 

.374 

1478, 

.2 

OBS 

008  00 

03. 

.59 

34.91 

27. 

,78 

1478, 

.2 

STD 

00900 

03. 

,57 

34.91 

27. 

,78 

00. 

,414 

1479, 

.6 

OBS 

00900 

03. 

,57 

34.91 

27. 

.78 

1479, 

.8 

STD 

01000 

03. 

50 

34.90 

27. 

.78 

00. 

455 

1481. 

,2 

OBS 

01000 

03. 

,50 

34.90 

27. 

.78 

1481, 

,2 

STO 

01100 

03. 

47 

34.90 

27. 

,78 

00. 

,496 

1462, 

,7 

OBS 

01100 

03. 

47 

34.90 

27. 

,76 

1482. 

,7 

STD 

01200 

03. 

54 

34.91 

27. 

,78 

00. 

,539 

1484. 

,7 

OBS 

01200 

03. 

54 

34.91 

27. 

76 

1464. 

.7 

STD 

01300 

03. 

,61 

34.92 

27. 

,76 

00. 

,562 

1486. 

.7 

OBS 

01300 

03. 

,61 

34.92 

27. 

78 

1486. 

.7 

STD 

01400 

03. 

64 

34.93 

27. 

,79 

00. 

,626 

1488. 

.5 

OBS 

01400 

03. 

64 

34.93 

27. 

,79 

1488. 

,5 

STD 

01500 

03. 

63 

34.93 

27. 

,79 

00. 

670 

1490. 

.2 

OBS 

01500 

03. 

63 

34.93 

27. 

79 

1490. 

.2 

P04       TOT    P 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NODC  STJIICN  DATA 


REFID       31       8126 
CONSEC  0011 

L«T  56    41       N 

LONG      050    42       W 


CASTNUM/TIHE        LVLTYP 


VEAB 

1969 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP           10.0 

DIP     HOT     PER             WIND-OIR     06 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

08 

SHIP    AI 

WET 

8ULB         07.2 

16 

2         2               H^D-SPD    i: 

TRACE   om                    1 

DAY 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1009.1 

SEA 

■(IND-FOP 

DURATION                 00.' 

HOUR 

10.0 

AREA              05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

HEATHER        X2 

ORIG    854    Oil 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

S1GM4-I 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

09.18 

34.34 

26.59 

00.000 

1486.5 

OBS 

00000 

09.18 

34.34 

26.59 

1486.5 

STD 

00010 

09.12 

34.34 

26.60 

00.014 

1486.5 

OBS 

00010 

09.12 

34.34 

26.60 

1486.5 

STD 

00020 

08.69 

34.32 

26.66 

00.028 

1485.0 

OBS 

00020 

08.69 

34.32 

26.66 

1465.0 

STD 

00030 

05.59 

34.42 

27.17 

00.040 

1473.2 

OBS 

00030 

05.59 

34.42 

27.17 

1473.2 

OBS 

00040 

04.49 

34.51 

27.37 

1468.9 

STD 

00050 

04.09 

34.54 

27.43 

00.056 

1467.4 

OBS 

00050 

04.09 

34.54 

27.43 

1467.4 

OBS 

00060 

03.76 

34.60 

27.51 

1466.3 

STD 

00075 

03.84 

34.65 

27.55 

00.071 

1466.9 

OBS 

00075 

03.84 

34.65 

27.55 

1466.9 

OBS 

00095 

03.31 

34.61 

27.57 

1465.0 

STD 

00100 

03.53 

34.66 

27.59 

00.084 

1466.1 

OBS 

00100 

03.53 

34.66 

27.59 

1466.1 

OBS 

00110 

03.27 

34.67 

27.62 

1465.1 

OBS 

00120 

03.79 

34.75 

27.63 

1467.6 

STD 

00125 

03.74 

34.73 

27.62 

00.097 

1467.5 

OBS 

00125 

03.74 

34.73 

27. o2 

1467.5 

OBS 

00135 

03.34 

34.69 

27.63 

1465.9 

STO 

00150 

03.34 

34.74 

27.67 

00.109 

1466.2 

OBS 

00150 

03.34 

34.74 

27.67 

1466.2 

OBS 

00165 

03.72 

34.81 

27.69 

1468.1 

OBS 

00180 

03.46 

34.77 

27.66 

1467.2 

STD 

00200 

03.60 

34.82 

27.71 

00.130 

1468.2 

OBS 

002  00 

03.60 

34.82 

27.71 

1468.2 

STD 

002  5  0 

03.88 

34.86 

27.72 

00.151 

1470.3 

OBS 

00250 

03.88 

34.88 

27.72 

1470.3 

STD 

00300 

03.81 

34.69 

27.74 

00.171 

1470.9 

OBS 

003  00 

03.81 

34.89 

27.74 

1470.9 

STO 

00400 

03.81 

34.68 

27.73 

00.211 

1472.5 

OBS 

00400 

03.81 

34.88 

27.73 

1472.5 

STD 

00500 

03.78 

34.66 

27.74 

00.252 

1474.0 

OBS 

005  00 

03.78 

34.66 

27.74 

1474.0 

STD 

006  00 

03.67 

34.87 

27.74 

00.294 

1475.2 

OBS 

006  00 

03.67 

34.87 

27.74 

1475.2 

STD 

00700 

03.61 

34.86 

27.74 

00.337 

1476.6 

OBS 

00700 

03.61 

34.86 

27.74 

1476.6 

STD 

00800 

03.70 

34.8  8 

27.74 

00.360 

1478.7 

OBS 

00600 

03.70 

34.88 

27.74 

1478.7 

STO 

00900 

03.64 

34.66 

27.75 

00.423 

1480.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.88 

27.75 

1460.1 

STD 

01000 

03.58 

34.87 

27.75 

00.467 

1461.5 

OBS 

01000 

03.58 

34.67 

27.75 

1481 .5 

STD 

01100 

03.58 

34.88 

27.76 

00.512 

1483.2 

OBS 

01100 

03.58 

34.88 

27.76 

1463.2 

STD 

01200 

03.58 

34.86 

27.76 

00.557 

1484.9 

OBS 

01200 

C3.58 

34.88 

27.76 

1484.9 

STD 

01300 

03.60 

34.89 

27.76 

00.602 

1466.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.69 

27.76 

1466.6 

STD 

01400 

03.65 

34.89 

27.76 

00.649 

1488.5 

OBS 

01400 

03.65 

34.89 

27.76 

1488.5 

OBS 

01440 

03.66 

34.90 

27.76 

1489.3 

STD 

01500 

03.61 

34.90 

27.77 

00.696 

1490.1 

OBS 

01500 

03.61 

34.90 

27.77 

1490.1 

TEN  SO  1407 
5  SaUARE  3 
2  SOUARE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  XXVI.— Continued 


S    T    1     T     I     0    N 


BEFID       31  8126 

CONSEC  0012 

14T             56  38       N 

LONG       051  02       H 


CaSTNUM/TIME        LVLTYP 


YEAR 

1969 

BCTOP    03*75 

4IR 

TEMP           10.6 

DIR     HOT     PER             WIND-DIR    07 

INST    STD   fECORDER 

MONTH 

08 

SHIP    41 

UET 

BULB           06.7 

16 

1          3                ,(IND-SPD    08 

TRACE    DIR                         D 

DtV 

26 

D4T1    USE        1 

BUROME^R    1007.8 

SEA 

WINO-FQP 

DURATION 

HOUR 

17.6 

4SE4                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

ORIG    85*    012 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

OYNDPTh 

SNO    VEL       OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

STD 

000  00 

09.26 

3*. 35 

26.59 

00. 000 

1486.6 

DBS 

00000 

09.26 

3*. 35 

26.59 

1*86.8 

STD 

00010 

09.2* 

34.35 

26.59 

00.01* 

1486.9 

OBS 

OOOIO 

09.2* 

3*. 35 

26.59 

1486.9 

STD 

00020 

09.06 

3*. 37 

26.6* 

00.028 

1466 .4 

OBS 

00020 

09.06 

3*. 37 

26.6* 

1486.4 

STD 

00030 

07.o'8 

3*.*9 

26.9* 

00.0*1 

1*81 .5 

OBS 

00030 

07.68 

3*.*9 

26.9* 

1*61.5 

STD 

00050 

0*.58 

3*.  53 

27.37 

00.060 

1*69.5 

OBS 

00050 

0*.58 

3*.  53 

27.37 

1*69.5 

STD 

00075 

03.80 

3*.  66 

27.56 

00.076 

1*66.8 

OBS 

00075 

03.80 

3*. 66 

27.56 

1*66.8 

STD 

00100 

03. *0 

3*. 69 

27.62 

00.086 

1465.5 

OBS 

00100 

03. *0 

3*. 69 

27.62 

1465.5 

OBS 

00110 

03.18 

3*. 68 

27.63 

1464.8 

STD 

00125 

03.26 

3*. 72 

27.66 

00.100 

1465.4 

OBS 

00125 

03.26 

3*.  72 

27.66 

1465.4 

STD 

00150 

03.** 

3*. 78 

27.69 

00.111 

1 466 . 7 

OBS 

00150 

03.** 

3*. 78 

27.69 

1466.7 

STD 

002  00 

03.76 

3*.  86 

27.72 

00.132 

1469.0 

OBS 

00200 

03.76 

3*. 86 

27.72 

1469.0 

STD 

002  50 

03.79 

3*. 88 

27.73 

00.152 

1469.9 

OBS 

002  50 

03.79 

3*. 88 

27.73 

1469.9 

STD 

00300 

03.80 

34.69 

27.7* 

00.172 

1470.8 

OBS 

00300 

0  3.80 

3*. 69 

27.7* 

1470.8 

STD 

00*00 

03.6* 

3*. 88 

27.75 

00.211 

1471.8 

OBS 

00«00 

03.6* 

3*. 86 

27.75 

1471 .8 

STD 

C0500 

03.67 

3*. 89 

27.75 

00.250 

1473.6 

OBS 

005  00 

03.67 

3*. 69 

27.75 

1473.6 

STD 

006  00 

0  3.69 

3*.  89 

27.75 

00.291 

1475.3 

DBS 

00600 

03.69 

3*.  69 

27.75 

1475.3 

STO 

00700 

03.67 

3*. 90 

27.76 

00.331 

1476.9 

OBS 

00700 

03.67 

3*. 90 

27.76 

1476.9 

STD 

00800 

03.63 

3*. 89 

27.76 

00.373 

1478.4 

OBS 

008  00 

03.63 

3*. 69 

27.76 

1478.4 

STD 

00900 

03.57 

3*. 68 

27.76 

00.*15 

1479.8 

OBS 

00900 

03.57 

3*. 88 

27.76 

1479.6 

STD 

ClOOO 

03.5* 

34.87 

27.75 

00.458 

1461.3 

OBS 

01000 

03.5* 

34.87 

27.75 

1481.3 

STD 

01100 

0  3.56 

3*. 87 

27.75 

00.503 

1463.1 

OBS 

01100 

03.56 

3*. 87 

27.75 

1463.1 

STD 

01200 

03.  58 

3*. 68 

27.76 

00.548 

1484.9 

OBS 

01200 

03.58 

34.66 

27.76 

1484.9 

STD 

01300 

03.66 

34.66 

27.75 

00.594 

1466.9 

DBS 

01300 

03.66 

34.68 

27.75 

1486.9 

STD 

Ol'.OO 

03.69 

34.90 

27.76 

00.641 

1488.7 

OBS 

01*00 

03.69 

34.90 

27.76 

1488.7 

STO 

01500 

03.68 

34.90 

27.76 

00.689 

1490.3 

OBS 

01500 

03.68 

3*. 90 

27.76 

1490.3 

TEN  SO  1*07 
5  SauARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 
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TABLE  XXVI.— Conlimied 


S    T    a     T     1     C    N 


etflD       31       8126 
CONSEC  0013 

l«T  56   *2       N 

LONG       C51     15       H 


CASTNOM/TIME 


V6H 

1969 

BOTDP    03530 

AIR 

TEMP           10.6 

OIR    HOT    PER            HINO-OIR    32 

MONTH 

1       08 

SHIP    ai 

UET 

BULB          07.6 

09 

0         2               JINO-SPD    06 

DAY 

27 

04T»    USE       1 

BAROMETR     1005.6 

SEA 

aiNO-FOR 

HOUR 

11.9 

1RE4              05 

CLOUD    T/a 

CL/TR 

MEATHER        X2 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI=Ma-T 

DVNDPTH 

SND    VEL       OX»G                P3 

STD 

CCOOO 

09.09 

34.2  3 

26.5  2 

CO. 000 

1466.0 

OBS 

00000 

09.09 

34.23 

26.5  2 

1486.0 

STO 

00010 

06.60 

34.42 

26.75 

00.014 

1484.6 

OBS 

00010 

06.60 

34.42 

26.75 

1484.6 

STD 

00020 

08.35 

34.43 

26.79 

00.027 

1483.6 

OBS 

C00  2C 

08.35 

34.43 

26.79 

1463.6 

STD 

00030 

06.63 

34.40 

27.<I2 

00.038 

1477.4 

OBS 

00030 

06.65 

34.40 

27.02 

1477.4 

OBS 

00040 

04.66 

34.53 

27.36 

1469.7 

STD 

00050 

03.94 

34.57 

27.47 

00.055 

1466.9 

OBS 

0C0  5C 

03.94 

34.57 

27.47 

1466.9 

OBS 

00055 

03.43 

34.59 

27.54 

1464.8 

STD 

00C75 

03.44 

34.64 

27.58 

00.069 

1465.2 

OBS 

00075 

03.44 

34.64 

27.56 

1465.2 

OB^ 

000B5 

03.11 

34.63 

27.60 

1464.0 

STD 

00100 

03.11 

34.66 

27.63 

00.062 

1 464 . 3 

OBS 

00100 

03.11 

34.66 

27.63 

1464.3 

STD 

00125 

03.24 

34.72 

27.66 

00.094 

1465.3 

OBS 

00125 

03.24 

34.72 

27.66 

1465.3 

STD 

00150 

03.66 

34.60 

27.68 

00.105 

1467.7 

OBS 

00150 

03.66 

34.60 

27.68 

1467.7 

STD 

002  00 

03.71 

34.84 

27.71 

00.126 

1468.7 

OBS 

C0200 

03.71 

34.84 

27.71 

1468.7 

STD 

00250 

03.76 

34.65 

27.71 

00.147 

1469.9 

OBS 

00250 

03.76 

34.85 

27.71 

1469.9 

STD 

003  00 

03.77 

34.87 

27.73 

00.167 

1470.7 

OBS 

003  00 

03.77 

34.87 

27.73 

1470.7 

STO 

CC4CC 

03.63 

34.86 

27.73 

00.208 

1471.7 

OBS 

004  00 

03.63 

34.86 

27.73 

1471.7 

STD 

00500 

03.69 

34.88 

27.74 

00.248 

1473.6 

OBS 

00500 

03.69 

34.8  8 

27.74 

1473.6 

STO 

00600 

03.70 

34.88 

27.74 

00.290 

1475.3 

OBS 

00600 

03.70 

34.88 

27.74 

1475.3 

STD 

00700 

03.66 

34.66 

27.75 

00.332 

1476.9 

OBS 

00700 

03.68 

34.88 

27.75 

1476.9 

STD 

008  00 

03.61 

34.88 

27.75 

00.374 

1478.3 

OBS 

C080C 

03.61 

34.88 

27.75 

1478.3 

STO 

00900 

03.58 

34.87 

27.75 

00.417 

1479.8 

OBS 

00900 

03.58 

34.87 

27.75 

1479.6 

STD 

01000 

03.56 

34.88 

27.76 

00.46  1 

1461.4 

OBS 

01000 

03.56 

34.88 

27.76 

1481.4 

STD 

01100 

03.55 

34.87 

27.75 

00.505 

1483.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.67 

27.75 

1483.0 

STD 

01200 

03.52 

34.87 

27.7  5 

00.550 

1464.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.87 

27.75 

1484.6 

STO 

01300 

03.59 

34.88 

27.75 

00.596 

1466.6 

OBS 

01300 

03.59 

34.86 

27.75 

1466.6 

STD 

Ol-tOO 

03.68 

34.90 

27.76 

00.642 

1488.7 

OBS 

01400 

03.68 

34.90 

27.76 

1468.7 

STD 

01500 

03.73 

34.92 

27.77 

00.689 

1490.6 

OBS 

01500 

03.73 

34.92 

27.77 

1490.6 

INST    STD    kECOROER 
TRACE    DIB  0 

OJRATIDN  00.4 

ORIG    834    013 


TEN  SO  1407 
S-SOUABE  3 
2  SOUARE  6C 
1     SOUARE     61 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXVI.— Continued 


S  T  A  T  I  C  N 


REFIO   31  8126 

CONSEC  OOl*. 

LAT      56  37  N 

LONG   051  16   H 


CASTNUH/TIHE   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP           10.0 

DIR    HGT    PER 

MIND-DIR     30 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

08 

SHIP    AI 

MET 

BULB          08.3 

04 

1         3 

UIND-SPD    13 

TRACE    DIR                        0 

5     SOUARE       3 

DAY 

27 

DATA    USE        1 

BARQMETR     10C7.1 

SEA 

WIND-FDR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     60 

HOUR 

18.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/Tt 

HEATHER       XI 

ORIG    654    014 

1     SOUARE    61 

,VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                 PD4 

TOT    P          N02          N03 

SI33          PH 

STD 

00000 

09.05 

34.30 

26.58 

00.000 

1486.0 

OBS 

00000 

09.05 

34.30 

26.58 

1486.0 

STD 

CCOIO 

08.84 

34.33 

26.6  4 

00.014 

l'Ve5.4 

oes 

00010 

08.84 

34.33 

26.64 

1485.4 

STD 

00020 

08.81 

34.34 

26.65 

00.023 

1485.5 

OBS 

00020 

08.81 

34.34 

26.65 

1485.5 

STD 

00030 

08.27 

34.37 

26.76 

00.041 

1483.6 

OBS 

00C30 

08.27 

34.37 

26.76 

1483.6 

OBS 

000  40 

05.77 

34.48 

27.19 

1474.1 

STD 

00050 

04.32 

34.55 

27.42 

00.061 

1468.4 

OBS 

00050 

04.32 

34.55 

27.42 

1466.4 

STD 

00075 

03.36 

34.65 

27.59 

00.076 

1464.9 

OBS 

00C75 

03.36 

34.65 

27.59 

1464.9 

STD 

00100 

03.17 

34.69 

27.64 

00.088 

1464.6 

OBS 

00100 

03.17 

34.69 

27.64 

1464.6 

OBS 

00114 

03.03 

34.68 

27.65 

1464.2 

STD 

00125 

03.32 

34.76 

27.69 

00.099 

1465.7 

OBS 

00125 

03.32 

34.76 

27.69 

1465.7 

STD 

00150 

03.56 

34.81 

27.70 

00.110 

1467.2 

OBS 

00150 

03.56 

34.81 

27.70 

1467.2 

STD 

00200 

03.80 

34.86 

27.72 

00.131 

1469.1 

OBS 

002  00 

03.80 

34.86 

27.72 

1469.1 

STD 

C0250 

03.79 

34.88 

27.73 

CO. 151 

1469.9 

OBS 

002  50 

03.79 

34.88 

27.73 

1469.9 

STD 

00300 

03.71 

34.86 

27.74 

00.170 

1470.4 

OBS 

00300 

03.71 

34.88 

27.74 

1470.4 

STD 

00400 

03.63 

34.88 

27.75 

00.209 

1471.7 

OBS 

00400 

03.63 

34.88 

27.7  5 

1471.7 

STD 

00500 

03.65 

34.89 

27.76 

00.249 

1473.5 

OBS 

005  00 

03.65 

34.89 

27.76 

1473.5 

STD 

006  00 

03.66 

34.90 

27,76 

00.286 

1475.2 

OBS 

00600 

03.66 

34.90 

27.76 

1475.2 

STD 

0070C 

03.60 

34.89 

27.76 

00.32  9 

1476.6 

OBS 

00700 

03.60 

34.89 

27.76 

1476.6 

STD 

008  00 

03.54 

34.89 

27.77 

00.369 

1478.0 

OBS 

00800 

03.54 

34.89 

27.77 

1478.0 

STD 

00900 

03.51 

34.88 

27.76 

00.411 

1479.5 

OBS 

00900 

03.51 

34.88 

27.76 

1479.5 

STD 

01000 

03.51 

34.89 

27.77 

'-0.453 

1461.2 

OBS 

01000 

03.51 

34.89 

27.77 

1461.2 

STD 

01100 

03.51 

34.90 

27.78 

00.495 

1482.9 

OBS 

01100 

03.51 

34.90 

27.7  8 

1462.9 

STD 

01200 

03.51 

34.89 

27.77 

00.538 

1484.6 

OBS 

01200 

03.51 

34.89 

27.77 

1484.6 

STD 

01300 

03.58 

34.90 

27.77 

00.562 

1486.6 

OBS 

01300 

03.58 

34.90 

27.77 

1466.6 

STD 

01400 

03.66 

34.92 

27.78 

00.62  7 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.92 

27.78 

1488.6 

STD 

01500 

03.66 

34.93 

27.79 

00.672 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.93 

27.79 

1490.3 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NOOC  ST4TIGN  OATS 


REFIO       31       8126 
CONSEC  0015 

L«T  56    22       N 

LONG      051    14      W 


CaSTNUM/TIHE        LVLTVF 


YEAa 

1969 

BOTDP    03512 

AIR 

TEfP          08.9 

DIP    HGT    PER 

WIND-DIR     32 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO     1407 

■lONTt- 

1      OB 

Ship    11 

WET 

a  UL  8          07.2 

04 

1         2 

WIND-SPO    04 

TRACE    OIR                        0 

5     SaUARE        3 

o»y 

28 

DATS     USE        1 

BAROIIETR     1014.2 

SEA 

.<IM0-FaR 

DURATION                   00.4 

2     SaUARE     60 

HOUR 

11.9 

ABE4                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHEF        X2 

ORIG    854    015 

1     SauARE    61 

.VLTVF 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG               PJ4 

TOT    P         Na2         N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

09.60 

34.21 

26.42 

00.000 

1487.9 

DBS 

000  00 

09.60 

34.21 

26.42 

1487.9 

STO 

00010 

09.60 

34.21 

26.42 

00.016 

1488.1 

□  BS 

00010 

09.60 

34.21 

26.42 

1488.1 

STD 

00020 

09.60 

34.21 

26.42 

00.032 

1488.2 

OBS 

00020 

09.60 

34.21 

26.42 

1488.2 

STO 

00030 

06.60 

34.32 

26.96 

00.046 

1477.1 

OBS 

00030 

06.60 

34.32 

26.96 

1477.1 

OBS 

00040 

05.24 

34.48 

27.26 

1472.0 

STO 

000  50 

04.70 

34.50 

27.33 

00.064 

1469.9 

OBS 

000  50 

04.70 

34.50 

27.33 

1469.9 

STD 

00075 

04.00 

34.53 

27.43 

00.082 

1467.5 

OBS 

00075 

04.00 

34.53 

27.43 

1467.5 

STD 

OOIOC 

03.50 

34.57 

27.52 

00.098 

1465.8 

OBS 

00100 

03.50 

34.57 

27.52 

1465.8 

STO 

00125 

03.27 

34.59 

27.55 

00.112 

1465.3 

OBS 

00125 

03.27 

34.59 

27.55 

1465.3 

STO 

00150 

03.15 

34.63 

27.60 

00.125 

1465.2 

OBS 

0C150 

03.15 

34.6  3 

27.60 

1465.2 

STO 

002  00 

02.95 

34.66 

27.64 

00.150 

1465.2 

OBS 

002  00 

02.95 

34.66 

27.64 

1465.2 

STO 

00250 

03.60 

34.78 

27.67 

00.173 

1469.0 

OBS 

002  50 

03.60 

34.78 

27.67 

1469.0 

STD 

00300 

03.79 

34.81 

27.68 

00.195 

1470.7 

OBS 

00300 

03.79 

34.81 

27.68 

1470.7 

STO 

00400 

03.96 

34.87 

27.71 

00.240 

1473.1 

OBS 

00400 

03.96 

34.87 

27.71 

1473.1 

STD 

005  00 

03.73 

34.88 

27.74 

00.282 

1473.8 

OBS 

00500 

03.73 

34.8  8 

27.74 

1473.8 

STO 

00600 

03.75 

34.89 

27.75 

00.323 

1475.6 

OBS 

00600 

03.75 

34.89 

27.7  5 

1475.6 

STO 

00700 

03.73 

34.90 

27.76 

00.365 

1477.2 

OBS 

00700 

03.73 

34.90 

27.76 

1477.2 

STD 

00800 

03.69 

34.89 

27.75 

00.407 

1478.6 

OBS 

00800 

03.69 

34.89 

27.75 

1478.6 

STO 

0C900 

03.64 

34.90 

27.77 

00.449 

1480.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.90 

27.77 

1480.1 

STO 

01000 

03.57 

34.89 

27.76 

00.492 

1481.5 

OBS 

01000 

03.57 

34.89 

27.76 

1481.5 

STD 

01100 

03.56 

34.89 

27.77 

00.535 

1483.1 

OBS 

01100 

03.56 

34.89 

27.77 

1483.1 

STD 

01200 

03.52 

34.89 

27.77 

00.579 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.89 

27.77 

1484.6 

STD 

01300 

03.67 

34.92 

27.78 

00.623 

1487.0 

OBS 

01300 

03.67 

34.92 

27.78 

1487.0 

STO 

01400 

03.70 

34.93 

27.78 

00.667 

1488.8 

OBS 

01400 

03.70 

34.93 

27.76 

1488.8 

STD 

01500 

03.65 

34  .-93 

27.79 

00.712 

1490.3 

OBS 

01500 

03.65 

34.93 

27.79 

1490.3 
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TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID  31  8126 
CONSEC  C016 
L«T  56  18  N 
LONG   051  l^   W 


C4STNUW/TIME   LVLTVP 


YEAR 

1969 

BGTDP    03475 

AIR 

TEMP           10.6 

DIP     HOT    PER 

WINO-OIR    32 

INST     STO    ftECORDER 

TEN    SQ    1407 

MONTH 

08 

SHIP    AI 

WET 

BULB          08.3 

02 

1         3 

rflVO-SPO    13 

TRACE    DIR                      D 

5     SOUARE        3 

DAY 

28 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1011.9 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                   00.4 

2     SguARE    50 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHEf        X2 

ORIG    B54    016 

1     SQUARE     61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SI5MA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

QXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

000  00 

09.63 

34.21 

26.42 

00.000 

1488.0 

OBS 

00000 

09.63 

34.21 

26.42 

1488.0 

STD 

00010 

09.60 

34.21 

26.42 

00.016 

1486.1 

OBS 

000  10 

09.60 

34.21 

26.42 

1488.1 

STD 

00020 

07.01 

34.39 

26.96 

00.029 

1478.6 

OBS 

OOO20 

07.01 

34.39 

26.96 

1478.6 

STD 

00030 

05.01 

34.43 

27.24 

00.039 

14  70.8 

OBS 

00030 

05.01 

34.43 

27.24 

1470.8 

STD 

000  50 

04.56 

34.53 

27.37 

00.055 

1469.4 

OBS 

OO050 

04.56 

34.53 

27.37 

1469.4 

STD 

00075 

04.  18 

34.58 

27.46 

00.072 

1468.3 

OBS 

00075 

04.  18 

34.58 

27.46 

1468.3 

STD 

00100 

03.93 

34.62 

27.51 

00.087 

1467.7 

OBS 

00100 

03.93 

34.62 

27.51 

1467.7 

STD 

00125 

03.62 

34.64 

27.54 

00.102 

1467.7 

OBS 

00125 

03.82 

34.64 

27.54 

1467  .7 

STD 

00150 

03.  76 

34.73 

27.62 

00.115 

1468.0 

OBS 

00150 

03.76 

34.73 

27.62 

1466.0 

STD 

002  00 

03.80 

34.78 

27.65 

00.139 

1469.0 

OBS 

00200 

03.80 

34.78 

27.65 

1469.0 

STD 

002  50 

04.27 

34.86 

27.67 

00.162 

1471 .9 

OBS 

002  50 

04.27 

34.86 

27.67 

1471.9 

STD 

00300 

04.26 

34.89 

27.69 

00.185 

1472.7 

OBS 

0030C 

04.26 

34.89 

27.69 

1472.7 

OBS 

003*0 

03.93 

34.86 

27.70 

1472.0 

STO 

OO'.OO 

04.00 

34.89 

27.72 

00.228 

1473.3 

OBS 

OO'iOO 

04.00 

34.89 

27.72 

1473.3 

STD 

00500 

03.69 

34.86 

27.73 

00.270 

1473.6 

OBS 

005  00 

03.69 

34.86 

27.73 

1473.6 

STD 

00600 

03.65 

34.88 

27.75 

00.312 

1475.1 

OBS 

006  00 

03.65 

34.88 

27.75 

1475.1 

STD 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

00.353 

1477.0 

OBS 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

1477.0 

STD 

00800 

03.69 

34.89 

27.75 

00.395 

1478.6 

OBS 

008  00 

03.69 

34.89 

27.75 

1478.6 

STO 

00900 

03.60 

34.89 

27.76 

00.438 

1479.9 

OBS 

00900 

03.60 

34.89 

27.76 

1479.9 

STD 

01000 

03.53 

34.89 

27.77 

00.480 

1481.3 

OBS 

01000 

03.53 

34.89 

27.77 

1481.3 

STO 

01100 

03.53 

34.69 

27.77 

00.523 

1463.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.89 

27.77 

1483.0 

STO 

01200 

03.52 

34.89 

27.77 

00.567 

1484.6 

OBS 

01200 

03.52 

34.89 

27.77 

1484.6 

STD 

01300 

03.66 

34.92 

27.78 

CO. 611 

1480.9 

OBS 

01300 

03.66 

34.92 

27.78 

1486.9 

STD 

OHOO 

03.64 

34.92 

27.78 

00.655 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.92 

27.78 

1488.5 

STD 

01500 

03.64 

34.93 

27.79 

00.700 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.93 

27.79 

1490.2 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NOOC  STtTION  D<TA 


REFIO       31       8126 
CONSEC  0017 

LAT  56    3<.      N 

LONG       051    00      U 


CASTNUM/TIME        LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTOP    03525 

AIR 

TEHP          10.6 

DIR    HOT    PER 

-INO-DIR    IS 

INST    STD   RECORDER 

WOMTH 

08 

SHIP    AI 

WET 

BULB          07.2 

33 

1         2 

HIMO-SPD    03 

TRACE    DIR                      0 

DAY 

29 

DATA    USE       1 

BAROHETR     1010.2 

SEA 

UIND-F3R 

DURATION                 00.4 

HOUR 

11.8 

AREA                05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

MEATHER       XI 

ORIS    654   017 

VLIYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG              P34 

TOT     P          Na2          N03 

STO 

OOOCO 

08.97 

34.28 

26.58 

00.000 

1485.7 

OSS 

00000 

08.97 

34.28 

26.58 

1485.7 

STO 

00010 

08.93 

34.31 

26.61 

00.014 

1485.7 

OBS 

00010 

08.93 

34.31 

26.61 

1485.7 

STD 

00020 

08.61 

34.32 

26.67 

00.028 

1484.7 

OBS 

00020 

08.61 

34.32 

26.67 

1484.7 

STO 

000  30 

08.3* 

34.42 

26.79 

00.042 

1484.0 

OBS 

00030 

08.34 

34.42 

26.79 

1484.0 

STO 

00050 

04.92 

34.46 

27.28 

00.062 

1470.8 

OBS 

C0C50 

04.92 

34.46 

27.28 

1470.8 

STO 

00075 

03.74 

34.57 

27.49 

00.080 

1466.4 

OBS 

00075 

03.74 

34.57 

27.49 

1 466  .  4 

STO 

00100 

03.33 

34.63 

27.58 

00.094 

1465.2 

OBS 

00100 

03.33 

34.63 

27.58 

1465.2 

STD 

00125 

03.27 

34.68 

27.63 

00.107 

1465.4 

OBS 

00125 

03.27 

34.68 

27.63 

1465.4 

STO 

00150 

03.47 

34.74 

27.65 

00.119 

1466  .7 

OBS 

00150 

03.47 

34.74 

27.65 

1466.7 

OBS 

00179 

03.91 

34.82 

27.67 

1469.2 

STD 

C0200 

03.88 

34.83 

27.69 

00.141 

1469.4 

OBS 

002  00 

03.88 

34.83 

27.69 

1469.4 

STO 

002  50 

03.90 

34.85 

27.70 

00.163 

1470.4 

OBS 

00250 

03.90 

34.85 

27.70 

1470.4 

STD 

003  00 

03.83 

34.86 

27.71 

0U.184 

1470.9 

OBS 

OC300 

03.83 

34.86 

27.71 

1470.9 

STO 

00400 

03.72 

34.87 

27.73 

00.225 

1472.1 

OBS 

00<.00 

03.72 

34.87 

27.73 

1472.1 

STO 

00500 

03.78 

34.89 

27.74 

00.266 

1474.0 

OBS 

005  00 

03.78 

34.89 

27.74 

1474.0 

STO 

00600 

03.69- 

34.88 

27.74 

00.307 

1475.3 

OBS 

006  00 

03.69 

34.88 

27.74 

1475.3 

STD 

007  00 

03.64 

34.88 

27.7  5 

00.349 

1476.8 

OBS 

00700 

03.64 

34.8  8 

27.75 

1476.8 

STD 

00800 

03.58 

34.88 

27.76 

00.391 

1478.2 

OBS 

00800 

03.58 

34.88 

27.76 

1478.2 

STO 

00900 

03.55 

34.88 

27.76 

00.433 

1479.7 

OBS 

0C900 

03.55 

34.88 

27.76 

1479.7 

STD 

01000 

03.55 

34.88 

27.76 

00.476 

1481 .4 

OBS 

01000 

03.55 

34.88 

27.76 

1481.4 

STO 

01100 

03.55 

34.88 

27.76 

00.520 

1483.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.8  8 

27.76 

1483.0 

STO 

01200 

03.55 

34.88 

27.76 

00.565 

1484.7 

OBS 

C1200 

03.55 

34.88 

27.76 

1484.7 

STD 

01300 

03.64 

34.90 

27.77 

00.610 

1486.8 

OBS 

01300 

03.64 

34.90 

27.77 

1486.8 

STD 

Ol^OO 

03.66 

34.91 

27.77 

00.656 

1488.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.91 

27.77 

1488.6 

STO 

01500 

03.64 

34.91 

27.77 

00.702 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.91 

27.77 

1490.2 

TEN  SO  140  7 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SQUARE     61 
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TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFIO       31  6126 

CONSEC  0018 

LAT             56  36       N 

LONG       051  04      u 


ye»R  1969 
MONTH  08 
D4V  29 

HOUB     17.8 


BOTDP  03475 
SHIP  AI 
DATA  USE   1 
ABE4      05 


AIB    TEUP  10.6 

UET    BULB  07.2 

BAROMETR     1007.5 
CLOUD    T/A 


DIB     HGT    PER 

18       0  2 

SEA 

CL/TR 


.(IND-OIR     13 
aIND-SPD    18 
WIN0-F3R 
WEATHER        XI 


INST    STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.3 

ORIS    654    018 


TEN  SO  1407 
5  SaUORE  3 
2     SQUARE     60 

I     SJUARE     6l 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


STD 
DBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


000  00 
00000 
00010 
000  1  0 
00020 
000  20 
00030 
000  30 
00050 
00050 
00075 
00075 
CO  100 
00100 
00115 
00125 
00125 
00150 
00150 
002  00 
00200 

002  50 
00250 
0C300 

003  00 
00400 

004  00 
00500 
00500 
00600 
00600 
00700 
00700 
00800 
008  00 
00900 
00900 
01000 
01000 
01100 
01100 
01200 
01200 


TEMP 

09.19 
09.  19 
08.73 
08.73 
08.37 
08.37 
08.00 
08.00 
04.42 
04.42 
03.55 
03.55 
03.37 
03.37 
03.12 
03.21 
03.21 
03.42 
03.42 
03.77 
03.77 
03.78 
03.78 
03.74 
03.74 
03.61 
03.61 
03.73 
03.73 
03.64 
03.64 
03.61 
03.61 
03.56 
03.56 
03.57 
03.57 
03.56 
03.56 
03.51 
03.51 
03.55 
03.55 


SAL 

34.22 
34.22 
34.22 
34.22 
34.36 
34.36 
34.38 
34.38 
34.42 
34.42 
34.54 
34.54 
34.62 
34.62 
34.58 
34.67 
34.67 
34.73 
34.73 
34.80 
34.80 
34.80 
34.80 
34.31 
34.81 
34.82 
34.82 
34.83 
34.83 
34.83 
34.83 
34.84 
34.  84 
34.85 
34.85 
34.86 
34.86 
34.86 
34.  B6 
34.87 
34.87 
34.88 
34.88 


SIGMA-T 

26.50 
26.50 
26.57 
26.57 
26.74 
26.74 
26.81 
26.8  1 
27.30 
27. 3C 
27.49 
27.49 
27.57 
27.57 
27.56 
27.62 
27.62 
27.65 
27.65 
27.67 
27.67 
27.67 
27.67 
27.68 
27.68 
27.70 
27.70 
27. 7C 
27.70 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.7  5 
27.75 
27.76 
27.7  6 


SND    VEL       OXYG 

1466.4 
1466.4 
1484.8 
14B4.S 
1483.8 
1483.8 
1482.6 
14S2 .6 
1468.7 
1468.7 
1465.0 
1465.6 
1465.3 
1465.3 
1464.4 
1465.1 
1465.1 
1466.5 
1466.5 
1468.9 
1468.9 
1469.8 
1469.8 
1470.5 
1470.5 
1471.6 
1471.6 
1473.7 
1  4  73  .  7 
1475.0 
1475.0 
1476.6 
1476 .6 
1478.0 
1478.0 
1479.8 
1479.8 
1481.4 
1481  .4 
1482.9 
1482.9 
1484.7 
1484.7 


P04       TOT    P 
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TABLE  XXVI.— Continued 


REFID       31       8126 
CONSEC  0019 

L4T  56    33      H 

lONG       051    05      u 


C4STNUW/TIME       LVLTVP 


N   0    0   C          S    T    « 

i    T    I    0    N 

OAT 

A 

YEAR 

1969 

BOTOP    03<.75 

AIR 

TEMP           10.6 

DIP    HOT    PER 

UIND-DIR    25 

INST    STO    RECORDER 

TEN    Sa    1407 

MO^JTH 

OS 

SHIP    AI 

HET 

BULB          06.7 

16 

KINO-SPO    10 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE       3 

OAV 

31 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1011.2 

SEA 

3 

KIND-FDR 

DURATION                 00.4 

2    SOUARE    60 

HOUR 

12.5 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

LEATHER       XI 

ORIG    854    019 

1     SaUARE     61 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

SI  03          PH 

STO 

00000 

09.27 

34.22 

26.48 

00.000 

1486.7 

OBS 

00000 

09.27 

34.22 

26.4  8 

1486.7 

STO 

00010 

09.25 

34.28 

26.53 

00.015 

1486.9 

OBS 

00010 

09.25 

34.2  8 

26.53 

1486.9 

STD 

00020 

08.03 

34.28 

26.72 

00.029 

1482.4 

OBS 

00020 

08.03 

34.2  8 

26.7  2 

1482.4 

STD 

000  30 

06.03 

34.43 

27.12 

00.041 

1474.9 

OBS 

00030 

06.03 

34.43 

27.12 

1474.9 

OBS 

000*0 

04.53 

34.51 

27.36 

1469.1 

STO 

000  50 

04.23 

34.54 

27.42 

00.057 

1466.0 

OBS 

00050 

04.23 

34.54 

27.42 

1468.0 

STO 

000  75 

03.71 

34.56 

27.49 

00.073 

1466.3 

OBS 

00075 

03.71 

34.56 

27.4  9 

1466.3 

STO 

00100 

03.23 

34.58 

27.55 

00.088 

1464.7 

OBS 

OClOO 

03.23 

34.58 

27.55 

1464.7 

STO 

00125 

03.12 

34.63 

27.60 

00.101 

1464.7 

OBS 

00125 

03.12 

34.63 

27.60 

1 464  . 7 

STO 

OOISO 

02.94 

34.64 

27.63 

00.113 

1464.3 

OBS 

00150 

02.94 

34.64 

27.63 

1464.3 

STO 

00200 

03.56 

34.77 

27.67 

00.137 

1468.0 

OBS 

002  00 

03.56 

34.77 

27.67 

1468.0 

STD 

002  50 

03.  ao 

34.82 

27.69 

00.159 

1469.9 

OBS 

002  50 

03.80 

34.82 

27.69 

1469.9 

STO 

00300 

03.86 

34.86 

27.71 

00.180 

1471.0 

OBS 

00300 

03.86 

34.86 

27.71 

1471.0 

STD 

OOiiOO 

03.83 

34.88 

27.73 

00.222 

1472.6 

OBS 

00400 

03. B3 

34.86 

27.73 

1472.6 

STO 

005  00 

03.71 

34.88 

27.74 

00.263 

1473.7 

OBS 

00500 

03.71 

34.88 

27.74 

1473.7 

STO 

00600 

03.73 

34.89 

27.75 

00.304 

1475.5 

OBS 

00600 

03.73 

34.89 

27.75 

1475.5 

STO 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

00.346 

1477.0 

OBS 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

1477.0 

STD 

ooeoo 

03.64 

34.89 

27.76 

00.388 

1478.4 

OBS 

ooaoo 

03.64 

34.89 

27.76 

1478.4 

STD 

00900 

03.59 

34.88 

27.75 

00.430 

1479.9 

OBS 

00900 

03.59 

34.88 

27.75 

1479.9 

STO 

01000 

03.53 

34.68 

27.76 

00.473 

1481.3 

OBS 

01000 

03.53 

34.88 

27.76 

1481  .3 

STD 

01100 

03.54 

34.86 

27.76 

00.517 

1483.0 

OBS 

01100 

03.54 

34.66 

27.76 

1483.0 

STD 

01200 

03.51 

34.88 

27.76 

00.561 

1484.6 

OBS 

01200 

03.51 

34.88 

27.76 

1484.6 

STD 

01300 

03.62 

34.90 

27.77 

00.606 

1486.7 

OBS 

01300 

03.62 

34.90 

27.77 

1486.7 

STO 

01400 

03.67 

34.91 

27.77 

00.652 

1488.6 

OBS 

01<.00 

03.67 

34.91 

27.77 

1488.6 

STO 

01500 

03.66 

34.92 

27.78 

00.698 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.92 

27.78 

1490.3 
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TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID      31  8126 

CONSEC  0020 

LAT            56  32       N 

LONG       0  50  52       H 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

AIR 

TEMP          10.6 

DIP    HGT    PER 

KIIMD-OIR    26 

INST    STD    RECORDER 

MONTH 

1       06 

SHIP    AI 

UET 

BULB          08.3 

28 

2         2 

KINO-SPD    06 

TRACE    OIR                      0 

OA* 

31 

DATA    USE       1 

6AR0METR     1009.8 

SEA 

KIND-fQR 

DURATION                   00.4 

HOUR 

17.9 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TB 

MEATHEO        XI 

ORIS     854    020 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXVG                PD4 

TOT    P          N02          N03 

STD 

00000 

09.55 

34.23 

26.45 

OO.OCO 

1487.8 

06S 

00000 

09.55 

34.23 

26.45 

1487.8 

STD 

COO  10 

09.46 

34.23 

26.46 

00.015 

1487.6 

DBS 

00010 

09.46 

34.2  3 

26.46 

1487.6 

STD 

00020 

08.50 

34.23 

26.61 

00.030 

1484.2 

OBS 

00020 

08.50 

34.23 

26.61 

1484.2 

STD 

000  30 

05.60 

34.33 

27.09 

00.043 

1473.1 

OBS 

0003  0 

05.60 

34.33 

27.09 

1473.1 

OBS 

000  40 

04.66 

34.46 

27.31 

1469.6 

STD 

00050 

04.30 

34.52 

27.39 

00.059 

1466.3 

OBS 

000  50 

04.30 

34.52 

27.39 

1468.3 

STD 

00075 

03.92 

34.56 

27.47 

00.076 

1467.2 

OBS 

00075 

03.92 

34.56 

27.47 

1467.2 

STD 

00100 

03.42 

34.57 

27.52 

00.091 

1465.5 

OBS 

00100 

03.42 

34.57 

27.52 

1465.5 

STD 

00125 

03.11 

34.59 

27.57 

00.105 

1464,6 

OBS 

00125 

03.11 

34.59 

27.57 

1464.6 

STD 

00150 

02.92 

34.62 

27.61 

00.118 

1464.2 

OBS 

00150 

02.92 

34.62 

27.61 

1464.2 

STD 

00200 

03.37 

34.75 

27.67 

00.142 

1467.1 

OBS 

00200 

03.37 

34.75 

27.67 

1467.1 

STD 

002  50 

03.78 

34.83 

27.70 

00.164 

1469.8 

OBS 

002  50 

03.78 

34.83 

27.70 

1469.8 

STD 

003  00 

03.84 

34.86 

27.71 

00.165 

1470.9 

OBS 

00300 

03.84 

34.86 

27.71 

1470.9 

STD 

00400 

03.69 

34.86 

27.73 

00.226 

1472.0 

OBS 

00400 

03.69 

34.66 

27.73 

1472.0 

STD 

00500 

03.66 

34.83 

27.75 

00.267 

1473.6 

OBS 

00500 

03.66 

34.88 

27.75 

1473.6 

STD 

006  00 

03.71 

34.89 

27.75 

00.308 

1475.4 

OBS 

006  00 

03.71 

34.89 

27.75 

1475.4 

STD 

00700 

03.69 

34.88 

27.7  4 

00.350 

1477.0 

OBS 

007  00 

03.69 

34.88 

27.74 

1477.0 

STD 

008  00 

03.61 

34.89 

27.76 

00.392 

1478.3 

OBS 

008  00 

03.61 

34.89 

27.76 

1478.3 

STD 

00900 

03.54 

34.88 

27.76 

00.434 

1479.7 

OBS 

00900 

03.54 

34.88 

27.76 

14^1.7 

STD 

01000 

03.52 

34.88 

27. 7t 

00.477 

1481.2 

OBS 

01000 

03.52 

34.88 

27.76 

1481.2 

STD 

01100 

03.54 

34.88 

27.76 

00.520 

1463.0 

OBS 

01100 

03.54 

34.88 

27.76 

1483.0 

STD 

01200 

03.53 

34.68 

27.76 

00.565 

1484. o 

OBS 

01200 

03.53 

34.88 

27.76 

1484.6 

STD 

01300 

03.60 

34.69 

27.76 

00.610 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.89 

27.76 

1466.6 

STD 

01400 

03.64 

34.91 

27.77 

00.656 

1488.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.91 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.63 

34.92 

27.76 

00.701 

1490.2 

OBS 

01500 

03.63 

34.92 

27.78 

1490.2 

TEN  SQ  140  7 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


499 


TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


BEFIO       31       8126 
CONSEC  0021 

LtT  56    33       N 

LONG       050    57      U 


C4STNUM/T1NE       LVLTyP 


YEAR 

196S 

BOTOP    03475 

AIR 

TEKP          10.0 

OIR    HOT    PER 

UIND-OIR     16 

INST    STO    RECORDER 

TEN    SO    1407 

HONTH 

1      09 

SHIP    AI 

WET 

BULB          06.7 

17 

4         3 

WIND-SPO    21 

TRACE    OIR                      D 

5    SOUARE       3 

DAY 

01 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1C09.5 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2    SQUARE    60 

HOUR 

12.0 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

ORIG    B54    021 

1     SQUARE    60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI3MA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

Sn3         PH 

SID 

000  00 

09.18 

34.24 

26.51 

00.000 

1486.4 

OBS 

00000 

09.18 

34.24 

26.51 

1486.4 

STD 

000  IC 

09.04 

34.24 

26.54 

00.015 

1486.0 

OBS 

00010 

09.04 

34.24 

26.54 

1486.0 

STD 

00020 

08.49 

34.30 

26.67 

00.029 

1484.2 

.-9S 

00020 

08.49 

34.30 

26.67 

1484.2 

STO 

00030 

06.39 

34.31 

26.98 

00.042 

1476.2 

OBS 

000  30 

06.39 

34.31 

26.98 

1476.2 

STD 

00050 

04.17 

34.47 

27.37 

00.060 

1467.7 

OBS 

00050 

04.17 

34.47 

27.37 

1467.7 

STO 

0O075 

03.87 

34.57 

27.48 

00.076 

1467.0 

OBS 

00075 

03.87 

34.57 

27.48 

1467.0 

STD 

00100 

03.16 

34.5  6 

27.54 

00.091 

1464.3 

OBS 

00100 

03.16 

34.56 

27.54 

1464.3 

STO 

00125 

03.01 

34.61 

27.59 

00  .  1 0  5 

1464.2 

OBS 

00125 

03.01 

34.61 

27.59 

1464.2 

STD 

00150 

02.87 

34.62 

27.62 

00.117 

1464.0 

OBS 

00150 

02.87 

34.62 

27.62 

1464.0 

STD 

00200 

03.50 

34.81 

27.71 

00.140 

1467.8 

OBS 

002  00 

03.50 

34.81 

27.71 

1467.8 

STO 

002  50 

03.78 

34.85 

27.71 

00.161 

1469.8 

OBS 

002  50 

03.78 

34.85 

27.71 

1469.8 

STD 

O03O0 

03.80 

34.85 

27.71 

00.182 

1470.8 

OBS 

003  00 

03.80 

34.85 

27.71 

1470.8 

STO 

00400 

03.62 

34.86 

27.74 

00.223 

1471.7 

OBS 

00<.00 

03.62 

34.86 

27.74 

1471.7 

STO 

00500 

03.65 

34.88 

27.75 

00.264 

1473.5 

OBS 

005  00 

03.65 

34.88 

27.75 

1473.5 

STD 

006  00 

03.66 

34.89 

27.76 

00.304 

1475.2 

OBS 

006  00 

03.66 

34.89 

27.76 

1475.2 

STD 

00700 

03.61 

34.89 

27.76 

00.345 

1476.6 

OBS 

00700 

03.61 

34.89 

27.76 

1476.6 

STD 

008  00 

03.59 

34.8  8 

27.76 

00.386 

1478.2 

OBS 

00800 

03.59 

34.88 

27.75 

1478.2 

STO 

00900 

03.50 

34.ee 

27.76 

00.428 

1479.5 

OBS 

00900 

03.50 

34.88 

27.76 

1479.5 

STD 

01000 

03.48 

34.88 

27.77 

00.470 

1481.1 

OBS 

01000 

03.48 

34.88 

27.77 

1481.1 

STD 

01100 

03.45 

34.88 

27.77 

00.513 

1482.6 

OBS 

01100 

03.45 

34.88 

27.77 

1482.6 

STD 

01200 

03.45 

34.86 

27.77 

00.557 

1484.3 

OBS 

01200 

03.45 

34.88 

27.77 

1484.3 

STO 

01300 

03.58 

34.90 

27.77 

00.601 

1486.6 

DBS 

01300 

03.58 

34.90 

27.77 

1486.6 

STD 

01<.00 

03.65 

34.91 

27.77 

00.646 

1488.5 

OBS 

01<.00 

03.65 

34.91 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.65 

34.91 

27.77 

00.692 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.91 

27.77 

1490.2 

500 


TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID       31       6126 
CONSEC  0022 

L»T  56    43      N 

LONG      050    54      H 


CASTNUH/TINE       LVLTYP 


YE4R 

1969 

BOTDP    03292 

AIR 

TEMP          10.6 

DIR    HOT    PER 

WINO-DIR     16 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO     1407 

MONTH 

09 

SHIP    41 

WET 

BULB          08.9 

17 

3         3 

W1'<D-SPD    24 

TRACE    OIR                      0 

5    SQUARE        3 

04* 

01 

DAT4    USE        1 

B4R0METR     1006.4 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION                  CO. 6 

2     SaUARE     60 

HOUR 

17.9 

4RE4                05 

CLOUD    T/4 

CL/TR 

WEATHER        XI 

ORIG    854    022 

1     SOUARE    60 

VLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-I 

OVNDPTH 

SND    VEL 

OXYG               P34 

TOT    P         N02         N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

09.15 

34.33 

26.59 

00.000 

1486.4 

OBS 

00000 

09.  15 

34.33 

26.59 

1486.4 

STO 

00010 

09.  14 

34.33 

26.59 

00.014 

1486.5 

OBS 

00010 

09.14 

34.33 

26.59 

1486.5 

STD 

00020 

08.65 

34.33 

26.67 

00.028 

1464.9 

OBS 

00020 

06.65 

34.33 

26.67 

1464.9 

STO 

00030 

06.65 

34.34 

26.97 

00.041 

1477.3 

OBS 

00030 

06.65 

34.34 

26.97 

1477.3 

STO 

000  50 

04.24 

34.49 

27.36 

00.059 

1468.0 

OBS 

00050 

04.24 

34.49 

27.38 

1468.0 

STD 

00075 

03.51 

34.63 

27.56 

00.075 

1465.5 

OBS 

00075 

03.51 

34.63 

27.56 

1465.5 

STD 

OOIOO 

03.15 

34.66 

27.62 

00.087 

1464.4 

OBS 

OCIOO 

03.15 

34.66 

27.62 

1464.4 

STD 

00125 

03.31 

34.72 

27.65 

00.099 

1465.0 

OBS 

00125 

03.31 

34.72 

27.65 

1465.6 

STD 

00150 

03.47 

34.78 

27.69 

00.110 

1466.6 

OBS 

00150 

03.47 

34.78 

27.69 

1466.8 

STD 

002  00 

03.77 

34.84 

27.70 

00.131 

1469.0 

OBS 

00200 

03.77 

34.64 

27.70 

1469.0 

STD 

00250 

03.61 

34.85 

27.71 

00.152 

1470.0 

OBS 

002  50 

03.81 

34.85 

27.71 

1470.0 

STO 

00300 

03.64 

34.86 

27.71 

00.173 

1470.9 

OBS 

003  00 

03.84 

34.86 

27.71 

1470.9 

STD 

00400 

03.75 

34.88 

27.74 

00.215 

1472.2 

OBS 

00400 

03.75 

34.88 

27.74 

1472.2 

STD 

00500 

03.67 

34.88 

2-'. 75 

00.255 

1473.6 

OBS 

00500 

03.67 

34.88 

27.75 

1473.6 

STD 

00600 

03.66 

34.86 

27.75 

00.296 

1475.2 

OBS 

00600 

03.66 

34.88 

27.75 

1475.2 

STD 

00700 

03.66 

34.88 

27.75 

00.337 

1476.8 

OBS 

00700 

03.66 

34.66 

27.75 

1476.8 

STD 

ooeoo 

03.63 

34.68 

27.75 

00.380 

1476.4 

OBS 

00800 

03.63 

34.68 

27.75 

1478.4 

STD 

009  00 

03.60 

34.67 

27.75 

00.42  3 

1479.9 

OBS 

009  00 

03.60 

34.67 

27.75 

14  79.9 

STD 

01000 

03.55 

34.87 

27.75 

00.467 

1481 .4 

OBS 

01000 

03.55 

34.67 

27.75 

1481.4 

STD 

01100 

03.55 

34.87 

27.75 

00.511 

1483.0 

OBS 

01100 

03.55 

34.87 

27.75 

1463.0 

STD 

01200 

03.54 

34.87 

27.75 

00.557 

1484.7 

OBS 

01200 

03.54 

34.87 

27.75 

1484.7 

STD 

01300 

03.64 

34.89 

27.76 

00.603 

1486.8 

OBS 

01300 

03.64 

34.89 

27.76 

1466.8 

STD 

01400 

03.68 

34.90 

27.76 

00.649 

1488.7 

OBS 

01400 

03.68 

34.90 

27.76 

1488.7 

STO 

01500 

03.69 

34.92 

27.76 

00.696 

1490.4 

OBS 

01500 

03.69 

34.92 

27.76 

1490.4 

501 


TABLE  XXVI.— Continued 


N    1 

3DC          STATION 

1          DATA 

BEflO       31       8126             YEAB 

1969 

BOTDP    02566 

4IR 

TEMP           10.6 

DIP    HOT    PER            WIND-OIR    27 

CONSEC                0023             MOUTH 

1       09 

Ship    41 

WET 

BULB          C6.7 

17 

3          3                WIND-SPD    18 

14T             56    36       N             04* 

02 

0414    USE       1 

B4R0METI)     1005.4 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       051    01       U            HOUR 

11.9 

4RE4                05 

CLOUO    T/4 

CL/TR 

WEATHER        XI 

C4STNUM/TIME        LVLIYP 

DEPTH 

TEHF 

S4L 

SI3M4-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL       OXYG              PO' 

STD 

00000 

09.02 

34.25 

26.55 

00.000 

1485.8 

11.9      oes 

00000 

09.02 

34.2  5 

26.55 

1465.8 

STD 

00010 

06.62 

34.29 

26.64 

00.014 

1484.5 

oes 

00010 

08.62 

34.29 

26.64 

1464.5 

STD 

C0020 

08.27 

34.40 

26.78 

00.028 

1483.5 

OBS 

00020 

08.27 

34.40 

26.78 

1483.5 

STD 

00030 

05.52 

34.27 

27.06 

00.039 

1472.7 

OBS 

COO  30 

05.52 

34.27 

27.06 

1472.7 

STD 

00050 

03.69 

34.52 

27.44 

00.056 

1466.6 

OBS 

000  50 

03.89 

34.52 

27.44 

1466.6 

STD 

00075 

03. '.S 

34.62 

27.56 

00.071 

1465.2 

OBS 

00075 

03. ^,3 

34.62 

27.56 

1465.2 

STD 

00100 

03.  15 

34.65 

27.61 

00.064 

1464.4 

OBS 

00100 

03.15 

34.65 

27.61 

1464.4 

STD 

00125 

03.29 

34.71 

27.65 

00.096 

1465.5 

OBS 

00125 

03.29 

34.71 

27.65 

1465.5 

STD 

0015C 

03.32 

34.75 

27.68 

00.107 

1466.1 

OBS 

00150 

03.32 

34.75 

27.68 

1466.1 

STD 

002  00 

03.63 

34.83 

27.71 

00.128 

1466.4 

OBS 

002  00 

03.63 

34.83 

27.71 

1466.4 

STD 

002  50 

03.68 

34.83 

27.71 

00.149 

1469.4 

OBS 

002  50 

03.68 

34.83 

27.71 

1469.4 

STD 

003  00 

03.67 

34.34 

27.71 

00.170 

1470.2 

OBS 

00300 

03.67 

34.84 

27.71 

1470.2 

STD 

00<(00 

03.62 

34.86 

27.74 

00.211 

1471.7 

OBS 

0C400 

C3.62 

34.86 

27.74 

1471.7 

STD 

00500 

03.63 

34.87 

27.74 

00.252 

1473.4 

OBS 

005  00 

03.63 

34.87 

27.74 

1473.4 

STD 

006  00 

03.69 

34.90 

27.76 

00.292 

1475.3 

OBS 

OOoOO 

03.69 

34.90 

27.76 

1475.3 

STD 

00700 

03.64 

34.69 

27.76 

00.333 

1476.8 

OBS 

00700 

03.64 

34.89 

27.76 

1476.6 

STD 

008  00 

03.62 

34.89 

27.76 

00.374 

1478.3 

OBS 

008  00 

03.62 

34.89 

27.76 

1473.3 

STD 

00900 

03.54 

34.88 

27.76 

00.416 

1479.7 

OBS 

00900 

03.54 

34.86 

27.76 

1479.7 

STD 

01000 

03.47 

34.66 

27.77 

00.459 

1481 .0 

OBS 

01000 

03.47 

34.88 

27.77 

1481.0 

STD 

CHOC 

03.47 

34.68 

27.77 

00.5C2 

1482.7 

OBS 

01100 

03.47 

34.88 

27.77 

1482.7 

STD 

01200 

03.48 

34.68 

27.77 

00.545 

1484.4 

oes 

01200 

03.48 

34.88 

27.77 

1464.4 

STD 

01300 

03.55 

34.69 

27.77 

00.590 

1486.4 

OBS 

01300 

03.55 

34.89 

27.77 

1486.4 

STD 

01<.00 

03.62 

34.90 

27.77 

00.636 

1466.4 

OBS 

01400 

03.62 

34.90 

27.77 

1468.4 

STD 

01500 

03.65 

34.92 

27.76 

00.681 

1490.2 

OBS 

01500 

03.65 

34.92 

27.78 

1490.2 

INST    STD    RECORDER 
TR4CE    DIR  D 

DUR4TI0N  00.6 

ORIG     B54    023 


TEN  SO  1407 
5  SaU4RE  3 
2  SQUARE  60 
1     SaUARE    61 


TOT    P 


SI03 


502 


TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID       31  8126 

tONSEC  0024 

L*T             56  28       N 

LONG      050  54       u 


YE4P  1969 
MONTH  09 
OiY  02 

HOUR     18.1 


BOTDP    03*75 
SHIP    AI 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  11.7 

WET    eULB  06.1 

6ARQMETR     1009.5 
CLOUD    T/A 


DIR    HGT    PER 


SEA 
CL/TR 


XIND-OIP  26 

MIMO-SPO  2  3 
HIND-FOP 

HEATHEt  XI 


INST     STD    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.5 

ORIG    85".    024 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SOUARE  60 
1     SOUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTVP 


.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    ' 

I(EI 

STD 

OOOOC 

09. 

,21 

34. 

.28 

26, 

.54 

00. 

.00  0 

1466 

.6 

06S 

00000 

09. 

.21 

34. 

.28 

26, 

.54 

1466. 

.6 

STD 

00010 

07. 

,90 

34. 

.27 

26 

.74 

00. 

.014 

1481 

.8 

OBS 

occio 

07. 

,90 

34, 

.27 

26. 

.74 

1461 

.8 

STO 

00020 

05. 

.  74 

34, 

.42 

27 

.15 

00, 

.025 

1473 

.6 

OBS 

0002  0 

05, 

.74 

34. 

.42 

27, 

,15 

1473 

.6 

STD 

000  30 

05. 

.02 

34. 

.44 

27, 

.25 

00. 

.034 

1470 

.6 

06S 

00030 

05, 

.02 

34. 

.44 

27, 

.25 

1470 

.8 

STD 

00050 

04. 

.42 

34. 

,52 

27, 

.38 

00, 

.049 

1468, 

.8 

OBS 

00050 

04. 

.42 

34. 

.52 

27, 

.38 

1466 

.8 

STD 

00075 

04. 

.09 

34, 

.59 

27, 

.47 

00. 

.066 

1467 

.9 

OBS 

00075 

04. 

,09 

34, 

.59 

27, 

,47 

1467 

.9 

STD 

00100 

03. 

.89 

34, 

.64 

27. 

.53 

00. 

.081 

1467 

.6 

OBS 

00100 

03. 

.89 

34, 

,64 

27, 

.53 

1467, 

.6 

STD 

00125 

03. 

.86 

34, 

,69 

27. 

.58 

00. 

.095 

1467, 

.9 

OBS 

00125 

03. 

.86 

34, 

.69 

27, 

.58 

1467 

.9 

STD 

00150 

03. 

.73 

34, 

.70 

27 

.60 

00. 

,108 

1467 

.6 

OBS 

00150 

03. 

.73 

34, 

.70 

27, 

.60 

1467, 

.8 

STD 

002  00 

03. 

.34 

34, 

,73 

27, 

.66 

00.132 

1467 

.0 

OBS 

00200 

03, 

.34 

34. 

.73 

27. 

.66 

1467 

.0 

STD 

002  50 

03, 

,81 

34. 

.84 

27, 

,70 

00. 

.154 

1470, 

.0 

OBS 

0C250 

03, 

,81 

34, 

,84 

27. 

.70 

1470. 

.0 

STD 

00300 

03, 

,80 

34, 

.87 

27. 

.73 

00. 

.175 

1470 

.8 

OBS 

003  00 

03, 

.80 

34, 

.87 

27. 

.73 

1470, 

.8 

STD 

00400 

03, 

.85 

34, 

.91 

27. 

.75 

00, 

.215 

1472, 

.7 

OBS 

00400 

03, 

,85 

34, 

.91 

27, 

.75 

1472, 

.7 

STD 

00500 

03. 

,83 

34, 

.91 

27. 

.75 

00, 

.255 

1474 

.3 

OBS 

00500 

03, 

,33 

34, 

.91 

27. 

.75 

1474. 

.3 

STO 

006  00 

03, 

.74 

34, 

.91 

27. 

.76 

00, 

.29  5 

1475 

.6 

OBS 

00600 

03. 

,74 

34. 

.91 

27. 

.76 

1475, 

.6 

STD 

00700 

03, 

,72 

34. 

.92 

27. 

.77 

00. 

.335 

1477 

.1 

OBS 

007  00 

03. 

,72 

34, 

,92 

27. 

.77 

1477 

.1 

STD 

00800 

03, 

,68 

34. 

.91 

27. 

.77 

00. 

.375 

1476, 

.6 

OBS 

008  00 

03. 

,68 

34. 

.91 

27, 

.77 

14  76, 

.6 

STO 

00900 

03, 

,68 

34. 

,92 

27. 

.78 

00, 

,416 

1480, 

.3 

OBS 

00900 

03. 

,68 

34, 

.92 

27. 

.78 

1480 

.3 

STD 

01000 

03. 

,64 

34, 

.91 

27, 

,77 

00, 

.458 

1461, 

.6 

OBS 

01000 

03, 

.64 

34, 

.91 

27. 

.77 

1461 

.8 

STO 

01100 

03. 

,62 

34, 

.91 

27, 

.78 

00, 

.500 

1483, 

.4 

OBS 

01100 

03, 

.62 

34. 

,91 

27, 

.78 

1483, 

.4 

STD 

C1200 

03, 

,65 

34. 

.92 

27, 

.76 

00, 

.543 

1465, 

.2 

OBS 

01200 

03, 

,65 

34. 

.92 

27. 

.78 

1465, 

.2 

STD 

01300 

03. 

,66 

34. 

,93 

27. 

.79 

00, 

,566 

1486. 

.9 

OBS 

01300 

03. 

,66 

34, 

.93 

27. 

.79 

14  86, 

.9 

STD 

01400 

03. 

,67 

34. 

93 

27.79 

00, 

.630 

1488, 

.7 

OBS 

01400 

03. 

,67 

34, 

,93 

27. 

.79 

1488. 

,7 

STO 

01500 

03. 

,64 

34, 

,93 

27. 

.79 

00, 

.675 

1490. 

.2 

OBS 

01500 

03, 

.64 

34. 

,93 

27. 

.79 

1490. 

.2 

PD**       TOT    P 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NOOC  STATION  DATA 


6EFI0      31       8126 

YEAP 

1905 

BCTDP     03566             AIR 

TE"P          10.6 

DIP    HGT    PER            i^IND-OIR    22 

CONSEC              0025 

MQNTl- 

1       C9 

SHIP    AI 

WET 

BULB           06.7 

32 

2          3                WISO-SPD    08 

LAT            56    31       N 

DAY 

03 

DATA    USE 

1             BABOMETB     1016.6 

SEA 

WIND-fDR 

LONG      050    58       M 

HOUB 

IC.l 

AREA 

C5             CLOUD     T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

CASTNUH/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL       OXYG                P3' 

STD 

00000 

09.10 

34.17 

26.47 

00.000 

1486.0 

10. 1 

06S 

000  00 

09.10 

34.17 

26.47 

I48e.0 

STD 

00010 

09.10 

34.16 

26.47 

00.015 

1466.2 

CBS 

CCOIO 

09.10 

34.16 

26.4  7 

1486.2 

STD 

00020 

08.65 

34.17 

26.54 

00.031 

1484.6 

DBS 

00020 

08.65 

34.17 

26.54 

1484.6 

STD 

000  30 

07.22 

34.38 

26.92 

00.044 

1479.6 

oes 

00030 

07.22 

34.38 

26.92 

1479.6 

STD 

000  50 

04.41 

34.43 

27.31 

00.063 

1468.6 

oes 

00050 

04.41 

34.43 

27.31 

1466.6 

STO 

00075 

03.80 

34.54 

27.46 

00. Obi 

1466.6 

oes 

00075 

03.80 

34.54 

27.46 

1466.6 

STD 

00100 

03.48 

34.59 

27.53 

00.096 

1465.6 

nes 

00100 

03.48 

34.59 

27.5  3 

1465.8 

STD 

00125 

03.30 

34.63 

27.58 

00.110 

1465.5 

oes 

00125 

03.30 

34.63 

27.58 

1465.5 

STD 

00150 

03.40 

34.69 

27.62 

00.122 

1466.4 

OBS 

00150 

03.40 

34.69 

27.62 

1466.4 

STD 

C0200 

03.55 

34.76 

27.66 

00.146 

1467.9 

OBS 

00200 

03.55 

34.76 

27.66 

1467.9 

STD 

002  50 

03.69 

34.80 

27.68 

00.168 

1469.4 

OBS 

002  50 

03.69 

34.80 

27.68 

1469.4 

STD 

003  00 

03.73 

34.82 

27.69 

00.190 

1470.4 

OBS 

0C3C0 

03.73 

34.82 

27.69 

1470.4 

STD 

00400 

03.70 

34.84 

27.71 

00.234 

1472.0 

OBS 

00400 

03.70 

34.84 

27.71 

1472.0 

STD 

00500 

03.60 

34.85 

27.73 

00.276 

1473.2 

OBS 

00500 

03.60 

34.85 

27.73 

1473.2 

STD 

006  00 

03.72 

34.88 

27.74 

00.318 

1475.4 

OBS 

00600 

03.72 

34.88 

27.74 

1475.4 

STO 

00700 

03.71 

34.89 

27.75 

00.360 

1477.1 

DBS 

00700 

03.71 

34.89 

27.75 

1477.1 

STO 

00800 

03.63 

34.89 

^7.76 

00.402 

1478.4 

OBS 

ocacc 

C3.63 

34.89 

27.76 

1478.4 

STD 

00900 

03.58 

34.89 

27.76 

00.444 

1479.8 

oes 

009  00 

03.58 

34.89 

27.76 

1479.8 

STO 

OlOOO 

03.56 

34.89 

27.77 

00.487 

1481.4 

OBS 

01000 

03.56 

34.89 

27.77 

1461.4 

STO 

01100 

03.57 

34.90 

27.77 

00.529 

1483.2 

OBS 

01100 

03.57 

34.90 

27.77 

1463.2 

STD 

01200 

03.55 

34.90 

27.77 

00.573 

1484.6 

OBS 

01200 

03.55 

34.90 

27.77 

1484.8 

STD 

01300 

03.60 

34.90 

27.77 

00.6  17 

1486.6 

OBS 

01300 

03.60 

34.90 

27.77 

1486 .6 

STD 

01400 

03.66 

34.92 

27.78 

00.662 

1468.6 

OBS 

01400 

03.66 

34.92 

27.78 

1468.6 

STD 

01500 

03.64 

34.93 

27.79 

00.707 

1490.2 

OBS 

01500 

03.54 

34.93 

27.79 

1490.2 

INST     STD    RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION  00.4 

ORIO     654    C25 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SQUARE     60 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NODC  ST4TI0N  DATA 


REFID      31  8126 

CONSEC  0026 

LAT             56  31       N 

LONG       050  47       H 


CASTNUM/TIHE       LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03475 

AIB 

TEMP          09.4 

DIR    HGT    PER 

WINO-OIR    22 

INiT    STD    FECOOOER 

TEN    Sfi     1407 

HONTH 

09 

SHIP    AI 

WET 

BULB          06.1 

30 

2         2 

WINO-SPD    10 

TRACE    DIR                        D 

5     SaUAHE       5 

DAY 

03 

DATA    USE        1 

BAROMETO     10  17.6 

SEA 

UINO-FDR 

DURATION                   00.4 

2     SQUARE     60 

HOUR 

18.2 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TB 

HEATHER        1(2 

ORIG    854    026 

1     SOUARE    60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          Na3 

SI33          PH 

STD 

00000 

09.19 

34.22 

26.50 

00.000 

1486.4 

OBS 

00000 

09.19 

34.22 

26.50 

1486.4 

STD 

00010 

08.75 

34.22 

26.57 

00.015 

1484.9 

OBS 

00010 

08.75 

34.22 

26.57 

1484.9 

STD 

0002  0 

08.35 

34.41 

26.78 

00.028 

1 4  83  .  8 

OBS 

00020 

08.35 

34.41 

26.78 

1483.3 

STD 

00030 

05.75 

34.34 

27.08 

00.040 

1473.7 

OBS 

00030 

05.75 

34.34 

27.08 

1473.7 

OBS 

000*0 

04.85 

34.48 

27.30 

1470.4 

STD 

00050 

04.04 

34.52 

27.42 

00.056 

1467.2 

OBS 

00050 

C4.04 

34.52 

27.42 

1467.2 

STD 

000  75 

03.42 

34.56 

27.52 

00.072 

1465.0 

OBS 

00075 

03.42 

34.56 

27.52 

1465.0 

STD 

00100 

03.28 

34.60 

27.56 

00.066 

1464.9 

OBS 

00100 

03.28 

34.60 

27.56 

1464.9 

STD 

C0125 

03.14 

34.61 

27.58 

00.100 

1464.7 

OBS 

00125 

03.14 

34.61 

27.58 

1464.7 

STD 

00150 

03.13 

34.64 

27.61 

00.112 

1465.1 

OBS 

00150 

03.13 

34.64 

27.61 

1465.1 

STD 

00200 

03.69 

34.79 

27.67 

00.136 

1408.6 

OBS 

00200 

03.69 

34.79 

27.67 

1468.6 

OBS 

002  40 

03.97 

34.85 

27.69 

1470.5 

STD 

00250 

03.84 

34.85 

27.71 

00.158 

1470.1 

OBS 

002  50 

03.84 

34.85 

27.71 

1470.1 

STD 

003  00 

03.88 

34.87 

27.72 

00.179 

1471.1 

OBS 

0030C 

C3.88 

34.87 

27.72 

1471.1 

OBS 

00325 

04.04 

34.89 

27.72 

1472.2 

STD 

004  00 

03.78 

34.89 

27.74 

00.220 

1472.4 

OBS 

00400 

03.78 

34.89 

27.74 

1472.4 

STD 

005  00 

03.74 

34.89 

27.75 

00.260 

1473.9 

OBS 

005C0 

03.74 

34.89 

27.75 

1473.9 

STD 

006  00 

03.73 

34.90 

27.76 

00.301 

1475.5 

OBS 

006  00 

03.73 

34.90 

27.76 

1475.5 

STO 

007  00 

03.69 

34.90 

27.76 

00.341 

1477.0 

OBS 

00700 

03.69 

34.90 

27.76 

1477.0 

STD 

008  00 

03.62 

34.90 

27.77 

00.382 

1478.4 

OBS 

00800 

03.62 

34.90 

27.77 

1478.4 

STD 

00900 

03.53 

34.90 

27.78 

CO. 42 3 

1479.6 

OBS 

00900 

03.53 

34.90 

27.78 

1479.6 

STD 

01000 

03.52 

34.91 

27.79 

00.464 

1481.3 

OBS 

01000 

03.52 

34.91 

27.79 

1481.3 

STO 

01100 

03.53 

34.91 

27.78 

00.505 

1483.0 

06  S 

01100 

03.53 

34.91 

27.78 

1483.0 

STD 

01200 

03.53 

34.91 

27.78 

00.548 

1484.7 

OBS 

01200 

03.53 

34.91 

27.78 

1484.7 

STD 

01300 

0  3.60 

34.92 

27.79 

00.591 

1486.7 

OBS 

01300 

03.60 

34.92 

27.79 

1486.7 

STO 

01400 

03.65 

34.92 

27.78 

00.63  5 

1488.6 

OBS 

01400 

C3.65 

34.92 

27.78 

1488.0 

STD 

01500 

03.62 

34.92 

27.76 

00.680 

1490.1 

OBS 

015  00 

03.62 

34.92 

27.78 

1490.1 
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TABLE  XXVI.— Continued 


BEFIO  31  8126 
CONSEC  0027 
LiT  56  30  N 
LONG   050  56   H 


NODE           S    T    « 

i    T    1    0    N 

OAT 

A 

YE40 

1969 

BOTDP    03658 

AIB 

TEMP          11.1 

OIR    HOT    PER 

^INO-DIR    27 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1*07 

MONTH 

09 

SHIP    41 

KET 

BULB          06.1 

33 

1          3 

UINO-SPD    07 

TRACE    OIR                        D 

5    SauARE       3 

Day 

0* 

DATS    USE       1 

BAROMETS    1022.0 

SEA 

UIND-FDR 

DURATION                 00.4 

2    SauARE    60 

HOUR 

11.8 

ARES              05 

CLOUD     T/4 

CL/TB 

WEATHER       XI 

ORIG    854   027 

1     SOUARE    60 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         N02          N03 

sia3      PH 

STO 

00000 

09.23 

34.22 

26.49 

00.000 

1486.6 

OBS 

COOOO 

09.23 

34.22 

20.49 

1466.6 

STD 

00010 

09.22 

34.22 

26.49 

00.015 

1486.7 

OBS 

00010 

09.22 

34.22 

26.49 

1486.7 

STD 

00020 

09. 0<. 

34.22 

26.52 

00.030 

1486.2 

OBS 

0002  0 

09.04 

34.22 

26.52 

1486.2 

STD 

00030 

07.24 

34.33 

26.88 

00.044 

1479.6 

OBS 

0CC30 

07.24 

34.33 

26.88 

1479.6 

STD 

00050 

04.84 

34.44 

27.27 

00.064 

1470.4 

OBS 

CC050 

04.84 

34.44 

27.27 

1470.4 

STD 

00075 

04.06 

34.53 

27.43 

00.083 

1467.7 

DBS 

00075 

04.06 

34.53 

27.43 

1467.7 

STD 

OCIOO 

03.54 

34.57 

27.51 

00.096 

1466.0 

OBS 

001  00 

03.54 

34.57 

27.51 

1466.0 

STD 

00125 

03.26 

34.57 

27.54 

00.113 

1465.2 

OBS 

00125 

03.26 

34.57 

27.54 

1465.2 

STD 

00150 

02.96 

34.61 

27.60 

00.126 

1464.4 

OBS 

O015C 

02.96 

34.61 

27.60 

1464.4 

STD 

002  00 

03.  14 

34.7  0 

27.65 

00.150 

1466.1 

OBS 

002  00 

03.14 

34.70 

27.65 

1466.1 

STO 

00250 

03.68 

34.82 

27.70 

00.173 

1469.4 

OBS 

00250 

03.68 

34.82 

27.70 

1469.4 

STO 

C0300 

03.70 

34.84 

27.71 

00.194 

1470.3 

OBS 

003  00 

03.70 

34.84 

27.71 

1470.3 

OBS 

00320 

03.96 

34.91 

27.74 

1471.8 

STD 

OO'iOO 

03.85 

34.89 

27.74 

00.235 

1472.7 

OBS 

OO-iOO 

03.85 

34.89 

27.74 

1472.7 

STO 

00500 

03.83 

34.90 

27.75 

00.276 

1474.3 

OBS 

00500 

03.83 

34.90 

27.75 

1474.3 

STD 

00600 

03.78 

34.90 

27.75 

00.317 

1475.7 

OBS 

006  00 

03.78 

34.90 

27.75 

1475.7 

STD 

007  00 

03.66 

34.90 

27.76 

00.358 

1476.9 

OBS 

00700 

03.66 

34.90 

27.76 

1476.9 

STD 

006  00 

03.65 

34.91 

27.77 

00.396 

1478.5 

OBS 

00800 

03.65 

34.91 

27.77 

1478.5 

STD 

009  00 

03.64 

34.90 

27.77 

00.440 

1480.1 

OBS 

00900 

03.64 

34.90 

27.77 

1480.1 

STD 

01000 

03.63 

34.90 

27.77 

00.462 

1481.7 

OBS 

01000 

03.63 

34.90 

27.77 

1481.7 

STO 

01100 

03.62 

34.91 

27.78 

00.52  5 

1483.4 

OBS 

01100 

03.62 

34.91 

27.78 

1483.4 

STD 

01200 

03.64 

34.92 

27.78 

00.568 

1485.2 

OBS 

01200 

03.64 

34.92 

27.78 

1485.2 

STD 

01300 

03.64 

34.92 

27.78 

00.612 

1486.8 

OBS 

01300 

03.64 

34.92 

27.78 

1486.8 

STD 

01*00 

03.64 

34.92 

27.78 

00.656 

1466.5 

OBS 

01<.00 

03.64 

34.92 

27.78 

1488.5 

STO 

01500 

03.64 

34.92 

27.76 

00.701 

1490.2 

OBS 

015  00 

03.64 

34.92 

27.78 

1490.2 
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TABLE  XXVI.— Continued 


S    T    1     T     I     0    N 


REFID       31  8126 

CONSEC  0028 

LAT             56  34       N 

LONG      050  51       H 


ITEAB 

1969 

BOTOP    03383 

AIR 

TEMP           10. C 

DIP    HGT    PER            KIND-OIR    18 

MONTH 

1       09 

SHIP    41 

HET 

BULB          06.1 

30 

2         3               WIVD-SPD    16 

DAY 

04 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1019.6 

SEA 

WIND-fOP 

HOUR 

17.9 

AREA              05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

wEATHE?        XI 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTh 

SND    VEl       OXYG                PD 

STD 

000  00 

09.06 

34.10 

26.42 

00.000 

1485.8 

PBS 

00000 

09.06 

34.10 

26.42 

1485.8 

STD 

00010 

08.99 

34.10 

26.44 

00.016 

1485.7 

OBS 

00010 

06.99 

34.10 

26.44 

1465.7 

STO 

00020 

07.54 

34.10 

26.66 

00.03  1 

1480 .3 

OBS 

00020 

07.54 

34.10 

26.66 

1480.3 

STD 

00030 

04.94 

34.44 

27.26 

00.042 

1470.5 

OBS 

000  30 

04.94 

34.44 

27.26 

1470.5 

STD 

00050 

04.03 

34.50 

27.41 

00.057 

1467.1 

OBS 

00050 

C4.03 

34.50 

27.41 

1467.1 

STD 

00075 

03.52 

34.61 

27.55 

00.072 

1465.5 

OBS 

00075 

03.52 

34.61 

27.55 

1465.5 

STD 

00100 

03.23 

34.63 

27.59 

00.066 

1464.7 

OBS 

00100 

03.23 

34.63 

27.59 

1464.7 

STO 

00125 

03.34 

34.69 

27.63 

00.096 

1465.7 

OBS 

00125 

03.34 

34.69 

27.63 

1465.7 

STD 

00150 

03.45 

34.76 

27.67 

00.110 

1466.7 

OflS 

00150 

03.45 

34.76 

27.67 

1466.7 

STD 

002  00 

03.64 

34.81 

27.69 

00.132 

1468.4 

OBS 

00200 

03.64 

34.81 

27.69 

1468.4 

STD 

002  50 

03.60 

34.83 

27.71 

00.153 

1469.1 

OBS 

002  50 

03.60 

34.83 

27.71 

1469.1 

STD 

00300 

03.67 

34.86 

27.73 

00.173 

1470.2 

OBS 

003  00 

03.67 

34.86 

27.73 

1470.2 

STO 

00400 

03.63 

34.87 

27.74 

00.213 

1471.7 

06  S 

00400 

03.63 

34.87 

27.74 

1471 .7 

STD 

005  00 

03.64 

34.88 

27.75 

00.253 

1473.4 

OBS 

00500 

03.64 

34.88 

27.75 

1473.4 

STD 

006  00 

03.69 

34.89 

27.75 

00.294 

1475.3 

OBS 

00600 

03.69 

34.89 

27.75 

1475.3 

STD 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

00.335 

1477.0 

OBS 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

1477.0 

STO 

008  00 

03.60 

34.89 

27.76 

00.377 

1476.3 

OBS 

008  00 

03.60 

34.89 

27.76 

1478.3 

STD 

009  00 

03.54 

34.89 

27.77 

00.418 

1479.7 

OBS 

009  00 

03.54 

34.89 

27.77 

1479.7 

STO 

01000 

03.52 

34.89 

27.77 

00.460 

1461 .3 

OBS 

01000 

03.52 

34.89 

27.77 

1481.3 

STD 

01100 

03.52 

34.89 

27.77 

00.503 

1482.9 

OBS 

01100 

03.52 

34.89 

27.77 

1482.9 

STD 

01200 

03.50 

34.89 

27.77 

00.546 

1484.5 

OBS 

01200 

03.50 

34.89 

27.77 

1464.5 

STD 

01300 

03.55 

34.89 

27.77 

00.590 

1480.4 

OBS 

01300 

03.55 

34.89 

27.77 

1486.4 

STD 

01400 

03.64 

34.91 

27.77 

00.636 

1486.5 

OBS 

01400 

03.64 

34.91 

27.77 

1488.5 

STO 

01500 

03.66 

34.93 

27.79 

00.681 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.93 

27.79 

1490.3 

INST    STO    tECOBDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  00.5 

ORIG    B54    028 


TEN  SQ  1407 
5  SJUARE  3 
2  SUUARE  60 
1     SOJARt     60 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NODC     STATION    01T4 


REFIO      31      8126 
CONSEC  0029 

L4T  56   34     N 

LONG      050    57      w 


C«STNUM/TIME       LVUTYP 


YE»» 

1969 

BDTDP    03475 

AIP 

TEMP         08.3 

OIB    HOT    PER 

«IND-DIR    34 

INST    STO   PECOBDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

1      09 

SHIP    AI 

MET 

BULB          04.4 

02 

2         3 

Hl'4D-SPD    20 

TRACE    OIR                    0 

5     SQUARE       3 

DAY 

05 

DATA    USE      1 

BAROMETR    1013.9 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION                 00.5 

2     SOUARE    60 

HOOB 

11.9 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

WEATHER       X2 

ORIG    B54    029 

1     SOUARE    60 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P          N02          N03 

S103          PH 

STD 

00000 

09.12 

34.17 

26.47 

00.000 

1486.1 

OBS 

OCOOO 

C9.12 

34.17 

26.47 

1486.1 

STD 

00010 

09.11 

34.17 

26.47 

00.015 

1486.2 

OBS 

COO  10 

09.11 

34.17 

26.47 

1466.2 

STD 

00020 

08.88 

34.20 

26.53 

00.031 

1465.5 

OBS 

00020 

08.88 

34.20 

26.53 

1465.5 

STD 

00030 

05.88 

34.34 

27.07 

00.043 

1474.2 

OBS 

00030 

05.88 

34.34 

27.07 

1474.2 

STD 

00050 

04.60 

34.50 

27.3  5 

00.061 

1469.5 

OBS 

00050 

04.60 

34.50 

27.35 

1469.6 

STD 

00075 

04.10 

34.55 

27.44 

00.078 

1467.9 

OBS 

0C075 

04.10 

34.5  5 

27.44 

1467.9 

STD 

00100 

03.78 

34.60 

27.51 

00.094 

1467.0 

OBS 

00 1  00 

03.78 

34.60 

27.51 

1467.0 

STD 

00125 

03.26 

34.62 

27.58 

00.108 

1465.3 

OBS 

00125 

03.26 

34.62 

27.58 

1465.3 

OBS 

00130 

03.15 

34.62 

27.59 

1464.9 

STD 

00150 

03.29 

34.67 

27.62 

00.121 

1465.9 

OBS 

00150 

C3.29 

34.67 

27.62 

1465.9 

STO 

00200 

03.59 

34.78 

27.67 

00.144 

1468.1 

OBS 

002  00 

03.59 

34.78 

27.67 

1468.1 

STD 

00250 

03.68 

34.83 

27.71 

00. 166 

1469.4 

OBS 

002  50 

03.68 

34.83 

27.71 

1469.4 

STD 

00300 

03.69 

34.85 

27.72 

00.187 

1470.3 

OBS 

00300 

03.69 

34.85 

27.72 

1470.3 

STD 

00<i00 

03.68 

34.88 

27.75 

00.227 

1471 .9 

OBS 

00400 

03.66 

34.88 

27.75 

1471.9 

STD 

00500 

03. o7 

34.38 

27.75 

00.267 

1473.6 

OBS 

00500 

03.67 

34.88 

27.75 

1473.6 

STD 

006  00 

03.67 

34.90 

27.76 

00.307 

1475.2 

OBS 

00600 

03.67 

34.90 

27.76 

1475.2 

STO 

007  00 

03.67 

34.90 

27.76 

00.348 

1476.9 

OBS 

00700 

03.67 

34.90 

27.76 

1476.9 

STD 

00800 

03.58 

34.90 

27.77 

00.388 

1476.2 

OBS 

008  00 

03.58 

34.90 

27.77 

1476.2 

STD 

00900 

03.55 

34.90 

27.77 

00.429 

1479.7 

OBS 

00900 

03.55 

34.90 

27.77 

1479.7 

STD 

01000 

03.5  0 

34.90 

27.76 

00.470 

1481.2 

OBS 

01000 

03.50 

34.90 

27.78 

1481.2 

STO 

ouoo 

03.50 

34.90 

27.78 

00.512 

1462.9 

OBS 

01100 

03.50 

34.90 

27.78 

1482.9 

STD 

01200 

03.49 

34.90 

27.76 

00.555 

1484.5 

OBS 

01200 

03.49 

34.90 

27.76 

1484.5 

STD 

01300 

03.53 

34.90 

27.76 

00.598 

1486.3 

OBS 

01300 

03.53 

34.90 

27.78 

1486.3 

STO 

01400 

03.65 

34.91 

27.77 

00.643 

1486.5 

OBS 

C1400 

03.65 

34.91 

27.77 

1488.5 

STD 

01500 

03.68 

34. 9; 

27.7  8 

00.689 

1490.4 

OBS 

01500 

03.68 

34.92 

27.78 

1490.4 
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TABLE  XXVI.— Continued 


NOOC  ST4TICN  C4I4 


OEflO       31       8126 

YEAS 

1959 

BOTOP    03603 

AIR 

TEMP           U.l 

OIB    HOT    PER 

MlND-DIP    30 

CONSEC               0030 

MONTH 

1       09 

SHIP    »! 

MET 

BULB         07.2 

33 

2         4 

KIND-SPO   09 

L»T            56    29      N 

OAV 

05 

DATA    USE       1 

BAROHETR     1013.9 

SEA 

WINO-FOR 

LONG       050    57      H 

HOUR 

18.0 

AREA              05 

CLOUD    T/a 

CL/TR 

MEATHER       XI 

CaSTNUM/TIME 

LVLT1P 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

si;ma-t 

DVNOPTm 

SNO    VEL 

OXYG                PD 

STO 

00000 

09.30 

34.21 

26.47 

00.000 

1486.8 

18.0 

OBS 

00000 

09.30 

34.21 

26.47 

1486.8 

STO 

00010 

09.27 

34.20 

26.47 

00.015 

1486.8 

08S 

00010 

09.27 

34.20 

26.47 

1486.8 

STD 

000  20 

08.91 

34. 2C 

24.53 

00.031 

1485.7 

OBS 

00020 

08.91 

34.20 

26.53 

1485.7 

STD 

00030 

05..  93 

34.26 

27.00 

00.044 

1474.3 

OBS 

00030 

05.93 

34.26 

27.00 

1474.3 

STD 

00050 

04.40 

34.47 

27.34 

00.062 

1468.6 

OBS 

CC050 

04.40 

34.47 

27.34 

1468.6 

STD 

00075 

04.02 

34.55 

27.45 

00.079 

1467.6 

oes 

00075 

04.02 

34.55 

27.45 

1467.6 

STO 

00100 

03.50 

34.57 

27.52 

00.095 

1465.8 

OBS 

00100 

03.50 

34.57 

27.52 

1465.8 

STO 

00125 

03.16 

34.5  8 

27.56 

00.109 

1464.8 

OBS 

00125 

03.16 

34.58 

27.56 

1464.8 

STD 

00150 

03.10 

34.62 

27.59 

00.122 

1465.0 

OBS 

00150 

03.10 

34.62 

27.59 

1465.0 

OSS 

00170 

02.97 

34.63 

27.61 

1464.8 

STC 

00200 

0  3.11 

34.68 

27.64 

CO. 147 

1465.9 

OBS 

00200 

03.11 

34.68 

27.64 

1465.9 

STD 

002  50 

03.52 

34.7  8 

27.68 

00.170 

1468.7 

OBS 

002  50 

03.52 

34.78 

27.68 

1468.7 

STD 

00300 

03.73 

34.84 

27.71 

00.192 

1470.4 

OBS 

00300 

03.73 

34.84 

27.71 

1470.4 

STO 

00*00 

03.73 

34.87 

27.73 

00.233 

1472.1 

OBS 

00400 

03.73 

34.87 

27.7  3 

1472.1 

STO 

00500 

03.75 

34.90 

27.75 

00.274 

1473.9 

OBS 

00500 

03.75 

34.90 

27.75 

1473.9 

STO 

00600 

03.72 

34.89 

27.75 

00.314 

1475.4 

OBS 

00600 

03.72 

34.89 

27.75 

1475.4 

STO 

00700 

03.64 

34.  B9 

27.76 

00.355 

1476.8 

085 

00700 

03.64 

34.89 

27.76 

1476.8 

STD 

00800 

03.56 

34.89 

27.77 

00.396 

1478.1 

OBS 

00800 

03.56 

34.69 

27.77 

1478.1 

STD 

00900 

03.52 

34.89 

27.77 

00.438 

1479.6 

OBS 

00900 

03.52 

34.89 

27.77 

1479.6 

STD 

01000 

03.47 

34.89 

27.77 

00.479 

1481.0 

OBS 

01000 

03.47 

34.89 

27.77 

1481.0 

STO 

OllOO 

03.48 

34.89 

27.77 

00.521 

1482.8 

OBS 

01100 

03.48 

34.89 

27.77 

1482.8 

STO 

01200 

03.48 

34.90 

27.78 

00.564 

1484.5 

OBS 

01200 

03.49 

34.90 

27.78 

1484.5 

STD 

01300 

03.57 

34.91 

27.78 

00.607 

1486.5 

OBS 

01300 

03.57 

34.91 

27.78 

1486.5 

STO 

01*00 

03.63 

34.92 

27.78 

00.651 

1488.5 

OBS 

01400 

03.63 

34.92 

27.78 

1488.5 

STD 

01500 

03.60 

34.92 

27.79 

00.6  96 

1490.0 

OBS 

01500 

03.60 

34.92 

27.79 

1490.0 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION  00.4 

ORIG    B54    030 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 
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TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID       31  8126 

COMSEC  0031 

L«T            56  34      N 

LONG      050  5".      H 


CaSTNUM/TIME        LVLTVP 


YEAR 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          06.1 

DIB    H 

ST    PER 

WIND-DIfl 

05 

INST    STD    RECORDER 

TEN    SO    1407 

MONTH 

09 

SHIP    AI 

WET 

BULB          02.8 

28 

2         3 

■JINO-SPO 

18 

TRACE    OIR                      0 

5    SOUARE       3 

Oil 

06 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1002.4 

SEA 

M1ND-F3R 

DURATION                   00.4 

2    SQUARE    60 

HOUR 

11.9 

AREA              05 

CLOUD     T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    B54    031 

1    SQUARE    60 

VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

oxro 

PD4 

TOT     P          Na2          N03 

SI33          PH 

STD 

000  00 

09.20 

34.14 

26.4  3 

00.000 

1486.3 

QBS 

00000 

09.20 

34.14 

26.43 

1486.3 

STD 

00010 

09.21 

34.16 

26.45 

CO. 016 

1486.6 

DBS 

00010 

09.21 

34.16 

26.45 

1486.6 

STO 

00020 

08.72 

34.18 

26.54 

00.031 

1484.9 

DBS 

00020 

08.72 

34.18 

26.54 

1484.9 

STO 

00030 

05.52 

34.19 

26.99 

00.044 

1472.6 

DBS 

00030 

05.52 

34.19 

26.99 

1472.6 

STD 

00C50 

04.42 

34.48 

27.35 

00.062 

1468.7 

OBS 

00050 

04.42 

34.48 

27.35 

1468.7 

STD 

00075 

03.94 

34.53 

27.44 

00.080 

1467.2 

oes 

00075 

03.94 

34.53 

27.44 

1467.2 

STD 

00100 

03.55 

34.58 

27.52 

00.095 

1466.0 

DBS 

00100 

03.55 

34.58 

27.52 

1466.0 

STO 

00125 

03.35 

34.61 

27.56 

00.109 

1465.6 

OBS 

00125 

03.35 

34.61 

27.56 

1465.6 

STD 

00150 

03.26 

34.65 

27.60 

00.122 

1465.7 

OBS 

00150 

03.26 

34.65 

27.60 

1465.7 

STD 

00200 

03.53 

34.76 

27.66 

00.146 

1467.8 

OBS 

00200 

03.53 

34.76 

27.66 

1467.8 

STD 

002  50 

03.73 

34.82 

27.69 

00.169 

1469.6 

OPS 

00250 

03.73 

34.82 

27.69 

1469.6 

STD 

00300 

03.74 

34.83 

27.70 

00.190 

1470.5 

OBS 

CO  3  CO 

03.74 

34.83 

27.70 

1470.5 

STO 

00<.00 

03.74 

34.86 

27.72 

00.233 

1472.2 

OBS 

004  00 

03.74 

34.86 

27.72 

1472.2 

STO 

00500 

03.74 

34.87 

27.73 

00.275 

1473.8 

OBS 

005  00 

03.74 

34.87 

27.73 

1473.8 

STD 

00600 

03.72 

34.88 

27.74 

00.317 

1475.4 

oes 

006  00 

03.72 

34.88 

27.74 

1475.4 

STD 

00700 

03.70 

34.89 

27.75 

00.358 

1477.0 

OBS 

00  7  00 

03.70 

34.89 

27.75 

1477.0 

STD 

008  00 

03.62 

34.90 

27.77 

00.400 

1478.4 

OBS 

00800 

C3.62 

34.  9C 

27.77 

1478.4 

STD 

00900 

03.60 

34.89 

27.76 

00.442 

1479.9 

OBS 

009  00 

03.60 

34.89 

27.76 

1479.9 

510 


TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID  31  8126 
CONSEC  0032 
LAT      56  29   N 

LONG   050  57   W 


CASTNUM/TIME   LVLTYP 


YEAR 

1969 

BOTDP     03566 

AIR 

TEMP         07.8 

01 R    HGT    PER 

WIND-DIP    02 

INST    STD   RECORDER 

MONTH 

09 

SHIP    AI 

WET 

BULB          C4.4 

36 

2         4 

WIMD-SPO    18 

TRACE    OIR                        D 

DAY 

06 

DATS    USE        1 

BAROMETR     1007.1 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION                 00.4 

HOUP 

17.9 

AREA              05 

CLOUD    T/4 

CL/TP 

WEATHER       X2 

ORIG    854    C32 

VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

3XYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

09.23 

34.21 

26.48 

00.000 

1486.5 

oes 

00000 

09.23 

34.21 

26.46 

1486.5 

STD 

00010 

09.23 

34.21 

26.48 

00.015 

1486.7 

OBS 

00010 

09.23 

34.21 

26.48 

1486.7 

STD 

000  20 

08.02 

34.21 

26.67 

00.030 

1482.3 

OBS 

00020 

08.02 

34.21 

26.67 

1482.3 

STD 

00030 

05.92 

34.43 

27.13 

00.041 

1474.5 

DBS 

00030 

05.92 

34.43 

27.13 

1474.5 

STD 

000  50 

04.44 

34.49 

27.36 

00.058 

1468.8 

OBS 

00050 

04.44 

34.49 

27.36 

1468.8 

STD 

00075 

03.98 

34.5  5 

27.45 

00.076 

1467.4 

DBS 

00075 

03.98 

34.55 

27.45 

1467.4 

STD 

00100 

03.70 

34.58 

27.50 

00.091 

1466.7 

OBS 

OOIOC 

03.70 

34.58 

27.50 

1466.7 

STD 

00125 

03.38 

34.61 

27.56 

00.105 

1465.8 

OBS 

00125 

03.38 

34.61 

27.56 

1465.8 

STD 

00150 

03.26 

34.65 

27.60 

00.119 

1465.7 

OBS 

00150 

03.26 

34.65 

27.60 

1465.7 

STD 

00200 

03.45 

34.75 

27.66 

00.143 

1467.5 

OBS 

00200 

03.45 

34.75 

27.66 

1467.5 

STD 

002  50 

03.72 

34.82 

27.69 

00.165 

1469,6 

OBS 

002  50 

03.72 

34.82 

27.69 

1469.6 

STD 

00300 

03.73 

34.84 

27.71 

00.186 

1470.5 

OBS 

003  00 

03.73 

34.84 

27.71 

1470.5 

STD 

00400 

03.73 

34.87 

27.73 

00.228 

1472.1 

OBS 

00400 

03.73 

34.87 

27.73 

1472.1 

STD 

00500 

03.72 

34.87 

27.73 

00.269 

1473.8 

OBS 

005  00 

03.72 

34.87 

27.73 

1473.8 

STD 

006  00 

03.73 

34.89 

27.75 

00.311 

1475.5 

OBS 

00600 

03.73 

34.89 

27.75 

1475.5 

STD 

00700 

03.69 

34.89 

27.75 

00.352 

1477.0 

OBS 

00700 

03.69 

34.89 

27.75 

1477.0 

STD 

00800 

03.61 

34.89 

27.76 

00.394 

1478.3 

OBS 

008  00 

03.61 

34.89 

27.76 

1478.3 

STD 

00900 

03.53 

34.89 

27.77 

00.435 

1479.6 

OBS 

00900 

03.53 

34.89 

27.77 

1479.6 

STD 

01000 

03.50 

OBS 

01000 

03.50 

STD 

01100 

03.53 

OBS 

01100 

03.53 

STD 

01200 

03.54 

□  BS 

01200 

03.54 

STD 

01300 

03.51 

OBS 

01300 

03.51 

STD 

OHOO 

03.63 

OBS 

01<.00 

03.63 

STD 

01500 

03.71 

OBS 

01500 

03.71 

TEN  SO  1407 
5  SOUASE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  oO 
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TABLE  XXVI.— Continued 


STATION 


REFID      31       8126 
CDNSEC  0033 

L4T  56   43       N 

LONG      050    52       w 


CASTNUM/TIME        LVLTYP 


VE48 

1969 

eOTDP    0365B 

AIR 

TEMP         07.2 

OIR    HGT    PER 

UINO-OIR    28 

INST     STO    RECORDER 

MONTH 

09 

SHIP    Al 

WET 

BULB          02.8 

33 

2         3 

WIND-SPO    14 

TRACE     OIR                        0 

DAY 

07 

DATA    USE        1 

BAROHETR     1016.6 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION                 00.3 

HOUR 

12.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

KEATHER       XI 

ORIG    854    C33 

.VLTVP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

3XYG                PJ4 

TOT    P         N02         N03 

STD 

000  00 

09.48 

34.20 

26.43 

00.000 

1487.5 

DBS 

00000 

09.48 

34.20 

26.43 

1487.5 

STD 

00010 

09.47 

34.20 

26.44 

00.016 

1487.6 

OBS 

00010 

09.47 

34.20 

26.44 

1487.6 

STD 

COO  20 

09.46 

34.20 

26.44 

00.032 

1487.7 

OBS 

00020 

09.46 

34.20 

26.44 

1487.7 

STD 

000  30 

08.06 

34.22 

26.67 

00.047 

1482.6 

OBS 

00030 

08. Oo 

34.22 

26.67 

1482.6 

STD 

00050 

04.66 

34.50 

27.34 

00.068 

1469.8 

OBS 

000  50 

04.66 

34.50 

27.34 

1469.3 

STD 

00075 

03.98 

34.57 

27.47 

00.085 

1467.4 

08  S 

00075 

03.98 

34.57 

27.47 

1467.4 

STD 

00100 

03.63 

34.61 

27.54 

00.100 

1466.4 

OBS 

00100 

03.63 

34.61 

27.54 

1466.4 

STD 

00125 

03.34 

34.65 

27.60 

00.114 

1465.6 

OBS 

00125 

03.34 

34.65 

27.60 

1465.6 

STD 

00150 

03.25 

34.67 

27.62 

00.126 

1465.7 

□  BS 

00150 

03.25 

34.67 

27.62 

1465.7 

STD 

00200 

03.34 

34.74 

27.67 

00.150 

1467.0 

OBS 

0020C 

C3.34 

34.74 

27.67 

1467.0 

STD 

002  50 

03.76 

34.85 

27.71 

00.171 

1469.8 

OBS 

00250 

03.76 

34.85 

27.71 

1469.8 

STD 

00300 

03.98 

34.88 

27.71 

00.192 

1471  .6 

OBS 

003  00 

03.98 

34.88 

27.71 

1471 .6 

STD 

0040C 

03.83 

34.69 

27.74 

00.233 

1472.6 

OBS 

OCOO 

03.83 

34.89 

27.74 

1472.6 

STD 

00500 

03. ei 

34.90 

27.75 

00.274 

1474.2 

OBS 

005C0 

03.81 

34.90 

27.75 

1474.2 

STD 

006  00 

03.71 

34.90 

27.76 

00.314 

1475.4 

OBS 

006  00 

03.71 

34.90 

27.76 

1475.4 

STD 

00700 

03.71 

34.90 

27.76 

00.355 

1477.1 

OBS 

00700 

03.71 

34.90 

27.76 

1477.1 

STD 

008  00 

03.67 

34.90 

27.76 

00.397 

1478.6 

OBS 

00800 

03.67 

34.90 

27.76 

1478.6 

STD 

009  00 

03.61 

34.90 

27.77 

00.438 

1480.0 

OBS 

00900 

03.61 

34.90 

27.77 

1480.0 

STD 

01000 

03.53 

34.90 

27.78 

00.480 

1481 .3 

OBS 

OICOO 

03.53 

34.90 

27.78 

1481.3 

STD 

01100 

03.57 

34.90 

27.77 

00.522 

1483.2 

OBS 

01100 

03.57 

34.90 

27.77 

1483.2 

STD 

01200 

03.56 

34.90 

27.77 

00.565 

1484.8 

OBS 

01200 

03.56 

34.90 

27.77 

1484.8 

STD 

01300 

03.56 

34.90 

27.77 

00.609 

1486.5 

OBS 

01300 

03.56 

34.90 

27.77 

1466.5 

STD 

Ol'.OO 

03.62 

34.91 

27.78 

00.654 

1488.4 

OBS 

01400 

03.62 

34.91 

27.76 

1488.4 

STD 

01500 

03.64 

34.92 

27.76 

00.700 

1490.2 

OBS 

01500 

03.64 

34.92 

27.78 

1490.2 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 
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TABLE  XXVI.— Continued 


S    T    »    T    I     C    N 


REFID      31       B12t> 
CONSEC  0034 

LAT  56   33      N 

LONG       051    02       M 


YEAR 

1969 

BOTDP     03475 

AIR 

TEMP          08.9 

OIR     HOT    PER             WIND-DIR    27 

MONTH 

09 

SHIP    »I 

WET 

BULB          04.4 

32 

2         4               KIND-SPD    13 

D4» 

07 

DATA    USE       1 

BAROMETR     I0l6.t 

SEA 

H1N0-F3R 

HOUR 

17.9 

AREA                05 

CLOUD     T/A 

CL/TP 

WEATHER       HI 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOKA-T 

OVNDPTH 

SND     VEL       QXYG                P3' 

STO 

00000 

09.08 

34.21 

26.51 

00.000 

14  86.0 

oes 

COOOO 

09. C8 

34.21 

26.51 

1466.0 

STD 

00010 

09.07 

34.21 

26.51 

00.015 

1486.1 

oes 

00010 

09.07 

34.21 

26.51 

1460.1 

STD 

00020 

09.07 

34.23 

26.52 

00.030 

1466.3 

OBS 

00C20 

09.07 

34.23 

26.52 

1486.3 

STD 

00030 

08.06 

34.23 

20.66 

00.045 

1482.6 

OBS 

00030 

08.06 

34.23 

26.66 

1482.6 

STD 

00050 

04.62 

34.49 

27.34 

00.066 

1469.6 

OBS 

00050 

04.62 

34.49 

27.34 

1469.6 

STD 

00075 

04.04 

34.54 

27.44 

00.064 

1467.6 

OBS 

00075 

04.04 

34.54 

27.44 

1467.0 

STD 

00100 

03.63 

34.57 

27.50 

00.099 

1466  .4 

OBS 

00100 

03.63 

34.57 

27.50 

1466.4 

STD 

00125 

03.35 

34.62 

27.57 

00.114 

1465.7 

OBS 

00125 

03.35 

34.62 

27.57 

1465.7 

STO 

00150 

03.24 

34.64 

27.60 

00.127 

1465.6 

OBS 

00150 

03.24 

34.64 

27.60 

1465.6 

STD 

O0200 

03.56 

34.79 

27.69 

00.150 

1466.0 

OBS 

00200 

03.56 

34.79 

27.69 

1468.0 

STD 

00250 

03.82 

34.83 

27.69 

00.172 

1470.0 

OBS 

00250 

03.82 

34.83 

27.69 

1470.0 

STO 

00300 

03.78 

34.85 

27.71 

00.194 

1470.7 

OBS 

00300 

03.78 

34.85 

27.71 

1470.7 

STD 

00400 

03.71 

34.87 

27.73 

00.235 

1472.1 

OBS 

00400 

03.71 

34.87 

27.73 

1472.1 

STD 

00500 

03.74 

34.8  8 

27.74 

00.276 

1473.9 

OBS 

00500 

03.74 

34.8  8 

27.74 

1473.9 

STD 

00600 

03.  72 

34.88 

27.74 

00.316 

1475.4 

OBS 

00600 

03.72 

34.88 

27.74 

1475.4 

STO 

00700 

03.69 

34.89 

27.75 

00.359 

1477.0 

OBS 

00700 

03.69 

34.89 

27.75 

1477.0 

STD 

00600 

03.62 

34.89 

27.76 

00.401 

1476.3 

OBS 

00800 

03.62 

34.89 

27.76 

1478.3 

STO 

009  00 

03.59 

34.89 

27.76 

00.443 

1479.9 

OBS 

00900 

C3.59 

34.89 

27.76 

1479.9 

STD 

OlOOO 

03.53 

34.89 

27.77 

00.485 

1481.3 

OBS 

01000 

03.53 

34.89 

27.77 

1461.3 

STD 

01100 

03.53 

34.89 

27.77 

00.528 

1483.0 

OBS 

01100 

03.53 

34.89 

27.77 

1483.0 

STO 

C120C 

03.51 

34.89 

27.77 

0C.572 

1484.0 

OBS 

01200 

03.51 

34.89 

27.77 

1484.6 

STD 

01300 

03.50 

34.89 

27.77 

00.616 

1466.2 

OBS 

01300 

03.50 

34.69 

27.77 

1466.2 

STD 

01400 

03.60 

34.89 

27.76 

00.661 

1488.3 

OBS 

CI  400 

0  3.60 

34.89 

27.7  6 

1488.3 

STD 

01500 

03.66 

34.91 

27.77 

00.708 

1490.3 

OBS 

01500 

03.66 

34.91 

27.77 

1490.3 

INST     STO    f-ECORDER  TEN    SO     1407 

TRACE    OIR  D  5     SQUARE        3 

DURATION  00. t  2     SQUARE     60 

ORIG     eS^.    Ci^t  1     SQUA'^E     61 


PJ4       TOT    P 
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TABLE  XXVII. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC  IN- 
GHAM at  Ocean  Station  BRAVO,  8  September-1  October  1969,  prepared  from  NODC  listing  No. 
31-1528. 

NODC  ST4TICN  0AT4 


REFIO       31       1528 
CONSEC  0001 

L4T  56    32       N 

LO^G       050    52       M 


YEAR  1969 
MONTH  09 
DAY  10 

HOUR     13.9 


60TDP    03<.68 
SHIP     IN 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  09.0 

«ET    BULB  07.5 

BAROMETB     1017.0 

CLOUD  T/A       e/e 


DIR    HOT    PER 

16      5         3 
SEA 
CL/TR 


WINO-OIR  16 

WIND-SPD  30 
><IND-FJR 

HEATHER  X.; 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B55    COl 


TEN  SO  1*07 
5  SauARE  3 
2  SaUARE  60 
1     SQUARE     60 


CASTNUH/TIME       LVLTYP 


SIGMA-T  DYNOPTH       SND    VEL       OXYG 


PJ*       TOT    P 


STD 

00000 

08. 

.66 

3*. 20 

26. 

,57 

00.000 

1484.4 

13. 

.9 

09  S 

ocooo 

08 

.66 

3*. 199 

26. 

,57 

1484.4 

STD 

00010 

08. 

.61 

3*. 20 

26. 

,58 

00. 

,014 

1484.4 

STD 

00020 

08, 

.55 

3*.  21 

26. 

,59 

00. 

.029 

1484.3 

13. 

.9 

OBS 

0C022 

08. 

.5* 

3*. 210 

26. 

,59 

1484.3 

STD 

00030 

07. 

,68 

34.30 

26. 

.79 

00. 

.043 

1481.3 

13. 

.9 

OBS 

000'i5 

06, 

.1* 

3'..<.33 

27. 

,11 

1475.6 

STD 

00050 

05. 

,5* 

34.46 

27. 

,20 

00. 

.064 

1*73.3 

13, 

.9 

OBS 

00066 

0*. 

,16 

34.528 

27. 

,42 

1468.0 

STD 

0C075 

03, 

.93 

34.56 

27. 

.46 

00. 

,083 

1467.2 

13. 

,9 

OBS 

00089 

03. 

,6* 

34.595 

27. 

,52 

1466.3 

STD 

00100 

03. 

,50 

34.61 

27. 

,55 

00. 

,09  8 

1465.9 

STD 

00125 

03. 

,30 

34.65 

27. 

,60 

00. 

,111 

1465.5 

13. 

,9 

OBS 

00132 

03. 

.28 

34.659 

27. 

.61 

1465.5 

STD 

00150 

03. 

,33 

34.68 

27. 

.62 

00. 

,124 

1466.1 

13. 

,9 

OBS 

T0017<. 

03. 

.'.S 

34.711 

27. 

.64 

1466.9 

STD 

002  00 

03. 

,60 

34.77 

27. 

,67 

00. 

.147 

1468.2 

13. 

,9 

OBS 

0C220 

03. 

.70 

34.804 

27. 

.68 

1469.0 

STD 

002  50 

03. 

.78 

34.83 

27.69 

00. 

,170 

1*69.8 

13. 

.9 

OBS 

00264 

03, 

,81 

34.836 

27. 

,70 

1470.2 

STD 

00300 

03, 

,80 

34.85 

27. 

.71 

00. 

,191 

1 4  70  .  7 

13. 

,9 

OBS 

T00351 

03. 

.77 

34.859 

27, 

.72 

1471.5 

STD 

CO'.OO 

03. 

,71 

34.86 

27.7  3 

00. 

233 

1472.1 

STD 

00500 

03. 

.65 

34.87 

27. 

.74 

00, 

.274 

1473.4 

13. 

.9 

OBS 

0052* 

03. 

.6* 

34.867 

27. 

.74 

1473.8 

STD 

0C600 

03. 

.70 

34.88 

27. 

,74 

00. 

316 

1*75.3 

13. 

.9 

OBS 

00693 

03. 

.72 

34.883 

27. 

,74 

1*77.0 

STD 

007  0C 

C3. 

.71 

34.88 

27. 

.74 

00, 

,358 

1*77.1 

STD 

008  00 

03. 

.63 

34.88 

27, 

,75 

00. 

,401 

1*78.4 

13. 

,9 

OBS 

T00862 

03. 

.59 

34.876 

27. 

.75 

1*79.2 

13. 

.9 

OBS 

T01269 

03. 

.56 

34.876 

27. 

.75 

1*85.9 

N    C 

IDC          S    T    A 

T    I    0    N 

D    A    T 

A 

REflO       31       1528 

YEA^ 

1969 

BOTDP    03*52 

AIR 

TEMP          10.2 

DIR    HGT    PER 

WINO-DIR 

23 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC               0002 

MONTH       09 

SHIP    IN 

KET 

BULB         09.0 

23 

4         3 

MIND-SPD 

12 

TRACE    OIR 

5     SmJARE        3 

LAT             56    2*      N 

DAY 

11 

DATA    USE       1 

BAROMETR    100*.* 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SauARE     60 

LONG      050    *2      H 

HOUR 

18.9 

AREA              05 

CLOUD     T/A          0/1 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG     B35    002 

1     SOUARE     60 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

PO* 

TOT    P         NO^         N03 

S103          PH 

STD 

00000 

06.6  3 

3*. 2* 

26.60 

00.000 

1*84.3 

18.9 

OBS 

000  00 

08.63 

34.236 

26.60 

1*8*. 3 

STD 

00010 

08.6* 

34.24 

26.60 

00.01* 

1*6*. 5 

STD 

00020 

08.66 

34.24 

26.59 

00.029 

1*8*. 6 

16.9 

OBS 

00027 

06.67 

34.236 

26.59 

1*8*. 9 

STD 

00030 

06.65 

34.24 

26.60 

00.0*3 

1*8*. 9 

STD 

0CC5O 

08.11 

34.29 

26.72 

00.071 

1*83.2 

18.9 

OBS 

00053 

07.96 

34.298 

26.75 

1*82.7 

STD 

00075 

06.24 

34.50 

27.15 

00.099 

1*76.6 

18.9 

OBS 

00079 

05.95 

34.524 

27.20 

1*75.5 

STD 

00100 

04.50 

34.55 

27.40 

00.120 

1*70.0 

18.9 

OBS 

00105 

0*.25 

34.558 

27.43 

1*69.0 

STD 

00125 

0*.12 

34.56 

27.45 

00.137 

1468.8 

STD 

00150 

0*.03 

34.59 

27.48 

00.153 

1468.9 

18.9 

OBS 

00158 

0*.02 

34.602 

27. *9 

1469.0 

STD 

002  00 

04.14 

34.72 

27.57 

00.182 

1470.4 

18.9 

OBS 

00209 

04.17 

3*. 740 

27.58 

1470.7 

STD 

00250 

03.88 

34.75 

27.62 

00.208 

1470.1 

18.9 

OBS 

00260 

03.6* 

34.763 

27.6* 

1470.1 

STD 

00300 

03.81 

34.83 

27.69 

00.232 

1470.8 

18.9 

OBS 

00311 

03.80 

34.836 

27.70 

1470.9 

STD 

00*00 

03.71 

34.85 

27.72 

00.275 

1472.0 

18.9 

OBS 

T00*10 

03.70 

34.852 

27.72 

1472.2 

STD 

00500 

03.68 

3*. 86 

27.73 

00.317 

1473.6 

STD 

00600 

0  3.66 

34.87 

27.7* 

00.359 

1475.2 

18.9 

OBS 

700603 

03.66 

34.868 

27.74 

1*75.2 

STD 

00700 

03.65 

34.87 

27.74 

C0.4C2 

1*76.8 

18.9 

OBS 

0079* 

03.62 

34.872 

27.74 

1478.2 

STD 

00800 

03.62 

34.87 

27.74 

00.445 

1478.3 

STD 

00900 

03.55 

34.87 

27.75 

00.488 

1479.7 

18.9 

OBS 

T00988 

03.52 

34.86* 

27.75 

1481.0 

16. 9 

OBS 

T01*79 

03.66 

3*. 900 

27.76 

1*89.9 
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TABLE  XXVII.— Continued 


NODC  STiTICN  DATA 


REFID       31        1528 

VEA^ 

1969 

BOTDP     03470 

41  R 

TEMP          07.5 

DIR    HGT    PER 

WIND-DIR    32 

CONSEC              0003 

MONTH       C9 

SHIP     IN 

V.ET 

6ULB           05.5 

32 

3         3 

-INO-SPD    13 

L4T             56    3a       N 

DAY 

\i 

DATA    USE       1 

BARDMETP     1009.2 

SEA 

KIND-FOR 

LONG       050    he       H 

HOUB 

14.0 

AREA                05 

CLOUD     T/A          8/2 

CL/TR 

HEATHER       XI 

CiSTNUM/TI'^E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SNO     VEL 

JXYG                PO 

STD 

00000 

08.43 

34.29 

26.67 

00.000 

1483.6 

14.0 

OBS 

OCOOO 

08.43 

34.286 

26.67 

1483.6 

STD 

00010 

08.42 

34.29 

26.67 

00.013 

1483.6 

STD 

00020 

08.41 

34.29 

26.68 

00.027 

1483.9 

li-.O 

OBS 

00028 

08.40 

34.294 

26.68 

1484.0 

STD 

00030 

08.08 

34.31 

26.74 

00.041 

1482.8 

STD 

00050 

05.47 

34.*t6 

27.21 

00.063 

1473.1 

14.0 

OBS 

00055 

05.00 

34.487 

27.29 

1471.2 

STD 

00075 

03.95 

34.58 

27.48 

00.061 

1467.3 

I'.-O 

OBS 

00083 

03.66 

34.605 

27.53 

1466.3 

STD 

COIOO 

03.33 

34.62 

27.57 

00.096 

1465.2 

14.0 

OBS 

00111 

03.20 

34.631 

27.59 

1464.8 

STD 

00125 

03.29 

34.67 

27.61 

00.108 

1465.5 

STD 

00150 

03.44 

34.73 

27.65 

00. 120 

1466.6 

14.0 

OBS 

00167 

03.54 

34.760 

27.66 

1467.3 

STD 

00200 

03.75 

34.81 

27.69 

00.143 

1468.8 

14.0 

OBS 

002  22 

03.81 

34.635 

27.70 

1469.5 

STD 

002  50 

03.75 

34.84 

27.70 

00.165 

1469.7 

14.0 

OBS 

00278 

03.71 

34.842 

27.71 

1470.0 

STD 

003  00 

03.70 

34.85 

27.72 

00.165 

1470.3 

14.0 

OBS 

00333 

03.68 

34.859 

27.73 

1470.8 

STD 

00400 

C3.63 

34.86 

27.73 

00.226 

1471.7 

14.0 

OBS 

T00442 

03.61 

34.859 

27.74 

1472.3 

STD 

00500 

r3.64 

34.87 

27.74 

00.267 

1473.4 

STD 

006  00 

03.66 

34.88 

27.75 

00.308 

1475.2 

14.0 

OBS 

T00666 

03,66 

34.883 

27.75 

1476.3 

STO 

00700 

C3.65 

34.88 

27.75 

00. 350 

1476.8 

STD 

00800 

03.61 

34.87 

27.75 

00.39  2 

1478.3 

14.0 

OBS 

00869 

03.58 

34.871 

27.75 

1479.6 

STD 

C0900 

03.57 

34.87 

27.75 

00.436 

1479.8 

STD 

010  00 

03.54 

34.87 

27.75 

00.479 

1481.3 

STD 

01100 

03.51 

34.87 

27.75 

00.52  3 

1462.9 

14.0 

06S 

T01103 

03.51 

34.871 

27.76 

1462.9 

14.0 

OBS 

T016  76 

03.64 

34.908 

27.77 

1493.2 

INST    HANSEN     CAST  TcN    SO    1407 

TRACE    OIR  5     SOUARE        3 

DURATION  2    SOuARE    60 

ORIG    B55    003  1    SQUARE    60 


NODC  STATION  DATA 

REFID        31        1528             YEAR  1969             BOTDP     03490             AIR  TEMP          08.5  DIR     HGT     PER             MINO-OIR    25              INST     NANSEN     CAST                   TEN    SQ    1407 

CONSEC                0004             MONTH       09             SHIP     IN  HET  BULB          07.9  20       ■.          3                HIND-SPD    20             TRACE    DIR                                       5     SQUARE       3 

LAT             56    42       N             DAY  13             DATA    USE        1             BAROMETR    0991.6  SEA                                    1JIND-F3R                      DURATION                                          2     SQUARE     60 

LONG       051     00       H             HOUR  12.6             AREA                05             CLOUD    T/A          9/8  CL/TB                              HEATHER       X2             ORIG     B55    C04                              1     SQUARE     61 

CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH  TEMP  SAL  SIGM4-T  DYNDPTH       SND     VEL       OXYG                P04       TOT    P          N02          NQ3          S103          PH 

STD  00000  08.36  34.26  26.68  00.000       1483.4 

12.8          OBS  OCCCO  08.38  34.264  26.68  1463.4 

STO  00010  08.37  34.29  26.68  00.013       1483.6 

STO  00020  08.36  34.29  26.68  00.027       1483.7 

12.6         OBS  00026  08.35  34.288  26.68  1463.8 

STD  00030  07.74  34.32  26.80  00.040       14B1.5 

STD  0C050  05.32  34.47  27.24  00.061       1472.4 

12.8         OBS  00052  05.13  34.479  27.27  1471,7 

STD  00075  03.74  34.60  •       27.51  00.079       1466.4 

12.8         OBS  0C077  03.66  34.603  27.53  1466.2 

STD  00100  03.24  34.65  27.60  00.093       1465.3 

12.8         OBS  00102  C3,33  34.656  27.60  1465.2 

STD  00125  03.53  34.73  27.64  00.105       1466.6 

STD  00150  03.66  34.78  27.67  00.117       1467.6 

12.8          OBS  00154  03.67  34.790  27.67  1467.7 

STO  00200  03.62  34.81  27.69  00,139       1468.3 

12.8         OBS  00204  03.62  34.810  27.70  1468.4 

STO  00250  03,60  34,86  27,71  00,160       1469.9 

12.8         DBS  00254  03.81  34.859  27.72  1470.1 

SID  00300  03.81  34.66  27,72  00.160       1470.8 

12.8         OBS  00303  03.81 

STO  C0400  03.68  34.87  27.74  00.221        1471,9 

12,6         OBS  T00400  03,68  34,872  27.74  1471.9 

STD  00500  03.72  34.88  27.74  00,262       1473.8 

12.8         OBS  TOOSeO  03.72  34.389  27.75  1475,1 

STO  00600  03,71  34.89  27.75  00.303       1475.4 

STD  00700  03.64  34,88  27,75  00,344       1476.8 

12.6         OBS  00779  03.60  34.877  27.75  1477.9 

STO  00800  03.59  34.86  27.75  00,386       1478.2 

STD  0C900  03.56  34.88  27.76  00,429        1479,7 

12.8          OBS  T00970  03.54  34.878  27.76  1460,8 

12,8         OBS  T01510  03,67  34.920  27.78  1490.5 
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TABLE  XXVII.— Continued 


STATION 


BEFIO      31       1528 
CONSEC  0005 

LAT  56     18       N 

lONG      051    CO      w 


ireAR     1969 
MONTH       09 

nui  17 

HOJR    19.0 


BOTDP    03*65 
SHIP     IN 

DAT*  use     1 

AREA  05 


SIR     TEHP  07. C 

dET     dULB  05.1 

BAPOHETR    1003.1 
CLOUO    T/A  8/7 


DIR    HGT    PER 

27       3         2 
SEA 
CL/TR 


HINO-OIB  31 

i<lSO-SPO  18 
HINO-fOR 

ilEATHER  XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B55    005 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SaUARE  60 
1    SQUARE    61 


CtSTNUM/TlHE       LVLTYP  DEPTH 


19. 
19. 


STD 
08  S 

STD 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00025 
000  30 
00049 
00050 
0C0  74 
00075 
00098 
00100 
00125 
0C1<.8 
00150 
00197 
00200 
00246 
00250 
00296 
00300 
00394 
00400 
005  00 

T00592 
00600 
0O7OO 
00791 
COnOO 
009  00 

T00989 
C1500 

T01500 


TEMP 

07.67 
07.87 
07.87 
07.88 
07.88 
06.99 
04.78 
04.77 
04.64 
04.61 
04. C9 
04.07 
03.85 
03.75 
03.75 
03.85 
03.06 
03.93 
03.93 
03.88 
03.88 
03.79 
03.79 
03.78 
03.78 
03.78 
03.76 
03.73 
C3.  72 
03.65 
03.60 
03.66 
03.66 


SAL 

34.27 

34.268 

34.27 

34.27 

34.268 

34.30 

34.402 

34.41 

34.547 

34.55 

34.582 

34.59 

34.63 

34.664 

34.67 

34.744 

34.75 

34.802 

34.80 

34.826 

34.83 

34.858 

34.86 

34.68 

34.386 

34.89 

34.89 

34.886 

34.89 

34.86 

34.682 

34.91 

34.913 


SIGHA-T    DYNOPTH   SND  VEL   OXVG 


P04       TOT    P 


26.74 
26.74 
26.74 
26.74 
26.74 
26.89 
27.25 
27.26 
27.38 
27.38 
27.47 
27.47 
27.53 
27.57 
27.57 
27. o2 
27.62 
27.66 
27.66 
27.68 
27.68 
27.72 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.76 
27.75 
27.75 
27.77 
27.77 


00.013 
00.026 

00.038 

00.058 

00.078 

00.09  5 
00.110 

00.124 

00.150 

00.174 

00.196 

00.240 
0C.2S2 

00.32  4 
00.J6  7 

00.410 
00.453 


1481 .5 
1481.5 
1481.7 
14B1.8 
1461.9 
1478.6 
1470.1 
1470.1 
1470.1 
1470.0 
1468.3 
1468.2 
1467.8 
1467.8 
1467.8 
1469.1 
1469.2 
1470.4 
1470.4 
1471.0 
1471.0 
1472.3 
1472.4 
1..74.0 
1475.6 
1475.7 
1477.3 
1478.7 
1478.8 
1480.1 
1481.4 
1490.3 
1 490 . 3 


STATION 


REFID      31       1528 

YEAR 

1969 

BOTOP     03450 

AIR 

TEMP          07.2 

Dlft    HGT    PER 

WINO-DIR    27 

CONSEC             0006 

MONTH 

1       C9 

SHIP     IN 

JET 

BULB         C6.2 

27 

3         3 

WIND-SPO    25 

LAT             56    36       N 

DAY 

20 

DATA    USE       1 

eAROMETR    1008.9 

SEA 

WINO-fOR 

LONG      0  50    54      u 

HOUR 

13.2 

AREA              05 

CLOUO    T/A          9/8 

CL/TR 

HEATHER      X8 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG              PO' 

STD 

000  00 

07.64 

34.39 

26.87 

00.000 

1480.7 

13.2 

OBS 

coooo 

07.64 

34.390 

26.87 

1480.7 

STD 

00010 

07.64 

34.39 

26.87 

00.011 

1480.9 

13.2 

OBS 

00018 

07.63 

34.392 

26.87 

1481.0 

STD 

00020 

07.63 

34.39 

26.87 

00.023 

1481.0 

STD 

00030 

07.61 

34.39 

26.88 

00.03  5 

1481.1 

13.2 

OBS 

00038 

07.59 

34.394 

26.88 

W81.2 

STD 

000  50 

05.38 

34.46 

27.24 

00.056 

1472.7 

13.2 

OBS 

00058 

04.47 

34.519 

27.38 

1469.1 

SID 

00075 

04.06 

34.57 

27.46 

00.074 

1467.8 

13.2 

OBS 

00076 

04.04 

34.576 

27.47 

1467.7 

STD 

00100 

03.48 

34.59 

27.53 

00.089 

1465.7 

13.2 

OBS 

00117 

03.30 

34.625 

27.58 

1463.3 

STD 

C0125 

03.34 

3t.66 

27.61 

00.103 

1465.7 

13.2 

OBS 

T00149 

03.46 

34.750 

27.66 

1466.7 

STD 

00150 

03.47 

34.75 

27.66 

OC. 115 

lt66. 7 

13.2 

DBS 

00186 

03.64 

34.791 

27.68 

1468. I 

STO 

002  00 

03.65 

34.80 

27.69 

00.137 

1468.4 

13.2 

OBS 

00221 

03.67 

34.618 

27.70 

1468.9 

STO 

002  50 

03.68 

34.83 

27.71 

00.158 

1469.4 

13.2 

DBS 

T0O288 

03.69 

34.850 

27.72 

1470.1 

STO 

0C300 

03.69 

34.85 

27.72 

00.179 

1470.3 

STD 

00400 

03.67 

34.88 

27.74 

00.219 

1471.9 

13.2 

OBS 

T00421 

03.67 

34.881 

27.75 

14  72.3 

STD 

00500 

03.70 

34.89 

27.75 

00.259 

1473.7 

13.2 

OBS 

00559 

03.70 

34.891 

27.75 

1  4  ?■.  .  7 

STO 

00600 

03.68 

34.89 

27.75 

00.300 

1475.3 

STO 

007  00 

03.63 

34.89 

27.76 

00.340 

1476.7 

13.2 

OBS 

00704 

03.63 

34.891 

27.76 

1476.8 

13.2 

OBS 

T01142 

03.50 

34.682 

27.76 

1483.5 

INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    B53   006 


TEN  SO  1407 
5  SOUARE  3 
2  SOOARE  60 
1    SQUARE    60 


P04      TOT    P 
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TABLE  XXVII.— Continued 


NODC  STiTICN  0AT4 


REFIO       31       1528 

YE»^ 

1969 

BOTOP    03<.e2 

AIR 

TEMP         07.3 

DIP    MST    PER 

HIND-JIR 

27 

INST    N4NSEN    CAST 

TEN    Sa    1407 

CONSEC              0007 

MONTH      09 

SHIP    IN 

WET 

BULB          06.2 

27 

3         3 

rflNO-SPO 

14 

TRACE    OIR 

5    SJUARE       3 

L4T            56    30      N 

DAY 

21 

DATA    USE       1 

6AR0METR    1006.7 

SEA 

UlND-FOfi 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG      050    1,8      W 

HOUR 

17.7 

AREA              05 

CLOUD    7/A          6/6 

CL/TR 

keather 

XI 

ORIG    855    007 

1    SQUARE    60 

C4STNUH/TIHE 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STD 

00000 

07.8  5 

34.39 

26.84 

00.000 

1481.6 

17.7 

QBS 

ocooo 

07.85 

34.392 

26.84 

1481.6 

STD 

00010 

07.83 

54.39 

26.84 

00.012 

1481.7 

STD 

00020 

07.8  2 

34.39 

26.84 

00.024 

1481.8 

STD 

000  30 

07.80 

34.39 

26.84 

00.036 

1481.9 

17.  7 

DBS 

00030 

07.80 

34.389 

26.84 

1481.9 

STD 

00050 

0*.95 

34.51 

27.32 

00.056 

1471.0 

17.7 

OBS 

00059 

04.13 

34.552 

27.44 

1467.3 

STD 

00075 

03.73 

34.5  8 

27.50 

00.073 

1466.4 

17.7 

OBS 

0C089 

03.47 

34.009 

27.55 

1465.6 

STD 

00100 

03.32 

34.63 

27.58 

00.087 

1465.1 

17.7 

DBS 

00118 

03.18 

34.655 

27.61 

1464.9 

STD 

00125 

03.23 

34.67 

27.62 

00.  100 

1465.2 

STD 

00150 

03.40 

34.72 

27.65 

00.112 

1466.4 

17.7 

OBS 

00176 

03.53 

34.765 

27.67 

1467.5 

STD 

00200 

03.62 

34.79 

27.68 

00.134 

1468.3 

17.7 

OBS 

T00234 

03.70 

34.024 

27.70 

1469.2 

STD 

00250 

03.71 

34.83 

27.70 

00.156 

1469.5 

17.7 

OBS 

002  92 

03.73 

34.846 

27.71 

1470.3 

STD 

00300 

03.73 

34.85 

27.71 

00.177 

1470.5 

17.7 

DBS 

00351 

03.72 

34.855 

27.72 

1471.3 

STO 

oa<>oo 

03.68 

34.86 

27.73 

00.219 

1471.9 

17.7 

OBS 

T00<.67 

03.64 

34.859 

27.73 

1472.9 

STD 

00500 

03.64 

34.86 

27.74 

00.260 

1473.4 

STD 

0C600 

03.62 

34.87 

27.75 

00.301 

1475.0 

STO 

007  00 

03.60 

34.88 

27.75 

00.343 

1476.6 

17.7 

OBS 

00704 

03.60 

34.878 

27.75 

1476.6 

STD 

00800 

03.55 

34.87 

27.75 

00.385 

1478.0 

STD 

00900 

03.51 

34.86 

27.75 

00.428 

1479.5 

17.7 

OBS 

009<.4 

03.50 

34.862 

27.75 

1480.2 

STD 

01000 

03.50 

34.86 

27.75 

00.472 

1481.1 

STO 

01100 

03.49 

34.87 

27.75 

00.516 

1482.8 

X7.7 

OBS 

T01181 

03.49 

34.869 

27.76 

1484.2 

17.7 

OBS 

T01821 

03.60 

34.909 

27.78 

1495.5 

STATION 


REFIO       31       1528 

YEAR     1969 

BOTOP    03' 

CONSEC             0008 

MONTH      09 

SHIP    IN 

LAT            56    32      N 

DAY            24 

DATA    USE 

LONG       050    27      H 

HOUR    00.0 

AREA 

AIR    TEMP  04.0 

WET    8ULB  02.1 

BAROMETR    1011.6 
CLOUD    T/A  9/4 


Olf    HGT    PER 

34      3         4 
SEA 
CL/TR 


HINO-OIR  36 

<1M0-SP0  15 
HIND-FOR 

WEATHER  XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIS    355    003 


TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


00.0 

00.0 
00.0 
00.0 
00.0 

00.0 
00.0 
00.0 
00.0 
00.0 

00.0 
00.0 


00.0 
00.0 


STO 
DBS 

STD 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OSS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
0002  0 
00022 
00030 
00045 
00050 
00067 
00075 
00089 
00100 
00125 
00132 
00150 
00175 
00200 
00216 
002  50 
0C258 
00300 

T00342 
00400 
00500 

T00506 
00600 
00675 
00700 
00800 

T00841 

T01293 


TEMP 

07.23 
07.23 
07.24 
07.25 
07.25 
07.23 
07.18 
06.23 
04.2  0 
04.01 
03.73 
03.53 
03.29 
03.28 
03.48 
03.69 
03.31 
03.85 
03.83 
03.83 
03.80 
03.78 
03.77 
03.73 
03.73 
03.69 
03.65 
03.63 
03.56 
03.54 
03.54 


SAL 

34.40 

34.401 

34.40 

34.40 

34.402 

34,40 

34.401 

34.44 

34.555 

34.58 

34.607 

34.61 

34.64 

34.655 

34.70 

34.761 

34.82 

34.B41 

34.85 

34.855 

34.85 

34.854 

34.87 

34.88 

34.882 

34.88 

34.879 

34.88 

34.88 

34.835 

34.883 


SIGMA-T 

26.94 
26.94 
26.94 
26.93 
26.93 
26,94 
26.94 
27.10 
27.43 
27.47 
27.52 
27.55 
27.59 
27.61 
27.62 
27.65 
27.68 
27.70 
27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 


DYNDPTH 

00.000 

00.011 
00.022 

00.033 

00.055 

00.075 

00.090 
00.103 

00.115 

00.139 

00.160 

00.181 

00.223 
00.264 


00.347 
00.389 


SND    VEL       OXYG 

1479.2 
1479.2 
1479.4 
1479.6 
1479.6 
1479.6 
1479.7 
1476.3 
1468.2 
1467.6 
1466.7 
146O.0 
1465.4 
1465.5 

1 466 . 7 
1468..  1 
1469.1 
1469.6 
1470.1 
1470.2 

1 470 . 8 
1471.4 
1472.3 
1473.8 
1473.9 
1475.3 
1476.4 
1476.7 
1478.1 
1478.7 
1486.2 


P04      TOT    P 


517 


TABLE  XXVII.— Continued 


S    T    4    T     I     C     N 


REFID       31  1528  VE4I>     1969 

CONSEC  0009  MONTH       09 

LIT             56  2*       N  OAV             25 

LONG      050  16      H  HOUR     13.1 


BOTDP    03510 
SHIP    IN 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TENP         05.9 
HET    BULB  03.0 

BAROMETB     1018.9 
CLOUD    T/A  6/e 


DIf     HGT    PER 

30       3         2 
SEA 
CL/TK 


MIND-DIR    31 
JIND-SPO    12 
WIND-FCR 
WEATHEH       X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    655    009 


TEN  Su  l-iO? 
5  SQUARE  3 
2  SgUARE  60 
1     SQUARE    60 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


13.1 
13.1 


STD 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STD 

SID 
OBS 

STO 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 
OBS 


00000 
000  00 
00010 
00020 
0002* 
00030 
OOOitS 
00050 
00073 
00075 
00097 
00100 
00125 
001'.6 
00150 

T00193 
002  00 
00241 
O0250 
00288 
00300 

T00382 
00<.00 
005  00 

T00566 
00600 
00700 
007'.9 
00800 
00900 

1009  42 

T01464 


TEMP 

07.17 
07.17 
07.17 
07.18 
07.  18 
07.17 
07.  1-, 
06.83 
04.43 
04.41 
04.23 
04.21 
04.04 
03.92 
03.89 
03.70 
03.71 
03.77 
03.79 
03.86 
03.85 
03.79 
03.78 
03.72 
03.70 
03.70 
03.69 
03.69 
03.66 
03.61 
0  3.59 
03.67 


SAL 

34.42 

34.416 

34.42 

34.42 

34.416 

34.41 

34.412 

34.42 

34.520 

34.53 

34.610 

34.62 

34.67 

34.706 

34.71 

34.729 

34.74 

34.789 

34.80 

34.838 

34.84 

34.858 

34.66 

34.67 

34.872 

34.87 

34.68 

34. 682 

34.88 

34.88 

34.677 

34.907 


SIGMA-T 

26.96 
26.96 
26.96 
26.96 
26.95 
26.96 
26.96 
27.01 
27.38 
27.39 
27.47 
27.48 
27.54 
27.56 
27.59 
27.62 
27.63 
27.66 
27.67 
27.69 
27.70 
27.72 
27.72 


27, 
27. 


73 
74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


DyNOPTH 

00.000 

00.011 
00.022 

00.033 

00.055 

00.077 

00.093 
00.106 

00. 122 

00.147 

00.171 

00.193 

00.236 
00.278 

00.320 
00.362 

00.405 
00.446 


SND    VEL       OxrG 

1479.0 
1479.0 
1479.1 
1479.3 
1479.4 
1479.4 
1479.6 
1478.4 
1469.2 
1469.2 
1468.9 
1468.9 
1466.7 
1468.5 
1468.5 
1466.4 
1468.6 
1469.6 
1469.6 
1470.6 
1471.0 
1472.1 
1472.3 
1473.8 
1474.6 
1475.3 
1477.0 
1477.8 
1478.5 
1479.9 
14  60.6 
1489.7 


P04      TOT    P 


STATION 


REFIO   31  1528  YEAR  1969 

CONSEC  0010  MONTH   09 

LAT     56  27   N  DAY     26 

LONG   051  00   W  HOUR  16.0 


BOTDP  03455 
SHIP  IN 
DATA  USE   1 
AREA      05 


AIR    TEMP  04.5 

WET    BULB  03.0 

BAROMETR     1024.6 
CLOUD    T/4         9/8 


DIR     HGT    PER 

02       4  3 

SEA 
CL/TP 


WINO-OIR    01 
KINO-SPD    15 
WIND-FOR 
WEATHER       X6 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIG    655    010 


TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


16.0 
16.0 


STO 
OBS 

SID 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
OBS 

STD 

STO 
OBS 

SID 
OBS 

SID 
OBS 

STD 
OSS 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STD 
OBS 

STD 

STO 
06  S 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00026 
00030 
00050 
C0C51 
00075 
0C07O 
00100 
00101 
00125 
00150 
00153 
00200 
002  04 
00250 
00254 
C0  3C0 
00304 
00400 

T00409 
00500 
00600 

100606 
00700 
C0800 
00616 
00900 
01000 
01026 

T01565 


07.14 
07.14 
07.14 
07.13 
07.13 
06.81 
05.56 
05.51 
04.84 
04.61 
04.15 
04.13 
03.68 
03.71 
03.70 
03.71 
03.71 
03.60 
03.59 
03.63 
03.64 
03.66 
03.86 
03.63 
03.76 
03.78 
03.77 
03.74 
03.73 
03.66 
03.59 
03.56 
03.64 


SAL 

34.24 

34.244 

34.25 

34.28 

34.305 

34.35 

34.50 

34.501 

34.55 

34.547 

34.57 

34.574 

34.60 

34.64 

34.639 

34.70 

34.703 

34.74 

34.  745 

34.81 

34.615 

34.85 

34.846 

34.86 

34.87 

34.870 

34.88 

34.89 

34.693 

34.89 

34.69 

34.886 

34.916 


S1GM4-T  OYNDPIH       SNO    VEL       OXYG 


Pa4       TOT    P 


26.83 
26.83 
26.83 
26.85 
26.67 
26.95 
27.23 
27.24 
27.36 
27.36 
27.45 
27.46 
27.51 
27.55 
27.55 
27.60 
27.60 
27.64 
27.65 
27.68 
27.68 
27.70 
27.70 
27.71 
27.73 
27.73 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 


00.012 
00.024 

00.036 
00.055 

00.075 

00.093 

00.108 
00.123 

00.150 

00.175 

00.198 

00.243 

00.287 
00.331 

00,374 
00.417 

00.460 
00.503 


1478.6 
1476.6 
1476.6 
1479.0 
1479.1 
1477.9 
1473.4 
1473.3 
1471.0 
1470.9 
1468.6 
1468.5 
1467.9 
1467.6 
1467.6 
1466.5 
1468.6 
1468.9 
1469.0 
1470.6 
1470.9 
1472.7 
1472.9 
1474.2 
1475.7 
1475.8 
1477.3 
1478.8 
1479.1 
1460.2 
1481.6 
1481.9 
1491.3 


518 


TABLE  XXVII.— Continued 


NODC  ST4TI0N         04T4 


REFID       31       1526 

YEAR 

1969 

BOTDP    0348C 

AIR 

TEMP          04.2 

Olfi    HOT    PER 

WIND-DIP 

35 

INST     NANSEN 

CONSEC               0011 

MONTH       09 

SHIP     IN 

WET 

BULB          03.0 

36 

3         3 

WIND-SPD 

20 

TRACE    DIR 

LAT            56    22      N 

DAV 

26 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1024.3 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

LONG       051    02       u 

HOUR 

19.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A          8/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORI&    B55    Oil 

CaSTNUM/T IME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SNO    VEL 

OAYO 

P34 

TOT    P         N02 

STD 

000  00 

07.35 

34.27 

26.81 

00.000 

1479.5 

19.0 

OSS 

00000 

07.35 

34.266 

26.61 

1479.5 

STD 

00010 

07.35 

34.26 

26.61 

00.012 

1479.6 

STD 

00020 

07.3'. 

34.26 

26.61 

00.024 

1479.8 

19.0 

OBS 

00028 

07. Si. 

34.262 

26.61 

1479.9 

STD 

00030 

07.  12 

34.28 

26.86 

00.037 

1479.1 

STD 

00050 

05.32 

34.47 

27.24 

00.057 

1472.4 

19.0 

OBS 

00055 

05.00 

34.497 

27.30 

1471.3 

STD 

00075 

04.3'. 

34.55 

27.41 

00.076 

1468.9 

19.0 

OBS 

00083 

0't,16 

34.568 

27.45 

1468.3 

STD 

00100 

C.OS 

34.61 

27.49 

00.093 

1468.1 

19.0 

OBS 

00111 

03.95 

34.628 

27.52 

1468.0 

STD 

00125 

03.80 

34.64 

27.54 

00.107 

1467.6 

STD 

00150 

03.62 

34.65 

27.57 

00.121 

1467.2 

19.0 

OBS 

00166 

03.56 

34.671 

27.59 

1467.3 

STO 

00200 

03.67 

34.72 

27.62 

00. 147 

1468.4 

19.0 

OBS 

00221 

03.73 

34.751 

27.64 

1469.0 

STO 

002  50 

03.83 

34.  79 

27.65 

00.171 

1470.0 

19.0 

oes 

00276 

03.89 

34.810 

^7.67 

1470.7 

STD 

00300 

03.91 

34.83 

27.66 

00.194 

1471.2 

19.0 

OBS 

00331 

03.93 

34.845 

27.69 

1471.8 

STD 

00*00 

03.87 

34.86 

27.71 

00.238 

1472.7 

19.0 

OBS 

TOC'.l 

03.83 

34.869 

27.72 

1473.2 

STD 

00500 

03.77 

34.87 

27.73 

00.281 

1474.0 

STD 

006  00 

03.70 

34.87 

27.73 

00.3^3 

1475.3 

19.0 

OBS 

T0066* 

03.67 

34.870 

27.74 

1476.3 

STD 

007  00 

03.67 

34.87 

27.74 

00,366 

1476.9 

STD 

00800 

03.66 

34.88 

27.74 

00.409 

1478.5 

19.0 

oes 

00887 

03.65 

34.677 

27.75 

1479.9 

STD 

00900 

03.6'. 

3-.. 86 

27.75 

00.453 

1460.1 

STD 

01000 

03.60 

34.67 

27.75 

00.497 

1461.6 

STD 

01100 

03.56 

34.87 

27.75 

00.542 

1483.1 

19.0 

OBS 

T01112 

03.56 

34.869 

27.75 

1483.3 

19.0 

OBS 

T01731 

03.57 

34.923 

27.79 

1493.8 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1     SQUARE    61 


STATION 


REFID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       051 


1526 

YEAR 

1969 

60TDP    03485 

AIR 

TEMP          05.8 

DIR    HOT    PER 

WINO-DIR 

33 

INST     NANSEN    CAST 

0012 

MONTH       09 

SHIP     IN 

WET 

BULB           03.9 

35 

4         3 

WINO-SPO 

20 

TRACE     DIR 

32       N 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1027.9 

SEA 

WlND-FDR 

DURATION 

02       w 

HOUR 

12.8 

AREA                05 

CLOUD    T/A          7/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIS    655    012 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

DYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

PD4 

TOT    P         N02         N03 

STO 

00000 

07.35 

34.17 

26.73 

00.000 

1479.3 

12.6 

OBS 

00000 

07.35 

34.166 

26.73 

1479.3 

STD 

00010 

07.29 

34.17 

26.75 

00.013 

1479.3 

STD 

00020 

07.24 

34.20 

26.76 

00.026 

1479.3 

12.8 

CBS 

00026 

07.19 

34.233 

26.61 

1479.2 

STD 

00030 

07.10 

34.25 

26.84 

00.038 

1478.9 

STO 

00050 

06.19 

34.39 

27.07 

00.061 

1475.8 

12.6 

08S 

CCC55 

05.97 

34.422 

27.12 

1475.1 

STD 

00075 

05.12 

34.52 

27.31 

00.083 

1472.1 

12.6 

OBS 

C0082 

04.66 

34.546 

27.35 

1471.3 

STD 

00100 

04.42 

34.55 

27.41 

00.101 

1469.7 

12.6 

OBS 

OPllO 

04.21 

34.562 

27.44 

1469.0 

STD 

00125 

04.02 

34.59 

27.46 

00.118 

1468.4 

STD 

00150 

03.76 

34.64 

27.54 

00.133 

1467.9 

12.6 

OBS 

0C164 

03.70 

34.657 

27.57 

lt67.8 

STD 

00200 

03.70 

34.70 

27.60 

00.160 

1468.5 

12.8 

OBS 

00219 

03.70 

34.725 

27.62 

1468.6 

STO 

OC250 

03.86 

34.76 

27.65 

00.165 

1470.1 

12.8 

OBS 

00273 

03.93 

34.808 

27.66 

1470.8 

STO 

C0300 

03.93 

34.82 

27.67 

00.2C8 

1471.3 

12.8 

OBS 

00326 

03.92 

34.635 

27.68 

1471.7 

STD 

00400 

03.87 

34.86 

27.71 

00.252 

1472.7 

12.6 

OBS 

TCC435 

03.65 

34.872 

27.72 

1473.2 

STO 

00500 

03.6  0 

34.67 

27.73 

00.295 

1474.1 

STD 

0C6CC 

03.74 

34.68 

27.74 

00.337 

1475.5 

12.8 

OBS 

T00647 

03.72 

34.860 

27.74 

1476.2 

STD 

00700 

03.72 

34.86 

27.74 

00.380 

1477.1 

STD 

00800 

03.71 

34.66 

27.75 

00.423 

1478.7 

12.8 

OBS 

00861 

03.70 

34.684 

27.75 

1479.7 

STD 

009  00 

03.67 

34.86 

27.75 

00. t66 

1-.80.2 

STO 

01000 

03.61 

34.86 

27.76 

00.510 

1461.6 

12.8 

OBS 

T01062 

03.57 

34.864 

27.76 

1482.8 

12.8 

OBS 

T01691 

03.59 

34.919 

27.79 

1493.2 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 
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TABLE  XXVII.— Continued 


STATION 


REFIO      31       1526 

YEAR 

1969 

BOTDP    03492 

AIB 

TEMP         05.5 

OIR    HGT    PER 

WIND-DIR    33 

CONSEC               0013 

MONTH       09 

SHIP    IN 

WET 

auLB          03.6 

35 

5         3 

«nO-SPD    20 

LAT             56    29       N 

DAY 

27 

DATA    USE       1 

BAROMETB     1026.6 

SEA 

NINO-FOR 

LONG      050    57      U 

HOUR 

17.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A         6/7 

Cl/tr 

HEATHER       XI 

C4STNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISHA-T 

DYNOPTM 

SNO    VEL 

aXYG                PO' 

STD 

00000 

07.31 

34.27 

26.82 

00.000 

1479.3 

OBS 

00000 

07.31 

34.272 

26.82 

1479.3 

STD 

00010 

07.29 

34.29 

26.84 

00.012 

1479.4 

STD 

00020 

07.27 

34.32 

26.87 

00.024 

1479.5 

OBS 

00027 

07.25 

34.340 

26.89 

1479.6 

STD 

00030 

07.00 

34.35 

26.93 

00.036 

1478.7 

STD 

00050 

05.61 

34.44 

27.16 

00.056 

1473.6 

OBS 

00052 

05.50 

34.450 

27.20 

1473.2 

STD 

00075 

0<..<.9 

34.53 

27.38 

00.076 

1469.5 

OBS 

00076 

0<..<.l 

34.542 

27.40 

1469.2 

STD 

00100 

04. 16 

34.58 

27.46 

00.093 

1468.6 

OBS 

00105 

04.  13 

34.595 

27.47 

1»68.6 

STD 

00125 

04.22 

34.67 

27.52 

00.108 

1469.4 

STD 

00150 

04.33 

34.73 

27.56 

00.123 

1470.3 

OBS 

0015B 

04.36 

34.746 

27.57 

1470.6 

STD 

00200 

03.78 

34.73 

27. o2 

00.149 

1468.8 

OBS 

00211 

03.69 

34.730 

27.62 

1468.7 

STD 

00250 

03.66 

34.77 

27.65 

CO. 173 

1469.3 

OBS 

0026'. 

03.67 

34.781 

27.67 

1  469  .  5 

STO 

00300 

03.85 

34.83 

27.69 

00.196 

1470.9 

OBS 

00316 

03.90 

34.848 

27.70 

1471.4 

STD 

OO'.OO 

03.82 

34.87 

27.72 

00.239 

1472.5 

OBS 

700420 

03.81 

34.871 

27.72 

1472.6 

STD 

005  00 

03.81 

34.88 

27.73 

00.28  1 

1474.1 

STD 

006  00 

03.79 

34.89 

27.74 

00.323 

1475.7 

OBS 

T00630 

03.78 

34.894 

27.75 

1476.2 

STO 

00700 

03.75 

34.89 

27.75 

00.365 

1477.2 

STO 

006  00 

03.69 

34.89 

27.75 

00.407 

1478.7 

OBS 

00666 

03.66 

34.891 

27.76 

14  79.6 

STD 

00900 

03.64 

34.89 

27.76 

00.450 

1480.1 

STD 

01000 

03.56 

34.88 

27.76 

00.493 

1481.5 

OBS 

T01070 

03.55 

34.879 

27.76 

1482.5 

OBS 

T01691 

03.62 

34.923 

27.79 

1493.4 

INST  NANSEN  CAST  TEN  SO  1407 

TRACE  DIR  5  SJUARE   3 

DURATION  2  SQUARE  60 

GRIG  B55  013  1  SauARE  60 


STATION 


REFIO      31 

1528 

YEAR 

1969 

BOTDP    03465 

AIR 

TEMP         05.2 

OIR    HGT    PER 

CONSEC 

0014 

MONTH       09 

SHIP    IN 

WET 

BULB         03.5 

30 

1         3 

LAT            56 

30      N 

DAY 

28 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1027.8 

SEA 

LONG       051 

00       h 

HOUR 

15.4 

AREA                05 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/TR 

CASTNUM/TI>'E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEl 

STD 

00000 

07.50 

34.12 

26.66 

00.000 

1 4  79  .  9 

15.4 

OBS 

00000 

07.50 

34.122 

26.66 

1479.9 

STD 

00010 

07.38 

34.18 

26.74 

00.013 

1479.6 

STD 

C0020 

07.26 

34.24 

26.81 

00.026 

1479.4 

15.4 

oes 

00025 

07.20 

34.275 

26.84 

1479.3 

STO 

00030 

06.84 

34.33 

26.93 

00.038 

1478.0 

STD 

00050 

05.72 

34.48 

27.20 

00.058 

1474.1 

15.4 

OBS 

00050 

05.72 

34.476 

27.20 

1474.1 

STD 

00075 

05.09 

34.55 

27.33 

00.079 

1472.0 

15.4 

OBS 

00075 

05.09 

34.548 

27.33 

1472.0 

STD 

00100 

04.55 

34.61 

27.44 

00.097 

1470.3 

15.4 

OBS 

00100 

04.55 

34.612 

27.44 

1470.3 

STO 

00125 

04.30 

34.  64 

27.49 

00.112 

1469.7 

15.4 

OBS 

C0149 

04.15 

34.678 

27.54 

1469.5 

STD 

00150 

04.15 

34.68 

27.54 

00.127 

1469.5 

15.4 

oes 

T00198 

04.15 

34.763 

27.60 

1470.4 

STO 

0C200 

04.15 

34.77 

27.61 

00.154 

1470.5 

15.4 

OBS 

00249 

04.21 

34.831 

27.65 

1471.6 

STD 

002  50 

04.21 

34.83 

27.65 

00.179 

1471.6 

15.4 

OBS 

00298 

04.23 

34.881 

27.69 

1472.6 

STO 

00300 

04.22 

34.86 

27.69 

00.202 

1472.6 

STD 

00400 

04.02 

34.89 

27.71 

00.246 

1473.4 

15.4 

OBS 

T  004  00 

04.02 

34.886 

27.71 

1473.4 

STO 

00500 

03.95 

34.90 

27.73 

00.288 

1474.7 

15.4 

OBS 

T00595 

03.69 

34.905 

27.74 

1476.1 

STD 

006  00 

03.89 

34.90 

27.74 

00.330 

1476.2 

STD 

007  00 

03.66 

34.90 

27.75 

00.373 

1477.7 

15.4 

oes 

00793 

03.82 

34.902 

27.75 

1479.1 

STD 

0C80C 

03.81 

34.90 

27.75 

00.415 

1479.2 

STD 

00900 

03.73 

34.69 

27.75 

00.459 

1480.5 

15. <• 

OBS 

700968 

03.68 

34.891 

27.75 

1481.7 

15.4 

DBS 

T01497 

03.67 

34.914 

27.77 

1490.3 

WIND-DIR    27  INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

HINO-SPO    05  TRACE    DIR  5    SOUARE       3 

WIND-F3R  DURATION  2    SQUARE    60 

WEATHER       X2  ORIG    B55    014  1    SauARE    61 


P34       TOT    P 
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TABLE  XXVII.— Continued 


S  T  A  T  1  C  N 


REFID   31 
CONSeC 
LAT     56 
LONG   051 


1528 

YEAR 

1969 

30TDP    03^7^ 

AIR 

TEMP          05.7 

OIR    HOT    PER 

HINO-OIR 

28 

INST    NANSEN    CAST 

0015 

MONTH       09 

SHIP    IN 

WET 

BULB          05.1 

31 

4          3 

IJIND-SPD 

20 

TRACE    DIR 

30      n 

DAY 

30 

DATA    USE        1 

BARC^ETR     1CC2.C 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

00      H 

HOUR 

12.0 

ARtA                05 

CLOUD    T/A          7/4 

CL/TR 

KEATHER 

XI 

CRI&    655    015 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SI&MA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

oxro 

P04 

TOT    P          N02          N03 

STD 

000  00 

07.02 

34.27 

26.86 

00.000 

1476.2 

12.0 

OBS 

00000 

07.02 

34.271 

26.86 

1478.2 

STD 

00010 

07.02 

34.27 

26.86 

00.012 

1478.3 

STD 

00020 

07.02 

34.27 

26.87 

00.023 

1478.5 

12.0 

OBS 

00027 

07.02 

34.275 

^6.87 

1478.6 

STD 

00030 

06.71 

34.31 

26.94 

00.035 

1477.5 

STD 

00050 

05.  1* 

34.48 

27.27 

00.055 

1471.7 

12.0 

OBS 

0C053 

04.98. 

34.495 

27.30 

1471.1 

STO 

00075 

04.57 

34.55 

27.39 

00.074 

1469.9 

12.0 

OBS 

00080 

04.48 

34.558 

27.41 

1469.6 

STD 

00100 

04.14 

34.59 

27.47 

00.091 

1468.5 

12.0 

OBS 

00107 

04.05 

34.602 

27.49 

1468.3 

STD 

00125 

03.97 

34.63 

27.52 

00.106 

1468.3 

STO 

00150 

03.89 

34.67 

27.56 

00.120 

1468.4 

12.0 

OBS 

00161 

03.86 

34.684 

27.57 

1468.5 

STD 

C0200 

03.81 

34.73 

27.61 

00. 147 

1469.0 

12.0 

OBS 

T00215 

03.79 

34.746 

27.63 

1469.2 

STD 

00250 

03.69 

34.77 

27.65 

00. 171 

1469.4 

12.0 

OBS 

00270 

03.68 

34.783 

27.67 

1469.7 

STD 

00300 

03.78 

34.81 

27.68 

00.194 

1470.6 

12.0 

OBS 

00326 

03.84 

34.837 

27.69 

1471.3 

STD 

00400 

03.83 

34.  86 

27.72 

00.237 

1472.6 

12.0 

OBS 

700^39 

03.82 

34.871 

27.72 

1473.2 

STD 

O0500 

03.78 

34.87 

27.73 

00.280 

1474.0 

STO 

OOoOO 

03.73 

34.87 

27.74 

00.322 

1475.4 

12.0 

OBS 

T00659 

03.70 

34.876 

27.74 

1476.3 

STD 

00700 

03.69 

34.88 

27.74 

00.365 

1477.0 

STO 

CC800 

03.67 

34.88 

27.74 

00 .  40  8 

1478.5 

STD 

00900 

03.65 

34.ee 

27.75 

00.451 

1480.1 

STO 

01000 

03.63 

34.88 

27.75 

00.496 

1481.7 

12. C 

OBS 

01009 

03.63 

34.878 

27.75 

1481.9 

STD 

01100 

03.55 

34.88 

27.76 

00.540 

1483.0 

12.0 

OBS 

TOllU 

03.54 

34.878 

27.76 

1483.2 

12.0 

OBS 

701722 

03.61 

34.918 

27.76 

1493.8 

TEN  SO  1407 
5  SaJARE  3 
2  SauARE  60 
1  SauARE  61 


521 


TABLE  XXVIIl. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  bv  USCGC 
ESCANABA  at  Ocean  Station  BRAVO,  1-24  October  1969.  prepared  from  NODC  listing  NO. 
31-1545. 


N    D 

DC           S    T    A 

T     I     0    N 

DAT 

A 

ReFID       31       15*5 

YEAR 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          07.2 

DIP    HOT    PER 

KIND-OIR 

20 

INST     NANStN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC               0001 

MONTH       10 

SHIP    EN 

MET 

BULB          07.2 

2<:        . 

2          3 

UINO-SPD 

21 

TRACE    DIH 

5    SauARE       3 

L»T            56    27       N 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1C05.4 

StA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SOUARE    60 

LONG       0  50    48       W 

HOUR 

13.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIO    B56    001 

1     SOUAKE     60 

casTNun/iir'E 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

S133          PH 

STO 

00000 

06.27 

34.33 

27.01 

00.000 

1475.3 

13.0 

OBS 

00000 

06.27 

34.335 

27.01 

1475.3 

STO 

00010 

06.26 

34.33 

27. CI 

00.010 

1475.4 

STD 

0002  0 

06.26 

34.33 

27.02 

00.021 

1475.6 

13.0 

OBS 

00027 

06.25 

34.334 

27.02 

1475.6 

STD 

00030 

06.21 

34.34 

27.03 

00.031 

1475.6 

STD 

00050 

05.64 

34.42 

27.16 

00.051 

1473.7 

13. C 

OBS 

00055 

05.41 

34.440 

27.20 

1472.9 

STD 

00075 

03.95 

34.57 

27.47 

00.070 

1467.3 

13.0 

OBS 

00082 

03.60 

34.595 

27.53 

1466  .0 

STD 

00100 

03.38 

34.60 

27.55 

00.085 

1465.4 

13.0 

OBS 

00121 

03.20 

34.622 

27.59 

1464.9 

STD 

OC12  5 

03.19 

34.63 

27.59 

00.098 

1465.0 

STD 

00150 

03.11 

34.67 

27.63 

00.111 

1465.1 

13.0 

OBS 

00167 

03.06 

34.692 

27.66 

1465.2 

STD 

00200 

03.36 

34.74 

27.66 

00.134 

1467.1 

13.0 

OBS 

T00222 

03.48 

34.761 

27.67 

1468.0 

STD 

00250 

03.51 

34.76 

27.68 

00.157 

1468.6 

13.0 

OBS 

00280 

03.53 

34.795 

27.69 

1469.2 

STD 

00300 

03.54 

34.81 

27.70 

00.178 

1469.6 

13.0 

OBS 

00338 

03.55 

34.837 

27.72 

14  70.3 

STD 

00400 

03.46 

34.85 

27.74 

00.219 

1471.0 

13. C 

OBS 

700458 

03.40 

34.861 

27.76 

1471.7 

STD 

00500 

03.36 

34.86 

27.76 

00.259 

1472.2 

STD 

00600 

03.31 

34.85 

27.76 

00.298 

1473.6 

13.0 

OBS 

00684 

03.29 

34.847 

27.76 

1475.0 

STD- 

CO  7  00 

03.30 

34.85 

27.76 

00.338 

1475.3 

STD 

OObOO 

03.35 

34.85 

27.75 

00.379 

1477.2 

STD 

00900 

03.39 

34.85 

27.75 

CC.421 

1479.0 

13.0 

OBS 

00919 

03.40 

34.854 

27.75 

14T9.3 

STD 

01000 

03.42 

34.86 

27.75 

00.465 

1480.8 

STO 

ouoo 

03.44 

34.86 

27.75 

00.509 

1482.6 

13.0 

OBS 

T01142 

03.45 

34.862 

27.75 

1483.3 

13.0 

OBS 

T01781 

03.54 

34.897 

27.77 

1494.5 

N    0 

DC           S    ■ 

T    A 

T    I    0    N 

DAT 

A 

REflO       31       1545 

YEAS 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          05 

.0 

DIP    HOT    PER 

WIND-DIR 

28 

INST    NANSEN     CAST 

TEN    SO    1407 

CONSEC               0002 

MONTH       10 

SHIP    EN 

WET 

BULB          04 

,4 

26 

4          3 

WIND-SPD 

17 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LAT            56    24      N 

DAY 

11 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1013 

.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2     SQUARE    60 

LONG       051    02       w 

HOUR 

13.1 

AREA                05 

CLOUD     T/A          6/8 

CL/Tfc 

WEATHER 

X2 

ORIG    856    002 

1     SajARE     61 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTH 

SND     YEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02          N03 

SI03          PH 

STD 

00000 

06.31 

34.30 

26.96 

00.000 

1475.4 

13.0 

OBS 

OCOOO 

06.31 

34.301 

26.98 

1475.4 

STD 

00010 

06.31 

34.30 

26.98 

00.010 

1475.6 

STD 

00020 

06.31 

34.30 

26.98 

00.02  1 

1475.7 

13.0 

OBS 

00023 

06.31 

34.303 

26.96 

1475.8 

STD 

00030 

05.46 

34.41 

27.17 

00.031 

1472.6 

13.0 

OBS 

00045 

04.10 

34.586 

27.47 

1467.5 

STO 

00050 

03.84 

34.63 

27.53 

00.04D 

1466.5 

13.0 

OBS 

00067 

03.26 

34.735 

27.67 

1464.5 

STD 

00075 

03.24 

34.74 

27.67 

00.058 

1464.5 

13.0 

OBS 

00090 

03.23 

34.739 

27.68 

1464.7 

STD 

00100 

03.27 

34.75 

27.66 

00.069 

1465.1 

STD 

00125 

03.35 

34.78 

27.70 

00.080 

1465.9 

13.0 

OBS 

00136 

03.38 

34.794 

27.71 

1466.2 

STD 

00150 

03.41 

34.61 

27.72 

00.090 

1466.6 

13.0 

OBS 

100181 

03.43 

34.838 

27.74 

1467.2 

STD 

0020C 

03.40 

34.64 

27.74 

00.109 

1467.4 

13.0 

OBS 

00230 

03.36 

34.845 

27.75 

1467.7 

STD 

002  50 

03.35 

34.85 

27.75 

00.128 

1468.0 

13.0 

OBS 

00279 

03.34 

34.647 

27.75 

1468.5 

STD 

003  00 

03.34 

34.85 

27.75 

00.147 

1468.8 

13.0 

OBS 

700378 

03.32 

34.650 

27.76 

1470.0 

13.0 

OBS 

T00971 

03.37 

34.854 

27.76 

1460.1 

13.0 

OBS 

T01535 

03.36 

34.854 

27.76 

1489.5 

522 


TABLE  XXVIII.— Continued 


STATION 


BEFID       31 

1545 

YEAR 

1969 

BOTOP    03658 

AlP 

TEMP          05.0 

DIP    H 

GT    PER 

«IND-DIR    31 

CONSEC 

0003 

MONTH       10 

SHIP    EN 

KET 

BULB          04.2 

33 

2         3 

WIND-SPD    12 

L4T            56 

28       N 

DA* 

12 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1006.8 

SEA 

WIND-FOR 

LONG       051 

01        U 

HOUP 

14.3 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/e 

CL/TR 

WEATHER       X2 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG                PQ. 

STO 

00000 

06.29 

34.30 

20.99 

00.000 

1475.3 

l^.S 

OBS 

00000 

06.29 

34.304 

26.99 

1475.3 

STO 

00010 

06.28 

34.31 

26.99 

00.010 

1475.4 

STO 

00020 

06.27 

34.31 

26.99 

00.021 

1475.6 

I'l.i 

OBS 

00029 

06.26 

34.307 

26.99 

1475.7 

STO 

000  30 

06.11 

34.32 

27. C3 

00.03  2 

1475.1 

STO 

00050 

03.87 

34.59 

27.49 

00.048 

1466.6 

14.3 

OBS 

00C57 

03.41 

34.640 

27.58 

1464.8 

STO 

00075 

03.33 

34.65 

27.60 

00.062 

1464.8 

14.3 

OBS 

00086 

03.30 

34.666 

27.61 

1464.9 

STO 

00100 

03.27 

34.70 

27.65 

00.074 

1465.0 

14.3 

OBS 

00115 

03.26 

34.742 

27.66 

1465.3 

STO 

00125 

03.29 

34.77 

27.69 

00.065 

1465.6 

STO 

00150 

03.35 

34.81 

27.72 

00.096 

1460.3 

14.3 

OBS 

00173 

03.38 

34.840 

27.74 

1466.9 

STO 

00200 

03.38 

34.84 

27.74 

00. 115 

1467.3 

14.3 

OBS 

00232 

03.38 

34.841 

27.74 

1467.8 

STD 

0C250 

03.37 

34.64 

27.75 

0C.134 

1468.1 

14.3 

OBS 

00290 

03. j2 

34.843 

27.75 

1468.5 

STD 

003  00 

03.29 

34.64 

27.75 

00.153 

1466.6 

14.3 

OBS 

00349 

03.20 

STD 

00400 

03.23 

34.64 

27.76 

00.191 

1470.0 

14.3 

OBS 

T00471 

03.26 

34.842 

27.76 

1471.3 

STD 

00500 

03.27 

34.84 

27.76 

00.229 

1471.8 

STD 

00600 

03.31 

34.85 

27.76 

00.268 

1473.6 

STD 

00700 

03.35 

34.85 

27.76 

00.309 

1475.5 

14.3 

OBS 

00701 

03.35 

34.855 

27.76 

1475.5 

STD 

008  00 

03.40 

34.86 

27.76 

00.350 

1477.4 

STO 

00900 

03.45 

34.86 

27.75 

00.392 

1479.2 

14.3 

OBS 

00936 

03.46 

34.660 

27.76 

1479.9 

STO 

OlOOO 

03.47 

34.86 

27.75 

00.435 

1481.0 

STD 

01100 

03.50 

34.66 

27.75 

00.480 

1482.8 

14.3 

OBS 

01170 

03.51 

34. 657 

27.74 

1484.0 

14.3 

OBS 

T01775 

03.62 

INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

TRACE    DIR  5    SQUARE        3 

DURATION  2     SQUARE     60 

ORIG    656    003  1    SQUARE    61 


REFID       31  1545  YEAR     1969  BOTOP    03656  AIR    TEMP          03.9  DIR     HGT  PER             MIND-OIR    04  INST     NANSEN    CAST  TEN    5Q    1407 

CONSEC  0004  MONTH       10  SHIP    EN  WET    BULB          03.9               02       2  4  JI^D-SPD    15  TRACE    DIR  5    SQUARE      3 

LAT              56  30       N  DAY             13  DATA    USE        1  BAROMETR     1003.7  SEA  WIND-FOR  DURATION  2     SQUARE     60 

LING       051  00      U  HOUR    13.5  AREA              05  CLOUD    T/A         3/6  CL/TR  WEATHER      XI  ORIG    856    004  1    SQUARE    61 


N    0    D    C           S    T    « 

i     T     I    0    N 

OAT 

A 

1545 

YEAR 

1969 

BOTOP    03656 

AIR 

TEMP          03.9 

DIR     HGT     PER 

WIND-OIR 

04 

INST     NANSEN    CAS 

0004 

MONTH       10 

SHIP    EN 

WET 

BULB          03.9 

02 

2          4 

WIV(D-SPD 

15 

TRACE    DIR 

30       N 

DAY 

13 

DATA    USE        1 

BAROMETR     1003.7 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

00       W 

HOUR 

13.5 

AREA                05 

CLOUD    T/A          3/6 

CL/TR 

WEATHER 

XI 

ORIG    856    004 

'TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

iAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P          Na2          NO. 

STO 

OCOOO 

06.17 

3-.. 30 

27.00 

00.000 

1474.8 

13.5 

OBS 

00000 

06.17 

34.304 

27.00 

1474.8 

STD 

00010 

06.17 

34.31 

27.00 

00.010 

1475.0 

STD 

00020 

06.17 

34.31 

27.01 

00.021 

1475.2 

13.5 

OBS 

00021 

06.17 

34.308 

27.01 

1475.2 

STD 

00030 

04.92 

34.47 

27.28 

00.030 

1470.5 

13.5 

OBS 

00043 

03.73 

34.622 

27.54 

1465.9 

STD 

00050 

03.62 

34.64 

27.56 

00.044 

1465.6 

13.5 

OBS 

00066 

03.43 

34.681 

27.61 

1465.1 

STD 

00075 

03.37 

34.72 

27.65 

00.056 

1465.0 

13.5 

OBS 

CCC89 

03.30 

34.772 

27.70 

1465.1 

STD 

00100 

03.31 

34.79 

27.71 

00.067 

1465.3 

STD 

00125 

03.32 

34.82 

27.74 

00.077 

1465.6 

13.5 

OBS 

00135 

03.32 

34.833 

27.74 

1466.0 

STD 

00150 

03.33 

34.84 

27.75 

00.086 

1466.3 

13.5 

OBS 

T00183 

03.33 

34.844 

27.75 

1466.8 

STD 

00200 

03.33 

34.85 

27.75 

00.105 

1467.1 

13.5 

OBS 

00232 

03.32 

34.848 

27.76 

1467.6 

STD 

002  50 

03.32 

34.65 

27.75 

00.123 

1467.9 

13.5 

OBS 

00283 

03.32 

34.647 

27.75 

1468.4 

STD 

00300 

03.33 

34.65 

27.76 

00.142 

1468.7 

13.5 

OBS 

0C387 

03.34 

34.654 

27.76 

1470.3 

13.5 

OBS 

00613 

03.28 

34.851 

27.76 

1473.7 

STO 

00700 

03.30 

34.65 

27.76 

1475.3 

STD 

00800 

03.32 

34.65 

27.76 

1477.0 

13.5 

OBS 

00645 

03.33 

34.852 

27.76 

1477.6 

STD 

00900 

03.34 

34.85 

27.76 

1476.8 

STD 

01000 

03.35 

34.85 

27.76 

1480.5 

13.5 

OBS 

T01068 

03.36 

34.852 

27.75 

1482.0 

13.5 

OBS 

T01727 

03.36 

34.854 

27.76 

1492.8 
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TABLE  XXVIIL— Continued 


N    0 

IOC          S    T    A 

.    T     1    0    N 

DAT 

A 

R6fl0       31       1545 

YE4R 

1969 

aOTOP    03658 

AIR 

TEMP          03.3 

DIR    HOT    PER 

WINO-OIR    14 

IMST    NANSEN    CAST 

TEN   SQ    1407 

CONSEC             OOOS 

MONTH      10 

SHIP    EN 

WET 

BULB         03.0 

15 

2         2 

i<INO-SPO    20 

TRACE    DIR 

5    SQUARE      3 

(.IT           56    29      N 

0»¥ 

15 

DATA    USE       1 

BASOMETR    0982.1 

SEA 

"IND-fOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG       050    43       M 

HOUR 

11.9 

AREA              05 

CLOUD    T/A         5/6 

CL/TR 

KEATHER       X2 

ORIG    B56    005 

1     SQUARE    60 

CASTNUM/TIHE 

LVLTV? 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTh 

SNO    VEL 

OXYG                P34 

TOT    P         N02         N03 

SID3          PH 

STO 

00000 

06.36 

34.31 

26.98 

00.000 

1475.6 

11.9 

OBS 

OOOCO 

06.36 

34.306 

26.98 

1475.6 

STD 

000  lU 

06.36 

34.31 

26.98 

00.010 

1475.8 

STO 

000  20 

06.35 

34.31 

26.9  8 

00.021 

1475.9 

11.9 

OBS 

OOC25 

06.35 

34.309 

26.98 

1476.0 

STO 

C0030 

05.91 

34.36 

27.08 

00.032 

1474.4 

STD 

00050 

04.53 

34.53 

27.38 

00.049 

1469.3 

11.9 

DBS 

00051 

04.48 

34.533 

'27.39 

1469.1 

STD 

00075 

03.66 

34.59 

27.52 

00.065 

1466.1 

11.9 

OBS 

00078 

03.59 

34.596 

27.53 

1465.9 

STD 

CO  1 00 

03.34 

34.63 

27.58 

00.079 

1 465 . 2 

11.9 

OBS 

00105 

03.29 

34.639 

27.59 

1466.1 

STD 

00125 

03.09 

34.65 

27.62 

00.092 

1464.6 

STD 

00150 

02.97 

34.66 

27.64 

00.104 

1 464 . 5 

11.9 

OBS 

00155 

02.96 

34.665 

27.64 

1464.5 

STO 

00200 

03.19 

34.71 

27.66 

00.127 

1466.4 

11.9 

OBS 

T00204 

03.22 

34.719 

27.66 

1466.5 

STO 

00250 

03.58 

34.80 

27.69 

00.149 

1468.9 

11.9 

OBS 

00256 

03.61 

34.605 

27.69 

1469.2 

STO 

00300 

03.69 

34.84 

27.71 

00.171 

1470.3 

11.9 

OBS 

00302 

03.69 

34.839 

27.71 

1470.3 

STO 

00400 

03.70 

34.87 

27.74 

00.212 

1472.0 

11.9 

DBS 

T00401 

03.70 

34.872 

27.74 

1472.0 

STO 

00500 

03.71 

34.87 

27.74 

00.253 

1473.7 

U.9 

DBS 

00573 

03.72 

34.872 

27.73 

1475.0 

STO 

006  00 

03.63 

34.36 

27.74 

00.295 

1475.0 

STO 

007  00 

03.42 

34.85 

27.75 

00.337 

1475.8 

11.9 

OBS 

00725 

03.39 

34.84  7 

27.75 

1476.1 

STO 

coeoo 

03.39 

34.65 

27.75 

00.379 

1477.3 

U.9 

OBS 

T00857 

03.40 

34.859 

27.76 

1478.3 

STD 

00900 

03.41 

34.86 

27.76 

00.421 

1479.1 

STD 

01000 

03.42 

34.86 

27.76 

00.464 

1480.8 

STD 

01100 

03.45 

34.86 

27.75 

00.508 

1482.6 

11.9 

OBS 

rcii74 

03.47 

34.862 

27.75 

1483.9 

OEflO      31      1545 
CONSEC  0006 

LAT  56    29. 5N 

LONG      051    06      M 


CASTNUM/TIME       LVLTYP 


N    0 

IOC       s  T  a 

i    T    I    0    N 

DAT 

A 

VEAR 

1969 

60T0P    038^0 

AIR 

TEMP         04.4 

OIS    HGT    PER 

WINO-OIR    31 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    Sa    1407 

MONTH       10 

SHIP    EN 

WET 

BULB          03.9 

32 

2         2 

WIND-SPO    17 

TRACE    01 R 

5    SOJARE       3 

OAr 

16 

DATA    USE       1 

BAROMETR    0992.2 

SEA 

WIND-fOR 

CORATION 

2     SQUARE    60 

HOUR 

13.3 

AREA              05 

CLOUO    T/A          8/6 

CL/TP 

WEATHER       XI 

ORIG    B56   006 

1    SQUARE    61 

.VLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGM4-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG              P04 

TOT    P          MOi 

STD 

00000 

05.97 

34.33 

27.05 

00.000 

1474.1 

OBS 

000  00 

05.97 

34.329 

27.05 

1474.1 

STO 

00010 

05.95 

34.33 

27.05 

00.010 

1474.2 

STD 

00020 

05.93 

34.33 

27.06 

00.020 

1474.3 

OBS 

00026 

05.92 

J4.336 

2  7.06 

1474.3 

STO 

00030 

05.46 

34.39 

27.15 

00.030 

1472.7 

STD 

00050 

03.61 

34.60 

27.53 

00.045 

1465.5 

□6S 

00053 

03.38 

34.631 

27.58 

1464.6 

STD 

00075 

03.34 

34.64 

27.59 

00.058 

1464.8 

STD 

00100 

03.31 

34.65 

27.59 

00.071 

1465.1 

STO 

00125 

03.27 

34.65 

27.60 

00.064 

1465.4 

STD 

00150 

03.25 

34.66 

27.61 

00.096 

1445.7 

OBS 

00167 

03.23 

34.665 

27.62 

1465.9 

STD 

00200 

03.21 

34.69 

27.64 

00.121 

1466.4 

OBS 

T00226 

03.19 

34.722 

27.67 

1466.3 

STD 

002  50 

03.26 

34.79 

27.72 

00.143 

1467.6 

OBS 

00283 

03.32 

34.852 

27.76 

1466.4 

STO 

00300 

03.32 

34.85 

27.76 

00.162 

1466.7 

OBS 

00341 

03.32 

34.851 

27.76 

1469.4 

STO 

004  00 

03.31 

34.85 

27.76 

00.200 

1470.3 

OBS 

T00452 

03.30 

34.852 

27.76 

1471.2 

STD 

00500 

03.31 

34.85 

27.76 

00.238 

1472.0 

STD 

00600 

03.32 

34.65 

27.76 

00.276 

1473.7 

OBS 

00615 

03.32 

34.352 

27.76 

1473.9 

STO 

00700 

03.31 

34.85 

27.76 

00.318 

1475.3 

OBS 

0C74O 

03.31 

34.852 

27.76 

1476.0 

STD 

008  00 

03.34 

34.86 

27.76 

00.359 

1477.1 

OBS 

T 008 59 

03.37 

34.858 

27.76 

1476.2 

STD 

00900 

03.3  7 

34.66 

27.76 

00.400 

1478.9 

STD 

01000 

03.37 

34.36 

27.76 

00.443 

1480.6 

STD 

01100 

03.36 

34.66 

27.76 

00.466 

1482.2 

OBS 

T01187 

03.36 

34.65B 

27.76 

1463.7 

524 


TABLE  XXVIIL— Continued 


NOOC  STATION  !.     JTA 


"EFIO      31       15*5 

i-Eja 

1969 

BOTOP    03658 

AIR 

TEMP         02.6 

OIS    HGT    PER 

■ilND-OIR    2* 

INST     MANSfN    CAST 

TEN    SO    1*07 

CO-aSEC              0007 

MONTH       10 

SHIP    EN 

WET 

BULB          02.8 

26 

2        2 

WIND-SPD    23 

TRACE    DIR 

S    SQUARE      3 

LAT            56    22       N 

DfiY 

17 

D«T4    USE       1 

BAROHETR    1003.0 

SEA 

WINO-FOR 

OURAIION 

2    SQUARE   60 

lOMG       0  50    *5      W 

HOUR 

13.1 

AREA                05 

CLOUD    T/A          6/7 

CL/TB 

WEATHER       XI 

ORIG    B56    007 

1    SQUARE    60 

CaSTNUM/TIME 

4.VLTYP 

OEPTm 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OVNDPTm 

SNO    VEL 

OXYG              P3* 

TOT    P          N02          N03 

SI03         PM 

STO 

00000 

06. *0 

3*. 28 

26.9'6 

00. 

.000 

1*75.7 

13.1 

OBS 

00000 

06.  *0 

3*. 28* 

26.96 

1*75.7 

STD 

00010 

06. *0 

3*. 28 

26.95 

00. 

.011 

1*75.9 

STD 

00020 

06.  *0 

3*. 28 

26.95 

00. 

,022 

1*76.1 

13. i 

OSS 

0C020 

06.  *0 

3*. 278 

26.95 

1*76.1 

STO 

00030 

05.96 

3*. 36 

27.06 

00. 

.032 

1*7*. 6 

13.1 

09S 

000*1 

05.30 

3*.*52 

27.23 

1*72.2 

STD 

00050 

0*.3* 

3*.  5* 

27. *0 

00. 

.0*9 

1*68.5 

13.1 

OSS 

00063 

03.** 

3*. 616 

27.56 

1*65.0 

STD 

00075 

03.29 

3*. 63 

27.58 

00. 

.06* 

1*6*. 6 

13.1 

OBS 

00085 

03.19 

3*. 636 

27.60 

1*6*. 3 

STO 

00100 

03.18 

3*.  6* 

27.61 

00. 

.077 

1*6*. 5 

STD 

00125 

03.16 

3*. 67 

27.63 

00. 

.089 

1*6*. 9 

13.1 

OBS 

001** 

03.1* 

3*. 700 

27.65 

1*65.2 

STD 

CO  150 

03.3* 

3*. 71 

27.66 

00. 

.101 

1*66.1 

13.: 

OBS 

T00176 

03.90 

3*. 77* 

27.6* 

1*69.0 

STD 

00200 

03.77 

3*. 83 

27.69 

00. 

,12* 

1*69.0 

13.; 

OBS 

0022* 

03.68 

3*. 860 

27.73 

1*69.0 

STO 

002  50 

03.63 

3*. 36 

27.7* 

00, 

.  1** 

1*69.3 

13.1 

OBS 

00272 

03.60 

3*. 363 

27.7* 

1*69.5 

STO 

00300 

03.55 

3*. 86 

27.7* 

.:0. 

.  It* 

1*69.7 

13.1 

OBS 
STO 
STD 

00370 
00*00 
00500 

03. *8 
03.52 
03.61 

3*. 862 

27.75 

1*70.6 

13.1 

OBS 
STD 
STD 

0066* 

006  00 

007  00 

03.61 
03.55 
03.  *3 

13.1 

OBS 

00751 

03. *0 

3*. 857 

27.75 

1*76.6 

STO 

00800 

03. *1 

3*.  86 

27.75 

1*77.* 

STD 

00900 

03. *2 

3*.  86 

27.75 

1*79.1 

13.1 

OSS 

T00938 

03. *3 

3*. 861 

27.75 

1*79.8 

STD 

01000 

03.** 

3*.  86 

27.75 

1*80.9 

STD 

01100 

03. *7 

3*.  86 

27.75 

1*82.7 

STD 

01200 

03. *8 

3*.  86 

27.75 

1*8*.* 

STD 

01300 

03.50 

3*. 87 

27.75 

1*86.2 

13.1 

OBS 

T01315 

03.50 

3*. 866 

27.75 

1*86.* 

STO 

01*00 

03.50 

3*. 67 

27.76 

1*87.8 

STO 

01500 

03. *9 

3*. 86 

27.76 

1*B9.5 

STD 

01750 

03.  *8 

3*. 90 

27.78 

1 *93 . 7 

STD 

02000 

03. *7 

3*. 91 

27.79 

1*97.9 

16.1 

OBS 

TC2*02 

03.  *5 

3*.93l 

27.61 

150*. 8 

STD 

02500 

03.35 

3*.  93 

27.82 

1506.0 

STO 

03000 

02.9* 

3*. 9* 

27.66 

1512.9 

16.1 

DBS 

030** 

02.91 

16.1 

CBS 

T03131 

02.86 

3*. 9*2 

27.87 

151*. 9 

16.1 

OBS 

T03224 

02.73 

3*. 9*3 

27.89 

1515.9 

A    T     I    0    N 


R6FI0      31       15*5 

rEA< 

1969 

SOTDP    03656 

AIR 

TEMP         06. 

.1 

DIR    HGT    PER 

WINO-DIR 

22 

INST    NANSEN     CAST 

CONSEC               0008 

MONTH       10 

SHIP    EN 

WET 

BULB         06.1 

19 

2        2 

wnO-SPD 

18 

TRACE    BIk 

5      ^^JAr.c         J 

LAT            56    29      N 

OAY 

18 

DATA    USE        1 

BAROMETR    C99*. 

,9 

SEA 

WINO-POR 

DURATION 

2    SUUARE    60 

LONG      0  50    53       M 

HOUR 

1*.0 

AREA              05 

CLOUD    T/A         6/8 

CL/TK 

WEATHER 

X2 

ORIG    856   008 

1     iOUABE     aO 

CASTNUM/T IME 

LVLIVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P3* 

TOT    P         N02         N03 

SI    i 

STO 

00000 

05.80 

3*. 3* 

27.08 

00.000 

1*73.* 

1*.0 

OBS 

00000 

05.80 

3*. 3*3 

27.08 

1*75.* 

STO 

00010 

05.61 

34.3* 

27.06 

00.009 

1*73.6 

STD 

00020 

05.61 

3*. 35 

27.08 

00.019 

1*73.8 

1*.0 

OBS 
STO 
STD 

00027 
00030 
000  50 

'       05.82 
05.*9 
03.9* 

3*. 3*6 

27.08 

1*73.9 

1*.0 

OBS 
STO 

00052 
00075 

03.85 
03.69 

!*.0 

OBS 
STO 

00079 
CO  100 

03.66 
0*.07 

1*.0 

OBS 
STD 
STO 

00106 
00125 
00150 

0*.12 
03.65 
03.28 

1*.0 

OBS 
STD 

00158 
0C200 

03.22 
03.50 

1*.0 

OBS 
STD 

T00210 
002  50 

03.53 
03.** 

1*.C 

OBS 
STO 

00259 
00300 

03. *3 
03.  *3 

3*. 8*9 
3*. 85 

27.75 
27.75 

1*66.5 
1*69.2 

1*.C 

oes 

STO 

00316 
00*00 

C3.*2 
03.3* 

3*. 85 

27.75 

1*70.5 

1*.0 

OBS 
STD 
STD 

00*21 
CC500 
006  00 

03.33 
C3.3* 

03.36 

3*. 8*8 

3*. 85 
3*. 65 

27.75 

27.75 
27.76 

1*70.8 
1*72.1 
1*73.6 

1*.0 

OBS 
STD 
STO 

00633 
00700 
00600 

03.36 
Cj.37 
03.38 

3*. 853 
3*. 85 
3*.  85 

27.76 
27.75 
27.76 

1*7*.* 
1*75.6 
1*77.3 

1*.C 

OBS 
STD 
STD 

00655 
00900 
01000 

03.38 
03.38 
03.39 

3*. 856 
3*.  66 
3*.  86 

27.76 
27.76 
27.76 

1*78.2 
1*79.0 
1*80.7 

1*.0 

OBS 

T01060 

03. *0 

3*.  86  7 

27.76 

1*62.1 

1*.0 

OBS 

01689 

03.  *2 

3*. 865 

27.76 

1 *92 . * 
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TABLE  XXVIII.— Continued 


NODC  STITIPN         DSTA 


REFID      31       15*5 
CONSEC  0009 

LAT  55    22       N 

LONG      052    O*      H 


YEAR  ISb? 
HONT'^  ID 
DAY  22 

HOJB     11.9 


aOTDP  03292 

Ship  en 

DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  01.1 

BET     BULB  01.1 

BAROMETR     1007.1 
CLOUB    T/A  3/8 


01» 
2". 
SEA 
CL/TR 


MGT 
1 


PEP 
2 


|<IND-D1R    1". 
HIND-SPO   Oo 
ttlND-FOR 
HEATHER      X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIG    656   009 


TEN  SO  1*07 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  '>2 
1    SQUARE    52 


CASTNUM/TIME        LVLTVP 


SIGWA-T  OyNDPTH       SNO     VEL       OXYG 


PO*       TOT    P 


STD 

000  00 

05.60 

,9 

OBS 
STD 
STD 

00000 
00010 
00020 

05.60 
05.61 
05.62 

,9 

OBS 
STD 

STD 

00026 
00030 
0CC50 

05.62 
05.37 
0*.*1 

.9 

OBS 

000  51 

0*.37 

3*. 

.588 

27. 

,** 

STD 

00075 

03.66 

3*. 

,67 

27. 

,56 

.9 

OBS 

.00077 

03.8* 

STO 

00100 

03.93 

3*. 

,75 

27. 

.62 

^Q 

OBS 

C0102 

C3.9* 

3*. 

,760 

27. 

.62 

STD 

00125 

0*.02 

3*. 

.63 

27. 

,67 

STD 

00150 

0*.08 

3*. 

,68 

27. 

.70 

,9 

OBS 

00151 

0*.08 

3*. 

.682 

27. 

.71 

.9 

OBS 

00199 

0*.07 

3*. 

.900 

27, 

.72 

STD 

00200 

0*.07 

3*. 

,  9C 

27, 

.72 

.9 

OBS 

002*6 

0*.00 

3*. 693 

27, 

.72 

STD 

002  50 

03.99 

3*. 

.69 

27, 

.72 

.9 

OBS 

0C295 

03.9* 

3*. 

.666 

27. 

.72 

STD 

003  00 

03.93 

3*. 

.89 

27, 

.72 

.9 

OBS 

T0C38* 

03.6* 

3*. 

.885 

27, 

.73 

STD 

00*00 

03.8* 

3*. 

.69 

27, 

.73 

STD 

005  00 

03.83 

3*. 

.89 

27, 

.7* 

.9 

OBS 

C0567 

03.63 

3*. 

.896 

27, 

.7* 

STD 

006  00 

03.81 

3*. 

.89 

27  , 

.7* 

STO 

00700 

03.7* 

3*. 

.89 

27, 

.7* 

.9 

OBS 

00733 

03.72 

3*. 

.865 

27, 

.75 

STD 

00800 

03.6  5 

3*, 

.89 

27, 

.75 

.9 

OBS 

T0089* 

03.58 

3*. 

.886 

27, 

.76 

STD 

00900 

03.58 

3*. 

.89 

27, 

.76 

STD 

01000 

03.61 

3*. 

.69 

27, 

.76 

STD 

01100 

03.63 

3*. 

.89 

27, 

.76 

STD 

01200 

03.66 

3*. 

,90 

27, 

,76 

11 

.9 

OBS 

TC12e0 

03.68 

3*. 

.899 

27, 

.76 

1*68.7 
1*67.1 

1*67.9 
1*68.0 
1*68.8 
1*69.5 
1*69.5 
1*70.3 
1*70.3 
1*70.6 
1*70.6 
1*71.3 
1*71.* 
1*72.* 
1*72.6 
1*7*. 3 
1*75.* 
1*75.8 
1*77.2 
1*77.6 
1*78.5 
1479.7 
1*79.8 
1*81.6 
1*83.* 
1*85.2 
1*86.6 
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TABLE  XXIX. — Observed  and  interpolated  oceanographic  data  for  stations  taken  by  USCGC 
MORGENTHAU  at  Ocean  Station  BRAVO,  24  October-16  November  1969,  prepared  from  NODC 
listing  No.  31-1563. 


N    0 

DC          S    T    A 

T    I    0    N 

OAT 

A 

REFID       31        1563 

VEA^ 

1969 

BOTDP    03566 

AIR 

TEMP         01.4 

OIR    HGT     PER 

unO-OIR 

18 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    SO    1407 

CONSeC                0001 

MONTH       10 

SHIP    <,« 

WET 

BULB         00.2 

2fc 

5         3 

HIND-SPD 

15 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LAT             56    ^.l       N 

DAY 

26 

DATA    USE        1 

6AR0METR     1009.4 

SEA 

aIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG       051    02. 5W 

HOUR 

13.0 

AREA                05 

CLOUD    T/A          a/6 

CL/TR 

WEATHER 

X8 

ORIG    857    001 

1     SQUARE    61 

CISTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXVG 

P04 

TOT    P          N02          N03 

SI03          PH 

STD 

COOCO 

05.51 

34.34 

27.12 

00.000 

1472.2 

13.0 

oes 

00000 

05.51 

34.343 

27.12 

1472.2 

STD 

00010 

05.25 

34.35 

27.16 

00.009 

1471.3 

STD 

00020 

05.02 

34.35 

27.18 

00.018 

1470.6 

13.0 

OBS 

00027 

o<..8e 

34.354 

27.20 

1470.1 

STD 

COO  30 

0*.86 

34.37 

27.21 

00.02  7 

1470.1 

STD 

00050 

04.67 

34,44 

27.29 

00.044 

1469.7 

STD 

00075 

04.36 

34.53 

27.39 

00.062 

1469.0 

13.0 

OBS 

00081 

04.28 

34.550 

27.42 

1466.6 

STD 

00100 

03.96 

34.62 

27.51 

00.079 

1467.8 

13.0 

DBS 

00107 

03.86 

34.640 

27.54 

1467.5 

STD 

00125 

03.63 

34.65 

27.57 

00.093 

1466.9 

STD 

00150 

03.45 

34.68 

27.61 

00.106 

1466.6 

13.0 

OBS 

00161 

03.42 

34.694 

27.62 

1466.6 

STD 

00200 

03.66 

34.76 

27.65 

00.130 

1466.4 

13.0 

OBS 

T00217 

03.73 

34.788 

27.67 

1469.0 

STO 

00250 

03.80 

34.82 

27.69 

00.152 

1469.9 

13.0 

OBS 

00269 

03.83 

34.83  9 

27.70 

1470.4 

STD 

00300 

03.85 

34.65 

27.71 

00.174 

1471.0 

13.0 

OBS 

00322 

03.85 

34.862 

27.71 

1471.3 

STD 

CC*00 

03.81 

34.86 

27.73 

00.216 

1472.5 

13.0 

OBS 

T00'.25 

03.80 

34.679 

27.73 

1472.9 

STD 

00500 

03.79 

34.89 

27.74 

00.257 

1474.1 

STD 

CCoOO 

03.78 

34.90 

27.75 

00.298 

1475.7 

13.0 

OBS 

00639 

03.77 

34.899 

27.75 

1476.3 

STD 

00700 

03.72 

34.89 

27.75 

00.340 

1477.1 

STD 

00800 

03.65 

34.89 

27.75 

00.362 

1478.5 

13.0 

OBS 

T00e59 

03.62 

34.884 

27.75 

1479.3 

STD 

C0900 

03.60 

34.88 

27.76 

00.425 

1479.9 

STO 

01000 

03.57 

34.86 

27.76 

00.468 

1481.5 

13.0 

OBS 

701064 

03.56 

34.884 

27.76 

1482.5 

13.0 

OBS 

01606 

03.60 

34.921 

27.79 

1491.8 

N    0 

DC          S    T    A 

T    I    0    N 

DAT 

A 

REFID       31       1563 

YEA^ 

1969 

BOTDP    03658 

AIR 

TEMP          01.0 

DIR     HGT     PER 

WIND-DIR 

30 

INST     NANSEM    CAST 

TEN    SB    1407 

CONSEC              0002 

MONTH       10 

SHIP    4M 

WET 

Bulb       00.5 

30       , 

b          3 

WINO-SPD 

10 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

LAT            56    27      N 

DAY 

30 

DATA    USE       1 

BAROMETR    1021.0 

SEA 

WIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG      051    16       w 

HOUR 

21.4 

AREA              05 

CLOUD     T/A          8/8 

CL/TR 

WEATHER 

X8 

ORIG    B57    002 

1    SQUARE    61 

CASTNUM/TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

SIQ3         PH 

STD 

00000 

05.04 

34.37 

27.19 

00.000 

1470.3 

21.4 

OBS 

00000 

05.04 

34.371 

27.19 

1470.3 

STO 

00010 

04.99 

34.37 

27.20 

00.008 

1470.3 

STO 

000  20 

04.95 

34.37 

27.21 

00.017 

1470.3 

21.4 

OBS 

00026 

04.94 

34.3^6 

27.21 

1470.4 

STD 

00030 

04.94 

34.38 

27.21 

00.026 

1470.5 

STD 

00050 

04.97 

34.36 

27.21 

00.043 

1470.9 

21.4 

OBS 

00051 

04.97 

34.363 

27.21 

1470.9 

STD 

00C75 

0  4.33 

34.59 

27.45 

00.062 

1468.9 

21.4 

OBS 

00078 

04.26 

34.607 

27.47 

1468.7 

STD 

00100 

03.82 

34.65 

27.55 

00.077 

1467.3 

21.4 

OBS 

00103 

34.653 

STD 

0012  5 

03.46 

34.65 

27.58 

00.091 

1466.2 

STD 

00150 

03.25 

34.65 

27.60 

00.104 

1465.7 

21.4 

OBS 

00155 

03.22 

34.646 

27.60 

1465.6 

STD 

00200 

03.26 

34.70 

27.64 

00.126 

1466.6 

21.4 

OBS 

00208 

03.29 

34.707 

27.65 

1466.9 

STO 

00250 

03.58 

34.77 

27.67 

00.152 

1468.9 

21.4 

OBS 

0026C 

03.63 

34.785 

27.67 

1469.3 

STD 

00300 

03.79 

34.63 

27.69 

00.174 

1470.7 

21.4 

OBS 

00311 

03.82 

34.  837 

27.70 

1471.0 

STD 

00400 

03.84 

34.87 

27.72 

00.217 

1472.6 

21.4 

OBS 

00416 

03.84 

34.873 

27.72 

1472.9 

STO 

005C0 

03.77 

34.88 

27.73 

00.259 

1474.0 

STD 

00600 

03.69 

34.8  8 

27.74 

00.301 

1475.3 

21.4 

OBS 

00624 

03.68 

34.881 

27.75 

1475.7 

STO 

00700 

03.65 

34.68 

27.75 

00.343 

1476.6 

STD 

00800 

03.61 

34.88 

27.75 

00.38  5 

1478.3 

21.4 

OBS 
STD 
STD 

00833 
00900 
01000 

03.60 

34.879 

34.86 

34.68 

27.75 

1478.8 

21.4 

OBS 

T01049 

34.879 

21.4 

OBS 

T01574 

03.61 

34.921 

27.76 

1491.3 

527 


TABLE  XXIX.— Continued 


ST4T10N    DATA 


REFIO       31       1563 
CONSEC  0003 

lAT  56    36       N 

LONG       051    05      H 


VEAI)  1969 
HONI M  10 
□  AY  31 

HOUi<   12. a 


BOTDP    03658 
SHIP    <.M 
OAIA    USE       1 
ARE*  05 


AIR    TEMP  01.2 

HET  8UL6  -00.7 
BAROMETR  1021.7 
CLOUO     T/A  e/<i 


OIR    HGT    PER 

30       2         3 
SEA 
CL/TR 


KIND-OIR    30 
KINO-SPO    18 
WIND-F3R 
JtATHES       XI 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE     OIR 
DURATION 
ORI&     B57    003 


TEN  SO  1*07 
5  SUJARE  3 
^  SdUARE  60 
1     SajARE     61 


TINE 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DrNDPTH 

SNO    VEI 

STD 

00000 

04.77 

34.38 

27.23 

00.000 

1469.2 

12.8 

OBS 

00000 

04.77 

34.381 

27.23 

1469.2 

STO 

00010 

04.73 

34.38 

27.24 

00.008 

1469.2 

STD 

00020 

C4.71 

34.38 

27.24 

00.016 

1469.3 

12.8 

OBS 

00023 

04.71 

34.378 

27.24 

1469.4 

STO 

00030 

04.72 

34.39 

27.25 

00.025 

1469.6 

12.8 

OBS 

00045 

04.75 

34.436 

27.28 

1470.0 

STD 

00050 

04.74 

34.46 

27.30 

00.041 

1470.1 

12. B 

OBS 

00068 

04.48 

34.38    0 

27.260* 

STO 

00075 

04.16 

34.57 

27.45 

00.059 

1468.2 

12.8 

OBS 

00090 

03.65 

34.622 

27.54 

1466.4 

STD 

00100 

03.61 

34.65 

27.57 

00.074 

1466.4 

STD 

00125 

03.52 

34.68 

27.60 

00.087 

1466.4 

12.8 

OBS 

00135 

03.48 

34.681 

27.61 

1466.5 

P04       TOT    P 


STATION 


REFID       31  1563  YEAR     1969  BOTDP    03521 

CONSEC  0004  MONTH       11  SHIP    4M 

LAT             56  37       N  DAY             01  DATA    USE        1 

LONG       051  02       W  HOUR    12.8  AREA              05 


AIR    TEMP  00.3 

WET  BULB  -01.5 
BAROMETR  1020.3 
CLOUD    T/4  8/6 


DIP    HGT    PER 

29       2         3 
SEA 
CL/TR 


WIND-DIR    29 
KIND-SPD    12 
KIND-FOR 
HEATHER       X8 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIS    857    004 


TEN  Sa  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    61 


CASTNUM/TIME       LVLTYP  DEPTH 


12. 
12. 
12. 

12. 
12. 
12. 
12. 
12. 

12. 

12. 


12. 

12. 


STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OBS 
STO 
STD 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 
STO 
STO 

OBS 

OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00028 
00030 
00050 
00055 
00075 
00083 
00100 
00110 
00125 
00150 
00165 
00200 
00221 
002  50 
002  76 
00300 
00331 
00400 
T00442 
00500 
00600 
00661 
00700 
008  00 
00882 
00900 
01000 
01 100 
01102 
01655 


TEMP 

04.83 
C4.83 
04.80 
04.78 
04.75 
04.74 
04.67 
04.65 
04.29 
04. 15 
03.85 
03.70 
03.48 
03.28 
03.25 
03.64 
03.78 
03.82 
03.84 
C3.84 

03.81 
03.80 
03.76 
03.71 
03.70 
03.71 
03.73 
03.73 
03.72 
03.70 
03.67 
03.67 
03.53 


SAL 

34.38 

34.383 

34.38 

34.38 

34.383 

34.38 

34.39 

34.390 

34.57 

34.615 

34.63 

34.635 

34.  o4 

34.65 

34.661 

34.75 

34.794 

34.82 

34.835 

34.85 

34.864 

34.87 

34.872 

34.88 

34.88 

34.881 

34.88 

34.88 

34.877 

34.88 

34.88 

34.88 

34.876 

34.882 


SIGMA-T 

27.23 
27.23 
27.23 
27.23 
27.24 
27.24 
27.25 
27.25 
27.44 
27.49 
27.53 
27.55 
27.58 
27.60 
27.61 
27.65 
27.67 
27.68 
27.69 
27.71 

27.72 
27.73 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.76 


DYNDPTH 

00.000 

00.008 
00.017 

00.025 
00.042 

00.061 

00.076 

00.090 
00.103 

00.127 

00.150 

00.172 

00.214 

00.256 
00.298 

00.340 
00.383 

00.42  8 
00.473 
00.518 


SNO  VEL   OXYG 

1469.5 
1469.5 
1469.6 
1469.6 
1469.6 
1469.6 
1469.7 
1469.7 
1468.7 
1468.3 
1467.4 
1466.9 
1466.2 
1465.8 
1465.9 
1468.3 
1469.3 
1470.0 
1470.5 
1470.9 

1472.5 
1473.1 
1473.9 
1475.4 
1476.4 
1477.1 
1478.8 
1480.2 
1480.4 
1462.0 
1483.6 
1483.6 
1492.3 


P34       TOT    P 


528 


TABLE  XXIX.— Continued 


S  T  A  I  I  C  N 


REFID   31 
CONS  EC 
LAT     56 
LONG   051 


1563 

rE4! 

1969 

80TDP    03475 

4IB 

TEMP          01.0 

OIR    HGT    PER 

MIND-DIR 

30 

INST     N4NSEN    CAST 

0005 

MONTH        11 

SHIP    4M 

WET 

BULB       -01.2 

30 

3         3 

HIND-SPD 

19 

TRACE    OIR 

35      N 

DiV 

02 

04T4    USE       1 

B4R0METP     1027.0 

SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

0<*      M 

HOUR 

12.5 

4RE«                05 

CLOUD    1/4          6/8 

Cl/TR 

WEATHER 

X2 

ORIG    B57    005 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

S4L 

SIGM4-T 

OVNDPTH 

SNO    VEL 

OXITG 

P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

00000 

04.33 

34.40 

27.30 

00.000 

1467.4 

12.5 

OBS 

00000 

04.33 

34.40^ 

27.30 

1467.4 

STO 

CCOIO 

04.31 

34.40 

27.30 

00.00  7 

1467.5 

STO 

000  2  0 

04.29 

34.41 

27.31 

00.015 

1467.6 

12.5 

OBS 

00027 

04.28 

34.407 

27.31 

1467.7 

STD 

00030 

04.28 

34.41 

27.31 

00.023 

1467.7 

STD 

00050 

04.26 

34.41 

27.31 

00.039 

1468.0 

12.5 

OBS 

00053 

04.26 

34.406 

27.  31 

1468.0 

STD 

00075 

04.07 

34.49 

27.39 

00.057 

1467.7 

12.5 

OBS 

00080 

04.02 

34.508 

27.41 

1407.6 

STD 

00100 

03.68 

34.62 

27.54 

00.073 

1466.6 

12.5 

OBS 

00106 

34.643 

STD 

C0125 

03.37 

34.65 

27.59 

00.08  7 

1465.8 

STD 

00150 

03.18 

34.66 

27.62 

00.099 

1465.4 

12.5 

OBS 

00159 

03.  14 

34.669 

27.63 

1465.4 

STD 

00200 

03.18 

34.72 

27.67 

00.123 

1466.3 

12.5 

OBS 

T00213 

03.25 

34.743 

27.68 

1466.8 

STD 

00250 

03.67 

34.83 

27.71 

00.144 

1469.4 

12.5 

OBS 

00265 

03.77 

34.853 

27.71 

1470.1 

STD 

003  00 

03.79 

34.86 

27.72 

00.165 

1470.7 

12.5 

OBS 

0C317 

03.79 

34.869 

27.73 

1471.0 

STD 

00  ".00 

03.69 

34.8  7 

27.74 

00.206 

1472.0 

12.5 

OBS 

700^19 

03.67 

34.871 

27.74 

1472.2 

STD 

00500 

03.55 

34.87 

27.75 

00.246 

1473.0 

STD 

00600 

03.45 

34.87 

27.76 

00.286 

1474.3 

12.5 

DBS 

00629 

03.43 

34.865 

27.76 

1474.7 

STD 

00700 

03.42 

34. 8o 

27.76 

00.327 

1475.8 

STD 

008  00 

03.40 

34.86 

27.76 

00.368 

1477.4 

12.5 

OBS 

0083'. 

03.40 

34.859 

27.76 

1477.9 

STD 

00900 

03.40 

34.86 

27.76 

00.410 

1479.0 

STD 

01000 

03.41 

34.86 

27.76 

00.453 

1480.7 

12.5 

OBS 

T010'.5 

03.41 

34.864 

27.76 

1481.5 

12.5 

OBS 

T01527 

03.51 

34.881 

27.76 

1490.1 

TEN  SQ  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


STATION 


REFID       31  1563  YEAR     1969  BOTDP    03658 

CONSEC  0OC6  MONTH       11  SHIP    4M 

L4T             56  35       N  DAY             04  DATA    USE       1 

LONG      051  12      W  HOUR    12.8  AREA              05 


AiR    TEMP         04. 1 
WET    3ULB  02.8 

BAPOMETR    1015.5 
CLOUD    T/A  8/8 


OIR  HGT  PER 

26   4    3 
SEA 
CL/TR 


WINO-OIR     26 
WINO-SPD    13 
HIND-FDR 
WEATHER       X2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
QRIG    B57   006 


TEN  S9  1407 
5  SOUARE  3 
2  SQUARE  60 
1  SQUARE  61 


CASTNUM/TIME   LVLTYP    DEPTH 


12.3 
12.8 


STD 

oes 

STO 
STO 

OBS 
STD 
STD 

OBS 
STD 

DBS 
STD 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STD 

OBS 
STD 

OSS 
STO 

DBS 
STO 

OBS 
STO 
STO 

OBS 
STO 
STO 

OBS 
STO 
STO 

OBS 

06  S 


00000 

ocooo 

00010 
00020 
00025 
00030 
000  50 
00051 
00075 
00076 
00100 
00101 
00125 
00150 
00152 
002  00 
00203 
002  50 

002  54 

003  00 
00305 
00400 
00406 
005O0 
006  00 
00609 
00700 
00800 

T00817 
00900 
01000 

T01006 
01520 


TEMP 

04.55 
04.55 
04.52 
04.50 
04.50 
04.51 
04.53 
04.53 
04.14 
04.12 
03.67 
03.66 
03.61 
03.57 
03.57 
03.57 
03.58 
03.85 
03.66 
03.94 
03.94 
03.89 
03.89 
03.65 
03.80 
03.80 
03.75 
03.70 
03.69 
03.64 
03.59 
03.59 
03.72 


SAL 

54.40 

34.397 

34.40 

34.40 

34.395 

34.39 

34.39 

34.395 

34.59 

34.597 

34.63 

34.632 

34.67 

34.70 

34.700 

34.74 

34.747 

34.82 

34.826 

34.87 

34.871 

34.88 

34.880 

34.88 

34.88 

34.884 

34.88 

34.88 

34.880 

34.88 

34.87 

34.874 

34.915 


si;ma-t 

27.27 
27.27 
27.27 
27.27 
27.27 
27.27 
27.27 
27.27 
27.47 
27.47 
27.55 
27.55 
27.58 
27.61 
27.61 
27.65 
27.65 
27.68 
27.68 
27.71 
27.71 
27.72 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.75 
27.77 


OVNDPTH 

00.000 

00.008 
00.016 

00.024 
00,040 

00.058 

00.073 

00.067 
00.099 

00.124 

00.147 

00.168 

00.211 

00.253 
00.295 

00.336 
00.361 

00.424 
00.468 


SND     VEL       OXYG 

1468.4 
1 468 . 4 
1468.4 
1468.5 
1468.6 
1468.7 
1469.1 
1 469 . 1 
1468.1 
1468.1 
1466.6 
1466.6 
1466.8 
1467.1 
1467.1 
1468.0 
1468.1 
1470.1 
1470.2 
1471.4 
1471.5 
1472.0 
1472.9 
1474.3 
1475.3 
1475.9 
1477.2 
1478.7 
1473.9 
1480.1 
1481.5 
1481.6 
1490.9 


P04       TOT    p 


529 


TABLE  XXIX.— Continued 


NODC    STATION    DATA 


REFIO       31       1563 
CONSEC  0007 

UAT  56    48      N 

LONG      050    28      H 


YEAH 

1969 

80TDP    03546 

AIR 

TEMP          04.4 

DIB    HGT    PER 

KIND-OIR    21 

INST    NANSEN    CAST 

MONTI 

■i       11 

SHIP    4M 

WET 

BULB           04.2 

21 

2         2 

HIND-SPD    15 

TRACE    DIR 

DAY 

05 

DATA    USE        1 

BABOMETR     1013.6 

SEA 

WIND-F3R 

DURATION 

HOUR 

12.6 

AREA                05 

CLOUD    T/A          X/9 

CL/TR 

.(EATHER       X4 

CRIG    857    007 

.VLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DYNOPIH 

SND    VEL 

OXrO                P34 

TOT    P         N02         N03 

STD 

000  00 

04.65 

34.36 

27.25 

00.000 

1468.7 

OBS 

00000 

04.65 

34.381 

27.25 

1466.7 

STD 

00010 

04.62 

34.3  8 

27.25 

00.008 

1468.8 

STO 

00020 

04.60 

34.38 

27.25 

00.016 

1466.9 

OBS 

00026 

C4.59 

34.385 

27.26 

1468.9 

STD 

00030 

04.60 

34.39 

27.26 

00.024 

1469.0 

STD 

000  50 

04.61 

34.  39 

27.26 

00.041 

1469.4 

OBS 

00051 

04.61 

34.367 

27.26 

1469.4 

STD 

00075 

04.60 

34.39 

27.26 

00.062 

1469.8 

OBS 

00077 

04.60 

34.392 

27.26 

1469.8 

STO 

00100 

04.17 

34. ol 

27.46 

00.060 

1468,7 

OBS 

00100 

04.17 

34.608 

27.46 

1468.7 

STO 

00125 

03.96 

34.65 

27.53 

00.095 

1468.4 

OBS 

00149 

03.66 

34.684 

27.57 

1468.3 

STD 

00150 

03.66 

34.69 

27.57 

00.1C9 

1466.3 

OBS 

T00197 

03.80 

34.755 

27.63 

1468.9 

STD 

00200 

03.82 

34.76 

27.64 

00.134 

1469.1 

OBS 

00245 

04.04 

34.834 

27.67 

1470.6 

STO 

002  50 

04.  06 

34.84 

27.67 

00.158 

1471.0 

OBS 

00292 

04.12 

34.87  7 

27.70 

1472.0 

STD 

003  00 

04.09 

34.8  8 

27.70 

00.160 

1472.0 

OBS 

T00380 

03.67 

34.874 

27.72 

147^.4 

STD 

004  00 

03.66 

34.66 

27.73 

00.223 

1472.7 

STD 

00500 

03.81 

34.90 

27.74 

00.264 

1474.2 

OBS 

00575 

03.79 

34.905 

27.75 

1475.3 

STO 

00600 

03.79 

34.91 

27.75 

00.305 

1475.7 

STD 

00700 

03.76 

34.91 

27.76 

00.346 

1477.4 

OBS 

00762 

03.77 

34.909 

27.76 

1478.4 

STD 

006  00 

03.73 

34.91 

27.76 

00.387 

1476.9 

STD 

00900 

03.66 

34.91 

27.77 

00.429 

1480.2 

OBS 

T00967 

03.62 

34.912 

27.78 

1481 .2 

STD 

01000 

03.62 

34.91 

27.76 

00.470 

1461.7 

STD 

01100 

03.63 

34.91 

27.78 

00.513 

1483.4 

STD 

01200 

03.63 

34.91 

27.76 

00.55O 

1485.1 

STD 

C1300 

03.64 

34.91 

27.78 

00.599 

1486.6 

OBS 

T01365 

03.64 

34.915 

27.78 

1487.9 

TEN  SO  1407 
5  SQUARE  3 
2  SQUARE  60 
1    SQUARE    60 


STATION  DATA 


REFID       31 
CONSEC 
LAT  56 

LONG       0  50 


1563 

YEAR 

1969 

BOTDP    03566 

AIP 

TEMP          05.6 

DIR    HGT    PER 

UINO-OIR 

24 

INST    NANSfcN     CAST 

TEN    SO    1407 

0006 

MONTH        11 

SHIP    4« 

HET 

BULB          05.2 

24 

5         3 

HI^IO-SPD 

11 

TRACE    DIR 

5    SQUARE       3 

29       N 

DAY 

06 

DATA    USE        1 

BAROMETR    1013. 9 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

50      H 

HOUR 

12.6 

AREA              05 

CLOUD    T/A         3/6 

CL/TR 

WEATHER 

X6 

ORIG     657    006 

1     SQUARE     60 

TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNDPTH 

SND    VEL 

OXYG 

P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

04.51 

34.40 

27.28 

00.000 

1468.2 

12.6 

OBS 

000  00 

04.51 

34.401 

27.28 

1468.2 

STD 

OOCIO 

04.43 

34.40 

27.29 

00.0C8 

1468.0 

STD 

00020 

04.36 

34.40 

27.29 

00.015 

1468.0 

12.6 

DBS 

00027 

04.37 

34.402 

27.29 

1466.1 

STD 

00030 

04.38 

34.43 

27.32 

00.023 

1468.2 

STD 

00050 

04.46 

34.62 

27.46 

00.037 

1469.1 

12.6 

OBS 

00054 

04.46 

STD 

00075 

03.50 

34.77 

27.68 

00.051 

1465.7 

12.6 

OBS 

00081 

03.35 

34.796 

27.71 

1465.2 

STD 

OOIOC 

03.33 

34.63 

27.74 

00.06  1 

1465.4 

12.6 

OBS 

00107 

03.32 

34.837 

27.75 

1465.5 

STO 

00125 

03.33 

34.64 

27.75 

00.070 

1465.9 

STD 

00150 

03.33 

34.65 

27.75 

00.079 

1466.3 

12.6 

OBS 

CO  1 60 

03.33 

34.849 

27.76 

1466.5 

STD 

00200 

03.30 

34.85 

27.76 

00.098 

1467.0 

12.6 

OBS 

00215 

34.852 

STD 

00250 

03.26 

34.85 

27.76 

00.116 

1467.7 

12.6 

OBS 

00268 

03.26 

34.853 

27.76 

1466.0 

STD 

00  300 

03.29 

34.85 

27.76 

00.134 

1466.6 

12.6 

OBS 

00321 

03.29 

34.847 

27.76 

1466.9 

STD 

00400 

03.30 

34.85 

27.76 

00.172 

1470.3 

12.6 

OBS 

T00428 

03.30 

34.650 

27.76 

1470.8 

STD 

00500 

03.29 

34.85 

27.76 

00.210 

1471.9 

STO 

00600 

03.28 

34.85 

27.76 

00.249 

1473.5 

12.6 

OBS 

00642 

03.28 

34.851 

27.76 

1474.2 

STO 

007  00 

03.29 

34.86 

27.76 

00.269 

1475.2 

STO 

00800 

03.32 

34.86 

27.77 

00.329 

1477.0 

STO 

00900 

03.34 

34.67 

27.77 

00.370 

1478.8 

12.6 

OBS 

00955 

03.35 

34.870 

27.77 

1479.8 

STD 

OlOOO 

03.34 

34.87 

27.77 

00.411 

1480.5 

12.6 

OBS 

T01073 

03.33 

34.872 

27.77 

1481.7 

12.6 

OBS 

01616 

03.27 

34.870 

27.78 

1490.5 

530 


TABLE  XXIX.— Continued 


NODC     STATION    DATA 


REFID        31        1563 

YEAR 

1969 

BOTDP     03656 

AIR 

TEMP          02.5 

OIR     HOT    PER 

HIND-OIR    08 

CONSEC                0009 

MONTH       11 

SHIP    *M 

HET 

BULB           02.4 

32 

3         3 

KIND-SPD    10 

LAT            56    29      N 

DAY 

0? 

DATA    USE       1 

BAROMETR     1020.2 

SEA 

MIND-FOR 

LONG       050    ^4      W 

HOUR 

12.5 

AREA                05 

CLOUD    I/A          7/8 

CL/TR 

WEATHER       X5 

CaSTNUM/TIME 

LVLTVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DYNOPTH 

SND    VEL 

OXY&                PO' 

STO 

00000 

C.'.O 

34.39 

27. 2B 

00.000 

1467.7 

12.5 

OBS 

00000 

0<,.*0 

34.389 

27.28 

1467.7 

STD 

00010 

04.39 

34.44 

27.32 

00.007 

1467.9 

STO 

0002  0 

0<..38 

34.49 

27.36 

00.015 

1466.1 

12.5 

OBS 

0C025 

04.37 

STD 

00030 

04.36 

34.53 

27.40 

00.022 

1466.2 

STO 

00050 

04.33 

34.61 

27.46 

00.035 

1468.5 

12.5 

OBS 

00050 

04.33 

STD 

00075 

03.48 

34.69 

27.62 

00.049 

1465.5 

12.5 

OBS 

0C075 

03.48 

STD 

COIOO 

03.32 

34.76 

27.69 

00.061 

1465.3 

12.5 

OBS 

00100 

03.  32 

STD 

00125 

03.36 

34.81 

27.72 

00.071 

1465.9 

STD 

00150 

03.37 

34.84 

27.74 

00.081 

1466.4 

12.5 

OBS 

00150 

C3.37 

34.841 

27.74 

1460.4 

STD 

00200 

03.33 

34.85 

27.76 

00.099 

1467.1 

12.5 

OBS 

00200 

03.33 

34.852 

27.76 

1467.1 

STD 

002  50 

03.31 

34.65 

27.76 

00.117 

1467.9 

12.5 

OBS 

00250 

03.31 

34.655 

27.76 

1467.9 

STD 

00  300 

03.32 

34.60 

27.72   • 

00.137 

1468.7 

12.5 

OBS 

00300 

03.32 

34.602 

27.72 

1466.7 

STO 

004  00 

03.32 

34.64 

27.75 

00.177 

1470.4 

12.5 

OBS 

T00<.02 

03.32 

34.844 

27.75 

1470.4 

STD 

00500 

0J.30 

34.66 

27.77 

00.215 

1471.9 

12.5 

OBS 

00599 

03.29 

34.864 

27.77 

1473.6 

STD 

006  00 

03.29 

34.86 

27.77 

00.254 

1473.6 

STD 

00700 

03.31 

34.85 

27.76 

00.293 

1475.3 

12.5 

OBS 

TC0796 

03.32 

34.651 

27.76 

1477.0 

STO 

008  00 

03.32 

34.85 

27.76 

00.334 

1477.0 

STO 

00900 

03.34 

34.66 

27.76 

00.375 

1478.6 

STO 

01000 

03.35 

34.87 

27.77 

00.417 

1460.5 

12.5 

OBS 

T01002 

03.35 

34. 866 

27.77 

1480.5 

12.5 

OBS 

TC150<, 

03.32 

34.667 

27.77 

1486.6 

INST    NANSEN    CAST  TEN    SO    1407 

TRACE    DIR  5    SOL/ARE        3 

DURATION  2     SOUARE    60 

ORIS    B57    009  1    SQUARE    60 


NODC  STATICN  DATA 

REFID       31        1563             YEAR     1969             BOTDP    03566             AIR     TEMP          02.4             DIR     HGT     PER             WIND-DIR    23  INST    NANSEN    CAST  TEN    SQ    1407 

CONSEC               0010            MONTH       11            SHIP    4M                      WET    BULB         01.1               30       3         3               W I M 0- SP D   05  TRACE    DIR  5    SOUARE       3 

LAT             56    40       N             DAY             11             DATA    USE        1             BAROMETR     1023.5             SEA                                    WIND-FOR  DURATION  2    SQUARE    60 

LONG       051     07       W             HOUR     12.5             AREA                05             CLOUD    T/A          6/7             CL/TR                              WEATHER       XI  ORIG     857    010  1     SQUARE    61 

YG              P04  TOT    P         N02         N03  SI03         PH 


TIME 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGMA-I 

DVNDPTH 

SNO    VEl 

STO 

000  00 

04,46 

34.40 

27.29 

00. 

000 

1468, 

.0 

12. 

5 

OBS 

00000 

04.46 

34.404 

27.29 

1468, 

.0 

STD 

00010 

04.44 

34.40 

27.29 

00. 

,006 

1466. 

.1 

STD 

000  20 

04.43 

34.40 

27.29 

00. 

.015 

1468, 

.2 

12. 

.5 

OBS 

00025 

04.43 

34.403 

27.29 

1468, 

.3 

STD 

00030 

04.44 

34.40 

27.29 

00. 

023 

1466. 

.4 

STO 

00050 

04.47 

34.40 

27.26 

00, 

.040 

1468, 

.6 

12. 

,5 

OBS 

00051 

04.47 

34.400 

27.28 

1468, 

.9 

STD 

00075 

04.46 

54.40 

27.28 

00. 

,060 

1469, 

.2 

12. 

,5 

OBS 

00076 

04.46 

34.402 

27.28 

1469, 

,2 

STD 

00100 

04.27 

34.59 

27.45 

00. 

078 

1469. 

.1 

12. 

,5 

OBS 

00102 

04.25 

34.597 

27.46 

1469, 

.0 

STD 

00125 

04.04 

34.  64 

27.51 

00. 

,093 

1468, 

.6 

STD 

00150 

03.87 

34.67 

27.56 

00. 

.108 

14o8, 

.4 

12. 

,5 

OBS 

00151 

03.87 

34.676 

27.56 

1468, 

.4 

STD 

00200 

03.94 

34.74 

27.61 

00. 

134 

1469, 

,5 

12. 

.5 

OBS 

00202 

34.740 

STD 

00250 

04.01 

34.83 

27.67 

00. 

,158 

1470. 

.3 

12. 

,5 

OBS 

00253 

04.01 

34.831 

27.67 

1470 

.8 

STD 

00300 

03.92 

34.64 

27.69 

00. 

.161 

1471 

.3 

12. 

.5 

OBS 

00303 

03.92 

34.842 

27.69 

1471, 

.3 

STO 

00400 

03.85 

34.67 

27.72 

00. 

.224 

1472, 

.7 

12.5 

OBS 

T00403 

03.85 

34.671 

27.72 

1472, 

.7 

STO 

00500 

03.79 

34.6  8 

27.73 

00. 

.266 

1474 

.1 

STD 

006  00 

03.74 

34.89 

27.74 

00. 

.306 

1475, 

.5 

12. 

.5 

OBS 

00603 

03.74 

34.687 

27.74 

1475, 

.6 

STD 

00  700 

03.70 

34.89 

27.75 

00. 

.350 

1477, 

.0 

STD 

006  00 

03.65 

34.86 

27.75 

CO. 

.392 

1476, 

.5 

12. 

.5 

OBS 

T00803 

03.65 

34.664 

27.75 

1478 

.5 

STD 

009  00 

03.59 

34.87 

27.75 

00, 

.435 

1479, 

.8 

STD 

01000 

03.54 

34.67 

27.75 

00. 

,479 

1461, 

.3 

12. 

.5 

OBS 

T01003 

03.54 

34.869 

27.75 

1461, 

.4 

12, 

.5 

OBS 

T01510 

03.63 

34.915 

27.76 

1490, 

.3 

531 


TABLE  XXIX.— C.iitinued 


NOOC  STATIC     N  DATA 


oEflO      31      i563 

rEAs 

.    1969 

BOTDP    03566            AIR 

TEMP          04.0 

DIP     1 

HGT    PER 

UINO-OIR    25 

INST    NANSEN    CAST 

TEN    Sa    1407 

CONSEC             OQU 

KONTH       11 

SKIP    *H 

HET 

BULB          02.6 

26 

2        2 

HINO-SPO    10 

TRACE    OIR 

5    SaUARE      3 

lAT           S6   ««      H 

OAY 

12 

DATA    USE 

1            BAROHETR    1016. C 

1            SEA 

NINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LONG      050    35       •< 

MOUB 

1    12.5 

ABEA                05             CLOUD     T/A          6/8 

CL/TR 

MEATHER      X2 

ORIG    B57   Oil 

1     SQUARE     60 

CASTNU«/TI«e 

IVLIYP 

DEPTH 

TEMP 

SAl 

SIGHA-T 

DYNOPTh 

snd  vEl 

OXYG              P34 

roT    P        N02        N03 

SI03        PH 

SIO 

00000 

0*.*2 

34.40 

27.29 

00.000 

1467.8 

12.5 

OBS 

00000 

0*.*2 

34.400 

27.29 

1467.8 

SIO 

00010 

0*.39 

34.40 

27.29 

00.007 

1467.8 

srci 

C0020 

0*.37 

34.40 

27.29 

00.015 

1*67.9 

jSS 

00022 

0*.37 

34.396 

27.29 

14«8.0 

STO 

00030 

0*.39 

34.40 

27.29 

00.023 

1468.2 

i  J  .  ■, 

OBS 

000*6 

0*.*2 

34.406 

27.29 

1468.6 

STD 

00050 

0*.*2 

34.41 

27.29 

00.039 

1468.6 

12.5 

OBS 

00070 

0*.*1 

34.407 

27.29 

1468.9 

STD 

000  75 

04.47 

34.46 

27.33 

00.059 

1469.3 

12.5 

OBS 

0009* 

04.55 

34.603 

27.43 

1*70.2 

STD 

00100 

04.43 

34.61 

27.45 

00.076 

1*69.8 

STO 

00125 

0*.03 

34.65 

27.53 

00.09  2 

1*68.6 

12.5 

OBS 

0C1*0 

03.65 

34.674 

27.66 

1468.1 

STD 

00150 

03.74 

34.68 

27.58 

00.106 

1*67.8 

12.5 

DBS 

00187 

03.58 

34.718 

27.63 

1*67.8 

STD 

00200 

03.72 

34.75 

27.63 

00.131 

1*68.6 

I  ^  .  ; 

OBS 

00234 

03.94 

34.799 

27.65 

1*70.2 

STO 

002  50 

03.92 

34.81 

27.67 

00.155 

1470.4 

jes 

00281 

03.90 

34.833 

27.69 

1470.8 

STi 

003  00 

03.90 

3*. 84 

27.69 

00.177 

1471.2 

i  t .  - 

OSS 

1003  7  8 

03.87 

34.868 

27.72 

1472.4 

SIO 

00*00 

03.85 

34.87 

27.72 

00.220 

1472.6 

STO 

00500 

03.77 

34.88 

27.74 

00.262 

1474.0 

12.5 

OBS 

005O1 

03.74 

34.887 

27.74 

1474.9 

STD 

00600 

03.74 

34.89 

27.75 

00.303 

1475.5 

STO 

00700 

03.72 

34.90 

27.76 

00.345 

1477.1 

12.: 

OBS 

T00739 

03.72 

34.900 

27.76 

1477.8 

STD 

0C800 

03.67 

34.89 

27.76 

00.386 

1476.6 

STO 

00900 

03.61 

34.88 

27.76 

00.429 

1479.9 

12.5 

OBS 

100933 

03.59 

34.882 

27.76 

148J.4 

12.5 

OBS 

T01416 

03.64 

34.915 

27.78 

1*68.8 

SIC 

01500 

03.62 

34.92 

27.78 

1*90.1 

STO 

01750 

03.58 

34.92 

27.79 

149*. 2 

SID 

02000 

03.53 

34.93 

27-80 

1*98.2 

17.3 

OBS 

102025 

03.53 

34.92  8 

27.80 

1496.6 

STO 

025  00 

03.22 

34.93 

27.83 

1505.5 

17.3 

OBS 

702^37 

03.19 

34.932 

27.83 

1506.0 

STO 

03000 

02.82 

34.93 

27."87 

1512.4 

17.3 

DBS 

03039 

02.77 

34.933 

27.87 

1512.9 

17.3 

OBS 

1033*3 

02.30 

34.913 

27.90 

1516.1 

1  7.3 

OBS 

103509 

01.75 

34.694 
N    0 

27.93 
DC          S    T    A 

T    I    0    N 

1516.7 
DAI, 

^ 

-£-" 

1E»  = 

1969 

80TDP    03530 

AIR    TEMP          03.3 

OIR   h; 

jT    PER 

MINO-DIR    11 

INST    NANSEN    CAST 

TEN   SO    1*07 

CJ'.:i                   uuii 

HONTH 

11 

SHIP    4H 

WEI   BULB         02.1 

49 

HIND-SPO    14 

TRACE    OIR 

5    SQUARE      3 

L«r            56    3<.      N 

DA» 

13 

DATA  use     I 

BAROHETR    10  20.4 

SEA 

3 

WIND-f JK 

DURATION 

2    SQUARE    60 

LnfjG      050    54      w 

HOUP 

13.0 

AeEA              05 

CLOUD 

T/A         6/B 

CL/TR 

wE4THfa        ii 

ORIG    B57   012 

1     SQUARE    60 

CISTN'J- 

TEXP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    V 

TOT    P         N02         N03 

SI33         PM 

STD 

04.17 

34.42 

27.33 

00.000 

1466.8 

13.0 

OBS 

04.17 

34.42  2 

27.33 

1466.8 

ST- 

04.13 

34. *2 

27.34 

00.007 

1*66.8 

s- 

04.11 

34.42 

27.3* 

00.015 

1466.9 

13.0 

OL, 

04.11 

34.*2  5 

27.34 

1467.0 

Siu 

JL' J3U 

04.16 

34.43 

27.33 

00.022 

1467.2 

STO 

00050 

04.17 

34.43 

27.33 

00.03  7 

1467.6 

13.0 

OBS 

00050 

04.17 

34.427 

27.33 

1*67.6 

STO 

00075 

03.60 

34.59 

27.50 

00.054 

1466.7 

13.0 

OBS 

0007  5 

03.80 

34.587 

27.50 

1466 .7 

STO 

00100 

03.77 

34.67 

27.57 

00.068 

1467.1 

13.0 

OBS 

00100 

03.77 

34.672 

27.57 

1*67.1 

STO 

00125 

03.75 

34.68 

27.58 

00.062 

1467.4 

STO 

00150 

03.73 

34.68 

27.58 

00.095 

1467.8 

13.0 

OBS 

00152 

03.73 

34.679 

27.58 

1467.8 

STO 

00200 

03.72 

34.72 

27.61 

00.121 

1468.6 

13.0 

OBS 

00200 

03.72 

34.718 

27.61 

1*68.6 

STO 

00250 

03.54 

34.81 

27.70 

00.144 

1*68.6 

13.0 

OBS 

00251 

03.54 

34.806 

27.70 

1*68.8 

STO 

00300 

03.75 

34.81 

27.68 

00. Iba 

1470.5 

13.0 

OBS 

00301 

03.75 

34.805 

27.66 

1470.5 

STO 

00*00 

03.68 

34.87 

27.74 

00.20 

1471.9 

13.0 

OBS 

700*01 

03.68 

34.87  5 

27.74 

1472.0 

STO 

00500 

03.49 

34.86 

27.75 

00.249 

1472.8 

STD 

00600 

03. 3B 

34.65 

27.75 

00.269 

1473.9 

13.0 

OBS 

00601 

03.38 

34.849 

27.75 

1474.0 

STO 

. 

03.41 

34.86 

27.76 

00.330 

1475,7 

13.0 

OBS 

1 

03.42 

34.865 

27.76 

1477... 

STO 

03.42 

34.86 

27.76 

00.37  1 

1477.5 

STD 

LjJVilU 

03.41 

34.87 

27.76 

00.412 

1479.1 

13.0 

OBS 

T009  9y 

03.41 

34.866 

27.76 

1480.7 

13.0 

OBS 

T0U97 

03.56 

34.889 

27.76 

1489.8 

i32 


TABLE  XXIX.— Continued 


NODC  STATICN  OATA 


SEFIO       31  1563 

CONSeC  COli 

L«T             56  ',5       N 

LONG      0  50  55      rt 


CASTNUM/TIHE       LVLTVP 


YEAS 

1969 

BOTDP    03658 

Alft 

TEMP         03. 

,8 

01 f    MGT    PER 

i^mO-OIR 

13 

INST    NANSEM    CAST 

TEN    SO    1407 

MONTH       11 

SHIP    4H 

WET 

BULB         02. 

.9 

13 

2          2 

WINO-SPO 

17 

TRACE    OIR 

5  saj»«E     3 

DAY 

14 

DATA  use     1 

6AR0METK    1012, 

,7 

SEA 

.<INO-f  3R 

Duration    «^ 

2    SdUARE    60 

HOUfc 

12.6 

AREA                OS 

CLOUD    T/A         7/e 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    B57    C13 

1    SQUARE    60 

.VLTYP 

i'  ■'-  '  - 

-Lt? 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL 

OXYG 

P!}4 

TOT    P         N02         N03 

SIJ3          PH 

STD 

00000 

04.03 

34.43 

27.35 

00.000 

1466.2 

oes 

ccoco 

04.03 

34.434 

27.35 

1466.2 

STD 

00010 

03.99 

34.44 

27.36 

00.007 

1464.2 

STO 

00020 

03.95 

34.44 

27.37 

0C.014 

1466.2 

OBS 

00026 

03.93 

34.437 

27.37 

1466.2 

STO 

000  30 

03.91 

34.44 

27.37 

00.021 

1 466 . 2 

STO 

CC050 

C3.e5 
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